﻿ACVARISTICA - între pasiune și manie 2 Proiect realizat de BlankCd lblankcd@gmail com Iulie 2016 3 Caracteristici tehnice Titlu: ACVARISTICA - între pasiune și manie Subiect: Acvaristica de apă dulce - pești, plante, echipamente, întreținere acvariu etc Fișier: PDF Dimensiune fișier: 150 MB Format pagină: A4 Domeniu: Hobby Adresabilitate: Acvariștilor începători, avansați, experți și curioșilor Accesibilitate: Muzică: Ambientală Durată muzică: 60 minute Nr pagini: 1 941 Nr cuvinte: 555 685 Nr caractere (fără spații): 2 897 328 Nr caractere (cu spații): 3 441 253 Nr paragrafe: 32 718 Nr linii: 68 271 Alte detalii tehnice (opinie personală): Cel mai mare pdf ca nr de pagini (dacă nu este cel mai mare, probabil se situează printre primele) Cel mai mare pdf ca nr de pagini realizat integral cu articole de pe internet Cel mai mare pdf ca nr de pagini care tratează acvaristica de apă dulce Primul pdf cu muzică ambientală 4 Câteva cuvinte despre proiectul „ACVARISTICA - între pasiune și manie”: De la început vreau să precizez clar că participarea mea la acest proiect a fost benevolă și nu am fost sponsorizat / remunerat de niciun site care promovează acvaristica, de niciun site care vinde produse, echipamente și accesorii pentru acvarii, de niciun producător de echipamente și accesorii pentru acvarii Acest proiect este PUBLIC - la fel ca și articolele din care este alcătuit - și nu se condiționează accesul la el în niciun mod, și el va putea fi găsit pe internet și citit de oricine Proiectul este unul NON profit și nu va face obiectul nici unei tranzacții comerciale de niciun fel Proiectul „ACVARISTICA - între pasiune și manie” este în întregime un cumul de articole - scrise de pasionații de acvaristică pe site-urile de profil, pe site-urile personale, pe bloguri sau forumuri Unele articole sau fragmente din articole sunt mai puțin bune decât altele - în sensul că prezintă unele deficiențe de traducere fiind făcute automat sau de cineva mai începător în ale traducerii - pe care însă nu le voi menționa / comenta Fiindcă „ACVARISTICA - între pasiune și manie” are în componența sa mai multe articole scrise de mai mulți autori, poate că nu are fluența, constanța, fluiditatea sau cronologia unui articol scris de o singură persoană, și prin unele locuri anumite informații se repetă / intersectează cu altele Nu am intervenit asupra lor decât minor nedorind să afectez autenticitatea, personalitatea sau originalitatea lor Meritul, acuratețea, exactitatea și probabil eventualele erori din aceste articole aparțin în exclusivitate autorilor / site-urilor menționate la începutul fiecărui articol Proiectul „ACVARISTICA - între pasiune și manie” tratează subiecte ce țin doar de acvaristica de apă dulce: pești, creveți, melci, crabi, plante, echipamente și accesorii pentru acvariu etc , cu o mică excepție: are și câteva articole despre broaște țestoase Dacă aveți nevoie de îndrumări, sfaturi, etc legate de pești, plante, echipamente sau orice altceva ce ține de acvaristică vă rog să le adresați site-urilor de acvaristică ale căror link-uri le găsiți în acest pdf ÎNTOTDEAUNA este cineva acolo care să vă ajute Sursele pentru „ACVARISTICA - între pasiune și manie”: 1 Sursele primare / brute au fost două materiale găsite pe și anume: > un fișier pdf intitulat „ ”, titlul său real fiind de fapt: „Ghid de acvaristică, întreținere acvariu, pești, plante și echipamente” - după copertă pare a fi realizat în anul 2010, aici am identificat (parțial) autorii articolelor respective (posibil să-mi fi scăpat ceva) și l-am completat cu alte informații utile > un fișier Word intitulat „ ” Aici a trebuit să fac puțină muncă de detectiv pentru a afla sursa acestui material, după lungi căutări am identificat - 5 sper eu - corect sursa: , și este un material tradus de un colectiv de pasionați de acvaristică sub titlul: „Acvaristica - Nature Aquarium” 2 Sursele principale, în ordine alfabetică: > > > (titlul proiectului este împrumutat de aici) > > > > > > > > Articolele din cadrul pdf-ului menționează următoarele: > Sursa = numele + link-ul site-ului de unde provine articolul > Link către articol = link către articol > Autor = numele / nickname-ul autorului articolului ( ) \ Л Navigarea in cadrul pdf-ului: Formatul pdf-ului este A4 (formatul unei coli de hârtie pentru xerox) și este optimizat pentru citire pe calculator, pe laptop și eventual pe o tabletă mare Am optat pentru acest format fiind constrâns de necesitatea de a putea vizualiza în detaliu pozele din cadrul pdf-lui Pentru vizualizarea pdf-ului poate fi folosit orice fel de program de vizualizare a pdf-urilor, dar eu recomand Adobe Reader sau Adobe Acrobat, motivul fiind acela că nu toate cititoarele de pdf-uri pot vizualiza panoul stânga din cadrul pdf-ului - care este foarte util în navigare (are link-uri care trimit către un anumit articol) și ține loc de cuprins, eliminând necesitatea de a te duce la sfârșitul pdf-ului pentru a consulta Cuprinsul 6 Acvar«atica - intre pasiune si manie pdf Adobe Acrobat Pro f xt ended Fie E fee jeitri tanti pt ferasti кпгпп (wc te tit» tmn» ■ pt 9 И Fairfe іМзч СЯМ arsti ti teJrtie is Matele Іи» «рж «te pvpmte PCX Гагвм&І pâra ite =л1к алі« «ржи» cil p тмудгт imt* дппка urli ттгя &ra!a$fji Алія» w jte >^л îs імнп 4»ж iba да «d й nț* î*r țrțbte SoUX te utStic liLsi pw Ii datina» e, ,s;-i на рм піш :» paaralr te pncțâote te rtuartat а-аѵйкѵ Aptei «нет* cate fecotăSteM ***« ti» ЖХ в кгдги Zâmx tetteal cm na силка іл шмет* «cțasut ;osa a teista te ітлмі* te ia va» b Wi im > i XH jtah tear «Mteiftw ВЯЙМ ic teu te ■«hebuă ал ytstrc t^t >i piu» aaccp&cli МШвІІпЬнЫ Аіч :xhn Jjî ып міігжіс ітс au г^мнплЬ 4кй пгскѵг^і ск!в ai ițwdiT Fâifacul îpf* гме^Х »u» ш хна пирз р*яи Ч* ц eter teci лг hT iau a aervxi m «m tesens угм te: Z«>s teiterti na іа якімапж nni- aeciur :xs« ctiubte i u ateanrX tecter «л text» тМпж nactnv - ±ui rvicter - ab tesa іш neowteu u mi capii ca tette tate амсгё te tette r a s«c,*uxm te рші te 4Xiț>£& i POj 'tnârj cza этигш каі hij-кч иііеі' іе епчсы TtaifcîEit ur» «к» iMterti te аамръе aiaaoteat te «pac tacte ж eatecul» «pac» fiptt Fmîmu «pau ie tuanaii м teraaate peștii până la 5 cm au nevoie de 1,5 litri de apă/cm de lungime De exemplu un neon (de 4 cm) are nevoie de 1,5 x 4 = 6 litri de apă) > peștii de 5-9 cm au nevoie de 2 litri de apă/cm de lungime De exemplu un ramirez (de 7 cm) are nevoie de 2 x 7 = 14 litri de apă) > peștii de 9-13 cm au nevoie de 3 litri de apă/cm de lungime De exemplu un ancistruș (de 10 cm) are nevoie de3x 10 = 30 de litri de apă) > peștii de peste 14 cm au nevoie de 4 litri de apă/cm de lungime De exemplu un hoplo (de 15 cm) are nevoie de 4 x 15 = 60 de litri de apă) 18 în calculul vostru va trebui să țineți cont de capacitatea utilă de apă, nu de capacitatea totală a acvariului De exemplu la un acvariu de 50 x 50 x 50, cu capacitatea totală de 125 litri, vom scade 3 cm pierduți la partea superioară (că doar nu umpleți acvariul până la „buză”) și 7 cm pentru substrat în felul acesta, acvariul va avea o capacitate (aproximativă, având în vedere că în acvariu vă mai „fură” din spațiu și pietrele, mopanii, elementele de decor, etc ) de 100 litri Nu uitați să luați în calcul absolut toți peștii și nevertebratele (melcii, răcușorii, etc ) Nu mergeți pe ideea că „hoplo și corydoras stau mai mult pe jos” sau „ancistrușii stau mai mult ascunși sau pe geamuri” Indiferent unde vor sta, aceștia „respiră” și produc excremente pe măsură Trecând peste calculul mărimii acvariului, ajungem la forma sa Aici trebuie să spun un hotărât acvariilor tip „bol” S-a dovedit științific faptul că peștii ținuți în bol fie vor trăi maxim 1/4 din cât ar trăi în mod normal, fie vor „înnebuni” datorită reflexiei cauzate de forma ovală Cei care țin pești în boluri nu au nici un fel de treaba cu acvaristica O fac pentru că așa au văzut în filme în mod normal, este de preferat forma clasică, dreptunghiulară, mai mult alungită Forma cea mai armonioasă este obținută atunci când lungimea este egală cu înălțimea înmulțită cu 2 înălțimea va fi ușor superioară lățimii acvariului în afara cazului unui acvariu încastrat, în acest caz soluția fiind inversă Pentru înălțime, datorită presiunii apei, a distanței necesară pentru lumina de a ajunge la substrat, plus a modului greu în care se manevrează un acvariu înalt, nu se recomandă mai mult de 50-60 cm Datorită refracției apei și a efectului de „lupă” a geamului, trebuie să țineți cont de faptul că adâncimea va fi mult mai mică „la vedere” decât este în realitate De exemplu o adâncime de 40 cm în realitate va părea de aproximativ 30 cm Poziționarea acvariului Este iarăși foarte importantă, mai ales ținând cont de faptul că după umplerea cu apă, aceasta nu se va mai modifica Sau în cazul acvariilor foarte mari, mutarea lui fiind aproape imposibilă, plus riscul de a sparge sticla sau cedarea siliconului Optim, este recomandat să poziționați acvariul în așa fel încât în acesta să nu pătrundă deloc lumină solară, pentru a elimina riscul de a vă trezi cu alge în plus, în timpul verii scăpați de problema încălzirii foarte mari Calculați totul înainte, având în vedere să nu îl așezați pe lângă aparatura electronică Oricât v-ați chinui, mai devreme sau mai târziu tot veți da ceva apă pe lângă Nu neglijați suportul acvariului, acesta fiind în cazul acvariilor mari un mare risc Nu cred că doriți să vă găsiți acvariul spart, pe jos doar pentru că nu ați dorit să faceți întărituri metalice la acvariul dvs Totodată, este bine că sub acvariu să puneți un strat de polistiren sau un material care să absoarbă „șocul” și să reducă din neregularitățile suportului Capacul, este iarăși o parte importantă Trebuie să vă gândiți bine înainte de a opta pentru un acvariu închis (cu capac) sau open top (fără capac) Aici veți avea avantaje și dezavantaje: > la acvariu cu capac ai acces mai greu în acvariu > la acvariu cu capac se evaporă mult mai multă apă > la acvariu cu capac căldura era mult mai mare (de-aici și minusul de mai sus) 19 > la acvariu cu capac poate apărea și un miros de algă enervant > la acvariu cu capac nu poți lăsa plantele să-și scoată florile în afară > la acvariu cu capac nu poți modifica distanța lămpilor față de nivelul apei > la acvariu cu capac este mai dificil amplasarea diverselor echipamente > la acvariu cu capac este aproape imposibilă montarea echipamentelor de tip hang-on > la acvariu cu capac ai șanse mai mici să-ți găsești peștii săritori pe lângă acvariu > la acvariu cu capac nu te trezești cu apa aruncată de către pești în salturile lor > la acvariu cu capac nu-ți va intra praf/mizerie în acvariu Personal am optat pentru acvariu open-top pentru a lăsa plantele să se ridice în plus, am acces mai facil la pești/plante Din păcate, soluțiile open-top de obicei sunt mai costisitoare, lămpile suspendate fiind ceva mai greu de găsit Pe lângă acvariul vostru, nu neglijați achiziționarea unui acvariu maternitate sau a unui acvariu de carantină Pentru ambele cazuri, acvariul comunitar nu este recomandat Fie veți rămâne fără puișori, fie veți îmbolnăvi toți ceilalți pești în cazul unei boli întotdeauna este recomandat ca peștii noi cumpărați să îi țineți în carantină, sub observație închei prin a spune că recomand oricărui începător să pornească de la un acvariu de minim 60 litri (50 litri utili) Un acvariu serios, indiferent de peștii pe care-i doriți, începe de la 240 litri în cazul celor mai experimentați, se poate achiziționa și un nano (15-30 litri), însă va trebui să vă limitați la pești foarte mici și în număr mic Sau eventual la răcușori sau de ce nu, chiar la acvariu doar cu plante Cel mai important echipament ce nu trebuie să lipsească niciunui acvariu, filtrul are rolul de a curăța apa de impurități și de a elimina elemente dăunătoare peștilor prin metode mecanice, biologice și chimice Filtrul este un echipament care cu ajutorul unui motoraș va circula apa din acvariu prin diverse medii de filtrare, menținând o apă curată și sănătoasă pentru pești La achiziționarea unui filtru, trebuie să vă uitați la volumul de apă pe care îl poate filtra pe oră, precum și la capacitatea acestuia Dacă la capacitatea mediilor de filtrare depinde de cât de mulți pești aveți, cât de multă mizerie fac, la volum trebuie să vă orientați înspre un filtru cu un debit de 2-3 ori mai mare decât volumul acvariului De exemplu 20 pentru un acvariu de 100 litri, în mod normal se recomandă un filtru cu debit de 300 litri/h Dar, aici vă rog să luați în calcul următoarele probleme: Producătorii specifică de obicei capacitatea pompei, și nu a debitului real De exemplu un filtru JBL el500 (de 1500 litri/h), cu mediile incluse, de-abia dacă are 8-900 litri/h Și acesta la pornire în foarte scurt timp, datorită mizeriei, ajunge la 6-700 litri/h în concluzie, luați valoarea de 6-700 litri/h ca fiind cea reală, și nu de 1500 litri/h Filtrele pot fi împărțite în 2 categorii: filtre interne (care de obicei au volum mai mic și care vor fi poziționate în acvariu) și filtre externe (de obicei cu capacități mai mari de filtrare și care au posibilitatea de a fi wet & dry) Dacă aveți posibilitatea și vă puteți permite financiar, mergeți pe filtru extern fără a sta prea mult pe gânduri Voi expune mai jos avantajele și descrierea fiecărui filtru în parte: utilizat de obicei în acvarii mai mici, acestea de obicei au o pompă de volum mic și o zonă pentru mediile de filtrare (de obicei bureți) Cu ajutorul pompei acestea vor recircula apa din acvariu, trecând-o prin bureții respectivi, mizeria rămânând blocată în masa buretelui Cu ajutorul bacteriilor ce vor coloniza buretele, mizeria va fi descompusă, scăpând acvariul de exces de amoniac și nitriți Din păcate, eficiența acestora este foarte mică, bureții colmatându-se foarte repede Există și filtre interne mai bine gândite, compartimentate, ce permit instalarea pe lângă bureți și a unor medii de filtrare chimice (cărbune activ) sau a unor medii de filtrare biologică (sticla sinterizată de exemplu sau piatra vulcanică, ce va fi colonizată de bacterii) însă având dimensiuni mici, acest tip de filtru este recomandat acvariilor mici, până în 50 litri Personal, chiar și la acvarii mai mici de 50 litri nu recomand Folosirea unui astfel de filtru, care ocupă din spațiul și așa mic Mai eficient este un filtru extern de tip hang-on (care se agață pe marginea acvariului), chiar dacă are o capacitate la fel de mică Unul din cele mai bune filtre interne este Eheim Aquaball care are multe avantaje față de „concurență” în primul rând, este modular (puteți umple compartimentele sale cu orice alt tip de media de filtrare) în al doilea rând, are cea mai mare arie de „suction”, adică trage mizeria din toate direcțiile în al treilea rând, capul pompei este sferic, permițând rotirea în orice direcție Nu în ultimul rând, poate fi folosit sub nivelul apei fără să fie nevoie de a face valuri (pentru oxigenarea apei) întrucât în partea superioară are un difuser ce va trage aer și va îmbogăți apa cu oxigen Mai mult, se găsesc în comerț accesorii și media de filtrare speciale pentru el (nu e nevoie să vă confecționați singuri bureți sau alte nebunii) acesta are de obicei forma unei canistre prin care circulă apa cu ajutorul unei pompe de apă încorporate, se poziționează în afara acvariului, și are de obicei suprafață mare de filtrare Avantajul principal este acela că nu va ocupa spațiu în acvariu, apa fiind trasă și întoarsă în acvariu doar cu ajutorul a două furtune în plus, când doriți să îl curățați, nu este nevoie să deranjați niciodată acvariul în filtrul extern vom găsi (sau vom pune, pentru că multe din ele vin doar cu anumite medii de filtrare) toate tipurile de medii de filtrare Acestea vor fi organizate optim în următoarea ordine: > Prefiltru mecanic (de obicei un burete cu porozitate mare) 21 > Inele ceramice sau arcuri de plastic pentru mărunțirea mizeriei mari și pentru micșorarea fluxului de apă > Bureți cu porozitate mai mică pentru filtrare mecanică > Bile, inele sau pietre cu porozitate mare, pentru filtrare biologică > Vată de perlon pentru ultimul stadiu de filtrare și captarea mizeriei de mici dimensiuni în anumite cazuri, se folosesc și medii de filtrare de carbon activ, rășini sau diverse extrase din plante cu diverse roluri asupra apei De exemplu cărbunele activ se folosește pentru a elimina clorul, mirosul sau a substanțelor nedorite Din păcate, cărbunele activ va elimina și elemente active din medicamente sau fertilizare, de aceea nefiind folosit în acvarii plantate La filtrele externe aveți și alt avantaj Și anume pe furtunul de retur al acestora puteți conecta un filtru UVC sau un reactor de CO2, un chiller sau un încălzitor extern, fără a mai ocupa spațiu în acvariu Atenție însă, conectarea acestor echipamente poate duce la scăderea și mai mult a volumului de apă real Dacă cel mai mare filtru intern are o capacitate maximă de 8 litri (Bioflow 8 0 de la Juwel) cu o pompă de maxim lOOOL/h, filtrele externe pot sări și de 20 litri, cu puterea pompei de 3500 litri/h (Fluval FX5 de exemplu) Dar și în acest caz, pot spune că am testat și cu mediile incluse, un Fluval FX5 care este specificat că are 3500 litri/h ajunge real pe la 1900 litri/h, pe când un Eheim 2080 sau Eheim 2180 care are 1700 litri/h, cu mediile incluse ajunge real la 1200 litri/h Concluzia o trageți singuri în mod normal, mulți din lumea acvaristicii dau prea puțină importanță mediilor de filtrare și le includ repede la categoria Filtre Ei bine, nu este atât de simplu, iar diferența dintre un filtru umplut cu medii din fabrică pentru a ieși cât mai ieftin și un filtru cu medii de filtrare bune poate fi diferența dintre a avea o apă murdară, tulbure și o apă cristal Mai mult, sunt producători care nici măcar nu includ medii de filtrare, cumpărătorul trezindu-se după ceva timp ca filtrul sau extern sau intern are eficiență aproape zero în acvariu Și asta pentru că mulți vând filtrele doar cu bureți de exemplu ne luând în calcul faptul că nu toți oamenii știu despre ce alte medii de filtrare trebuie să pună în acvariu De aceea, le vom enumera pe toate aici, vom vedea ce rol are fiecare și de ce nu, compara eficiența acestora Mediile de filtrare se împarte în 3 categorii: 22 acestea de obicei sunt bureți, vată de perlon, plasă cu ochiuri fine sau orice alt material care nu acționează asupra valorilor apei, ci are doar rol de a capta particulele din apă (mizeria) Aceste filtre mecanice, indiferent de cât de mult vor fi colonizate sau nu de bacterii, în timp se vor colmata, și va trebui să le spălați sau schimbați Dacă doar le spălați, faceți acest lucru ușor, folosindu-vă de apa din acvariu, și nu apa de la chiuvetă Dacă le schimbați, folosiți produse ce conțin culturi de bacterii pentru a repopula mediul respectiv încercați ca atunci când spălați/curățați aceste filtre, să o faceți parțial Adică, nu spălați tot filtrul, ci doar câte un burete, doi în felul acesta nu riscati să deciclati filtrul în cazul filtrelor mari, sau a celor compartimentate, mediile de filtrare mecanice este bine să le organizați în următoarea ordine: întâi puneți un burete prefiltru (care să oprească mizeria mare, de exemplu frunze care ajung în filtru) După aceea puneți un filtru cu porozitate mare, după care unul cu porozitate mai mică și în final vată de perlon, ce va capta cele mai mici particule fără acest tip de filtrare, peștii voștri nu au nicio șansă Practic pe aceste medii se vor forma colonii de bacterii (nitrobacter și nitrosomonas) care au rolul de a transforma substanțele toxice din apă (în special amoniacul, apărut ca urmare a descompunerii hranei neconsumate, sau a dejecțiilor acestora) în nitriți și nitrați, aceștia din urmă fiind consumați de plante (ca nutrienți) Probabil veți spune „Dar peștii în râu, nu au filtre biologice, bile și alte nebunii” Complet greșit Colonii de bacterii se formează inclusiv pe nisip, în roci vulcanice (poroase) Chiar și în acvariul vostru un rol important biologic îl are nisipul (în special cel poros sau cu origine vulcanică), și de aceea este recomandat să nu spălați nisipul dacă vi se pare murdar ci doar să-l curățați (cu ajutorul unui Gravei Cleaner, despre care vom discuta mai jos) Mediile optime pentru aceste colonii de bacterii sunt cele comerciale, de la firme precum Sera (Siporax), Eheim (Substrat Pro), AquaMedic (Cerapore), Seachem (Matrix), JBL (Micromec) Acestea se laudă majoritatea cu suprafețe de peste 450 m2 la un litru de media (JBL se laudă chiar și cu 1500 m2 la un litru, dar din păcate doar se laudă) Personal recomand Siporax de la Sera și Eheim Substrat Pro Siporaxul este din ceramică poroasă și are avantajul de a fi sub formă de tub (lăsând apa să treacă prin interior fără să se colmateze), iar Substrat Pro-ul fiind din sticlă sinterizată sub formă de bile mici, poroase ce permit o foarte mare suprafață pentru bacterii Atenție, dacă mediile mecanice la un moment dat se vor schimba complet/arunca (mai ales vata de perlon), mediile biologice nu se vor arunca (așa cum specifică unii producători-deh, să mai scoată niște bani în plus) Mediile biologice pot fi folosite fără probleme ani de zile, eventual spălate (parțial) în funcție de mizeria produsă în acvariu Totodată, în compartimentele pentru media biologică, vă recomand să nu „înghesuiți” pe cât de mult posibil Aceste medii au nevoie să „respire” și să circule apa printre ele Pe același principiu este recomandat și încălzitorul de substrat (despre care vom discuta mai jos) care formează curenți de aer prin substrat, permițând acestuia să „respire” 23 acestea sunt de obicei medii care vor acționa chimic asupra valorilor apei sau se dorește eliminarea substanțelor dăunătoare peștilor Aici putem enumera cărbunele activ (pentru eliminarea clorului, a mirosului urât, a substanțelor nedorite), rășinile schimbătoare de ioni, orz fermentat (pentru reducerea algelor), și diverse alte substanțe ce pot ridica sau coborî pH-ul, CH-ul, reduce nitrații sau nitriții Personal nu folosesc în acvariu niciun mediu de filtrare chimică Optim într-un acvariu este să nu aveți niciodată nevoie de chimicale De-a lungul timpului am testat diverse „minunății” care spun că te scap de alge fără succes Succesul constă în echilibrarea valorilor din acvariu și a da plantelor și peștilor fix cât au nevoie Orice exces duce la dezechilibru, ceea ce duce la probleme peștiucilor sau plantelor Acesta este un subiect greu în acvaristică, fiind un element care pe o parte poate ajuta la crearea unui acvariu superb și pe de altă parte îl poate umple de alge Este totuși un subiect care pe cei care își doresc un acvariu steril sau un acvariu fără plante îl pot ocoli Acestora li se recomandă un neon daylight (care imită lumina naturală) și eventual un neon colour (care să scoată în evidență culorile peștilor) Pentru ceilalți însă e un subiect complex și complicat (mai ales dacă ne adâncim în calcule cu lumeni, IRC, temperaturi de culoare, etc ) Dar, haideți să încercăm Cu toții ne dorim un bazin plăcut luminat care să ne încânte privirea De asemenea, ne dorim, pe cât posibil, să reproducem lumina soarelui cu ajutorul luminii artificiale Pentru început, ar trebui să explicăm ce este lumina Cel mai simplu, aceasta poate fi definită ca și parte a spectrului electromagnetic aflat între lungimile de undă ultraviolet (lungime de undă sub 400 nanometri - nm) și infraroșii (lungime de undă peste 700 nm) Se mai numește și lumină vizibilă In momentul în care privim un curcubeu apărut după ploaie, observăm de fapt, lumina împărțită în culorile ei componente (Roșu, Oranj, Galben, Verde, Albastru, Indigo și Violet - ROGVAIV), de unde și expresia „în toate culorile curcubeului” Radiația luminoasă peste 700 nm se împarte în radiație infraroșie (IR) și unde radio, iar cea sub 400 nm se numește radiație ultraviolet (UV), radiație X și radiație Gamma Radiația ultravioletă se împarte în 3 categorii: > UV-A cu lungimi de unde cuprinse între 320-400 nm intră în procesul de fotosinteză, fiind apreciată în special de alge; > UV-B cu lungimi de unde cuprinse între 280-320 nm inutile în acvaristică și nocive în cantități mari, oprind dezvoltarea plantelor și a peștilor tineri (alevini) Lămpile 24 generatoare de radiație UV-B se folosesc la terarii, pentru reptile care sintetizează cu ajutorul acesteia vitamina D; > UV-C cu lungimi de unde între 100-280 nm radiație extrem de toxică pentru orice organism viu Sunt folosite pentru sterilizare datorită efectului germicid obținut prin distrugerea AND-ului celulelor Spectrul luminii, privit grafic, arată astfel: CREȘTEREA ENERGIEI CRESTERA LUNGIMII DE UNDA 0 0001 nm 0 01 nm |1 10 nm 1000 nm 0 01 cm 1 cm —l 1 m 100 m J ± RAZE GAMMA RAZE X tTLTBA- VIOLBT INFRAROSU UNDE RADIO Radar TV FM AM 500 nm 700 nm 400 nm 600 nm în primul rând, lumina o puteți aranja fie în capac, fie suspendat (de tavan sau cu suporți pe geamurile acvariului), fie sub apă (pentru moonlight, led-uri, etc ) în al doilea rând, putem categorisi lumina în următoarele tipuri: > becuri cu incandescență (nu se recomandă) > tuburi fluorescente (T8 - folosite din ce în ce mai puțin) > tuburi fluorescente compacte (T5 - cu eficiența mai mare decât T8 și mai puțină căldură emanată) > lămpi metal halide (HID - High Intensity Discharge - care au însă dezavantajul costurilor ridicate) > benzi cu LED (recomandate doar pentru moonlight sau ambianță, necunoscându-se încă efectul îndelungat asupra plantelor) Mai departe, apare întrebarea „câtă lumină este suficientă pentru acvariul meu?” Well, pentru fiecare acvariu regula este diferită Sunt cei care iau în considerare regulă watt/litru, sunt cei care iau în calcul regula lumen/litru însă toate acestea sunt irelevante (sau relevante) în funcție de ce plante dețineți (sau vreți să aveți) Orice regulă ați folosi însă, vă recomand să mergeți pe tuburi de calitate, special concepute pentru acvariu Să nu vă mirați ca folosind tuburi de iluminat pt apartament vă veți trezi cu tone de alge în acvariu sau că vor muri plantele (încet, dar sigur) 25 Pentru a simplifica un pic, să luăm cazul unui acvariu de 100 litri (90 x 30 x 40), plantat moderat (40-50% din suprafață) unde nu se dorește să se cheltuiască exagerat (HID sau HDI-uri) În acest caz, mergem pe T5-uri, cele mai folosite lămpi în momentul de față Dacă ne luăm după formula watt/litru, pentru plante cu necesități minime ar fi suficient 50 W, pentru plante cu necesități medii 75 W și 100 W pentru plante cu necesități mari Pentru a ajunge la o lumină medie spre mare, mergem pe o lampă suspendată cu 2 tuburi de 45 W și 895 mm (atenție mare la acvariul dvs întrucât tuburile pentru acvariu au mărimi dedicate nu veți găsi orice mărime dorită) Mergând pe 2 tuburi de 54 W, vom alege unul Daylight (care să imite lumina naturală) și unul Plant (care deși da o lumină mai slabă pentru ochiul uman, ajuta la creșterea plantelor) La alegerea producătorilor de lămpi e iarăși o mare dilemă Personal am avut mari dezamăgiri cu lămpile Juwel și JBL Deși de aproape 10 ori mai ieftine, până și lămpile Osram Lumilux 865 și Osram Fluora au fost mai eficiente Dacă vă permite însă bugetul, vă recomand să mergeți pe lămpi dedicate de la Dennerle, Arcadia, Giesemann Acestea pe lângă eficiență foarte mare, au avantajul că sunt „îmbrăcate” cu o folie UV Stop, care filtrează lumina UV sub 400 nm (cea care este în principal responsabilă de creșterea algelor) Apare după acea dilema „cât timp să las neoanele pornite?” Într-un acvariu pornit de curând, recomand maxim 8-9 ore pe zi, iar pentru un acvariu „ciclat” (adică după cel puțin o lună-două de la instalare) recomand maxim 10-11 ore pe zi Puteți folosi și o pauză la prânz, care contrar multora, nu are un efect negativ asupra plantelor, ba din contră (la urma urmei, în natură sunt și perioade cu nori, perioade cu ploaie, nu este soare non-stop) Singurul lucru recomandat este să nu aveți o pauză de mai mult de 2-3 ore, iar perioada în care neoanele stau pornite să fie de minim 4-5 ore (pentru a da suficient timp plantelor pentru fotosinteză) În cazul în care în acvariul vostru nu aveți un sistem de reducere a pH-ului, introducere de CO2 și nu fertilizați, vă recomand să mergeți pe o lumină mai slabă În cazul acvariului de mai sus, de 100 litri, mergeți pe un singur tub Daylight, sau două mai mici, de maxim 50 W Altfel, lumina puternică va stimula creșterea plantelor, acestea vor „cere” și mai mult CO2, fertilizanți pe care dacă nu îi introduceți, vor duce la moartea plantelor Totodată, lumina foarte puternică fără plante de suprafață (sau cu frunze mari) poate duce la stresarea peștilor și după cum se știe, cele mai multe boli ale micuților sunt cauzate de stres Trebuie să aveți în vedere că tuburile nu vor ține „forever” Chiar dacă acestea ar putea ține ani de zile înainte să se „ardă”, nu este recomandată folosirea lor mai mult de 8-10 luni Iar la schimbarea respectivă, dacă aveți mai multe tuburi, nu le schimbați niciodată pe toate odată O pauză de o săptămână-două este binevenită (sau vă veți trezi cu alge) Un alt element deloc de ignorat referitor la lumină sunt reflectoarele (care de obicei se montează pe „spatele” neoanelor și aduc un spor de lumină în acvariu) Deși mulți producători laudă aceste reflectoare cu „100% more light”, vă rog să nu ignorați reclama Adică, să nu considerați că dacă ați pus reflectoare veți dubla lumina din acvariu De fapt reflectoarele ajută la direcționarea luminii „pierdute” din „spatele lămpii” Pentru cei care vor să „simuleze” lumina lunii pentru a-și studia peștiucii noaptea, le recomand lumina moonlight, care de obicei o găsiți sub forma unui grup de leduri de culoare albastră Puteți să vă creați și voi propriul sistem de iluminare cu leduri, însă nu 26 exagerați aici (de exemplu să puneți 100 de leduri la un acvariu lung de Im) pentru că veți produce un disconfort atât plantelor cât și peștilor La un acvariu de Im lungime, cred că suficiente sunt 10-12 leduri La urma urmei se dorește să se creeze o lumină difuză și nu de a înlocui lumina zilei Sursa: Autor: Baracuda Ca să putem înțelege cât mai bine importanța iluminării corecte a unui acvariu, trebuie să înțelegem mai întâi noțiunile de bază despre lumină Infrarotll Spectrul vizibil UttraVlOkle Undi! lungi (joav» frecventa) Unde «certe (mrttr frecventa) Lumina este constituită din particule electromagnetice denumite fotoni, care se deplasează sub formă de unde, având o viteză de 300 000 Km/s Lungimile acestor unde sunt diferite, se măsoară în nanometri (nm), iar totalitatea lor formează spectrul luminii Ochiul omenesc percepe o mică parte a spectrului electromagnetic și anume undele cuprinse între 700-400 nm Culorile spectrului vizibil sunt: Roșu, Oranj (portocaliu), Galben, Verde, Albastru, Indigo, Violet și pot fi memorate mai ușor în formula R-O-G-V-A-I-V Acest spectru poate fi observat în cazul apariției pe cer a curcubeului (dispersia luminii solare în picăturile de ploaie) sau atunci când privim dintr-un anumit unghi și în anumite condiții, un bec cu incandescență Radiațiile ultraviolete (parțial utile în iluminarea unui acvariu), se împart în trei categorii: > radiațiile UV-A: lungimi de undă între 320-400 nm, utile procesului de fotosinteză al plantelor dar din păcate foarte utile și algelor; > radiațiile UV-B: lungimi de undă între 280-320 nm, inutile în acvaristică și având efecte negative în cantități mari, asupra dezvoltării plantelor și ale vinii or (puietului); > radiațiile UV-C: lungimi de undă între 100-280 nm, extrem de dăunătoare tuturor organismelor vii dar folosite în cazul lămpilor cu efect germicid (cunoscutele și frecvent-folositele lămpi/filtre UV), având efect de distrugere al ADN-ului celulelor 27 Amestecul mai multor culori (lungimi de undă) poate fi perceput ca fiind culori identice Exemplu: culoarea galbenă este percepută la o lungime de undă de 590 nm dar și în cazul unui amestec de verde și roșu Culoarea albă este de obicei un amestec al lungimilor de undă de la albastru la roșu dar poate fi percepută ca „alb” și datorită unei linii spectrale de albastru, verde și roșu Specialiștii au împărțit lungimile de undă în următoarele grupe, începând de la cele de joasă frecvență (unde lungi), până la cele de înaltă frecvență (unde scurte): > unde radio > microunde și unde radar > infraroșii > unde vizibile ochiului omenesc > ultraviolete > raze X > raze Gamma Termenii cu ajutorul cărora este caracterizată lumina emisă de o sursă (inclusiv tub fluorescent) sunt: > IRC (engleză CRI) = Indicele de Redare al Culorilor care măsoară gradul de reproducere fidelă a culorilor mediului iluminat, de către o sursă de lumină (lampă) Se determină prin comparația luminii lămpii analizate, cu lumina emisă de o sursă de referință, care are aceeași temperatură de culoare (K) IRC-ul are valori cuprinse între 0-100, unde „100” este atins de lumina solară 28 Clasificarea tuburilor fluorescente din punct de vedere al IRC-ului: >90 = IA între 80-89 = 1B între 70-79 = 2A între 60-69 = 2B între 40-59 = 3 Kelvin (K) = unitatea de bază pentru măsurarea temperaturii de culoare (0 Kelvin = -273,15 centigrade) Precizare: pentru măsurarea temperaturii de culoare a surselor de lumină unitatea de măsură este Kelvin, nu grade Kelvin, așa cum s-ar crede Deci un tub fluorescent poate avea 90 К (90 Kelvini), nu 90 grade Kelvin Cotația Kelvin reprezintă culoarea cu cel mai ridicat nivel din spectrul emis de către sursă Scara aproximativă a temperaturilor de culoare (Kelvin) 1 5000 «000 CCT (engleză CCT - Correlated Color Temperature) = aparența reală a unei culori a spectrului luminos Se măsoară în Kelvini Un CCT mic (2000 K) 29 reprezintă lumina cu spectru cald, în care predomina galbenul și roșul Un CCT mare (12 000 K) reprezintă lumina cu spectru rece, în care predomină albastrul > PAR (engleză PAR - Photosynthetic Available Radiation) = intervalul spectral al lungimilor de undă care e folosit în procesul de fotosinteză Este exprimat în număr de fotoni pe secundă, nu ca măsură directă a energiei, pentru că procesul fotosintetic are loc atunci când un foton util este absorbit de către plantă, indiferent de lungimea de undă a fotonului Altfel spus, dacă un număr de fotoni albaștri este absorbit de plantă, nivelul procesului de fotosinteză este egal cu nivelul produs de aceeași cantitate de fotoni roșii absorbiți > Lumen (Im) = unitatea standard pentru măsurarea fluxului luminos Fluxul (intensitatea) luminii scade o dată cu creșterea temperaturii de culoare În consecință un tub cu 10 000 K va avea un flux luminos mai slab decât unul cu 5000 K > LUX (lx) = unitatea de măsurare a cantității de lumină, căzută pe unitatea de suprafața iluminată 1l x = 1lm/m2 > Nanometru (nm) = unitatea de măsură pentru lungimea undelor luminii 1nm = a miliarda parte dintr-un metru > Watt (W) = cantitatea de energie transferată sau cantitatea de lucru mecanic efectuat în unitatea de timp 1W = 1 Joule/secundă În acvaristică importanța culorilor spectrului luminos este deosebit de mare, atât pentru viețuitoarele din acvariu și privitori, cât mai ales pentru plantele care îmbogățesc diferitele biotopuri realizate de acvariști Una din greșelile frecvente este cea a neînțelegerii procesului de fotosinteză și al importanței spectrului luminos emis de lampă, care determină dezvoltarea plantelor Majoritatea acvariștilor aleg tuburile fluorescente ținând cont numai de temperatura de culoare Acest reper spune destul de puțin despre tipul luminii din interiorul spectrului vizibil, care este emis de lampă, despre intensitatea fluxului luminos emis și despre celelalte proprietăți ale luminii emise de tub Pentru dezvoltarea normală a plantelor nu este suficientă lumina care ne facilitează observarea acestora și a celorlalte viețuitoare din acvariu, este necesar un spectru luminos alcătuit din radiații utile, pe care plantele le absorb și care contribuie la creșterea și dezvoltarea lor, prin procesul de fotosinteză 30 *Virfurile“de lucru” ale clorofilei prezente in plante sini la 465nm si 665nm 100% 0% 300 400 500 600 700 800 Clorofila, pigmentul de culoare verde, esențial în procesul de fotosinteză, care transforma radiația luminoasă în energie, este de mai multe feluri: > Clorofila „a”: prezentă în absolut toate plantele (absoarbe radiațiile luminoase, cu lungimi de undă între 430-662 nm, aferente spectrului albastru-violet și roșu) > Clorofila „b”: prezentă în majoritatea plantelor (absoarbe radiațiile luminoase, cu lungimi de undă între 453-642 nm, aferente spectrului albastru și oranj) > Clorofila „cl”: prezentă în diferite specii de alge > Clorofila „c2”: prezentă în diferite specii de alge > Clorofila „d”: prezentă în cianobacterii Carotenoizii, o altă componentă de bază în dezvoltarea și aspectul plantelor, sunt pigmenți de culoare roșie, galbenă sau portocalie, socotiți printre cei mai importanți antioxidanți și care au rolul de a balansa efectul distructiv al radicalilor liberi Printre cei mai importanți carotenoizi sunt licopenele, alfa-carotenul, beta-carotenul și luteina Aceștia se sintetizează cu ajutorul undelor luminoase între 449-475 nm, specifice spectrelor verde și albastru Din păcate este dificil de determinat lungimile de undă specifice luminii produse de un tub fluorescent, cu excepția cazului în care producătorul menționează acest aspect, lucru care se întâmplă aproape în exclusivitate, în cazul tuburilor pentru iluminarea acvariilor marine (peste 10 000 K) Nu ne rămâne decât, citind cele de mai sus, să reținem că lumina emisă trebuie să cuprindă cele două componente de bază, roșu și albastru, pentru satisfacerea necesităților de dezvoltarea armonioasă a plantelor Lumina roșie: este foarte importantă în reproducerea plantelor Pigmenții Fitocromi absorb radiațiile roșii și părțile îndepărtate ale radiațiilor roșii din spectrul luminii și regularizează germinarea semințelor, dezvoltarea rădăcinilor, formarea tuberculilor și a bulbilor, așa-numita perioada de „repaus vegetativ”, înflorirea și producerea fructelor De aceea, lumina roșie este esențială pentru stimularea înfloririi și formării fructelor La plantele de acvariu lumina roșie stimulează dezvoltarea pe înălțime a plantei, determina consistență și vigoarea tulpinii și contribuie la dezvoltarea sistemului radicular (rădăcină) Lungimile de undă ale culorii roșii, absorbite cu precădere de plante sunt între 650-680 nm 31 (roșu și oranj) Un minim de absorbție se manifestă față de lungimile de undă 500-580 nm (unde lungi ale spectrului de roșu), care din păcate favorizează și dezvoltarea algelor Lumina albastră: stimulează producerea de clorofilă mai mult decât orice altă culoare; determină consistență și densitatea frunzelor, consistenta tulpinii, ajuta la formarea unui sistem vegetativ compact (frunze și ramuri dese) Plantele roșii folosesc cu precădere această lumină Lungimile de undă ale culorii albastre, absorbite cu precădere de plante sunt între 400-480 nm (albastru și violet) In exces, lumina cu spectru predominant albastru (>10 000 K), favorizează dezvoltarea algelor Lumina verde: nu este folosită sau absorbită (ci reflectată) de către plante, decât în cantități neglijabile, necesare carotenoizilor, motiv pentru care plantele arată „verzi” în lumină Algele verzi și plantele folosesc pigmenți identici pentru fotosinteză (clorofila „a” și „b” + carotenoizi), de aceea lumina care le ajută pe unele, este aceeași care le ajută și pe celelalte Celelalte alge (cianobacteriile), care conțin Fycocyanina, absorb cu precădere lumina cu lungimea de undă -600 nm (roșu/oranj), lumina prezentă din păcate, în majoritatea tuburilor fluorescente Ca măsură utilă pentru iluminarea unui acvariu plantat, unde firesc nu se dorește prezența peste măsură a algelor, este respectarea următoarei proporții între lumina din spectrul roșu și cea din spectrul albastru: 2/3 lumină roșie și 1/3 lumină albastră Acest deziderat se poate realiza, în cazul iluminării cu un singur tub, care să emită cu precădere lumina din spectrul de roșu sau în cazul folosirii mai multor tuburi, cele care emit în spectru de roșu, să fie predominante 100% 300 400 500 600 700 800 * Linia punctata: spectrul folosit cu precădere de alge * Linia întrerupta; spectrul folosit cu precădere de plante în cazul folosirii mai multor tuburi cu spectre diferite (mai ales la acvariile plantate), este de dorit că reflectoarele acestora să fie construite în așa fel, încât spectrele să nu fie dirijate separat, pe zone oarecum delimitate de o eventuală reflexie incorectă De aceea, în cazul acesta este indicată folosirea unui reflector comun Plantele, fiind mai evoluate decât algele, sunt capabile să-și regleze sau să-și reia mult mai rapid procesul de fotosinteză și să răspundă mai rapid la schimbările de orice natură, 32 survenite în mediul ambiant Astfel, plantele își reiau mult mai rapid „funcționarea normală”, după pauza nocturnă de iluminat, imediat ce lumina atinge intensitatea necesară, în timp ce algele au nevoie de perioade mult mai lungi și neîntrerupte ale iluminării, pentru a „funcționa normal” Această realitate stă la baza procedeului de „siestă”, folosit în iluminarea unui acvariu, aplicat în mijlocul perioadei de maximă intensitate a iluminării (în mijlocul zilei) Durata acestei pauze poate fi între 1-3 ore, depinzând de tipul iluminării, mărimea bazinului, intensitatea iluminării, etc Tot în sensul celor de mai sus, ar trebui să încercăm să ne lămurim utilitatea aprinderii în mod progresiv a luminii, cu ajutorul diferitelor procedee: aprinderea pe rând a tuburilor (acolo unde există mai multe) sau cu ajutorul dimmerelor, în cazul tuburilor fluorescente dimabile Luând în calcul utilitatea și normalitatea (imitarea ciclului natural al luminii solare) și pentru a nu stresa vietățile din acvariu, procedeul de aprindere progresivă, pare în regulă Luând în calcul favorizarea adaptării lente a algelor la schimbările de intensitate ale luminii, nu mai pare în regulă Din punctul meu de vedere este de dorit un compromis, în așa fel încât să obținem, dacă este posibil, rezultate pozitive: scurtarea intervalelor de trecere de la minim, la maxim, în procesul de creștere al intensității luminii Cauzele apariției și înmulțirii algelor nu se pot pune în totalitate pe seama erorilor de iluminare ale unui acvariu La fel de importanți sunt și parametrii apei (nivelul nitraților și fosfaților), cât și gradul de încărcare biologică a apei Majoritatea specialiștilor în acvaristică recomandă lumina cu 5000-6500 К sau apropiată (sunlight - daylight - cool daylight), ca fiind cea mai bună pentru dezvoltarea plantelor, aceasta apropiindu-se cel mai mult de spectrul luminii solare, emisă de astru în majoritatea timpului unei zile Lumina produsă de tuburile fluorescente cu o astfel de temperatură de culoare se numește „full spectrum” Astfel, în cazul în care un acvariu este iluminat cu un singur tub fluorescent, este indicat că acesta să aibă înjur de 5000-6500 К iar în cazul în care există mai multe tuburi, spectrele acestora să ofere temperaturi cât mai apropiate de 5000-6500 K în cazul în care există posibilitatea iluminării cu mai multe tuburi, este util să știm că: > lumina la răsăritul și apusul soarelui = 2000-3000 К > lumina soarelui dimineața și după-amiază = 5000-5500 К > lumina soarelui la prânz = 6000-6500 К > lumina pe timp noros poate ajunge la = 10 500 К Având în vedere informațiile de mai sus, dacă este posibil, este utilă folosirea unui număr de tuburi care să ne permită ca, aprinzându-le pe rând (câte unul sau pe grupuri), cu ajutorul unor prize programabile, să realizăm spectrele specifice fiecărei perioade a zilei Catalogarea luminii în raport de numărul de Kelvini arată astfel: > 2000-3500 К = lumina caldă > 3500-4500 К = lumina neutră > 4500-6000 К = lumina diurnă > > 6000 К = lumina rece 33 Deosebit de interesantă și importantă totodată, este concluzia în urma căreia, calculul nivelului de iluminare al unui acvariu bazat pe arhicunoscutul „Watt/litru”, este aproximativ eronat, având în vedere că, numărul de Wați al unui tub fluorescent nu reflectă eficiența acestuia decât parțial O mai mare acuratețe este dată de calculul „Lumen/litru”, pentru că, așa cum rezultă și din informațiile furnizate, două sau mai multe tuburi, cu aceeași putere (W), pot avea eficiențe diferite, datorită numărului diferit de lumeni al fluxului luminos emis Conform acestei informații, vă propun să țineți cont de următoarele categorisiri: 1 1,0 W/litru = acvariu mediu iluminat = acvariu bine luminat = acvariu puternic iluminat (se aplică acvariilor plantate și numai în cazul acvariștilor avansați ale căror cunoștințe le permit să depășească neajunsurile folosirii unui astfel de nivel al iluminării) 2 40 lm/litru = acvariu puternic iluminat (se aplică acvariilor plantate și numai în cazul acvariștilor avansați ale căror cunoștințe le permit să depășească neajunsurile folosirii unui astfel de nivel al iluminării) Exemple de calcul: A) Cazul în care se ia în considerare calculul „Watt/litru”: - Iluminarea unui acvariu de 100 litri cu ajutorul unui tub de 54 W și 3300 lm => 0,54 W/litru, ceea ce situează acvariul în categoria celor mediu iluminate B) Cazul în care se ia în considerare calculul „Lumen/litru”: - Iluminarea unui acvariu de 100 litri cu ajutorul unui tub de 54 W și 3300 lm => 33 lm/litru, ceea ce situează acvariul în categoria celor bine iluminate Evident că fiecare din noi, va proceda cum crede de cuviință în cazul acestor sisteme de calcul, însă, la fel de evident este faptul că, dezvoltarea plantelor și înmulțirea algelor, vor fi influențate printre altele și de cantitatea de lumină Lămpile fluorescente sunt lămpi acoperite cu Fosfor, pe interiorul învelișului din sticlă și umplute cu vapori de Mercur (diferite tipuri) și Argon Curentul descărcat în vaporii de Mercur și Argon fac că Fosforul să strălucească (fluorescența), pe durata absorbției de radiații Tipul de Fosfor folosit determină culoarea emisă de tuburile fluorescente Astfel, Halofosfatul determină un spectru predominant albastru Fosforul crește lungimea de undă a 34 radiațiilor UV (invizibile), suficient încât să le convertească în radiații vizibile, începând cu lungimea de undă 400 nm In cazul tuburilor fluorescente obișnuite, razele UV sunt blocate în mare parte de învelișul din sticlă, pentru protecția ochiului împotriva efectului nociv al acestora Componenta albastră a acestor raze trece totuși nestingherită de învelișul de sticlă Majoritatea tuburilor fluorescente folosesc în prezent un amestec Tri-Fosfor, bazat pe ioni de Europiu și Terbiu distribuiți mai uniform pe spectrul vizibil al luminii Astfel, cu ajutorul unui amestec de Fosfor destinat unui tub de 5000-6500 K, spectrul se apropie mult de lumina diurnă Lumina albastră este importantă în acest amestec, astfel încât, banda de 470-400 nm, nu numai că nu este filtrată, ci chiar este sporită Unele opinii spun că această bandă este totuși dăunătoare ochiului omenesc, recomandând evitarea expunerii prelungite la o astfel de lumină In prezent deosebim trei mari categorii de tuburi, diferențiate prin tipul învelișului interior de Fosfor: Cod numeric Culoare aparentă IRC Temperatura de culoare 27 Warm white 50-79 2700 К 33 Cool white 50-79 4100 К 83 Medium warm white 80 3000 К 84 Cool white (high CRI) 80 4100 К 29 Medium warm white 50-70 2900 К 32 Medium cool white 50-70 3200 К 34 Cool white (pinkish) 50-70 4000 К Cod numeric Culoare aparentă IRC Temperatura de culoare 827 Warm white ~85 2700 К 835 White ~85 3500 К 841 Cool white ~85 4100 К 850 Sunlight ~85 5000 К 865 Cool daylight ~85 6500 К 880 Skywhite ~85 8000 К 35 Cod numeric Culoare aparentă IRC Temperatura de culoare 927 Warm white ~95 2700 К 941 Cool white ~95 4100 К 950 Sunlight ~98 5000 К 965 Cool daylight ~95 6500 К Ca și autorul articolului folosit ca sursa de inspirație, mă voi referi strict la tuburile fluorescente T8 (025,4 mm - rotunjit 026 mm) și T5 (015,875 mm - rotunjit 016 mm), cele mai des folosite, ele reprezentând ponderea în preferințele acvariștilor Menționez că, mai există următoarele diametre: T2 (07 mm); T4 (012 mm); T9 (028,575 mm); T12 (038,1 mm); T17 (053,595 mm) Aparent, randamentul tuburilor T5 este net superior celor T8 Acest adevăr nu este în totalitate valabil pentru că T8-urile au fost testate cu balasturi magnetice, iar T5-urile cu balasturi electronice Când T8-urile funcționează cu balasturi electronice, randamentul acestora este aproape identic cu al T5-urilor Randamentul maxim al tuburilor T5 se atinge la temperatura de 35 °C, iar al celor T8 la 25 °C Ambele temperaturi se referă la mediul ambiant Intr-un spațiu cu circulația aerului slabă sau neexistentă, tuburile T5 au o eficiență lumen/watt mai mare decât a tuburilor T8, la aceeași putere electrică (W) Tuburile T5 reprezintă o metodă utilă pentru sporirea eficientizării consumului de energie electrică datorită consumului energetic cu aproximativ 65% mai mic decât al tuburilor T8 Un alt avantaj al tuburilor T5 este conținutul scăzut de Mercur, care nu afectează eficiența acestora Aceste tuburi au un înveliș protector interior, care împiedică sticlă și Fosforul să absoarbă Mercurul, fenomen care cauzează uzarea prematură a tubului învelișul respectiv reduce conținutul de Mercur al tubului de la aprox 15mg la aprox 3mg pentru fiecare tub Cu ajutorul acestei tehnologii s-a reușit stoparea uzurii tuburilor la numai 5%, în prima perioadă de 40% din totalul timpului de funcționare al tuburilor T5 Tuburile T5 sunt cu aproximativ 40% mai mici decât T8 și folosesc un soclu G5, în timp ce T8 folosesc un soclu G13 T5 operează la temperaturi mai înalte decât T8, cu scopul de a regulariza presiunea vaporilor de Mercur, astfel crescând luminozitatea lămpii Durata de viață a T5-urilor este în medie de 20 000 ore, față de 15 000 ore în cazul T8-urilor Singurul dezavantaj al tuburilor T5 este că degajă mai multă căldură decât T8, fenomen care conduce la creșterea temperaturii apei din acvariu Veți observa că, pe lângă mărcile cunoscute și consacrate în lumea acvariștilor romani, vor fi analizate și mărci/modele mai puțin cunoscute, între ele numărându-se chiar producători de tuburi fără renume în domeniul acvaristic Motivele pentru prezentarea acestor tuburi sunt: 36 > posibilitatea din ce în ce mai mare, de a procura tuburi și de pe alte piețe decât cea românească; > diferențele minore (paradoxal, nu de puține ori, în favoarea tuburilor nedirecționate strict spre acvaristică), care nu justifică ignorarea și renunțarea la tuburile de pe care lipsește sigla unui producător recunoscut pentru domeniul acvaristic; > calitățile tuburilor neconsacrate în acvaristică le depășesc de multe ori pe cele ale tuburilor consacrate, cel puțin din punct de vedere al IRC-ului, varietății temperaturilor de culoare (CCT) și eficienței luminoase (lumeni); > multe dintre ele, chiar dacă nu pot fi folosite singure, fără aportul unor tuburi dedicate acvaristicii, pot fi utile pentru realizarea unor efecte de culoare sau completarea spectrului luminos, necesar unui anumit set-up Pe scurt, vom face cunoștință cu mărci și modele de tuburi fluorescente care pot fi cel puțin la fel de utile și care ne pot aduce satisfacții și rezultate surprinzătoare ca și cele consacrate, pe care le folosim în mod constant De obicei, tuburile fluorescente pot fi identificate după codul înscris la unul din capete și anume F##T##, unde: „F” înseamnă fluorescent; numărul care urmează indică ori puterea în watti, ori lungimea în inch; „T” indică forma tubului (tubular); ultimul număr indică diametrul în optimi de inch sau milimetri De cele mai multe ori, pe tuburile fluorescente există o grupă de 3 cifre (exemplu: 650, 741, 865, 930, etc ), care se interpretează astfel: > prima cifră reprezintă clasa valorică din punct de vedere al IRC-ului O 6 = clasa 2B O 7 = clasa 2A O 8 = clasa 1B O 9 = clasa 1A > ultimele două cifre reprezintă temperatura de culoare O 50=5000K O 41=4100 K O 65 = 6500 K O 30=3000 K Criteriile pentru clasificarea tuburilor fluorescente din punct de vedere al randamentului/eficienței sunt: O fluxul luminos emis (Lumeni) O puterea electrică (Wați) În cazul unui tub cu 3350 lm și 36 W, calculul pentru determinarea eficienței este: (3350:36):683 = 13,62% (eficiența) Coeficientul 683 reprezintă constanta maximului unui flux luminos al luminii monocromatice, cu lungimea de undă de 555nm Din punct de 37 vedere al eficienței, tuburile fluorescente au fost împărțite de către producători, în trei mari categorii: > HO (High Output) - randament înalt (putere mai mare, eficientă scăzută) > VHO (Very High Output) - randament foarte înalt > HE (High Efficiency) - eficiență înaltă (putere mai mică, eficiență înaltă) De obicei, aceste inițiale sunt înscrise pe tuburi, pentru a le diferenția de cele inferioare și a atrage atenția asupra calității lor ridicate În lucrarea de față mi-am permis să adaug încă trei categorii, pentru o și mai bună diferențiere a eficienței tuburilor, utilă mai ales în cazul în care, la prima vedere, două sau mai multe tuburi au aceeași eficiență (inscripționată) HO, VHO, HE și ne este greu să alegem unul dintre ele Din calculele făcute de mine, multe dintre tuburile prezentate mai jos, cu toate că ar trebui să facă parte din aceeași categorie de eficiență (conform producătorilor), au coeficiențe destul de diferite ale randamentului Categoriile introduse de mine (fără pretenții științifice și de acuratețe tehnică) sunt: > LO (Low Output) - randament scăzut > MO (Medium Output) - randament mediu > VHE (Very High Efficiency) - eficiență foarte înaltă Astfel, având în vedere că tuburile fluorescente au o eficiență cuprinsă între 12%-15% (T8) și 12%-15,63% (T5) Clasificarea imaginată de mine este: > LO (Low Output) - randament scăzut: MO (Medium Output) - randament mediu: 12%-12,75% > HO (High Output) - randament înalt: 12,76%-13,50% > VHO (Very High Output) - randament foarte înalt: 13,51%-14,25% > HE (High Efficiency) - eficiență înaltă: 14,26%-15% > VHE (Very High Efficiency) - eficiență foarte înaltă: >15% Această clasificare este valabilă atât pentru T8, cât și pentru T5 și are ca singură rațiune departajarea tuburilor fluorescente, în raport strict de eficiența acestora, neținând cont de alte criterii, decât acela al utilității folosirii unui tub fluorescent, pentru un anume acvariu, unde cerințele pot fi și altele, în afara celor standard, în dorința de a se atinge o performanță înaltă * În cazul în care această clasificare pare incorectă sau chiar aberantă unora, aceștia au posibilitatea să opteze pentru standardele în vigoare 38 Sursa: Autor: lupul-sur Există mai multe tipuri de tuburi Vom prezenta tuburile T8 (26 mm diametru) și T5 (16 mm diametru), fiind cele mai utilizate în acvaristică Din categoria T5 se disting cele de tip HO care prezintă o aglomerare redusă (energia emisă de un T5 echivalează cu 1,5 T8) și cele de tip HE ce au un randament foarte mare (mai aglomerat ca un T8) те 30 ст 8W те зе ст 14W Т8 45 ст | І5 W o ■ ' T5 НЕ 55 ст [14 W 1 ■ Т5 НО 55 ст |24W - те 60 ст [ie w ;те 60 ст |20 W те 75 ст [25 W ■ 1 * 1 Т5 НЕ 85 ст (ziw - L 1 ; Т5 НО 85 ст [39 W те 90 с т 30 W ȘT8 104 ст 38W T8 104 ст [40 W Т5 НЕ 115 ст [28 W 1 ' ■ Т5 НО 115 ст [54 W те 120 ст [36 w Т8 120 ст [40 W T5 НЕ 145 ст [35 W : ; l i 1! '1 Т'" 7-ТО [45 ст 49 W [Т5 НО 145 ст (80 W те 150 ст >e w Culorile verde (ușor), galben (moderat) și roșu (dificil) reprezintă capacitatea de aprovizionare Lungimea tuburilor este direct proporțională cu puterea consumată de acestea Le vom clasa după lungime pentru aceia ce vor să își construiască un capac, pentru a permite alegerea lungimii acestuia în funcție de lungimea tuburilor Cinci valori sau grafice sunt date generale pentru constructori: > puterea consumată de tub ce corespunde direct proporțional cu lungimea sa; > temperatură de culoare exprimată în К (Kelvin); > indicele RENDU de culoare (IRC) IRC-ul este egal cu 100 pentru lumina solară; 39 > fluxul luminos (perceput de ochiul uman) măsurat în lumeni; > spectrul > albul perfect = 5500 К (pentru fizicieni, fotografi și ochiul uman, deoarece cantitatea de energie este aceeași pentru toate lungimile de undă); > lumina soarelui la prânz = 6000-6500 K; > lumina dimineții și după-amiezii = 5000-5500 K; > lumina răsăritului și apusului soarelui = 2000-3000 K; > lumina pe timp noros poate ajunge și la 10500 K O sursă mai mică de 5500 К va avea o culoare galbenă sau roșie O sursă mai mare de 5500 К va avea o culoare albastru Este de preferat ca la un acvariu de apă dulce să nu se depășească limita de 10000 K De altfel, mărcile acvaristice nu recomandă utilizarea tuburilor ce conțin o mare parte de albastru de sine stătătoare, deoarece favorizează algele Pentru un acvariu marin vom utiliza tuburi ce au un indice RENDU mai mare pentru a imita culoarea albastră a mediului marin la o distanță mai mică sau mai mare față de luciul apei Celelalte lungimi de unda corespunzătoare altor culori au o putere de penetrație mult mai mică în apă IA >=90 1B 80 ă 89 2A 70 ă79 2E 60 â 69 3 40 ă 59 4 Algele apreciază culoarea albastră > Plantele preferă mai degrabă roșu decât albastru > Clorofila se sintetizează din belșug la roșu și albastru > Când ne referim la culoare precizăm că ea reprezintă lungimea de undă Spectrul algelor Spectrul clorofilei Spectrul plantelor: -— în imaginea de mai jos putem vedea spectrul solar și spectrul solar la 10 metri adâncime Din câte observați există o puternică tendință de absorbție a lungimii de undă roșie Astfel ca la 10 metri adâncime banda de spectru roșu este absorbit complet Spectru! solar* Іа 1 Cm adâncime (in apa s arata sau dulce) Spectrul solar 41 Spectrele tuburilor Philips, Sylvania și Osram sunt aproape identice Toți fabricanții au un model pentru acest gen Este tubul de bază pentru iluminarea acvariilor noastre întrucât luminozitatea sa este foarte bună Are o paletă de culoare galbenă Osram jLumilux-827 |® 650 lumsns 10 W (47 cm) Osram (Lumi lux-827 [85 950 lumens 15 W Osram jLumilux-827 185 1250 lumens 16 W Osram |Lumilux-827 І85 1350 lumens 18 W Osram jLumilux-827 [85 2350 lumens 30 W Osram Lumi lux-827 [85 3350 lumens 36 w Osram |Lumilux-827 [85 5200 lumens 58 W Philips jTL-D superSO 827 [85 1000 lumens 15 W Philips TL-D superSO 827 [85 1350 lumens 18 W Philips TL-E1 supsrSO 827 [85 2400 lumens 30 w Philț>s [rL-D super 80 827 [85 3350 lumens 36 w Philips TL-D superSO 827 [85 5200 lumens 58 W Sybrannlnd jLuxline Plus 827 iS5 •950 lumens 15 W Sylvania Ind Lux line Plus 827 [85 1350 lumens 18 W Sylvania Ind Lux line Plus 827 |S5 2400 lumens 30 W Sylvania Ind Luxline Plus 827 [85 3350 lumens 36 W Sylvania Ind LuxlinePLus 827 [85 5200 lumens 58 W Uitându-ne la spectrul acestui tub ne dăm seama că Hagen a dorit să reproducă spectrul sintetizat de plantele de acvariu Foarte mult roșu și puțin albastru Hagen Flora-g lo 85* 480 limens 15 W [Hagen Flora-g lo 85 * 670 lumens 20 W (Hagen Hagen Flora-g lo 85* Flora-glo 85* 1090 lumens 1610 lumens 30 w 40 W (104cm) ■Hagen Flora-glo 85* 1610 lumens 40 W Q20cm) 42 Acestea au avantajul în raport cu flora go (2800 K) că produc de 2 ori mai multă lumină dar calitatea este scăzută Următorul spectru aparține tubului Dennerle Special Plant dar în mare spectrele celorlalte firme sunt identice C’sram Lumilux-830 85 950 lumens 15 W Osrara Lumilux-830 85 1350 lumens 1SW Osram Lumilux-830 85 2350 lumens 30W Osram LumiLux-830 85 3350 lumens 36 W Osram LunnLux-830 85 3300 lumens 38 W Osram Lumilux-830 85 5200 lumens 58W Philips TL-D superQO 830 85 1350 lumens 18W Philips TL-D superi® 830 85 2400 lumens 30W Philips TL-D superi® 830 85 3350 lumens 36 W Phi l ips TL-D superi® 830 85 3350 lumens 38 W Philips TL-D superi® 830 85 5200 lumens 58 W Dennerle Special plant 85 950 lumens 15 W Denn erle Special plant 85 1350 lumens 18W Dennerle Special plant 85 2200 lumens 25 W Dennerle Dennerle Special plant 85 Special plant 85 2400 lumens 3350 lumens 30W 36 W Dennerle Special plant 85 3200 lumens 38 W Sylvama Ind Lux line Plus 830 85 950 lumens 15 W Syhamalnd Luxline Plus 830 85 1350 lumens 18 W Sylvamalnd Luxline Plus 830 85 2400 lumens 30 w Sylvania Ind Luxline Plus 830 85 3350 lumens 36 w Sylvamalnd Luxline Plus 830 85 3200 lumens 38 W Sylvamalnd Luxline Plus 830 85 52 00 lumens 58 W Sylvania Ind Luxline Plus 830 85 6000 lumens 70 W Sylvamalnd Standard 30WK/129 700 lumens 14 W S Sylvania Ind Standard 3000K/129 53 900 lumens 15 W Sylvamalnd Standard 3000K/129 53 1100 lumens 16W Sylvamalnd | Standard 3000K/129 53 1150 lumens 18W Sykamalnd Standard 3000K/129 53 1800 lumens 25 W Sylvama Ind Standard 3000K/129 2200 lumens 30 w 43 Spectrul Philips: Spectrul Osram: Putem observa faptul că Philips e privilegiat de luminozitate și Osram de calitate Osram Lumilux De Luxe-930 94 650 lumens 15W Osram Lwnilux De Luxe-930 94 850 lumens 16 W Osfam Lumilur De Luxe-930 94 900 lumens 18W Osram Lumilux De Luxe-930 94 1600 lumens 30 W Osram Lumilux De Luxe-930 94 2200 lumens 36 W Osram Lumilux De Luxe-930 94 3500 lumens 58 W Philps TL-D 90 Deluxe Pro 92 1100 lumens 18 W Philips TL-D 90 Deluxe Pro 92 1950 lumens 30 W Philips TL-D 90 Deluxe Pro 92 2700 lumens 36 W Philips TL-D 90 Deluxe Pro 92 4350 lumens 58 W Osram Natura are o temperatură de culoare de 3500 K Philips are o temperatură de 3800 K 44 Spectru Sylvania 835: Sylvania Ind Luxline Plus 835 85 1350 lumens 18 W Sylvania Ind Luxline Plus 835 85 3350 lumens 36 W Sylvania Ind Luxline Plus 835 85 5200 lumens 58 W Sylvania Ind Luxline Plus 835 85 6000 lumens 70W (176cm) Sylvania Ind Standard 35OOK/135 53 900 lumens 15W Sykamalnd Standard 3500K/135 53 1100 lumens 16W Sylvania Ind Standard 35OOK/135 53 1150 lumens 18W Sykrania Ind Standard 3500K/135 53 2200 lumens 30 w Sylvania Ind Standard 35OOK/135 53 2850 lumens 36 w Syframalnd Standard 350OK/135 53 4600 lumens 58 W Sylvania Ind Standard 3500K/135 53 5800 lumens | 70 W (176cm) Spectrul Philip s: Spectrul Dennerle: Spectrele tuburilor Philips, Osram și Sylvania sunt aproape identice Spectrul tubului Dennerle este diferit întrucât el se comportă ca un filtru UV 45 Osram Lumilux-840 85 950 lumens 15 W Osram Lumilux-840 85 1250 Lumens 16W Osram Lumilux-840 85 1350 Lumens 18W Osram Lumilux-840 85 2350 lumens 30 W Osram LumiluK-840 85 3350 lumens 36 W Osram LumiluK-840 85 3300 lumens 38 W Osram Lumilux-840 85 5200 Lumens 58 W Pliil ips TL-D superSC 840 85 1000 Lumens 15 W Philips TL-D superSO 840 85 1350 lumens 18W Philips TL-D superSO 840 85 2050 Lumens 23 W (97cm) Philips TL-D superSO 340 85 2400 lumens 30 W Philips TL-D superSO 840 85 3100 lumens 36 W Philips TL-D superSO 840 85 3350 lumens 38 W Phil ip s TL-D superSO 840 85 5200 Lumens 58 W Dennerle Kongo Whie 85 950 lumens 15 W Dennerle Kongo Whie 85 1350 lumens 18W Dennerle Kongo Whie 85 2200 Lumens 25 W Dennerle Kongo Whie 85 2400 lumens 30 W Dennerle Kongo Whie 85 3350 lumens 36 W Dennerle Kongo Whie 85 3200 lumens 38 W Sylvania Ind LuxlinePlus 840 85 950 lumens 15 W Sylvania Ind Luxline Plus 840 85 1350 lumens 18W Sylvania Ind Luxline Plus 840 85 2400 lumens 30 W Sylvania Ind Luxline Plus 840 85 3350 Lumens 36 W Sylvania Ind Luxlme Plus 840 85 3200 Lumens 38W Sylvania Ind Luxline Plus 840 85 5200 lumens 5SW Sylvania Ind LuxlinePlus 840 85 6000 Lumens 70 W Q76cm) Sylvania Ind Standard 4000К/125 76 1100 lumens 18W Sylvania Ind Standard 4000K/125 76 2600 lumens 36 W Sylvania Ind Standard 4000K/125 bl 2500 lumens 36W(97cm) *** Tuburile 3800-4000 К definire înaltă (Alb de lux) Spectrul Philips: Spectrul Osram: 46 Spectrul JBL: IM •» «O 7® Tuburile Philips se apropie de avantajul unui tub randament înalt Tuburile Osram sunt de 3800 К (mai mult roșu), JBL și Philips de 4000 К Osram Lumibx De Luxe-940 96 950 lumens 18W Oșram Lumi Іцк D e Luxe -940 96 2250 lumens 36 W Osram Lumilux De Luxe-940 96 3600 lumens 58W Philips TL-D 90 940 91 1200 lumens 18W Philips TL-D 90 940 91 2800 lumens 36W Philips TL-D 90 940 91 4600 lumens 58W Sohr Tropic 98 750 lumens 15 W JBL Solar Trop к 98 1000 lumens 18 W JBL Sohr Trop ic 98 1450 lumens 25 W JBL Solar Trop ic 98 1650 lumens 30W JBL Solar Tropic 93 2350 lumens 36W JBL Solar Trop ic 98 2300 lumens 38W JBL SohrTropic 98 3750 lumens 58 W Spectrul Hagen Sun-glo: Spectrele tuburilor Hagen, Philips, Osram și Sylvania sunt aproape identice 47 Osram Basic-640 66 1200 lumens 18W Osram Basic-64& 66 2100 lumens 30 w Osram Basic-640 66 2850 lumens 36 w Osram Bas ic-640 66 4600 lumens 58 W Phdps TL-D 33-640 63 730 hmens 14 W Philps TL-D 33-640 63 1200 lumens 18W Philips TL-D 33-640 63 210C1 lumens 30 W [Philips TL-D 33-640 63 ■2850 lumens 36 W Philips TL-D 33-640 63 4600' lumens 58 W Sylvania Ind Standard 4300K/133 64- 700 hmens 14W Sylvania Ind Standard 4300K/133 64 900 hmens 15 W Sylvania Ind Standard 4300K/133 64 1100 lumens 16 W Sylvania Ind Standard 4300K/133 64 1150 lumens 1SW Sylvania Ind Standard 430QK/133 64 1700 lumens 25 W C69cml) Sylvania Ind Standard 4300K/133 64 1800 lumens 25 W (75СП1) Sylvania Ind Standard 4300K7133 64 1150 lumens 25 W (82cml) Sylvania'Ind Standard 430QK7133 64 2200 lumens 30 W Sylvania Ind Standard 430010133 64 2850 lumens 36 W Sylv an ia Ind Standard 4300K/133 64 4600 lumens 58 W Sylvania Ind Standard 4300K/133 64 5700 lumens 70 W (176cm) Hagen Sun-glo 65* 400 lumens 8W Hagen Sun-gîo 65* 800 hmens 14 W Hagen Sun-glo 65* 860 hmens 15 W Hagen Sun-glo 65* 1230 lumens 20 W Hagen Sun-gîo 65* 1620 lumens 25 W Hagen Sun-glo 65* 2100 lumens 30 W* Hagen Sun-glo 65* ■3100 lumens 40W h 90 680 hmens 15 W Osram Lumilux De Luxe- 954 >90 1000 lumens 18 W Osram Lumilux De Luxe- 954 >90 2300 lumens 36 W Osram LumiluxDe Luxe- 954 >90 2100 lumens 36 W (97cm) Osram Lumilux De Luxe- 954 >90 3700 lumens 58 W Philips TL-D 90-950' 93 1150 lumens 18 W Philips TL-D 90-950 93 2800 lumens 36 w Philips TL-D 90-950 93 4550 lumens 58 W Phil ip s TL-D Graphica Pro- 950 98 960 hmens 18 W Philțs TL-D Graphica Pro- 950 98 2300 lumens 36 w Philips TL-D Graphica Pro- 950 98 3650 lumens 58 W 51 Spectrul acestui tub este aproape identic cu cel de la Dennerle dar vârful de la 400nm a fost suprimat de un filtru UV Osram Lumilux-860 85 Apparement гетріасё parLumilux- 865 Sylvania Luxline Phis 860 85 900 lumens 15 W Ind Sylv an ia Ind Sylvania Ind Luxline Plus 860 Luxline Plus 860 85 85 1300 lumens 2300 lumens 18 W 30 w Sylvania Ind Luxline Plus 860 85 3250 lumens 36 w Sylvania Ind Luxline Plus 860 85 5000 lumens 58 W Sylvania Ind Luxline Plus 860 85 5700 lumens 70 W (176eiri) Demerle Dennecie Amazon Day Amazon Day 85* 85* 900 lumens 1300 lumens 15 W 18 W Dennerle Amazon Day 85* 2100 lumens 25 W Deraierle Amazon Day 85* 2300 lumens 30 w Dennerle Amazon Day 85* 3250 lumens 36 w Denn erle Amazon Day 85* 3000 lumens 38 W SERA Bnlliant Daylight 85* 920 lumens 15 W SER Д Bnlliant 85* 18 W Dayl ight SERA Bnlliant Dayl ight 85* 2150 lumens 25 W SERA Bnlliant Daylight 85* 2250 lumens 30 w SERA Bnlliant Daylight 85* 3250 lumens 36 w SERA Bnlliant Daylight 85* 2900 lumens 38 W Spectrul Philips TL-D Super80 865: 52 Spectrul tubului Osram este aproape identic Osram Lumi lux-865 ®5 900 lumens 15 W Osram 'Lumi lux -865 85 1300 lumens 18 W Osram Lumilux-865 85 2350 lumens 30 W Osram Lumi lux-865 85 3250 lumens 36 W Osram Lumi lux-865 85 5000 lumens 58 W Philps Mașter TL-D SuperSO 35 1300 lumens 18W Philips Philps Mașter TL-D SuperSO Mașter TL-D SuperSO j85 05 2300 lumens 3250 lumens 30 W 36 W Philips MașterTL-D SuperSO 85 5000 lumens 58 W Spectrul Philips 965: Spectrul Philips 965 Graphica: Spectrul Sylvania Activa: Osram |Biotux-965 ЭТ 1000 lumens 18 W Osram |Biokix-965 97 1600 lumens 30 W Osram Biolux-965 97 2300 lumens 36 w Osram Biolux-965 97 3700 lumens 58 W Phil ip s TL-D 90 d e Luxe-965 93 1150 lumens 18 W Philips TL-D 90 de Luxe-965 93 2800 lumens 36 W Philips TL-D 90 de Luxe-965 Philips TL-D Graphica Pro-965 93 98 4550 lumens 870 lumens 58 W 18 W Philips TL-D Graphica Pro-965 98 2100 lumens 36 W Philips TL-D Graphica Pro-965 98 3350 lumens 58 W Sylvania Sylvania Activ a Activ a 98 98 1100 lumens 2300 lumens 18W 36 W Sylvania Activa 98 3700 lumens 58 W 53 Spectrul Sylvania Grolux: Spectrul Dennerle Kombi Color-Plus: Spectrul Osram Fluora: Aceste tuburi urmăresc curba de sensibilitate spectrală a clorofilei Principalul inconvenient este un randament deplorabil Tubul Aqua-glo este dat de Hagen ca un 18000 K Acesta are o eroare la temperatura de culoare Aici este clasat ca fiind asemănător cu un Grolux dar are o parte de albastru mult mai mare Tubul Kombi Color-Plus are același spectru cu Grolux dar vârful de 400nm a fost suprimat cu un filtru UV Tubul Osram Fluora are un spectru care seamănă cu cel de la un Grolux dar cu o parte de albastru mai mare Este diferit de precedentul din cauza unei scobituri la 520nm (580nm pentru celelalte) 54 Hagen Arjua glo 70* 160 lumens 8W Hagen Aqua-glo 70* 270 lumens 14 W Hagen Aqua-glo 70* 290 lumens 15 W Hagen Aqua-glo 70* 400 lumens 20 W Hagen Hagen Aqua-glo Aqua-glo 70* 70* 500 lumens 650 lumens 25 W 30 W Hagen Aqua-glo 70* 960 lumens 40 W (105 cm) Hagen Aqua-glo 70* 960 lumens 40W(120cm) Dennerle Kombi Color-Plus 2* 280 lumens* 15 W Dennerle Kombi Color-Plus 2* 370 lumens* 18 W Dennerle jKotnbi Color-Plus 2* 580 lumens* 25 W Dennerle Komb i C o lor-P lus 2* 700 lumens 30 W Dennerle Kombi Color-Plus 2* 930 lumens* 36 W Dennerle Kombi Color-Plus 2* 1000 lumens* 38 W Dennerle jKombi Color-Plus 2* 1400 lumens* 58 W Osram [Fluora >90 400 lumens 15 W Osram Fluora >90 550 lumens 18 W Osram Fluora >90 1000 lumens 30 W Osram Fluora >90 1400 lumens 36 W Osram -Fluora >90 2250 lumens 58 W Sylv an ia Стоки 6 7 lumens 14 W Syhania Grote 6 400 lumens* 15 W Sylv an ia Grote 6 550 lumens* 18 W Sylvania Grote 6 750 lumens* 25 W Sylvania Grote 6 1000 lumens* 30 W Sykania Grote 6 1400 lumens* 36 w Sylvania Grote Erite « 1800 lumens* 36 w Sylvania Sylv an ia Grote Grote 6 6 1400 lumens* 1500 lumens* 38 W 58 W Sylv an ia Grote Elite 6 2900 lumens * 53 W ■JBL Solar Natur f98 600 lumens 15 W JBL S-olar Natul" [98 850 lumens 18 W ;JBL Solar Natur [98 1300 lumens 25 W [JBL Solar Natur Solar Natur |98 [98 1450 lumens 2000 lumens 30 W 36 W JBL Solar Natur [98 2000 lumens 38 W ■JBL Solar Natur І98 3150 lumens 58 W Spectrul Sylvania Aquastar: Tuburile de 10000 К sunt aproape la fel Au o paletă de culoare axată pe albastru Pentru apă dulce, nu este recomandată folosirea tubului solitar din cauza favorizării algelor Philips TL-D 89-aquarelle 70 750 lumens 15 W Philips TL-D 89-aquarelle 70 1020 lumens 18W Philips TL-D 89-aquarelle 70 1440 lumens 25 W Philips TL-D 89-aquarelle 70 1820 lumens 30 W Philips TL-D 89-aquarelle 70 2450 lumens 36 w Philips TL-D 89-aquarelle 70 2380 lumens 38 W Philips TL-D 89-aquarelle 70 3800 lumens 58 W Sylvania Aquastar 48 525 hmens 14 W Syfaania Aquastar 43 650 hmens 15 W Sylvania Aquastar 48 900 hmens 18 W Sylvania Aquastar 48 1500 lumens 25 W Sylvania Aquastar 48 1700 lumens 30 W Sylvania Aquastar 48 2200 lumens 36 w Sylvania Aquastar 48 2100 lumens 38 W Sylvania Aquastar 48 3550 lumens 58 W Actizoo Nominal TX 70 7 (70Lm/W) 8W Actizoo Nominal TX 70 ? (7QLmW) 14 W Actizoo Nominal TX 70 ? (70Lm/W) 15 W Actizoo Nominal TX 70 ? (70Lm/W) 18W Actizoo Nominal TX 70 7 ț70LmW) 25 W Actizoo Nominal TX 70 ? (70Lm/W) 30 w Actizoo Nominal TX 70 7 pQLm/W) 36 w Actizoo Nominal TX 70 7 ț70LmAAT) 38 W Actizoo NominaLTX 70 7 (70Lm/W) 58 W Interpet Tnton 7 ? 15 W Interpet Triton î 7 18 W Interpet Tnton î ? 25 W Interpet Tnton ? dacă dați cu nasul de un 827, nu vă sfiiți, e ceva mai bun > Hagen FloraGlo e la fel de bun ca 827, dar produce o lumină mai slabă ca intensitate, iar costul > dacă ați întâlnit un 840, trebuie să știți că nu este rău, dar nici bun, dacă ești începător sigur nu vrei să te chinui prea tare-nici cu plantele, nici cu algele, caută un 830 > un 930 e mai bun ca 830 din simplul motiv că vei avea o lumină mai plăcută în acvariu, culori mai reale Costul își va spune cuvântul Iar lumina generată de un astfel de neon este mai mică decât la 830, ai nevoie de ceva mai multe neoane de acest gen > trebuie să menționez aici modelul Philips TLD 54 care este cel mai prost neon posibil din toate punctele de vedere, dar îl găsești peste tot pentru că este foarte ieftin Ai alge asigurate, lumină slabă la consumul specificat, culori de-a dreptul neplăcute și de la plante naturale poți să-ți iei adio Până aici - toate bune și frumoase, dar culorile generate de neoanele indicate mai sus produc o tentă de galben, vizibilă în special pe nisip, de care te cam plictisești la un moment dat, chiar dacă 930-urile fac o lumină ceva mai bună Inconvenientul se poate remedia prin montarea unui neon de genul Osram Fluora, Philips Aquarelle, Hagen AquaGlo, General Electrics AquaRays Acestea produc o lumină asemănătoare cu cea care ajunge pe fundul mării Ajută și plantele (generând raze roșii) dar ușurează și viața algelor (generând și raze albastre) Plantele au nevoie de zona spectrală ce cuprinde roșu, oranj, dar și nu refuză nici albastru Radiațiile roșu și oranj amplifică creșterea plantei în lungime, iar cele albastre duc la dezvoltarea coroanei (frunzișului) Cât de multe astfel de neoane puteți pune? Depinde de fiecare acvariu Nu încercați dacă sunteți la început și nu ați purtat încă lupte cu algele Altfel aș zice să puneți un neon, așteptați vreo săptămână pentru a vedea evoluția algelor și dacă nu vă place încă lumina, mai adăugați unul Personal, un astfel de neon la 4 TLD-uri 830 mi se pare că elimină complet tenta de lumină galbenă din acvariu La discuși, mai multe neoane de acest gen îmbunătățesc semnificativ culoarea acestora Care dintre cele 4 feluri de neoane este mai bun? După specificațiile tehnice aș zice că Osram Fluora, apoi Philips Aquarelle, Hagen AquaGlo, GE AquaRays, în ordinea enumerării Sera Plant are 4900 K, iar Osram Fluora este și mai „rece”, având 8500 K Dar are avantajul de a reda culorile din acvariu mai bine decât Sera Plant (care are IRC = 72%) Mai aproape de Osram Fluora ca spectru este Sera Blue Sky Royal și Aquarelle pe care însă le lasă în urmă din același motiv Intr-adevăr se poate folosi în proporție mai mare decât acestea două din urmă, dar parcă nu aș renunța complet la neoanele „calde” în favoarea lui 57 Lumina necesară în acvariu variază foarte mult, depinzând în primul rând de existența sau nu a plantelor Dacă acvariul nu conține plante (sau doar plante de plastic) atunci lumina nu este necesară decât ca să vedem peștii In acest caz, trebuie să ne orientăm spre lumina care îmbunătățește culoarea peștilor O lumină de aproximativ 10 W pe „picior pătrat” (square foot), adică aproximativ 110 W/m2 de suprafață a apei, este suficient Dintre tuburile date ca exemplu pe site, care se găsesc și pe la noi, amintesc Hagen Aquaglo Acvariile plantate necesită mai multă lumină, iar calitatea luminii (spectru, IRC etc ) devine mai importantă Lumina este diferită în funcție de necesitățile fiecărei specii în parte, dar, în general, trebuie să fie cel puțin dublă față de acvariile neplantate Se mai menționează că în calculul necesarului de watti, se ia în considerare 2 W/gallon (aproximativ 0,52 W/l) Trebuie remarcat că atunci când se dau plantelor foarte multă lumină pentru a stimula creșterea, acest lucru trebuie balansat printr-un aport de nutrienți și CO2 La un volum de 320 litri vom avea nevoie de: >110 W/m2 acvariu neplantat > 220 W/m2 acvariu plantat Calculul luminii după volumul acvariului: > 0,5 W/l rezultă 160 W necesari Calculul luminii după suprafața acvariului: > 100 x 40 x 80 = suprafața 0,4 m2 = 44 W acvariu neplantat = 88 W acvariu plantat > 100 x 80 x 40 = suprafața 0,8 m2 = 88 W acvariu neplantat = 176 W acvariu plantat este practic o rezistență cu termostat introdusă într-o capsulă de sticlă (sau plastic) care are rolul de a crește temperatura sau a o menține la o anumită temperatură intr-un acvariu După caz, acesta poate fi chiar complet nefolositor (de exemplu în cazul peștilor de apă rece cum ar fi carașii) sau extrem de folositor dacă aveți pești ce 58 preferă temperaturi mari (în cazul unor camere reci sau unde iarna își spune cuvântul) însă chiar dacă nu ați întâlnit extreme foarte mari, consider că încălzitorul este de nelipsit dintr-un acvariu Nu este scump și ne asigura că nu vor exista scăderi bruște de temperatură Mai mult, acesta nu intră în funcțiune decât în cazul în care temperatura este cu un grad sub cea setată din termostat Pentru majoritatea peștilor, temperatura recomandată este de 24-26 de grade dar sunt și cazuri la poluri opuse (cum am și spus, carașii care preferă apa chiar și sub 20 de grade, sau discușii care preferă temperaturi de 28 de grade) Vă recomand ca la cumpărarea unui încălzitor să verificați ca nu cumva sticla să fie crăpată Eventual testați încălzitorul înainte de a-1 pune în acvariu într-un vas Totodată verificați foarte atent dacă cumva apa din vas vă „curentează” Nu râdeți, în cazul în care intră apă în încălzitorul, vă puteți trezi curentați De pești nu mai zic nimic Cu ajutorul unui termometru verificați dacă valoarea indicată de încălzitor este cea reală mai ales dacă ați optat pentru o chinezărie ieftină Dacă vă întrebați ce încălzitor este potrivit pentru acvariul dvs ei bine, eu zic că e ok să mergem pe formula 1 Watt/Litru Prin urmare, un încălzitor de 500 W va face față cu brio unui acvariu de 500 litri Vă recomand să mergeți pe încălzitoare de firma, care au protecții, termostat serios, chiar și alarma audio în cazul în care temperatura este mult sub sau peste cea dorită în cazul în care doriți (ca și mine) să nu aveți zece mii de instrumente prin acvariu și dețineți un filtru extern, varianta optimă este să mergeți pe un încălzitor extern Aceste se va instala pe furtunul filtrului, făcându-și treaba la fel de eficient ca și cel intern (cu condiția să aveți totuși un flow pe măsură la filtru) Totodată, vă recomand să puneți înainte și după încălzitorul extern un robinet, pentru cazul în care doriți să spălați încălzitorul sau să-l curățări, fără a fi nevoiți să amorsați filtrul din nou Sau, dacă doriți, îl puteți pune pe un T cu robinet și în felul acesta nu veți opri niciodată filtrul extern însă eficienta încălzitorului extern va lăsa de dorit 9 Din păcate, pe piață nu prea există încălzitoare externe, decât cele de la Hydor Monopolul își spune cuvântul, acestea fiind destul de scumpe pentru ceea ce fac Acesta este un sistem de încălzire a substratului care evident se instalează în substrat (înainte de a pune nisipul/pietrișul/fertilizantul), care deși este inventat de mai bine de 30 de ani de Dupla, încă se regăsește cu greu în acvariile romanilor De ce, nu știu având în vedere că are prețul destul de mic (fără controller), este ușor de instalat și aduce un beneficiu imens: prin încălzirea substratului se pornește un ciclu fizic și chimic prin intermediul curenților de convecție Mai exact, se încearcă „simularea” din natură, unde în apă solul este cu 2-3 grade mai cald decât apa La noi în acvarii din păcate, fără un încălzitor de substrat, substratul este invers, cu 2-3 grade mai rece decât apa Din păcate acest lucru 59 duce la efectul de „picioare reci” care nu fac deloc bine plantelor în cazuri extreme ducând chiar la putrezirea rădăcinilor încălzirea substratului aduce și alte beneficii (de fapt, numai beneficii), cum ar fi grăbirea proceselor biochimice (nutrienții din substrat sunt mai ușor asimilați), transportul nutrienților prin substrat datorită curenților formați și invers, transportul substanțelor dăunătoare afară din substrat (care altfel s-ar fi acumulat în substrat, ducând la „pungi” de mizerie) Aici vă pot recomanda încălzitoarele de substrat de la Dupla și Dennerle, deși sunt mulți alți producători de așa ceva Dacă vă este frică să instalați cabluri de 220 V la dvs în acvariu, atunci mergeți pe soluțiile „low voltage” de la Dennerle (la 24 V), sau faceți ca mine, și mergeți pe „Eco-line” care funcționează la 12 V Chiar și la 12 V, acestea produc aproximativ 40 W, suficient chiar și pentru acvarii de 400 litri Dacă vă permite bugetul, merită să achiziționați și controllerele cu termostat care se conectează la acest încălzitor de substrat, și care cu ajutorul a două termometre (unul în acvariu și unul în substrat), vor regla întotdeauna perfect temperatura Personal am preferat soluția unui timer pornește încălzitorul odată cu aprinderea luminilor, se oprește odată cu stingerea lor Temperatura măsurată este ideală (cu 2 grade peste cea din acvariu) iar investiția este minimă 5 Singura problemă la un astfel de încălzitor, este că nu-1 puteți instala odată ce ați pornit deja acvariul Acesta trebuie lipit pe sticlă (cu ventuze, însă eu vă recomand să puneți și un pic de silicon, pentru a nu avea surprize când veți scoate o anumită rădăcină ce s-a prins de cablul de la încălzitor) înainte de a pune fertilizantul și pietrișul/nisipul Pe scurt, acesta este un „frigider pentru acvariu” Nu vă speriați, este un mini frigider de fapt, care se instalează în afara acvariului și care trebuie conectat fie la filtrul extern, fie la o pompă ce scoate și introduce apa în acvariu Acesta are un simplu rol: acela de a răci apa, unul din cele mai grele lucruri de realizat într-o încăpere prea caldă Dacă țineți la plantele și peștișorii voștri, lăsați deoparte prețul exorbitant al acestui accesoriu (nu am înțeles niciodată de ce un mini frigider costă de 2-3 ori cât un frigider de 10 ori mai mare, principiul de funcționare fiind aproape identic) și îl achiziționați Majoritatea plantelor rezistă foarte puțin la temperaturi de 30 de grade mulți dintre pești la peste 26 de grade devin extrem de agitați, stresați Mai mult, la temperaturi înalte concentrația de amoniac permisă este mult mai mică decât într-un acvariu cu temperaturi joase Practic, ținând temperatura sub nivele îngrijorătoare, nu riscați niciodată viața peștilor și a plantelor Am citit diverse metode de „răcire” neconvenționale dintre care singurul care merită să fie luat în calcul este aerul condiționat Restul, cu ventilatoare care să bată în suprafața apei sau alte drăcovenii, nu-și au rostul Nu numai că vor duce la evaporarea mai rapidă a apei, dar efectele lor sunt și minime 60 Dacă chiar nu vă permiteți un chiller și nu aveți aer condiționat, singurul mod în care va mai puteți salva peștiucii și plantele, este să faceți schimburi de apă dese (bineînțeles, cu apă mai rece) sau să montați un sistem de schimb la picătură ce va ajuta la menținerea unor temperaturi mai joase Atenție, un chiller este totuși un mare devorator de energie, așa cum este și un încălzitor De obicei un chiller pentru un acvariu de 500 litri, va consuma înjur de 400-500 W 8 Pompa de aer Personal nu recomand nimănui folosirea unei pompe de aer, decât poate în cazul în care filtrul acvariului nu poate asigura oxigenarea suficientă Insă întrucât s-a păstrat plăcerea de a „vedea bule în acvariu”, vom vorbi și despre acest accesoriu Practic este o mică pompă alimentată la curent care introduce aer folosindu-se de o membrană, din afara acvariului în interiorul său In acvariu aerul este introdus cu ajutorul unei pietre de aer sau cu ajutorul diverselor „jucării” de pe piață, gen „scoică” sau „scafandru” Sunt kitsch după părerea mea, dar, gusturile nu se discută Recent cei de la Hydor au scos o pompă de aer care se montează complet în acvariu Mai mult, au modele care pe lângă bule mai și luminează (cu ajutorul unor led-uri) Deci dacă vreți să aveți ceva un pic diferit, be my guests Repet, în cazul în care nu doriți „bule în acvariu”, este suficient să asigurați că filtrul dvs va crea valuri la suprafața apei, oxigenarea apei realizându-se la contactul apei cu aerul Mai mult, dacă aveți acvariu foarte bine plantat, oxigenarea este de preferat să fie făcută de plante, și nu de „bule” 9 Pompa de apă Acesta este un accesoriu iarăși foarte util acvaristului Fie că vreți să scoateți sau să introduceți repede apa în acvariu, fie că vreți să montați un reactor de CO2, un chiller sau un încălzitor extern pompa de apă este întotdeauna de folos Acestea se împart în mare în 2 categorii: cele care pot funcționa și în afara apei, și cele care nu funcționează decât în apă Cu cele care funcționează doar în apă puteți scoate apa, monta chiar un filtru temporar, conecta la un reactor de CO2 intern pe când cu celelalte puteți opta pentru orice variantă 61 Recomand folosirea acestora atunci când aveți prea multe accesorii montate pe filtrul extern Decât să reduceți foarte mult volumul de apă conectând la acesta toate cele, puteți să luați frumos o pompă de apă și să montați la el toate cele Mai ales că pompele de apă de obicei au volum de apă net superior unui filtru Pompa de apă este un echipament fără de care un acvariu marin nu poate rezista, dar poate fi folositor și în cazul bazinelor de apă dulce, mai ales în cazul celor acvariilor mari (peste 300 litri) Aceasta are un simplu rol, și anume acela de a „mișca apa” din acvariu de obicei la un flow foarte mare (de la 1000 litri/h în sus) Mai nou, am văzut că cei de la Hydor au scos chiar și pompa de recirculare pentru acvarii nano Personal cred că e exagerat până și cu un filtru intern micuț reușind să faci „furtună” într-un nano Rolul acesta de a „plimba apa” prin acvariu nu este doar un moft Pe lângă faptul că se vor distra peștii sau vor face „exerciții” încercând să înoate împotriva curentului, are câteva roluri extrem de importante: transportă nutrienții în acvariu, mișcă mizeria (de preferat spre sorbul filtrului), nu permite colmatarea zonelor unde filtrul nu ajunge Vă recomand pompele de recirculare de la Hydor, cele numite Koralia, care au un debit de la 1000 litri/h până la (țineți-vă bine) 12 500 litri/h Sunt foarte ușor de montat (cu magnet și ventuză), ușor de manevrat (capul mobil, pe bilă), ușor de curățat (se desfac foarte ușor) și cu grile suficient de bine așezate încât să nu vă tragă peștiucii Este foarte recomandat mai ales dacă aveți în acvariu pești de râu (apă curgătoare) cărora le place să înoate împotriva curentului E o adevărată plăcere să-i vezi cum fac „exerciții” în curenții de apă generați de pompa de recirculare, chiar și atunci când au la dispoziție un bazin mai lung de l,5m Aici avem iarăși un subiect „fierbinte”, mai ales dacă ne lovim de „bătrânii” în acvaristică, ce nu pot fi convinși sub nicio formă de faptul că introducerea CO2-ului în acvariu are efecte benefice E și normal, zeci de ani au fost îndoctrinați cu ideea că „CO2-ul 62 este dăunător peștilor și trebuie să fie scos cât mai repede cu putință din acvariu” De aici și nebuniile cu pompe de aer „învolburate” Ei pe deoparte au dreptate: CO2-ul în cantități prea mari este dăunător peștilor însă într-un acvariu plantat, este un element de bază pentru plante Și cine produce oxigenul în acvariile noastre? Ați ghicit, plantele Explicat într-un mod simplu, introducerea CO2-ului necesar plantelor pentru fotosinteză, vor duce la plante sănătoase ce vor produce O2-ul necesar vieții în acvariu Mai mult, una dintre cele mai ușoare metode de a reduce pH-ul într-un acvariu, este metoda introducerii de CO2 în acvariu Și cum peștilor nu le place șocul de pH (creșterea sau scăderea bruscă), o instalație de CO2 este mai mult decât necesară Mai ales în cazul unor pești care nu pot trăi decât la un pH mic (să zicem 6,5) Deși vă puteți construi o așa zisă „bombă de CO2” sau puteți merge pe o instalație de tip „spray”, întrucât aici nu vorbim despre „jucării” sau pericole în acvariu nu vom prezenta decât adevăratul sistem de introducere a CO2-ului în acvariu Acesta trebuie să conțină următoarele elemente: 1 Butelia de CO2 2 Reductorul de presiune 3 Valva de siguranță 4 Numărătorul de bule 5 Reactorul de CO2 6 Valva Electromagnetică 7 pH Controllerul 8 Sonda pH aici nu pot să recomand decât butelia reîncărcabilă (având în vedere că veți avea nevoie de CO2 lunar sau în funcție de cât folosiți) Aceasta poate fi găsită în mărimi de la 3 litri până la 8 litri, și poate fi achiziționată chiar și de la producătorii de butelii (atâta timp cât se potrivește cu reductorul de presiune achiziționat) Dacă nu aveți spațiu, puteți merge și pe buteliile de la AquaMedic, Dupla, însă puteți avea probleme în a găsi o firmă care să riște să încarce butelii mici (de 1-2 litri) După cum îi spune numele, acesta este un reductor ce se montează pe butelie, și care scade presiunea gazului de la 80-250 de bari la 1,5 bari, cât este necesar pentru acvariu Acesta de obicei are 2 ceasuri, unul care indică presiunea din butelie, și celălalt care indică presiunea de ieșire din reductor este un mic accesoriu care se montează pe furtunul de CO2 de 4/6 mm și care în cazul opririi alimentarii cu gaz sau a scăderii presiunii la 0 (când se termină butelia) să blocheze curgerea apei „înapoi” prin furtun sau Bubble Counter-ul este un accesoriu cu preț mic dar cu un rol mare Practic este o fiolă sau o sticlă umplută cu apă (sau lichid) prin care trece CO2-ul Fiind aproape imposibil să verificăm câte bule pe secundă introducem în acvariu, bubble 63 counter-ul este cel care ne sare în ajutor Practic putem vizualiza în interiorul acestuia bula trecând prin lichid, totul devenind mult mai ușor este poate cea mai importantă piesă a setului Acesta, în funcție de cât de eficient este, acesta va îmbunătăți apa cu CO2 ce va ajunge în acvariu Reactoarele sunt de două tipuri: interne și externe Cele interne de obicei au un sistem „în spirală”, CO2-ul și apa intrând în ele printr-un capăt și trecând prin toate spiralele, ies „combinate” prin capătul celălalt In teorie, deoarece am avut mari probleme cu astfel de reactoare inclusiv cu cel de la Dupla Recomand reactorul extern, care pe lângă faptul că au o capacitate mai mare, sunt și mai ușor de curățat au avantajul că pot fi umplute cu diverse tipuri de bile Trecerea apei și a CO2-ului printre acestea ducând la o dizolvare mai eficientă a CO2-ului în apă este practic o valvă ce se va conecta la ieșirea gazului din reductorul de presiune, care însă este un pic mai specială pentru că se conectează la curent și la pH controller In felul acesta, pH controllerul poate opri/porni fluxul de CO2 ori de câte ori are nevoie pe lângă reactor, cea mai importantă piesă Și poate și cea mai scumpă Aceasta, folosindu-se de sonda pH, va măsura nivelul pH-ului din acvariu, comandând oprirea electrovalvei atunci când pH-ul ajunge la valoarea corectă și pornind-o atunci când este necesar introducerea de CO2 pentru a fi scăzut pH-ul Un controller bun va deține funcții de monitorizare, funcții de alarmă, funcții de intervale pentru zi și noapte Mai mult, acestea au și funcții de calibrare, știut fiind faptul că în timp o sondă pH își pierde acuratețea 5 este o sondă specială pt acvarii (nu încercați cu sonde pentru grădinărit), care se conectează la pH controller și va sta introdus în acvariu Practic aceasta furnizează valoarea pH-ului către pH controller Atenție mare, nu vă zgârciți la a cumpăra o sondă ieftină, chinezească Am făcut astfel de greșeli, și valorile sunt pe departe de a fi corecte Unde mai punem ca o sondă pH bună va ține de 4-5 ori mai mult decât o chinezărie Aceste sonde sunt și de 2 feluri: de plastic și de sticlă Deși e mai scump, vi-1 recomand pe cel din sticlă (este mult mai sensibil la valorile pH) Acestea fiind spuse, în comerț veți putea găsi multe kit-uri de CO2, mai mult sau mai puțin eficiente Cert este că un sistem complet și serios, va costa o căruță de bani Personal am mers pe o soluție „pe bucăți” și am ajuns la aproape jumătate de preț și cu o butelie de 10 ori mai mare Sterilizatorul sau filtrul UV (sau UV-C) este un dispozitiv care se montează extern (pe furtunul de out al filtrului extern sau al unei pompe de apă) ce conține o lampă UV care are rolul de a distruge microorganismele și sporii de alge Filtrul UV are totodată rolul de a ține sub control bacteriile și paraziții care circulă prin apă, scăzând riscul de îmbolnăvire al peștilor 64 Contrar miturilor, un filtru UV nu este cel care va face apa cristal acesta pe lângă filtru va ajuta însă Deși se spune că acesta distruge inclusiv bacteriile benefice, acest lucru nu este adevărat, acestea de obicei aderând la suprafețele de pe mediile biologice Cu toate acestea, vă recomand să nu puneți în folosință un filtru UV decât la câteva săptămâni după pornirea acvariului Un efect extraordinar îl are asupra „apei verzi” Am văzut efectul asupra unui acvariu unde se chinuia de săptămâni să scape de apă verde (care de fapt se datorează unei alge microscopice) Cum să spun, în maxim 3 ore acvariul arată ca nou cu ajutorul UV-ului Din păcate însă, deși nu am putut testa dacă acest lucru, un filtru UV are și dezavantajul de a se „lua” și de elementele din fertilizanți, descompunându-i Eu, deși fertilizez zilnic, folosesc totuși UV-ul 3-4 ore pe zi fără a vedea o problemă majoră în cazul plantelor Ba din contră, dau pe-afară nu mai e nevoie să-l prezentăm, și totuși, iată-1 Mult cunoscutul termometru, fără de care nu puteți scăpa nici măcar în acvariu Aici vă recomand fie un termometru digital bine calibrat (practic în acvariu nu va sta decât sonda), fie clasicul termometru cu alcool (cel cu lichid roșu) Cel pe bază de mercur este mult mai puțin sensibil și durează mai mult până se stabilizează In plus, cel cu alcool în cazul în care se sparge în apă, nu afectează cu nimic Pe când cu mercurul aveți șanse să vă omorâți peștiucii iarăși, un element care nu trebuie să vă lipsească De toate formele, în toate mărimile eu totuși vă recomand mincioagele serioase, din plasă mai fină (pentru a nu răni peștii) și care nu au cusătura groasă (unde de obicei se vor prinde ancistrușii și alți „ventuziști”) Aveți grijă cu mânuirea lui Cu cât transportați peștii mai ușor, cu atât vor fi mai puțin stresați De aceea eu folosesc de obicei mincioage mult mai mari decât ar trebui Chiar dacă sunt mai greu de mânuit, provoc mai puțin stres peștilor pare o bagatelă, dar nu e așa Mai ales când veți avea alge lipite pe geam, pe care cu greu le puteți da jos chiar și cu lama In aceste cazuri, clasicul burete nu mai este suficient și vă trebuie fie un curățător cu magnet foarte puternic, fie un curățător cu lamă Aveți mare grijă să nu zgâriați geamul sau să tăiați siliconul de pe marginile acvariului deși pare un moft, e salvator mai ales în situațiile în care ești plecat de acasă pentru perioade mai îndelungate Acesta de obicei are baterii (țin câteva luni) și poate fi 65 setat să dea de mâncare de câteva ori pe zi Se pot programa și orele, iar la cele mai deștepte, chiar se pot programa mai multe rotiri odată Pe lângă acesta, trebuiesc menționate și accesoriile pentru zonele de hrănire Se găsesc în comerț cele sub formă de inel (care nu permit împrăștierea mâncării de tip fulgi prin tot acvariul) și cele sub formă de con (cu mici găurele) pentru hrănirea cu hrana congelată sau viermuși pentru a nu sta să vă chinuiți în fiecare zi cu pornitul/opritul neoanelor, cu pornitul/opritul diverselor accesorii vă recomand o priză programabilă Se găsesc peste tot la noi în comerț și au prețuri foarte ok Personal prefer prizele programabile electronice, însă puteți opta și pentru cele mecanice dacă vă place „zgomotul” Dacă doriți să mergeți un pas mai departe, vă recomand prizele de la Gembird SIS-PM Pe lângă faptul că au protecție, pot fi programate via USB prin calculator, cu un soft foarte deștept Puteți face programul pentru ore/zile/săptămâni/luni/ani sau puteți crea un loop Eu aici am optat pentru un Gembird SIS-PM Bluetooth, pentru că acvariul este mai departe In felul acesta, nici măcar cablul USB nu mai este necesar Stați liniștiți, priza are propria memorie odată programul trimis către ea, nu mai este necesar calculatorul Insă atâta timp cât este conectată la PC, puteți opri/porni oricare din prizele sale (cu excepția a două care nu sunt programabile) oricând doriți am specificat de nenumărate ori Filtrul nu se oprește niciodată (decât temporar atunci când îl curățați) La fel, dacă aveți și controller pH, chiller, etc Ce vă faceți dacă aveți probleme cu curentul însă? In acest caz, un UPS poate fi salvator Și nu numai pentru a ține în funcțiune echipamentele de bază, ci și pentru a vă proteja de scurt-circuit un echipament de obicei ignorat, acesta are un rol (chiar dacă temporar) important Și anume acela de a îndepărta pelicula neplăcută care se formează de multe ori la suprafața apei In felul acesta scăpați de aspectul neplăcut dar și îmbunătățiți schimbul de gaze dintre apă și aer Acesta se conectează fie la filtrul extern, fie la o pompă de apă sau Gravei Cleaner-ul este foarte folositor când vrem să curățăm substratul de mizerie, resturi de mâncare sau dejecții Deși pe piață se găsesc diverse „jucării” care se leagă la pompe de aer sau de apă, vă recomand Gravei Cleaner-ul de la Eheim, cu baterii Este categoric cel mai bun Atenție însă, dacă aveți substrat mai mic de 2 mm, nu va fi eficient Deși mulți ignoră aceste teste, vor ajunge mai devreme sau mai târziu să le considere necesare Nici chiar cei mai experimentați acvariști nu pot verifica valorile apei „din ochi” Iar de cele mai multe ori, valorile apei sunt singurele care ne pot spune ce trebuie să „reparăm” și unde Cel mai bun mod de a ține un acvariu este acela de a menține parametrii apei la valori optime Cei mai importanți parametrii pe care trebuie să-i monitorizați sunt: 66 optim între 6,5-7,5, dar contează ce specii de pești aveți în acvariu în funcție de valorile pH-ului, apa este acidă, neutră sau bazică: > sub pH 7 apa este acidă (nu vă faceți griji, acidă nu înseamnă că apa conține acizi periculoși ci materii organice acide/acizi humici) > un pH 7 (de obicei între 6,8 și 7,2) înseamnă că apa este neutră > peste pH 7 înseamnă că apa este bazică duritatea carbonarilor în funcție de acesta se calculează cantitatea optimă de CO2 ce trebuie introdusă pentru scăderea pH-ului Aveți atașat tabelul aferent CO2 Concentrations, ppm KH° PH 60 6 2 6,4 6 6 6 8 7 0 7 2 7 4 7 6 7 8 8 0 1 8 5 3 2 1 0 8 0 5 0 3 2 i 10 6 4 2 1 5 1 0 6 3 — 9 6 4 2 3 1 4 0 9 4 8 5 3 0 1 9 1 2 5 9 6 3 8 2 4 1 5 6 7 4 5 2 9 1 8 7 - 8 5 3 3 3 2 1 8 9 6 6 0 3 8 2 4 9 1 ' 4 6 8 4 3 2 7 10 7 5 4 8 3 0 11 8 3 5 2 3 3 12 9 0 5 7 3 6 COj concentrations greater than 25 ppm potentially dangerous for fish CO2 concentrations considered good for plant growth jCO2 concentrations lessthan lOppm are considered low Formula: CO2 (ppm) = 3 x KH° x 10(7pH) Creșterea Kh-ului se face prin produse din comerț (Kh+) fie prin adăugarea a 1/2 de linguriță de bicarbonat de sodiu la 100 litri de apă duritatea generală Aceasta dă „numele” tipului de apă pe care-1 avem în acvariu Astfel: > Gh între 0 și 4 = apă foarte moale > Gh între 4 și 8 = apă moale > Gh între 8 și 12 = apă cu duritate medie > Gh între 12 și 18 = apă cu duritate mare > Gh între 18 și 30 = apă dură > Gh peste 30 = apă foarte dură 67 amoniacul Acesta este cel mai toxic produs ce apare în acvariul vostru Valoarea optimă și constantă trebuie să fie 0 (zero) nitriții, rezultatul intervenției bacteriilor și a oxigenului asupra amoniacului, de asemenea foarte toxic pentru pești Valoarea optimă și constantă trebuie să fie 0 (zero) nitrații, rezultatul intervenției bacteriilor asupra nitriților, mai puțin toxici pentru pești (în cantități mici) și folosiți ca fertilizanți de către plante Valoarea optimă se învârte în jurul valorii de 20 (douăzeci) Ceilalți parametri sunt la fel de importanți, însă doar în cazul acvariilor plantate: nitrații, recomandat între 10-30 fierul, recomandat între 0,03 și 0,2 fosfații, recomandat să fie între 0,02 și 0,5 dioxidul de carbon, în funcție de duritatea carbonaților Optim între 20-30 O atenție mare trebuie să aveți și cu următorii parametrii, chiar dacă nu trebuie să testati foarte des: cuprul, care în valori peste 0,03 poate fi considerat otravă pentru pești oxigenul, cu valori optime între 3 și 6 Există multe kituri și testere pe piață, însă nu sunt foarte multe cele care să merite atenția Dintre cele „ieftine și rapide” recomand de la JBL kitul Easy 5 în 1 (cu 50 de bețișoare), cu ajutorul căruia puteți să aflați într-un minut valorile pH-ului (de la 6,4 la 9,0) a КН-ului (de la 0 la 20), a Gh-ului (de la temperatura optimă a apei pentru specia respectivă > pH-ul optim al apei pentru specia respectivă > elementele necesare biotopului din care face parte specia respectivă Temperatura optimă: trebuie să accentuez că expresia „lasă-i mai că trăiesc și așa” nu merge Nu puteți combina pești de apă rece cu pești de apă caldă și să credeți că peștii vor trăi în perfectă armonie Pe lângă bolile la care sunt predispuși peștii vor fi și prea stresați și nu îi veți vedea niciodată etalându-și adevăratele culori Oricât de mult vă atrage un anumit pește, dacă acesta nu este compatibil cu ceilalți în ceea ce privește temperatura, renunțați la el Nu îl chinuiți doar pentru că vă place de el Un mic exemplu: cărășeii, cărora le place o apă rece (chiar și sub 20 de grade) nu îi puneți în același acvariu cu discușii (așa numiții regi ai acvariilor) care vor fi fericiți în ape de 28 de grade O temperatură de mijloc îi va face atât pe discuși cât și pe cărășei să devină stresați, irascibili, predispuși bolilor Marea majoritate a peștilor de apă dulce preferă o apă de 24-26 de grade Pentru a le menține o astfel de temperatură constantă veți avea nevoie de încălzitor (capitolul III 5) un chiller (capitolul III 7) și de o așezare ideală a acvariului Acesta nu trebuie să stea în soare 69 sau într-un hol extrem de rece Altfel atât chillerul cât și încălzitorul vor lucra și vor consuma extrem de mult, orice defecțiune putând fi fatală pentru pești Nu vă faceți griji pentru variații de 1-2 grade, acestea de obicei sunt nesemnificative Un alt sfat de luat în calcul este acela de a merge pe un acvariu open-top (fără capac) Deși la acesta veți avea vara dezavantajul că se va evapora mai multă apă, datorită lămpilor poziționate la o distanță mai mare de luciul apei, aceasta se va încălzi mai puțin în plus, se va aerisi mult mai bine PH-ul optim: și aici ne lovim de aceeași situație Nu combinați specii de pești care trăiesc în apă acidă (să zicem cu pH 6) cu pești care vor o apă bazică (8) Nu veți face altceva decât să omorâți pești Din fericire, majoritatea speciilor ce le găsiți la magazinele pet-shop de la noi sunt destul de adaptabile și accepta variații între pH 6,5 și 7,5, valori destul de ușor de atins cu apa din România Pentru obținerea unui pH optim nu vă recomand produse „chimice” din comerț în special soluțiile minune care spun că „reglează” pH-ul Voi încerca să vă dau câteva mici sfaturi pentru ridicarea și coborârea pH-ului > se poate introduce CO2 pentru scăderea acestuia Atenție la tabelul cu CO2-ul optim, în funcție de Kh > se limitează agitația apei pentru a se limita eliminarea CO2-ului > se poate introduce apă mai acidă > se introduce în filtru turbă ce va elimina acizi > se mărește agitația apei pentru a favoriza eliminarea CO2-ului > se poate introduce apă mai bazică (apă dură) > se introduce în filtru material calcaros Dacă vă stabiliți de la început ce pești doriți să aveți, puteți să vă folosiți fie de medii filtrante ce scad sau coboară pH-ul (turbă sau calcar de obicei), fie puteți apela la un substrat care scade pH-ul însă pentru scăderea pH-ului, consider că cea mai bună metodă este aceea de a folosi o instalație de CO2 (capitolul III 11) Elementele necesare: vorbim de cerințele specifice fiecărei specii în parte, sau mai bine zis anumitor specii de pești De aceea revin și bat moneda pe acest lucru: „citiți cât mai multe informații despre peștii pe care vreți să-i achiziționați” Vă „pierdeți” 10-20 de minute de căutat pe Google, lucru care vă va salva de luni sau poate chiar și ani de chinuri Dau aici un exemplu foarte simplu cu o specie foarte ușor de găsit la noi: ancistrușul Acesta are nevoie pentru a trăi fericit în acvariu de tanin Stați liniștiți, nu va trebui să puneți tanin zilnic, să faceți teste de tanin sau ceva de genul acesta Tot ce trebuie să faceți este să îi puneți un mic mopan (care conține tanin), și veți vedea ce fericit va fi Atenție, este recomandat să țineți o perioadă mai îndelungată (aproximativ 2 săptămâni) mopanul într-un recipient înainte de a-1 pune în acvariu, deoarece acesta inițial eliberează cantități foarte mari de tanin (vi se va îngălbeni apa) 70 Deși este un element foarte important (în special pentru acvariile plantate), mulți acvariști începători fac greșeala de a desconsidera substratul și de a merge pe ideea „Eh, iau niște pietriș cum am văzut în fața blocului și am rezolvat” Din păcate, nu este chiar așa In primul rând, trebuie să vă gândiți înainte ce pești și ce plante vă doriți în acvariu pentru a vă alege substratul optim Insă înainte de a trece pe larg la acest subiect, haideți să vedem din ce este format substratul într-un acvariu: > încălzitorul de substrat (capitolul III pct 6) > strat fertilizant > pietriș întrucât încălzitorul de substrat este descris în capitolul III 6, vom trece la Stratul fertilizant în cazul în care nu doriți acvariu plantat sau veți merge pe un acvariu cu ciclide africane, puteți renunța la acesta Pentru un acvariu plantat, acesta este însă vital Practic în acest strat fertilizant se vor regăsi mineralele și nutrienții fără de care plantele (în special cele cu rădăcina) nu pot trăi Deși sunt câțiva acvariști care merg pe soluții „home-made” gen argila de nu știu care plus turba de nu știu unde, eu vă recomand să mergeți pe soluții specializate, testate de zeci de ani Nu numai că veți avea șanse mai mari de reușită cu plantele, dar veți elimina și riscul de a aduce bacterii, ciuperci sau alte nebunii în acvariul vostru Personal recomand un substrat fertilizant de la Dennerle care își menține calitățile pentru o perioadă îndelungată și nu afectează în niciun fel apa Există multe alternative de fertilizant care însă sunt mai mult sau mai puțin problematice De exemplu cel de la JBL are marele dezavantaj ca la orice modificare în substrat, acesta se va elibera în apă, murdărind-o și „scăpând” foarte mult din nutrienți și minerale Nu am testat soluția de la ADA însă am înțeles că ar fi una din cele mai bune Dupla nu are nevoie de acest strat fertilizant întrucât „pietrișul” lor conține deja acei nutrienți și minerale necesare Personal însă „urăsc” culoarea Dupla și dezavantajul că este foarte ușor (dacă aveți pești mărișori și „scurmători” fiți siguri că vă vor scoate toate plantele din el) O variantă mai ieftină (dar și mai puțin eficientă) ar fi combinarea primului strat de pietriș cu fertilizanți speciali (JBL și Sera oferă așa ceva), peste care puneți încă un strat de pietriș (pentru a nu „scăpa” fertilizanții în apă) Atenție: stratul fertilizant nu are o durată infinită de viață Cel mai bun strat în principiu vă poate ține un an, doi (în funcție și de cerințele plantelor) După această 71 perioadă, aveți două posibilități Fie refaceți setup-ul (înlocuiți stratul fertilizant cu unul nou), fie folosiți elemente de refertilizare Pentru fiecare linie de fertilizare, producătorii oferă și acele produse sub formă de bile sau conuri ce conțin nutrienți și minerale Acestea se introduc în substrat (nu vă afectează apă sau peștii) și în timp se dizolvă în acesta, „revigorând”-ul și oferind plantelor elementele necesare Pietrișul pentru acvarii trebuie să fie în primul rând inert chimic (să nu afecteze calitatea apei cum ar fi pietrișul calcaros) Mai mult, acesta se recomandă să fie de 1-2 mm și să fie „rotunjit” pentru a nu va răni peștii Nu vă recomand sub nicio formă pietriș colorat artificial Pe lângă faptul că arată urât și vă poate afecta calitatea apei, după o anumită perioadă își va pierde și culoarea pentru care l-ați ales Nu combinați pietriș de mărimi diferite în timp pietrișul cu bob mai mic se va scufunda, nemailăsând substratul să respire în plus, pietrișul cu bob mai mare de 2-4 mm vor permite mizeriei și mâncării să se ducă la fund, iar în timp vă veți confrunta cu bacterii periculoase și prea multă mizerie Aici personal vă recomand pietriș de natură vulcanică Acesta are marele avantaj că datorită structurii poroase, va fi un suport excelent pentru bacterii în acvariile cu acest tip de pietriș puteți considera că ați introdus un mare filtru biologic, lucru ce vă va scuti de multe probleme Volcanitul de la AquaMedic, Bonalit-ul de la Hobby din câte știu sunt de natură vulcanică Eu unul folosesc Bonalit-ul care are avantajul de a fi și foarte ieftin și arată și foarte natural Nu uitați că la instalarea unui substrat nou să introduceți și bacterii speciale pentru substrat Acestea se vor activa la intrarea în contact cu apa și vor ajuta la transformarea substratului într-un filtru biologic Trebuie să încep prin a spune: „Renunțați la acvariile de tip 'fantezie' cu nisip colorat, cu globuri de cristal și castele, oameni de zăpadă și alte minunății!” Dacă țineți la peștii voștri, va trebui să le oferiți un mediu cât mai apropiat de biotopul natural Niciodată peștii voștri nu își vor arăta adevăratul comportament, coloritul complet, într-un mediu în care nu se vor simți „ca acasă” Trebuie să țineți cont că unul dintre modurile prin care peștii „comunică” sunt culorile lor Culorile țipătoare (gen pietriș roșu, albastru) pentru unii pești vor fi văzute ca „avertisment/primejdie” De aceea să nu vă mirați că veți avea pești stresați, tot timpul puși pe „bătaie” De asemenea, anumitor pești le place să se „integreze” în decor și de aceea, mulți pești vor fi stresați pe un pietriș alb, recomandându-se un pietriș mai închis la culoare Chiar dacă aveți elemente naturale, verificați-le bine înainte de a le monta în acvariu, în mod normal peștii voștri vor fi atenți, însă dacă aveți tetrazone nebunatice de exemplu colțurile foarte ascuțite ale pietrelor îi pot răni Acestea le puteți poliza ușor și veți fi scutiți de încă o problemă De asemenea, dacă aveți pești curioși, încercați să eliminați orice „capcană” mortală din acvariu Un mic exemplu: găurile mici din nucile de cocos Nu odată am fost nevoit să eliberez peștii curioși din găurelele prin care au reușit să treacă cu doar o 72 parte a corpului, rămânând înțepeniți acolo Am acoperit acele găurele și gata, problema rezolvată În mod clar, decorul de bază va fi format din substrat (capitolul IV 2), plante (artificiale sau naturale), pietre și lemne (mopani, buturugi) Aveți grijă cum le așezați, mai ales dacă aveți pești teritoriali E bine să le formați zone unde să se poată ascunde (cu ajutorul pietrelor, mopanilor sau buturugilor), zone unde să mănânce (pentru a nu fi nevoiți să împrăștiați mâncarea în tot acvariul), și zone mai libere pe unde să poată „zburda” Nu râdeți, peștii sunt inteligenți și se vor plictisi repede dacă nu au cu ce să interacționeze Eu unul nu i-am înțeles niciodată pe cei care au acvarii sterile (doar pești și acvariul, fără substrat, plante sau nimic altceva) Înțeleg că posesorilor le plac la nebunie peștii respectivi și vor să-i pună în valoare la maxim, însă mă îndoiesc că peștilor le place să se trăiască într-o cutie de sticlă Un alt element foarte frumos este decorul de fundal artificial Acesta îl puteți monta doar înainte de a umple cu apă sau substrat întrucât necesită lipirea sa Marea majoritate a acestor decoruri artificiale sunt 3D, adică sunt practic „desene” în relief, care dau senzația unui perete de piatră, a unei buturugi sau a venelor unei plante imense Fiind în relief, vor ocupa și ceva spațiu din acvariu, însă au avantajul că vor oferi peștiucilor multe locuri unde să depună sau să își formeze teritoriul Din păcate, decorurile acestea au dezavantajul că sunt costisitoare, nu se pot monta oricând și mai mult, vin doar în anumite mărimi Puteți încerca să confecționați un astfel de fundal, însă trebuie să luați în calcul folosirea numai a materialelor care rezistă mult timp în apă și care nu afectează chimic sub nicio formă Cu un astfel de fundal aveți și avantajul că puteți ascunde toate furtunele, firele și accesoriile în spate fără a deranja în niciun fel Eu nu am mers pentru așa ceva pentru că acvariul meu este conceput în așa fel încât să fie privit din toate părțile Atenție : orice element de decor vă recomand să-l țineți pentru o perioadă cât mai mare într-un vas cu apă (cel puțin 2 săptămâni), înainte de a-l pune în acvariu Anumiți mopani sau rădăcini chiar trebuiesc fierte înainte (pentru a scăpa de tanin sau pentru a nu pluti) Sub nicio formă nu se vor prinde elementele de decor din apa cu șuruburi sau alte metale ce pot oxida Pentru aceste operațiuni se găsesc în comerț produse specializate care nu afectează apa Încă un mic sfat Mopanii de obicei nu plutesc și pot fi introduși și după ce ați pus apa, însă în general buturugile (unele chiar și după ce sunt fierte) trebuiesc prinse bine în substrat Dacă sunt foarte mari, se recomandă lipirea lor de fundul acvariului De aceea, e bine să vă achiziționați toate cele înainte de a porni acvariul, și de a monta absolut totul înainte de a pune apa și substratul După aceea, totul devine mult prea complicat 73 Acesta este un subiect pe cât de mare, pe atât de ocolit de majoritatea acvariștilor Dacă pentru cei care vor un acvariu steril (pentru carași și papagali de exemplu) este de înțeles, însă pentru ceilalți lipsa de informare rămâne un mister pentru mine In special mă șochează cei care își pun plante de plastic în acvariu, pentru că arată mai bine și nu aduc problema algelor în discuție Am trecut și eu prin acea etapă ca începător, și este o mare greșeală Pe lângă faptul că acestea se vor murdări, nu vor aduce aportul la reducerea nitraților din apă, nu vor oxigena apa, nu vor oferi peștilor mediul necesar Trecând peste partea de „plastice” care nu au ce căuta în acvarii, trebuie să înțelegem că prezența plantelor în acvarii este vitală și în mare parte ajută la crearea unui echilibru ecologic în micile noastre „colțuri de natură” Principalele avantaje ale plantelor în acvariu sunt: oxigenarea și eliminarea nitraților care în cantități mari vă vor afecta peștii Dacă pentru oxigenare putem apela la filtre și aeratoare, pentru eliminarea cantităților mari de nitrați (produși ca urmare a ciclului azotului - Capitolul IV 2) singura alternativă este schimbarea frecventă de apă Insă ce faceți atunci când filtrul încetează să funcționeze, sau atunci când cantitatea de nitrați crește peste măsură și nu schimbați apa la timp? Ei bine, eliminați aceste probleme din start, și mergeți pe mâna naturii Plantele voastre vor echilibra acvariul și vor produce oxigenul necesar, ajungând chiar să eliminați complet sursele de aerare Pe lângă aceste funcții, prezența plantelor pentru pești prezintă și alte avantaje Acestea oferă teritorii unde peștii se pot ascunde, unde se pot odihni, unde pot depune în siguranță, unde se pot feri de lumina neoanelor Mai mult, în cazul în care veți avea alevini (pui), singura șansă de a se hrăni într-un acvariu comunitar este aceea de a mânca microorganismele care se dezvolta pe plante (infuzori) Totodată, datorită faptului că sunt în continuă creștere, plantele oferă acvariului vostru o dinamică și un design pe care nu-1 puteți înlocui cu nimic artificial Nimeni nu poate învinge natura în frumusețe! înainte de a trece la o mică o prezentare succintă a tipurilor de plante și a necesităților acestora, trebuie să țineți cont acestea nu merg combinate oricum, având ca și peștii necesități diferite (de lumină, adâncime, pH, temperatură) și nu în ultimul rând că anumite plante nu au ce căuta cu anumiți pești în special cu cărășeii, care sunt arhicunoscuți ca fiind atât de mâncăi, încât sunt foarte puține plantele care vor rezista nemâncate Vă recomand totodată să citiți articolul despre Fertilizare (Capitolul V 6), Sistemul CO2 (Capitolul III 11) Lumina (Capitolul IV 7), Apa (Capitolul IV 1) și Substrat (Capitolul IV 2), pentru că reușita în a avea plante sănătoase ține de toate acestea într-adevăr, puteți merge pe plante cu necesități mai mici de lumină, mai puțin pretențioase la pH și 74 temperatură, însă aceste plante de obicei sunt comune, au creștere foarte lentă, nu oxigenează prea mult și nu vă vor scăpa de excesele de nitrați În general putem împărți plantele de acvariu în următoarele categorii, în funcție de constituția lor: > Mușchii, ce se fixează pe pietre sau lemn, foarte „căutați” de peștii care vor să depună icre > Plantele fără rădăcini în substrat, care se dezvoltă pe pietre sau lemn, cu o creștere lentă > Plantele cu rădăcini sau bulbi, care de obicei cresc foarte mult și au creștere mai rapidă Acestea de obicei au frunzele mari > Plantele cu tulpină care pot crește chiar și în afara apei Acestea au frunze fine de obicei > Plantele flotante, care au partea inferioară în apă în timp ce frunzele se dezvoltă la suprafață Acestea sunt de asemenea foarte „căutate” de către alevini ca adăposturi Iar în principal, le putem împărți în funcție de mărimea lor și locul pe care-l vor ocupa în acvariu: > Plante pe decor Din categoria aceasta făcând parte mușchii și plantele fără rădăcini în substrat > Plante gazon > Plante de față, care de obicei au maxim 5-10 cm > Plante de mijloc, care de obicei au între 10-20 cm > Plante de fundal, care sar și de 50 cm Atenție mare la achiziționarea plantelor din comerț Acestea în mare parte sunt crescute emers și veți întâmpina mari probleme în a le menține în viață în acvariile voastre, asta pentru că în primul rând la trecerea submersă, plantele respective vor renunța la aproape toate frunzele crescute emers Vă recomand să achiziționați plante crescute în acvarii, să luați de la prieteni care le au în acvarii La achiziționarea unei plante, spălați-o foarte bine cu apa de la robinet Atenție însă să nu-i provocați șoc termic (apa la temperatura camerei) Mulți veți întreba de ce apa de la robinet, care conține clor Ei bine, 90% din boli, microorganisme, bacterii, melci, spori și alte nebunii, le veți lua prin noile plante Și clorul respectiv va omorî din ele, dacă nu chiar în totalitate Eu am ignorat acest lucru la o singură planta venită din Germania pe care nu am spălat-o suficient, și în nici 2 săptămâni aveam sute de purici de apă care s-au și pus pe mâncat plantele De melci nu mai zic, că am luat toate națiile Și pentru că tot am vorbit de melci, pentru a veni în ajutorul plantelor, pe lângă substratul recomandat, nu vă strică să luați și câțiva melci de substrat (Melanoides Tuberculata) Aceștia vă vor afâna substratul, mânca rădăcinile putrezite Grijă mare însă cu pomaceea sau alți melci, pentru că aceștia se „dedulcesc” cu plante 75 Cele mai cunoscute plante pe la noi și mai ușor de găsit sunt Elodeea Densa (produce mult oxigen), Valisneria (cu nu mai puțin de 3 variante: asiatică, gigantea și spiralis), Cabomba, Cryptocorinele, Echinodorusii, Anubiasii, Bacopa, Java Moss (mușchi), Lotușii, HC (Hemianthus Callitrichoides sau Cuba, plantă covor) Cea mai mare problemă din acvariile plantate și cea mai complexă, este clar cea legată de alge De aceea, pentru acestea vom avea un capitol dedicat (VI 2 Algele și modalități de combatere) Având în vedere că mare parte din recomandări pentru plăntuțele voastre sunt în capitolele precum cel de fertilizare, nu îmi rămâne decât să vă dau un sfat Pentru acvariile noi, cumpărați inițial plante cu creștere rapidă și foarte rapidă (cum ar fi Cabomba, Elodeea) Chiar dacă veți renunța la ele în timp, acestea au avantajul de a „mânca” nitrații care sunt în cantitate prea mare după ciclare E subiectul cel mai amplu și motivul pentru care ne-am apucat de acvaristică Probabil că dacă voi începe să înșir aici caracteristicile și cerințele fiecărui pește în parte, aș putea scrie mii de pagini Nu voi face asta însă și mă voi axa pe generalități, sfaturi și recomandări înainte de a începe repet încă odată: înainte de a vă achiziționa peștii dvs căutați cât mai multe informații („goagăl” is your friend) Nu vă lăsați prinși în „plasa” comercianților care vă spun „hoplo sunt niște sanitari care rămân mici și fac curat” sau „merg și până la 10 cărășei într-un acvariu de 50 litri” Scopul majorității acestor shop-uri este să vândă cât mai mult, indiferent dacă vor muri la voi sau nu Pentru început să încercăm să vedem cei mai cunoscuți pești din ce familii fac parte: > Anabantidae: Betta, Colisa, Leeri, Gourami, Macropodus > Characidae: Cardinal, Neon, Tetra > Cichlidae: Africani, Ciclasoma, Discus, Scalar > Cyprianidae: Caras, Razbora, Sumatran, Tetrazona, SAE, Zebra > Poeciliidae/Vivipari: Guppy, Platy, Molly, Xipho > Welse: Ancistrus, Corydoras > Altele: Balon, Killie, Rainbow Pasul următor, și poate unul din cei mai importanți în realizarea unui acvariu este cel al stabilirii compatibilității între pești, și de ce nu, între pești și plantele dvs 76 și între pești și valorile apei Pentru prima parte voi atașa mai jos o poză cu un tabel de compatibilități între pești Nu este o joacă, respectați-1! Știu că mulți veți spune „dar eu am betta împreună cu tetrazone și se împacă de minune” Da, vă înțeleg, însă niciodată nu veți ști când betta va rămâne fără aripioare nu veți înțelege niciodată cât de greu este pentru un pește de „apă stătută” (betta fiind originar din ape puțin adânci și mâloase) care înoată foarte lent, să facă față nebuniei declanșată de viteza tetrazonelor £ f Not Compatible Generally Compatible Can Usually Coexist Freslnvatrr Finii Compatibili tv Chart w « ? J o o' 3 o e v J F o a î » Angelfish Barbs Bertas (female) African Cichlids So Amer Cichlids Cory Cats Danios/Minnows Disc и s Eel» Goldfiih Gouramis Guppies 1 Koi Loaches Mollies * ' * J Oscars Platîei Plecostomus Rainbow Fish Rasbora Sharkt Swordrails Te tras Shrîmp/Crabs 4 Freshwater Plants î Nu combinați pești foarte rapizi cu pești foarte lenți Discuși și tetrazone, scalari și zebre de exemplu Chiar dacă vă place combinația de o viziune asupra acvariului de gen „lent și totodată activ”, peștii lenți vor deveni stresați și în timp se vor îmbolnăvi Asta dacă nu cumva scalari fiind, se vor supăra și vor începe să smulgă câteva aripioare enervante în al doilea rând, nu combinați pești cu cerințe diferite De exemplu pești cărora le place apa acidă cu pești care vor o apă bazică Sau pești de apă rece cu pești de apă caldă Citiți cu atenție cerințele lor și nu faceți greșeală să spuneți „lasă că le găsesc ceva de mijloc” în felul acesta îi veți stresa și pe unii și pe ceilalți neoferindu-le niciodată un mediu optim Nu mergeți pe ideea „lasă că iarna e rece, se simt bine cărășeii și vara e cald, se simt bine și ceilalți” Este o aberație a naturii să mergeți pe o astfel de soluție 5 Așa cum am prezentat în Capitolul III Pct l (Acvariul) este foarte important să nu suprapopulați acvariul Aveți acolo un calcul prin care puteți afla câți pești puteți introduce în acvariul dvs în afară de acest calcul, țineți cont că dacă aveți perechi, vă puteți trezi 77 oricând cu pui Și în cazul majorității, nu vorbim de 2-3 pui, ci de 20-30, iar de multe ori veți fi nevoiți să-i lăsați să crească în acvariul comunitar (mutarea în alt acvariu rezultând în pierderi prea mari) Ori și aceștia au nevoie de spațiu, de locuri unde să se ascundă Un alt aspect foarte important este cel al caracteristicilor peștilor pe care doriți să-i achiziționați Nu vă grăbiți și mergeți să cumpărați peștele frumos văzut azi în petshop Mergeți frumos acasă și vedeți care este comportamentul acestuia Nu de alta, dar vă puteți trezi cu un pește care chiar dacă nu este răpitor, este foarte agresiv dacă are încă un pește de același sex (de exemplu introducerea a doi rainbow sharks) Sau vă puteți trezi că peștele micuț și frumos văzut la petshop și care vă garantează că rămâne mic, să aflați pe pielea voastră că ajunge și la 50 cm (este cazul peștelui cuțit, sau black ghost knife fish) Același lucru este valabil și pentru pleco, pe care mulți vânzători îi confundă cu ancistrusii Dacă un ancistrus ajunge la maxim 15 cm, un pleco sare liniștit de 50 cm Tot la comportament trebuie să țineți cont și ce fel de pești sunt Dacă vă luați numai pești de noapte s-ar putea să vă treziți că în timpul zilei aveți un acvariu gol Bine, îi puteți păcăli dându-le mâncare doar ziua dar acest lucru i-ar putea stresa De asemenea, dacă sunt pești rapizi, pești care trăiesc în râuri rapide (de exemplu Puntiusii), va trebui să le asigurați o circulare foarte bună a apei, ba chiar să le introduceți pompe de recirculare Veți rămâne surprinși să-i vedeți ce fericiți înoată împotriva curentului Și mai surprinși veți fi să-i vedeți cum dorm în jetul de apă De asemenea, aveți grijă la peștii „săritori” deoarece dacă veți achiziționa astfel de pești și aveți acvariu descoperit, mai devreme sau mai târziu vă veți trezi cu ei pe jos Dacă vă plac astfel de pești, neapărat mergeți pe acvariu cu capac Dacă veți merge pe combinații de specii De exemplu pești de fund (corydoras, botia, ancistruși) cu pești pentru partea medie și superioară (tetrazone, zebre) trebuie să rezolvați și problema mâncării astfel încât să ajungă și la cei de jos, și la cei de sus Optim ar fi să combinați pastile (care se duc la fund) cu fulgi (ce rămân la suprafață) Iar atunci când îi hrăniți cu hrana congelată, să încercați să o dați în așa fel încât să ajungă și la cei de jos Cel mai important aspect la partea de hrănire este cel al cantității Nu hrăniți peștii în exces Totodată, nu le dați „odată și bine” Este de preferat să le dați de mai multe ori (3-4 ori pe zi) dar mai puțin Aveți mare grijă, unii pești neavând sub nicio formă „limitator de mâncare” Unii vor mânca încontinuu până vor muri Mai multe informații despre partea de hrănire veți găsi în Capitolul IV 6 Nu știu dacă ați avut ocazia să atingeți un pește (știu, și eu îi urăsc pe cei care își scot peștii din apă și îi țin în mână pentru a-i fotografia eu am fost nevoit să-i ating atunci când a trebuit să-i salvez din diverse situații) însă aceștia sunt acoperiți de un mucus Mucusul acesta este foarte important și este secretat de celule din piele Celule care produc o glicoproteină care în amestec cu apa produc mucusul Acesta ajută la reglarea anumitor funcții ale corpului, protejează împotriva paraziților, are funcția unui „bandaj” ce acoperă rănile și zgârieturile Mai mult, acest mucus îi apară pe unii pești de „inamici”, prin toxina care se găsește în mucus 78 După cum probabil știați, peștii respiră atât prin branhii dar și prin piele, mucusul acesta permițând moleculelor de aer să circule în ambele sensuri Tot prin acest mucus se eliberează și diverși hormoni care sunt folosiți de către pești ca avertizare Prin eliberarea acestuia toți ceilalți pești vor „mirosi” frica De aceea veți observa cum un singur pește speriat va agita toată populația acvariului De ce am dorit să prezint acest mucus în mod special? Ei bine, acești hormoni ai „fricii” rămân în apa respectivă și este recomandat dacă ați făcut multe operațiuni care au speriat peștii, sau ați adus unii noi, ca în scurt timp să faceți un mic schimb de apă filtrele nefiind capabile să acționeze asupra lor Există și în comerț diverse produse care promit calmarea peștilor, însă nu vă recomand, majoritatea acestor acționând cu ajutorul chimicalelor sau a elementelor active din anumite medicamente Tot cu ajutorul acestui mucus vă puteți da seama dacă un pește este bolnav, are răni, paraziți, etc De aceea este recomandat să țineți în carantină peștii noi sau bolnavi Scurgerea de mucus datorată unei boli poate duce la îmbolnăvirea tuturor celorlalți pești din bazin aici vreau să scot la lumină mai multe elemente în primul rând un lucru pe care l-am observat la mulți acvariști că nu-1 iau în calcul Culorile peștelui vostru vă pot spune enorm de multe despre starea acestuia Orice pește va avea diferite culori sau nuanțe în funcție de starea sa (atenție, diferă de la specie la specie, nu este „un set de culori” pentru toți): > dacă este stresat poate deveni aproape transparent > dacă este bolnav poate să se înnegrească > dacă dorește să se reproducă își va intensifica culorile > dacă se simte amenințat sau vrea să devină alfa/liderul grupului își va duce anumite culori la extreme Vă dau câteva mici exemple ca să înțelegeți mai bine cum este cu aceste stări De exemplu când cumpărați peștii, veți observa că datorită stresului aproape că nu-i mai puteți deosebi, datorită transparentei Sau în cazul unui puntius mascul roșu deschis cu ușoare tente de negru care devine complet negru cu roșu atunci când îi face curte unei femele Sau în cazul ramirezilor, care încep să își aprindă luminițele (sclipesc pur și simplu) atunci când te văd și vor de mâncare Este foarte important să vă observați peștiucii dacă țineți la ei Vă veți minuna de culorile pe care vi le pot arăta atunci când mediul oferit este pe placul lor Dar totodată trebuie să vă gândiți că aceste culori sunt singurul lor mod de comunicare cu voi, acvariștii De aceea de exemplu la acvariile cu discuși (numiți de mulți ca fiind regii acvariilor de apă dulce) se achiziționează și ramirezi Aceștia fiind mai sensibili, sunt practic „folosiți” ca un semnal de alarmă asupra calității apei Dacă își pierd coloritul, se înnegresc, e clar că e ceva în neregulă Mai trebuie să subliniez aici ca pentru a pune în valoare culorile peștilor, este bine să mergeți pe o lumină de calitate Un tub de tip daylight nu e suficient pentru a scoate în evidență culorile lor iar un tub dedicat plantelor va fi aproape „orb” pentru pești De aceea vă recomand măcar un tub de tip „colour” Mai multe detalii în Capitolul III Pct 4 (Lumina) 79 6 Hrana Dacă vă doriți pești sănătoși, activi, colorați, atunci trebuie să țineți cont de hrana necesară peștiucilor voștri Deși mulți își cresc acasă viermi și musculițe, personal cred că pentru peștii tropicali acele vremuri s-au dus de mult Și odată cu ele, și riscurile de a vă îmbolnăvi peștii sau de a aduce microbi în acvariul vostru Hrana care este oferită peștilor, este asimilată și utilizată ca energie necesară activităților vitale, incluzând energia necesară creșterii Definiția este simplă, dar ceea ce trebuie reținut este că și în cazul peștilor nu este suficientă abundența, cantitatea alimentației ci și calitatea Conținutul relativ al hranei în hidrați de carbon, lipide, proteine, vitamine și oligoelemente, are o importanță capitală Natura alimentelor absorbite, cât și coeficientul de conversie, însemnând transformarea hranei ingerate în carne de pește, poate să difere foarte mult, funcție de perioada calendaristică a anului și de stadiul de creștere a peștelui Pe lângă toate acestea, într-un ecosistem competiția pentru hrană, intraspecifică sau interspecifică, poate conduce atât la încetinirea creșterii și la înfometare, cât și la eliminarea speciei din lanțul trofic 9 Alimentația trebuie să furnizeze peștilor elementele nutritive necesare creșterii (proteinele cu rol plastic) și să furnizeze energia indispensabilă proceselor fiziologice (prin aportul glucidelor și lipidelor cu rol energetic) Hrana de calitate, este cea care asigură buna dezvoltare, facilitatea reproducerii, prevenirea și tratarea bolilor Calitatea și cantitatea alimentelor sunt aspecte esențiale inseparabile, ale hrănirii peștilor Funcție de natura hranei și comportamentul alimentar, peștii se împart în 3 mari categorii: > pești carnivori - cei care se hrănesc cu alte animale: pești mai mici, crustacee, insecte > pești ierbivori - cu alimentație dominant vegetariană formată din plante, alge > pești omnivori - care consumă atât hrană animală cât și vegetală în mediu natural, în condiții de apă piscicolă de bună calitate, hrana este foarte diversificată Hrana diversificată favorizează creșterea, dezvoltarea, reproducerea și asigură rezistența la bolile specifice, constituind cel mai indicat mijloc de prevenire a acestora 80 Hrana cât mai variată, similară cantitativ și calitativ mediului de origine al speciei cultivate, asigura o dezvoltare armonioasă și o bună funcționare a organismului și ihtiofaunei exotice, acomodate condițiilor de acvariu, în zona temperată Hrana distribuită acestora poate fi naturală sau artificială Se recomandă hrănirea peștilor exotici, crescuți în condiții de captivitate, la ore fixe, cu rația alimentară împărțită în două: o masă de dimineață și una la sfârșitul zilei - cu 1-2 ore înainte de stingerea luminii în acvariu pentru asigurarea regimului de noapte/zi, similar celui natural de 16 ore lumină și 8 ore întuneric Pentru stadiile timpurii de dezvoltare, alevini, juvenili, hrana trebuie să fie de dimensiuni corespunzătoare și distribuită în cantități mici, de mai multe ori pe zi (4-5 mese) Studiile asupra nutriției trebuie să țină seama de foarte multe lucruri, în primul rând de caracteristicile ecologice și etologice ale speciei, cu referire directă la obiceiurile alimentare ale speciilor studiate, mai ales când se urmărește transferul cunoștințelor din mediul natural, în condiții de captivitate Să începem cu principiul de bază: Nu suprahrăniți niciodată! Nici măcar atunci când plecați de acasă Ba din contră, mai bine îi lăsați înfometați (majoritatea peștilor maturi rezistând aproximativ 7 zile fără mâncare) decât să produceți un dezechilibru major chiar când plecați Toată mâncarea rămasă se va transforma în amoniac, nitrați, nitrați care nu fac decât rău Optim este să vă cumpărați un hrănitor automat (Capitolul III 13) care se poate regla să dea de mâncare la anumite ore Veți rămâne surprinși să vedeți cât de repede se adaptează acestui tip de hrănire peștii, de multe ori aceștia venind în locul de hrănire chiar cu puțin timp înainte de oră setată Și pentru că am menționat de locul de hrănire, vă recomand acele cercuri sau zone de hrănire (care sunt foarte ieftine) pentru hrana în special sub formă de fulgi Pentru mâncare vie și congelată vă recomand acele conuri de plastic cu găurele Rolul acestora este de a vă învăța peștii să mănânce dintr-o anumită zonă și de a nu mai împrăștia mâncarea în tot acvariul în plus, va scăpa și de problema avută cu peștii mai calici, care dacă au ocazia vor mânca și un cub da mâncare congelată odată, lăsându-i pe ceilalți cu „buza umflată” Putem împărți tipurile de hrană întâi după modul de prezentare a acesteia astfel: > mare parte din mâncarea disponibilă în comerț se prezintă sub formă de fulgi de diverse mărimi și compoziții > este practic aceeași compoziție ca la fulgi, dar sub formă de granule, în special pentru pești mai mari sau foarte mici (alevini) > sau pastile, acestea sunt în general pentru peștii de fund > hrană pentru pești mari, cum ar fi ciclidele, sub formă de mici baghete > hrană pentru alevini, hrană de durată mare (pentru weekenduri), hrană vie în vid 81 > hrană vie congelată (Tubifex, chironomide, Artemia) > hrană vie (Tubifex, chironomide, Artemia) Hrana distribuită peștilor exotici poate fi naturală sau artificială Hrana naturală poate fi proaspătă, conservată sau congelată sunt cele constituite din animale mici (plancton, viermi, crustacei) cărora li s-a diminuat conținutul de apă pentru a le favoriza conservarea Ele sunt cel puțin la fel de hrănitoare ca și alimentele sub formă de „fulgi” și sunt consumate foarte bine de către pești - sunt reprezentate de aceleași alge și nevertebrate mărunte (plancton, viermi, crustacei) conservate în sistem criogenie Se conservă prin frig după ce au fost bine spălate și curățate Valoarea lor alimentară este foarte ridicată, deoarece congelarea nu le schimbă compoziția biochimică Printre produsele alimentare marine se recomandă: carne proaspătă sau congelată de pește cu carnea albă, cu precauție pentru a nu se dispersa repede în apă, și de nevertebrate: scoici, creveți etc Alimentele vegetale, pot fi reprezentate de salată, spanac, întotdeauna bine spălate, opărite și tocate mărunt (Oprea și colab , 2000) Un aliment „miracol” recomandat pentru larve și alevini este gălbenușul de ou, fiert tare și pus într-un pahar cu apă Pregătirea hranei impune trecerea gălbenușului printr-o sită foarte fină și obținerea de microparticule, care formează un fel de soluție lăptoasă, ce se distribuie ca hrană alevinilor Aspectul general al apei devine de „supă”, iar particulele organice rezultate atât din resturi alimentare cât și metabolice pot polua foarte tare apa, așa că pregătirea și distribuția hranei trebuie făcută cu grijă Gălbenușul de ou, bogat în proteine și în lipide, poate completa sau înlocui alte alimente, fiind foarte hrănitor și de aceea recomandat (Maître-Allain, 1993) întâi și întâi trebuie să aflați care este mâncarea recomandată pentru peștii voștrii Nu încercați să chinuiți neonii de exemplu cu tablete, sau ancistrusii cu fulgi Dacă aveți pești mulți, încercați să hrăniți în diferite zone, astfel încât să apuce toți peștii să mănânce Foarte important este să nu le oferiți același tip de hrană zilnic încercați să le combinați hrana, astfel încât să primească aportul necesar de proteine, vitamine, fibre, spirulină, hrană vie, etc Observați care este hrana pe care peștii voștri nu o mănâncă și renunțați la ea Nu mergeți pe ideea „Lasă că decât să moară de foame, o vor mânca și pe asta într-un final”! Totodată vă recomand să mergeți pe mâncare de calitate, de la firme cunoscute în domeniu De obicei prețurile diferă foarte puțin și nu merită să riscați Voi zice un NU hotărât mâncării preparate „în piață” Repet, timpurile acelea au apus de mult, chiar dacă vor sări mulți să spună „dar este ceva natural” O fi natural, dar să nu uităm că și în natura mor mulți pești datorită infecțiilor, virușilor sau bolilor datorită mâncării Ori noi în acvariu nu ne permitem astfel de experimente deși multora li se pare „scârboasă” este de neînlocuit de niciun alt tip de hrană în cazul în care nu rezistați să vedeți viermi sau musculițe vii, vă recomand să 82 mergeți pe mâncarea congelată Aveți și avantajul că ține foarte mult, este ușor de administrat (vine sub formă de cuburi) în mare, hrana vie se împarte în următoarele: > Tubi (Tubifex/viermi): Avantajul acestora este că au cea mai mare valoare nutritivă, întrecută doar de râmele de pământ și costă puțin Dezavantajul însă îi face să nu merite, în principal datorită mediului în care trăiesc, aducând boli fatale în acvariul vostru Nu îi recomand! > Chironomidele (libelule): Ca avantaj ar fi prețul mic, însă au valoare nutritivă destul de scăzută, nefiind practic decât niște „pungi” cu sânge Sunt recomandate însă pentru că nu sunt purtătoare de boli și sunt ușor de administrat în special ca hrana congelată > Artemia: Ca avantaje se poate vorbi aici de o valoarea nutritivă bună, fără boli transmisibile Ca dezavantaje, trebuie ținut cont că este totuși un crustaceu de apă sărată, și nu trebuie să vă hrăniți peștii tropicali numai cu astfel de hrană Practic ca hrană vie personal vă recomand să mergeți pe Chironomide și Artemia, în alternanță, bineînțeles în varianta congelată Produsele de la Ocean Nutrition mi s-au părut excepționale și la un preț ok Optim ar fi să combinați diverse tipuri de mâncare, mai ales dacă aveți hrănitor în special având în vedere că există pastile sau fulgi cu mai multă spirulină (foarte căutată de acvariști), există fulgi cu un aport bogat în minerale și vitamine (pentru culori și sănătate) La această mâncare mai combinați (sau alternați) cu hrana vie congelată și garantat veți avea niște peștiuci sănătoși și energici Atenție însă, în hrănitor nu veți putea introduce hrana vie sau congelată Personal la acvariul cu aproximativ 100 de pești folosesc hrănitorul pentru fulgi, granule, pastile de 2 ori pe zi (la 9:00 dimineața și 18:00 seara), iar odată sau de 2 ori le dau câte 2 cuburi de mâncare congelată (Artemia și libelule) Toată lumea este fericită, și de obicei în 10-15 minute nu mai este urmă de mâncare Excepție făcând pastilele care durează mai mult până sunt „exterminate” Și pentru că am adus în discuție pastilele, vă recomand Algae Wafers și Tropical Wafers de la Ocean Nutrition, în combinație cu Tetra Wafer Mix Credeți-mă, am testat zeci de astfel de pastile, și majoritatea aveau problemă de a se „dezintegra” foarte repede în apă, murdărind-o Acestea trei pot rezista și o zi fără să se împrăștie prin tot acvariul încă un mic sfat Știu că mulți își cumpără cutii imense de mâncare (de IKg de exemplu) pe sistemul „Ies mai ieftin și îmi ajunge pentru următorii 3 ani” eu însă nu pot recomanda acest lucru Luați mâncare cât să vă ajungă 3, maxim 6 luni De obicei la deschiderea recipientului de mâncare, aceasta începe să se degradeze Oricât de bine ar fi conservată, este totuși mâncare cu conținut de alge, creveți, etc ce își vor pierde din valoarea nutritivă în timp O dietă corespunzătoare asigură o creștere sănătoasă și o dezvoltare armonioasă a peștilor Astfel hrana puietului este ușor diferită de a adulților, deoarece și sistemul digestiv al acestora nu este complet dezvoltat precum al adulților Se începe cu hrana vie de 83 dimensiunea cea mai mică (infuzorii) corespunzătoare perioadei de dezvoltare și apoi se trece la o hrană destinată perioadei de creștere și întreținere (Huet, 1996) 6 3 1 Infuzorii - Parameciul După depunerea icrelor de către femelă, acestea sunt fecundate de mascul și după circa 24-48 ore, se declanșează eclozarea și apariția ale vinilor In prima etapă, aceștia se hrănesc cu substanțe nutritive din sacul vitelin, ulterior trecând la o hrănire exogenă Având în vedere dimensiunile reduse ale gurii alevinilor în această etapă de viață, hrana trebuie să aibă dimensiuni mici, astfel încât să poată fi consumată de puiet Hrana trebuie să fie suficientă pentru toți puii, dar nu trebuie administrate cantități mari de hrană; se recomandă hrănirea de câteva ori pe zi (4-5 ori) Astfel și întreținerea bazinului este mai ușor de făcut Puii sunt foarte mici și fragili, iar filtrarea și aerisirea acvariului „creșă” este minimă Pentru puietul căruia i s-a retras sacul vitelin, hrana principală constă din infuzori, în principal din parameci Parameciul aparține încrengăturii Ciliophora, Clasa Ciliate, Ordinul Hymenostomatida, Familia Parameciidae, Genul Paramecium Există 4 specii mai cunoscute de parameci: P aurelia, P bursaria, P caudatum, P tatraurelia (ITIS, 2007) Paramecium caudatum Ehr (fig 1), un ciliat acvatic, întâlnit în ape dulci, cu dimensiuni de 0,25mm, are formă alungită, ușor depresionară la una din părți Celula este delimitată de o membrană celulară bine evidențiată, prevăzută cu cili, iar la interior, există citoplasmă cu organitele citoplasmatice La ciliate apar 2 nudei: un macronucleu (cu rol vegetativ) și un micronucleu (cu rol în reproducere) La baza formării cililor unor specii de ciliate stau niște formațiuni numite toxociste, care pot expulza spre exterior filamente cu conținut mucos și vezicant, care folosesc fie la capturarea hranei, fie la apărare Figura 1 Paramecium caudatum (www fag Aarhusakademi Dk) Reproducerea la Paramecium caudatum, se realizează fie prin diviziune simplă transversală, fie prin conjugare-un proces mai complex care implică mai multe aspecte și îmbogățește materialul genetic (implică transfer genetic între doi indivizi diferiți) Specia de infuzori cea mai răspândită și folosită pentru hrana alevinilor de pește, este Paramecium caudatum Pentru a forma o astfel de cultură de infuzori, se folosesc 2-3 borcane, cu o capacitate fiecare de circa 8-10 litri, care se alimentează cu apă dintr-unul dintre acvariile de creștere Apoi se introduce un mediu vegetal pe care se dezvoltă bacterii (de exemplu, bucăți de cartofi, gulie) în acest mediu, se introduc pentru început câțiva infuzori luați din altă cultură, inocul Borcanul în care am introdus mediul vegetal descris 84 anterior și cultura de infuzori, se acoperă cu un capac de sticlă și se ține la o temperatură de 18-20 °C După câteva zile, prin peretele borcanului, în transparență, se observă infuzori în tot volumul de apă Cultura se poate alimenta cu lapte praf, material vegetal, etc O altă modalitate de realizare a unei culturi de infuzori constă în introducerea unui gălbenuș de ou fiert tare într-un borcan cu un volum de apă de 8-10 litri Borcanul se acoperă și după circa 3 zile, sub pojghița formată la suprafața apei, se observă infuzorii în mișcare Această cultură are dezavantajul că după circa o săptămână începe să capete miros urât și trebuie aruncată Este bine să se utilizeze în paralel 2-4 astfel de culturi, tocmai pentru a preveni acest neajuns Pentru recoltarea infuzoriilor, se folosesc baloane de sticlă, cu un volum de 0,5-2 litri fiecare Acestea se umplu complet cu lichidul dintr-un borcan La baza gâtului borcanului se pune un dop de vată sau alt material care să permită trecerea infuzoriilor dintr-o parte în alta Vata se așează în jurul unui inel de metal cu plasă metalică, care se agață de marginea superioară a gâtului balonului Apoi se umple gâtul vasului cu apă curată Trebuie avut grijă ca între lichidul din balon și apă proaspătă din gâtul balonului (la baza dopului) să nu se formeze un strat de aer, care să împiedice trecerea infuzoriilor în partea de sus După câteva ore, infuzorii consumă oxigenul din balon și migrează prin dop în gâtul balonului Conținutul din gâtul balonului (infuzorii în apă curată) se trece într-un pahar, care se distribuie ulterior ca hrană puilor de pește Este bine să se pregătească 2-3 astfel de borcane cu cultură, pentru că la o frecvență de 5-6 hrăniri pe zi, cultură se epuizează rapid 6 3 2 Cultivarea nematodului - Anguillula silusiae Auguillula silusiae (figura 2 și figura 3), sau viermii nematozi, sunt cunoscuți în acvaristică și sub denumirea de viermi „micro” (microviermi) Odată cu creșterea, dezvoltarea și mărirea taliei puilor de pești exotici, se folosește un alt tip de hrană, care este reprezentată de acești viermi, cu talie mică, de circa 1 mm lungime Figura 2 Anguillula silusiae (www elacuarista com) Pentru a se forma o cultură de microviermi, se folosește o tavă de plastic cu capac Pe fundul ei, se pune pământ, pietriș în care se realizează o scobitură și în care se așează pâine înmuiată în lapte/iaurt Se iau viermi din altă cultură, se așeză pe substratul organic și apoi se dă ca hrană puțin iaurt Acoperim totul cu un geam, având grijă ca iaurtul să fie sub nivelul geamului După 10-16 ore, la o temperatură de 18-25 °C, viermii se vor urca pe geam, ei înmulțindu-se foarte repede 85 Figura 3 Cultură de microviermi (www aquarium ro) Acest geam care este acoperit de viermi, îl clătim în apa acvariului unde sunt puii Punem din nou puțin iaurt și astfel ciclul se reia Există mai multe metode de realizare de culturi de viermi „micro”, dar cea mai des folosită este cea descrisă anterior și datorită faptului că toate materialele sunt la îndemâna oricui și cultura este ușor de realizat Dintre metodele care mai sunt folosite, dar mai puțin răspândite, amintim: Culturi în mediul lichid: Se introduce o sușă de Anguillula silusiae într-un recipient care conține 50u de oțet și 50u de cidru la care se adaugă 1-2 lingurițe de zahăr Oțetul din vin este preferabil, deoarece el conține mai mulți nutrienți decât cel din alcool Se pot adăuga și câteva bucăți de măr, astfel completându-se hrana viermilor In acest mediu, cultura începe să se dezvolte foarte repede și putem să începem prelevarea de microviermi după 3-4 săptămâni după introducerea sușei Apare o mare problemă-aceea că viermii sunt atât de mici încât nu pot fi reținuți de nici un fileu, de aceea se vor preleva cu ajutorul unui filtru cu porii de dimensiuni de ordinul miimilor de milimetru Vom folosi aceeași metodă de prelevare ca pentru infuzori Introducem oțet care conține viermii Anguillula silusiae într-un balon cu gât înalt/lung, introducem apoi un tampon de vată și completăm cu apă curată Exemplarele de A silusiae private de oxigen, vor trece prin tamponul de vată în apă curată și se vor concentra aici, ele putând fi distribuite direct cu apă Culturi pe mediu solid: Vom folosi aceiași metodă ca la microviermi, dar adăugând în mediu câteva picături de oțet de vin Prelevarea se face de pe marginile recipientului 6 3 3 Cultivarea grindalului - Enchitraeus albidus Următoarea hrană ca mărime o constituie grindalul (figura 4), care se administrează cam la 3 săptămâni de la hrănirea cu infuzori și micro Viermele de apă dulce Enchitraeus, face parte din încrengătura Annelida, Clasa Oligochaeta (ITIS, 2007) și este vierme oligoghet, cu o lungime de 2-3 mm și un diametru 0 = 0,2-0,5 mm Se găsește mai ales pe plajele marine, sub resturi de alge și sub pietre, dar și în ape dulci Speciile de Enchitraeus sunt hermafrodite, proterandrice, cu fecundare încrucișată Sistemul genital femei, este reprezentat de o pereche de ovare, iar sistemul genital mascul este alcătuit din două perechi de testicule 86 Cultura acestui vierme se realizează astfel: în lădițe lungi de 50 cm, late de 25 cm și înalte de 10 cm, se pune pământ de grădină, apoi se introduc viermii și se acoperă cu un geam Pentru hrănirea lor se folosește pâine înmuiată în lapte, cartofi fierți sfărâmați sau fulgi de ovăz Hrana nu se pune toată la un loc, ci se formează 5-6 cuiburi, care se completează pe măsură ce se consumă Temperatura optimă este de 17-20 °C, iar cultura se tine la loc întunecos Figura 4 Cultură de viermi grindal (www elacuarista com) O altă metodă de realizare a unei culturi de viermi grindal, este următoarea: se folosește un material de lână de culoare închisă pentru că viermii să se observe mai bine Acest material sintetic poate fi cu ușurință clătit și sterilizat în apă fierbinte Folosim recipiente plate din sticlă sau plastic cu dimensiuni: 20 x 15x4 cm, cu capac, care se închid ermetic, și cu găuri în acest capac de 30 mm, care formează un grilaj foarte fin, ce permite o aerare continuă și care împiedică pătrunderea eventualilor acarieni, muște, drosophile, etc Pe fundul acestei cutii, așezăm un material din lână, pe care așezăm câteva plăci de ceramică Hrana sub formă de făină, fulgi de ovăz, de cartofi, este așezată pe un capac de sticlă, în cantitate foarte bine proporțională cu cantitatea de viermi pe care o introducem Pe măsură ce viermii cresc, ei urcă pe placa de geam sau de plastic transparentă așezată pe bucățile de ceramică pentru a avea mai mult oxigen, spre locuri de aerare Lăsăm cultura într-un loc cald și întunecos, la o temperatură de 24-28 °C Recoltăm viermii de pe sticlă sau o clătim direct în apa acvariului cu alevini Vom reînnoi din timp în timp substratul și începem o cultură nouă Este suficient a pune în alt recipient câteva picături din cultura deja formată, adăugând puțin lapte, pudră de făină uscată sau salată, obținem rapid o masă mare de viermi Viermii Tubifex (figura 5), sunt viermi care se aseamănă cu râmele, din punct de vedere al aspectului și sunt comuni pâraielor de la noi din țară, unde se observă în mâlul de sub apă, în pâlcuri roșii de mii și mii de indivizi mici Stau înfipți cu extremitatea anterioară în mâl, iar extremitatea posterioară, rămasă afară, este în continuă mișcare de oscilație 87 Figura 5 Vierme înfipt cu extremitatea anterioară în mâl, capătul posterior rămânând liber, în mișcare de oscilație (lake Baikal ru) Tubifexul, face parte din încrengătura Annelida, Clasa Clitellata, Subclasa Oligochaeta, Ordinul Haplotaxida, Familia Tubificidae, Genul Tubifex, specia Tubifex Tubifex (Muller, 1774) (ITIS, 2007) Viermii Tubifex Tubifex sunt viermi oligocheți, de dimensiuni mici, de la 2,5 până la 8,5 mm lungime Corpul este roșu din cauză că sângele lor conține hemoglobină Este o adaptare la apele poluate, ape care conțin foarte puțin oxigen Cu ajutorul hemoglobinei, ei pot însă să folosească și aceste mici cantități de O2 Viermii sunt de formă filiformă în natură, se găsesc în mâlurile noroioase, bogate în substanțe organice Acești viermi, datorită locurilor de unde sunt recoltați, pot fi purtători de boli, pe care le transmit în acvariile unde sunt folosiți ca hrană înainte să fie dați ca hrană, ei trebuiesc curățați, spălați foarte bine, astfel: așezăm viermii într-un vas cu o suprafață mai mare, puțin adâncă și lăsăm să curgă un fir subțire de apă proaspătă și curată După 4-5 zile viermii au eliminat tot nămolul din tubul digestiv și sunt buni de administrat ca hrană Este bine ca după curățare și spălare (cele 4-5 zile de stat în apă), tubifexul să fie congelat în urma studiilor recent făcute, s-a observat că viermele Tubifex, poate să-și petreacă întregul ciclul de viață pe dietă cu salată pătată și ajunge la densități mari în cultură Aceste animale sunt greșit asociate cu medii de apă stătută cu un conținut mare de substanțe organice; recent s-a obținut o producție foarte bună folosind medii de apă curgătoare cu viteză mai mare de curgere O hrană vie foarte ușor de procurat și hrănitoare, o constituie Daphnia (figurile 6 și 7) Dezavantajul este că Daphnia trăiește tot prin bălți încărcate cu substanță organică și poate fi purtătoare de agenți patogeni Figura 6 Daphnia pulex (Fotografie realizată de Graham Matthews) (www friendsofwarnhamlnr org uk) 88 Daphma, numită și puricele de baltă trăiește în apă dulce și face parte din încrengătura Arthropoda, Subîncrengătura Crustacea, Clasa Branchiopoda, Ordinul Diplostraca, Subordinul Cladocera, Familia Daphniidae, Genul Daphnia, Muller, 1785 Daphma magna este copepodul cel mai des cultivat și totodată cel mai mare, ca talie, ajungând până la 2,5mm; Daphmapulex Leyding, 1860, este de asemenea des cultivată (ITIS, 2007) Daphniile se înmulțesc partenogenetic, în sezonul cald existând mai multe femele, care ies din ouă subitane, iar la începutul sezonului rece apar masculii și odată cu ei și fenomenul de fecundare, în urma căruia rezultă ouă de rezistență, care se învelesc în chiști de culoare maronie Figura 7 Femelă de Daphma pulex (Fotografie realizată de Graham Matthews) Daphma este de mult timp una dintre tipurile de hrană des folosite în acvaristică, deoarece se poate reproduce repede și culturile sunt ușor de întreținut, adesea fiind ținute într-un amestec de apă, îngrășământ de grajd și pământ de grădină La acestea se mai adaugă: ulei de semințe de bumbac, tărâțe de grâu și frunze de salată fierte Dispozitivele utilizate pentru creșterea „puricelui de baltă” sunt similare celor folosite pentru culturile de rotifere; aceste organisme pot fi crescute în tancuri, în cilindri, în piscine, în pungi de plastic etc Deși este destul de ușor de întreținut o cultură de Daphma, obținerea unor recolte în densitate exploatabile poate fi dificilă și de aceea s-a depus un efort foarte mare pentru a crea mediile ideale de creștere a acestei specii Datorită faptului că sunt cultivate în densități mari, și adesea cultivate împreună cu alge, este important de monitorizat îndeaproape starea apei; deși aceste organisme supraviețuiesc în apă cu nivel ridicat de amoniac și rezistă la modificări mari ale pH-ului, rata lor de creștere și de reproducere poate scădea sub nivelurile acceptate dacă se află în apă cu o concentrație scăzută de fitoplancton Algele sunt hrana ideală pentru Daphma Se știe că Ankistrodesmus este o specie bună de hrană, pe când Chlorella și Chlamydomonas sunt mai puțin recomandate Putem folosi de asemenea și hrană inertă Pentru a întreține populațiile reproductive s-a găsit un ingredient foarte ieftin și anume tărâțe micronizate (reduse la dimensiunea a câțiva microni) de orez fără grăsimi, lucru ce a făcut ca în 6 săptămâni populațiile să se mărească de la 100 animale/litru la 12 000 animale/litru, cu o rată de concentrație a hranei de 1,0 Cel mai des cultivat animal ca hrană pentru pești, este Artemia (figura 8) Se cultivă de mult timp, deși importanța sa pentru acvacultura a fost recunoscută doar în ultimii 50 de ani Artemia aparține încrengăturii Arthropoda, Subîncrengătura Crustacea, Clasa Branchiopoda, Ordin Anostraca, Familia Artemiidae, Genul Artemia, Leach, 1819 Se 89 cunosc mai bine șase specii: A salina (Linnaeus, 1758), A tunisiana, A franciscana, A persimilis, A urmiana și A monica (ITIS, 2007) Figura 8 Artemia salina (fotografie realizată de Josef Hlasek) www hlasek com Artemia se găsește în golfurile și lacurile foarte sărate de pe cinci continente, dar nu și în oceane Ea a fost introdusă de către oameni în multe zone unde au fost înființate populații reproductive In general, deși există variații ale speciilor din diferitele zone geografice, aceste organisme se adaptează ușor, sunt capabile să trăiască într-o varietate de temperaturi, în medii cu un nivel de oxigen scăzut și în salinități între 20-340 ppt (deși ele se găsesc de obicei în apă cu salinitate peste 45 părți per trilion) Ele se cultivă cu succes datorită faptului că sunt organisme atât de rezistente Artemia este cel mai popular organism din domeniul acvaculturii cultivat în categoria organismelor destinate alimentației naturale a peștilor, atât de acvariu, cât și de acvacultura Este valorificat în toate stadiile sale de evoluție, viu, congelat sau uscat Artemia are numeroase și foarte importante calități: > Deține cel mai eficient sistem osmoregulator și trăiește în medii cu diferite salinități > Supraviețuiește în condiții foarte vitrege > Are abilitatea de a produce ouă de rezistență (chiști) atunci când condițiile de mediu pun în pericol supraviețuirea speciei > Are un ciclu de viață ușor de reprodus și se adaptează ușor la condiții de cultivare > Este filtrator ne-selectiv de materie particulată organică și de organisme foarte mici: alge microscopice și bacterii > Este ușor digerabilă și conține elemente nutritive corespunzătoare necesităților unei liste largi de specii de pești > își poate îmbunătăți valoarea trofică prin consumul mai multor produse alimentare valoroase > Este rezistent la puternicele mișcări ale apei din lacurile hipersaline, suportă bine manipulările și diferitele procese tehnologice (dezinfectare, uscare, hidratare, etc ) Pentru un cultivator, cea mai importantă trăsătură a lor este producerea ouălor de iarnă Când condițiile nu sunt favorabile, mai ales când nivelurile de oxigen sunt scăzute, Artemia nu produce nauplii vii, ci produce chiști Chiștii pot fi colectați în număr mare, fiind apoi uscate și păstrate perioade lungi de timp Aceste crustacee sunt adesea folosite la producerea sării Salinele solare sunt o serie de iazuri, fiecare cu salinitatea în creștere și cu propriul ecosistem Apa sărată este pompată în 90 prima grupă de iazuri unde începe evaporarea; aceste iazuri au o salinitate de la 3,5% la 9% sare și conțin o diversitate de bacterii, alge, protozoare, moluște, crustacei și unii pești și plante vascularizate Apa este apoi trecută din iazurile cu salinitate scăzută în iazurile intermediare cu salinități între 8-18%, caracterizate printr-o diversitate scăzută de specii și niveluri mari de compuși organici dizolvați Naupliile de Artemia recent apărute din specii provenite din zone geografice variate au avut rezultate contradictorii în cadrul experimentelor de cultură Deși s-a pus mare accent pe aceste diferențe între speciile din diferite zone geografice, gradul de extindere a acestor diferențe variază de la an la an, sugerând faptul că aceste diferențe ar fi mai degrabă o funcție a stării psihologice a părintelui decât o funcție ce ține în totalitate de genetică unei anumite specii Poate cele mai importante diferențe între aceste specii sunt compozițiile de acizi grași ale naupliilor; unele specii conțin niveluri ridicate ale unui acid care este important pentru peștii de apă dulce, dar care poate fi în detrimentul peștilor marini, pe când altele conțin un nivel ridicat al unui acid gras esențial pentru peștii marini Naupliile au un conținut mare de energie, însă la 48 de ore de la eclozare, conținutul lor caloric scade deoarece o mare parte a conținutului lor de lipide a fost deja folosit In mod alternativ, naupliile pot fi hrănite înainte de a fi date organismelor de cultură primară; acest lucru nu numai că va altera compoziția țesuturilor lor, ci va afecta și organele interne ce vor fi umplute cu agenți nutritivi suplimentari, sub forma unor alge sau fermenți Acești chiști sunt foarte mici, de la 200 000 ex până la 350 000 ex/g; ele sunt de obicei împachetate în recipienți sigilați care, atunci când sunt deschise, ar trebui sigilate la loc și depozitate la rece Chisturile sunt eclozate în apă de mare care are salinitatea de 15-25%o Ei pot ecloza și la salinități mai mari, dar eclozează mai repede într-o apă cu salinitate mai mică Eclozarea se realizează cam după 24-72 ore Naupliile proaspăt eclozate pot fi colectate oprind alimentarea aerului, timp în care ouăle neeclozate se scufundă, iar naupliile, ce înoată în mod activ, pot fi evacuate prin sifon Se poate folosi și o lumină slabă, direcțională pe partea laterală a vasului, fiind fotofile Au fost realizate mai multe sisteme care produc nauplii în mod automat; aceste sisteme pot fi foarte folositoare în cazul în care este nevoie de o hrană zilnică de nauplii Deși naupliile sunt folosite în primul rând imediat după eclozare ca hrană pentru alevini, pot fi și ambalați pentru conservare împreună cu hrana, pentru o perioadă mai lungă de timp în vederea îmbunătățirii calităților nutritive, după cum s-a menționat și anterior, sau pot fi crescuți până ajung adulți Ambalarea se poate face separat sau împreună cu orice specie de alge, cu condiția ca naupliile să le poată ingera și să aibă compoziția dorită; uneori se folosesc pentru hrană și fermenți (drojdii) Se pot încerca și diete micro-încapsulate, cu adaos de agenți nutritivi specifici S-au realizat studii privind alimentația specifică a Artemiei, dar rezultatele au fost contradictorii, probabil și datorită contaminării cu bacterii Câteva dintre produsele inerte care par să conducă la o bună creștere sunt Spirulina uscată, taratele de orez, mâncare de soia, și praful de zer Alegerea unei specii de alge pentru a hrăni naupliile de Artemia este oarecum critică din moment ce unele specii ar putea fi prea mari pentru a fi ingerate de nauplii Câteva specii de alge care au dus la o bună creștere sunt Dunaliella, Tetraselmis, Nanochloris, 91 Isochrysis, Rhodomonas, Amphora, Cyclotella și Nitzschia Necesitățile din punctul de vedere al hranei pentru nauplii se schimbă pe măsură ce se dezvoltă Cultivarea în masă a Artemiei poate fi realizată în mai multe feluri De obicei, creșterea acestor organisme se face în golfuri și lacuri hipersaline Acest tip de apă pare să conțină în mod natural specii de alge potrivite cultivării Artemiei De aceea, în bazine sistematice mici, încercarea cultivatorului de a introduce o specie de alge pentru a ajuta creșterea Artemiei este adesea dificilă în cadrul cercetărilor din laborator având ca subiect cultivarea unor culturi de mare densitate și folosind tehnici mult mai complexe, s-au înregistrat rapoarte ce atestă posibilitatea transformării a lOg de chisturi în 2 kg de Artemia în 2 săptămâni, într-un tanc de doar 1 m3 Biologii de la Universitatea de Stat din Ghent - Belgia - care în ultimul deceniu a fost centrul de cercetare a culturilor de Artemia - au demonstrat existența unor sisteme ce se anunță a fi promițătoare în cultivarea A rtemiei Artemia prezintă un singur dezavantaj, acela de variabilitate a calităților biochimice funcție de zona de creștere și de hrană pe care o consumă Larvele de pești, care au la început gura mică, folosesc nauplii de Artemia, ca hrană primară Chiștii pe care Artemia îi depune în condiții improprii de viață asigură supraviețuirea speciei Ei protejează embrionii, în stadii de hibernare, ferindu-i de deshidratare, temperaturi și salinități excesive După eclozare, naupliile de Artemia trec prin 15 năpârliri consecutive (stadii de dezvoltare) pornind de la dimensiunea de 400-500 Dintre acestea cele mai utilizate sunt stadiul nauplial I, cu un bagaj vitelin substanțial și stadiul nauplial II, care poate fi îmbogățit biochimic prin diferite mijloace în condiții bune de viață, Artemia atinge 10 mm lungime la maturitate și poate trăi câteva luni, producând la un interval de câteva zile 300 de nauplii Femela poartă un sac oviger central (pungă incubatoare și uter), pe a 11-a pereche de toracopode Masculul este ușor de diferențiat, având cea de a doua pereche de antene lățite ca niște clești Speciile de Artemia sunt partenogenetice și bisexuate, cu alternanța reproducerii ovovivipare și ovipare Din chiști evoluează descendenți ovovivipari Ouăle sunt reținute în interiorul uterului până la finalizarea dezvoltării embrionare (4-5 zile), după care sunt eliberate în apă nauplii liber înotătoare Trecerea de la reproducerea ovovivipară la cea ovipară poate fi indusă de subnutriție, calitatea proastă a hranei, dar mai ales de către factorii abiotici defavorabili Plasticitatea Artemiei este dată de marea ei capacitate de a se acomoda la diferite condiții de mediu (salinitate, temperatură, etc ), toleranță la schimbări, longevitate recunoscută și versatilitate în utilizare Valoarea trofică a Artemiei, este dată de mărimea corpului, compoziția biochimică, digestibilitate Compoziția biochimică depinde de mediul de creștere și de hrană consumată și se referă la conținutul în proteine, lipide, glucide, aminoacizi esențiali, acizi grași Calitățile Artemiei din lacul Techirghiol (a se vedea tabelele 3 și 4), comparabile cu cele ale celor mai bune populații exploatabile din lume, au impus studierea posibilităților de recoltare, conservare și depozitare a chiștilor din mediul lor natural, dezinfectarea, 92 decapsularea și incubarea în condiții de laborator, urmate de utilizarea naupliilor ca hrană pentru larvele de pești Tabel nr 3 Oiganisme Proteine g/100 SU Glucide g/100 SU Lipide g/100 SU Proteine Hidro sol (%Ag din prot tot) Amino acizi liberi %din SU Compuși steoriei Indice de umiditate nr cchiv acid/mg proba Fosfo lipide (%Ag din lipide tot) Subst uscată (%) Artemia de Techirghiol 54,50 19,40 11,10 23 50 0 12 8,70 0,11 1,15 10 00 (l N C D M - Constanța) Prezentarea comparativă a aminoacizilor esențiali din compoziția Artemiei1 din lacul Techirghiol și Artemiei salina2 din San Francisco Bay Tabel nr 4 1 TRY ARG CYS LEU GLY VAL THR LYS PHE MET ALA PRO 2 GLU TYR ASP MET LEU CYS LYS HIS ALA TRP ARG VAL GLY PRO SER PHE THR (l N C D M - Constanța) La litoralul românesc, în general chiștii recoltați din mediul natural pot fi contaminați cu bacterii, care persistă după eclozare și se transferă cu naupliile în acvariile de creștere a larvelor de pești Dezinfectarea chiștilor: în soluție de hipoclorit (1-20 min, la 15-5 % concentrație) Spălarea chiștilor: obligatorie în apă dulce, prin site de 125 Uscarea: la temperatura de 22°C, în cutii de sită metalică dreptunghiulare (40 x 70 x 10 cm), deschise, căptușite cu material higroscopic Depozitarea chiștilor uscați: în cutii opace, de plastic, închise Decapsularea: prin expunere mai îndelungată la soluția de hipoclorit Pentru eclozarea chiștilor de Artemia salina, este nevoie de o temperatură a apei din acvariu unde se introduc ouăle de Artemia, de 26-28°C și de o duză, care introduce oxigen și uniformizează astfel temperatura Apă trebuie să aibă o anumită salinitate, funcție de salinitatea apei de unde provin ouăle de Artemia (din lacul Techirghiol, Cojocna, etc) Astfel se poate folosi: > Apa de la robinet în care se dizolvă 30-32 g (o lingură) sare grunjoasă la 1 litru apă > Apa din Marea Neagră, care are o salinitate de 17-18%o > Apa provenită chiar din lacul de unde au fost colectate ouăle în acvariul astfel pregătit, se introduce 1 lingură ouă Artemia neeclozate, iar după 30-40 ore, acestea eclozează Procentul de eclozare depinde de salinitatea apei: cu cât aceasta este mai ridicată, procentul de eclozare este mai ridicat Pentru recoltarea naupliilor de Artemia, se scoate duza din acvariu și după câteva minute se observă că pe fundul acvariului 93 se strâng naupliile de Artemia de culoare portocalie, iar spre suprafața apei se adună cojile ouălor eclozate Naupliile se vor recolta prin sifonare ușoară de pe substrat, într-un vas cu apă sărată (pentru a evita moartea lor) In momentul în care se administrează ca hrană puilor, naupliile se colectează într-o sită deasă și se clătesc cu apă de la robinet, ulterior fiind administrate Au avantajul că sunt moi și bogate în substanțe organice hrănitoare Naupliile de Artemia pot fi administrate puilor de pești exotici, chiar din prima zi de viață (Alexandrov, 1999) Daphnia, rotiferele, copeopodele și Artemia sunt cele mai des cultivate ca hrană vie, separat, uneori împreună, însă s-au mai folosit și alte specii In unele cazuri, când nici una din variantele standard nu este satisfăcătoare, trebuie încercate și alte variante Acest lucru include și organisme înrudite, similare cu cele menționate mai sus, precum și cele care sunt diferite Printre cele similare se numără și Moina, un cladocer ca și Daphnia Aceasta poate fi colectată în cantități mari și chiar s-a încercat și reușit cultivarea ei O specie de crustaceu înrudită cu Artemia a fost cultivată în medii cu apă dulce și a avut rezultate promițătoare Ca și hrană vie de dimensiuni mici, cu potențial mare sunt protozoarele, deoarece se pot reproduce foarte repede și nu au exoschelet chitinos similar cu cel al crustaceilor Un ciliat de 50 până la 500 microni, Fabrea salina, a fost și acesta crescut pe dieta cu Tetraselmis și fermenți; acesta poate ajunge la o densitate de peste 180/ml și la un timp de dublare de aproape 13 ore Se mai pot folosi și alți ciliați mari Pentru culturile de pești s-au folosit și ouă de broască Ele sunt ușor de obținut, însă există pești care nu îi acceptă prea ușor De asemenea, se pot folosi și icrele și larvele unor alte specii de pești (de obicei de talie mai mică), dar și icrele de crap, ce sunt ușor acceptate de pești Larvele nevertebratelor pot fi de asemenea folosite Acestea pot fi culese cu o plasă pentru plancton sau sunt adulții purtători de pontă, care pot fi aduși în laborator unde ouăle sunt depuse Multe specii de crustacei marini pot fi folosiți datorită faptului că adulții se găsesc în număr mare într-un singur loc și astfel pot fi colectați foarte ușor In timpul sezonului de reproducere, ouăle crustaceilor pot fi colectate, dar cu sacrificarea animalului adult Crustaceul Mysidopsis a fost și el crescut în tancuri pe o dietă de nauplii de Artemia proaspăt eclozați Și culturile de amfipozi au avut succes, mai ales Gammarus și Corophium, care s-au dezvoltat folosindu-se Rhodomonas și Isochrysis Un alt vierme oligochet similar, este Branchhira, care crește bine într-o cultură realizată din amestec de pământ și noroi activ Un alt tip de hrană îl reprezintă creșterea musculiței de oțet, Drosophila melanogaster, care este foarte apreciată ca hrană vie de peștii de acvariu Are un spor mare de creștere, dar prezintă dezavantajul că zboară Sușele de laborator cu aripile atrofiate nu fac decât să 94 meargă și sunt ușor de distribuit animalelor ca hrană Abdomenul acestor mici animale este mai plat la masculi, ceea ce poate face mare diferență pe sexe Pentru a crea o cultură de Drosophila în laborator, amestecăm 20 g făină de porumb, 16 g drojdie de bere uscată și 10 g tapioca Se adaugă 200 ml apă și 10 ml soluție antifungică Se fierbe acest amestec la foc mic, timp de 10-15 minute, până se obține un preparat elastic și păstos, care ulterior se toarnă în borcane într-o coloană de circa 30 cm înălțime Se lasă să se răcească și apoi se acoperă cu o hârtie de filtru Acest material servește ca loc de refugiu pentru musculițele care se feresc de umezeala excesivă din mediu (borcan) După câteva zile se transformă în pupe, apoi în musculițe pe care le distribuim ca hrană vie peștilor (Landau 1991) Capitolul V Operațiunile necesare într-un acvariu Este cel mai important lucru pe care trebuie să-l cunoașteți și totodată cel mai ignorat lucru de către acvariști, în special de cei începători Un acvariu neciclat sau deciclat nu va face altceva decât să vă omoare peștii Cea mai mare greșeală pe care o fac mai toți la început este să-și cumpere un acvariu și în aceeași zi să introducă și peștii, plantele eventual folosindu-se de soluții „minune” care spun că puteți pune peștii imediat Voi încerca să vă lămuresc, în termeni cât mai puțini tehnici, ce este de fapt această ciclare și să demitizez soluțiile miraculoase 5 CICLUL AZOTULUI respirație pești ' , Bacteriile Nitrosomonas transforma Amoniacul ) în Nilrib excremente pești Bacteriile Nitrobacter transforma Nitntu în Nitrati + x — —i eliminare nitrati prin schimbarea apei q ize ‘inric* BACTERII ANAERO8E I Fertilizator plante 95 Ca o mică definiție, ciclarea unui acvariu este de fapt ciclul azotului (N) care se manifestă exact ca în natură Insă în natura vorbim de volum imens de apă, de bacterii care există de miliarde de ani și se ocupa de acest lucru In acvariu lucrurile sunt mult mai complicate, acesta fiind departe de a „copia” natura Azotul provine din excrementele peștilor, din mâncarea în surplus, din resturi de plante, etc Acesta, fiind într-un sistem „închis” (nu aveți cum să scoateți azotul pur și simplu din apă), se va transforma în amoniac (NH3/NH4) care este extraordinar de toxic pentru pești la valori mari Aici apare prima problemă, întrucât într-un acvariu nou, bacteriile nitrosomonas nu există sau nu s-au dezvoltat încă Acestea, cu ajutorul oxigenului sunt cele care transformă amoniacul în nitriți (NO2) Acești nitriți sunt mai puțin toxici decât amoniacul, însă în valori de peste 0,3mg/l sunt pur și simplu crimă pentru peștii voștri Următorul pas în acest ciclu al azotului este preluarea nitriților de către bacteriile nitrobacter, care precum suratele lor nitrosomonas, cu ajutorul oxigenului, vor transforma nitriții în nitrați (NO3) Nitrații nu sunt atât de toxici (unii pești suportându-i chiar în cantități mari, dar nu cu creșteri bruște) însă pentru perioade îndelungate vor afecta peștii voștri și chiar omorî In acvariile plantate nitrații, ca ultim stagiu în ciclul azotului, vor fi în mare parte preluați de către plante (dacă este un echilibru, altfel să nu vă imaginați că o singură planta va prelua nitrați produși de 100 de pești) și vor fi folosiți ca nutrienți Concentrația admisă de nitrați într-un acvariu este recomandată să fie până în 50 mg/1 E ^40 O N ГО 30 Amoniac (NH3) Nitriti (N02) Nitrați (N03) înlocuire apă la un pH 6,5 și o temperatură de 20 grade Celsius, concentrația de amoniac admisă este de 15,4mg/l pe când la 25 grade este maxim 11, lmg/1 > la un pH 7 și o temperatură de 20 grade Celsius, concentrația de amoniac admisă este de 5mg/l pe când la 25 grade este maxim 3,6mg/l > la un pH 7,5 și o temperatură de 20 grade Celsius, concentrația de amoniac admisă este de l,6mg/l pe când la 25 grade este maxim l,2mg/l > la un pH 8 și o temperatură de 20 grade Celsius, concentrația de amoniac admisă este de 0,5mg/l pe când la 25 grade este maxim 0,4mg/l 97 Acest capitol este dedicat celor care nu doresc să achiziționeze acvariu „de firmă” și vor să realizeze ceva custom (cu mărimi care nu sunt disponibile de la producătorii renumiți în domeniu) Vă rog să începeți prin a citi Capitolul III Pct l Acvariul și să vă decideți dacă mergeți pe un acvariu open-top sau cu capac, să vă decideți unde îl așezați înainte de a începe calculele Odată ce v-ați decis la dimensiunile acestuia, verificați dacă pentru acvariul de mărimea dorită veți putea găsi capac cu lămpi sau lămpi suspendate Dacă nu, recalculați lungimea/lățimea sa Pasul următor este suportul Nu subestimați greutatea unui acvariu Luați în calcul greutatea sticlei, greutatea apei, a substratului/pietrelor, a buturugilor/mopanilor, a echipamentelor, și nu în ultimul rând, adăugați greutatea dvs în cazul în care acvariul va fi pus undeva la înălțime Oricât ați dori, la un moment dat vă veți „sprijini” pe acesta pentru a putea lucra în el Să luăm aici un „mic” exemplu, un acvariu de 500 litri Inițial ați fi tentați să spuneți că greutatea acestuia se va apropia de 500 Kg Insă, la cei 500 litri de apă dacă doar adăugați 150 Kg pentru sticlă, 50 Kg pentru echipamente și deja ați sărit ușor la 700 Kg Am putea spune, ca regulă generală pentru calculul suportului, este că acesta să țină cel puțin un factor de l,5x din capacitatea acvariului Cu un factor de 2x deja puteți „dansa” liniștiți pe suport în funcție de greutatea acvariului veți fi nevoiți să dublați PAL-ul suportului, să puneți PAL și pe partea din spate (unde de obicei se folosește un simplu placaj de decor), și nu în ultimă instanță să întăriți fie cu L-uri metalice, fie să-i faceți cadru metalic complet După realizarea suportului, verificați cu un boloboc ca acesta să fie perfect aliniat, fără inclinări de niciun fel Deasupra suportului (sub acvariu) veți pune un strat din poliester sau material „antiderapant” Pe lângă faptul că va ține acvariul să nu „alunece” acesta va și prelua din șoc și din denivelări Și trecem la partea unde ne apucăm să calculăm ce fel de sticlă ne trebuie pentru acvariul nou, ce grosime, dacă ne trebuiesc întăritoare, fund dublu, etc începem prin a ignora complet geamurile de 1, 2, 3 mm acestea fiind prea nesigure chiar și pentru acvarii mici Prin urmare avem: > geam de 4 mm pentru acvarii până în 50 litri > geam de 6 mm pentru acvarii până în 100 litri > geam de 8 mm pentru acvarii până în 200 litri 98 > geam de 10 mm pentru acvarii până în 500 litri > geam de 12 mm pentru acvarii până în 700 litri > geam de 15 mm pentru acvarii până în 1500 litri > geam de 19 mm pentru acvarii până în 2000 litri Pentru acvarii de peste 200 litri deja se recomandă întăritoare Acestea de obicei se realizează cu ajutorul unor „fâșii” de sticlă ce vor fi lipite între ele pe lungimea și lățimea acvariului Dacă mergeți pe un geam mai „subțire” decât cel recomandat, veți fi nevoiți să puneți întăritoare în H, pentru a se elimina efectul de „burtă” al sticlei TABEL UTIL PENTRU ALEGEREA POTRIVIĂ A BAZINULUI SI A GROSIMI STICLEI ACESTUIA ‘ 41 » 1 1 i 0 , !/' 1 jf Гім***О ■"'•г 1 1 > | 1 »■ • « 4 1 4 /III ! Г Г i В' V 1 « І (cm) (mm) (m2) (litri) As) (cir) 30 x 20 x 20 4 0 26 12 2,6 3buC -20 x 30: 2buc -l9 2 x 20 40 x 25 x 25 4 0,43 2s 4 25 3buc -25 x 40: 2huc -24 2 x 25 40 x 40 x 40 6 0 8 64 12 ЗІИ1С -40 x 40; 2huc - 38 8 x 40 50 x 30 x 30 4 0 63 45 63 3buc -30 x 50: 2buc - 29 2 x 30 50 x 50 x 50 8 1 25 125 25 3buC -50 x 50; 2buc - 48 4 x 50 60 x 30 x 30 4 0 72 >4 7,2 3buc -30 x 60; 2buc - 29 2 x 30 60 x 30 ж 35 5 0 81 63 10 125 2buc -35 x 60; lbiic -ЗО x 60; 2buc -29 x 35 60 x 30 x 40 5 0 9 72 11,25 2buc -40 x 60: 1 buc - 30 x 60; 2buc -29 x 40 60 x 60 x 60 8 1 8 216 36 ЗІШС -60 x 60: 2buc - 58 4 x 60 80 x 35 x 40 6 1 2 112 18 2buc -40 x 80: Ibuc - 35 x 80; 2buc -33 8 x 40 80 x 40 x 40 6 1 28 128 19,2 ЗІШС -40 x 80; 2buc - 38 8 x 40 80 x 40 x 50 8 1 52 160 30,4 2ІНІС -5О x 80; Ibuc - 40 x 80; 2ІШС -38 4 x 50 100 x 40 x 40 6 1 52 160 22 8 ЗІШС -40 x 100; 2buc - 38 8 x 40 100 x 40 x 50 8 1 8 200 36 2buc -50 x 100; Ibuc - 40 x 100; 2buc -38 4 x 50 100 x 50 x 50 8 2 250 40 3buc -5O x 100; 2buc - 48 4 x 50 100 x 50 x 60 10 2 3 300 573 2buc -60 x 100; Ibuc - 50 x 100: 2buc -48 x 60 120 x 40 x 50 8 2 08 240 41,6 2buc -50 x 120: Ibuc - 40 x 120; 2buc -38 4 x 50 120 x 50 x 50 8 2 3 300 46 3buc -5O x 120; 2buc - 48 4 x 50 120 x 50 x 60 10 2 64 360 66 2buc -60 x 120: Ibuc - 50 x 120; 2buc -48 x 60 120 x 60 x 60 10 2 88 432 72 3buc -60 x 120; 2buc - 58 \ 60 130 x 50 x 50 10 2 45 325 61,25 3buc -50 x 130: 2buc - 48 x 50 130 x 50 x 60 10 2 81 390 70 25 2buc -60 x 130; Ibuc - 50 x 130; 2buc -48 x 60 140 x 50 x 50 10 2 6 350 65 3buc -50 x 140; 2buc - 48 x 50 140 x 50 x 60 10 2 98 420 743 2ІИІС -6О x 140; Ibuc - 50 x 140; 2buc -48 x 60 150 x 50 x 50 10 2,75 375 68,75 3buc -50 x 150; 2buc - 48 x 50 150x50x60 10 3 15 450 78,75 2buc -6O x 150; Ibuc - 50 x 150; 2buc -48 x 60 150 x 60 x 60 10 3 42 540 853 3buc -60 x 150; 2buc - 58 x 60 160 x 50 x 50 10 400 71,25 160 x 50 x 60 10 480 81,75 160 x 60 x 60 10 576 90 160 x 60 x 60 12 576 108 180 x 50 x 50 10 450 80 180 x 50 x 60 10 540 913 180 x 50 x 60 12 540 109,8 180 x 60 x 60 12 648 118 8 200 x 50 x 50 10 500 873 200 x 50 x 60 12 6 geam float de grosime 4 mm - 10 kg/m2 > geam float de grosime 6 mm - 15 kg/m2 > geam float de grosime 8 mm - 20 kg/m2 > geam float de grosime 10 mm - 25 kg/m2 > geam float de grosime 12 mm-30 kg/m2 > geam float de grosime 15 mm - 37,5 kg/m2 > geam float de grosime 19 mm - 47,5 kg/m2 Vă recomand pe acest site: http://www theaquatools com/building-your-aquarium calculatorul pentru „Building aquarium” prin care puteți afla singuri care este grosimea recomandată, în funcție de factorul de „safe” (siguranță) ales Ca să nu aveți probleme, vă recomand să calculați cu un safe factor de 4 5 După ce ați ales dimensiunile și grosimea, trecem la cel mai important lucru care va ține „legat” acvariul nostru, și anume siliconul Puteți merge pe un silicon negru, alb, transparent (cum vă place, eu prefer negrul) însă orice ați alege, nu faceți rabat aici Nu încercați diverse soluții „miraculoase” de la supermarket! Vă recomand cu încredere siliconul Dow Corning 881 Ați luat și suportul, ați luat sticla și siliconul acum rămâne construcția Aici vă recomand, dacă nu aveți experiență în realizarea unui acvariu, să apelați la cineva care a mai făcut așa ceva Nu este cine știe ce tehnologie, însă dacă nu veți aplica suficient și în mod egal silicon între geamuri, vă veți trezi că aveți „goluri de aer”, care nu vor putea fi eliminate ulterior Nu uitați, realizarea unui acvariu este un lucru de durată Siliconul „lucrează” de obicei pentru o perioadă de 2-3 săptămâni Nu se pune apă imediat! Acestea fiind spuse, mai rămâne doar să vă urez succes în realizarea acestuia 100 Deși în mod normal apă potabilă ce o primim de la robinet ar trebui să fie ok și pentru peștiucii noștrii, de cele mai multe ori firmele care se ocupă de livrarea apei o dau în bară, și de multe ori o dau în bară rău de tot Dacă veți merge pe paginile lor de prezentare unde sunt prezentate testele și analizele apei, veți vedea că ne prezintă o apă cu valori apropiate de apa îmbuteliată Și cu toate acestea, cantitatea de clor, nitrați, metale pe care o descoperim cu ajutorul testelor este mult peste valorile admise Să nu mai vorbim de perioadele în care se fac lucrări, și ne trezim cu o apă neagră în acvariu Dacă de apă murdară ne putem feri, de clorul din apă și metalele ce se găsesc în apă trebuie să găsim alte soluții Cea mai simplă este metoda de declorinare fără niciun aditiv, filtru, sau aparat Pur și simplu se scoate apa într-o găleată sau un butoi (cu gura mare) și se lasă timp de 48h să stea După aceste 48h apa este mult mai sigură pentru a fi folosită pentru schimburi de apă în acvariu O a doua metodă (mai ales atunci când trebuie să facem urgent un schimb de apă) este cea prin care se folosesc soluții din comerț Personal nu vă recomand aceste chimicale decât ca ultimă soluție De obicei acestea „leagă” metalele și clorul din apă în timp foarte scurt Din păcate, leagă și mineralele necesare plantelor și peștilor Cea de a treia metodă, pe care o recomand oricui, este cea de folosire a unui filtru conectat la rețeaua de apă De fapt, recomand aceste filtre nu numai pentru peștii voștri, ci și pentru voi, pentru consumul personal Dacă până acum ceva timp aceste sisteme erau costisitoare, acum vă pot recomanda soluții ieftine și la fel de eficiente Practic aceste sisteme nu sunt altceva decât niște recipiente (borcane) ce conțin diverse medii de filtrare (aproape că filtrele externe pentru acvariu) ce se pot conecta ușor pe conducta de apă Spre deosebire de filtrele de acvariu însă, aici nu sunt necesare decât următoarele: > conectorii (de obicei vin cu recipientele, dar asigurați-vă că au mărimea corectă pt rețeaua dvs ) > recipientul (vasul său borcanul) în care vor sta filtrele > mediu de filtrare de 5 microni (care oprește mizeria, sedimentele) > mediul de filtrare cu carbon activ (oprește clorul, chimicalele și substanțele organice) 101 Cu 2 borcane (vă recomand modelele transparente pentru că este mai ușor de vizualizat gradul de „murdărire”) și 2 medii de filtrare veți putea folosi liniștiți apa de la robinet pentru acvariile voastre Este un lucru imperios necesar mai ales când aveți un sistem de schimb de apă „la picătură” Personal vă recomand soluțiile de la Aquafilter, care se găsesc și în România la prețuri decente Mediile de filtrare țin undeva în jurul a 3-6 luni (în funcție și de volumul de apă folosit) Deși un acvariu mare ciclat, cu filtre pe măsură, cu schimb de apă la picătură, cu controller de temperatură și pH se va întreține aproape singur (ca un mini biotop, o bucățică din natură), pentru majoritatea întreținerea acvariului este o activitate peste care nu puteți sări Cea mai importantă operațiune legată de întreținere este acela de schimb de apă Indiferent cât de mulți sau cât de puțini pești aveți, indiferent cât de multe plante aveți, schimburile de apă sunt indispensabile Acestea, așa cum am mai spus, nu trebuiesc făcute cu cantități mari de apă (niciodată nu depășiți 30% din volumul total al acvariului) Și nu trebuiesc făcute zilnic (decât poate dacă aveți mari probleme cu cantitatea de amoniac, nitriți sau nitrați) ci săptămânal sau cel târziu la 2 săptămâni sunt suficiente 20-30% din volumul de apă schimbat săptămânal vă vor menține peștii fericiți într-o apă perfectă Nu mai este nevoie cred să specificăm aici ca schimburile de apă se vor face cu apă declorinată sau filtrată altfel riscați să aduceți mai multe probleme în acvariu decât să le rezolvați (vezi capitolul V 4) A doua operațiune importantă, este aceea de curățire a acvariului Oricât de bine echilibrat ar fi acvariul vostru, în apă vor fi întotdeauna eliminate dejecții, se vor găsi frunze moarte sau se va murdări geamul sau echipamentele Pentru a scăpa de mizerii vă recomand un curățător de substrat (Capitolul III 13) sau un schimb de apă cu ajutorul unui „clopot” cu găurele, ce vor trage mizeriile odată cu tragerea apei din acvariu Deși vă trebui să faceți acest lucru temeinic, încercați să nu stresați peștii prin această operațiune Vă puteți considera „experți” atunci când faceți curățenie și peștii voștri nici măcar nu vor fugi de voi, ba din contră, vor veni curioși să vadă ce faceți 5 La această curățenie, trebuie să insist asupra frunzelor moarte, sau chiar a peștilor morți Căutați insistent pentru că acestea pot produce dezechilibre mari, de obicei producând valori foarte mari de fosfați și nitrați O altă parte a curățirii, este cea a geamurilor Mai ales atunci când pe geamuri se depun diverse alge, care de care mai bine prinse Pentru asta vă recomand curățătoare de geam cu magneți puternici, iar pentru cele mai îndârjite alge, vă recomand curățătoarele cu lamă Acestea însă folosiți-le doar dacă nu reușiți să curățați cu magneți sau bureți și cu 102 foarte mare grijă în zonele unde siliconul îmbină geamurile acvariului, pentru a nu-1 deteriora Foarte important, deși se efectuează mai rar (în funcție de mărimea filtrului și de numărul de pești și a modului de hrănire) este curățarea filtrului Fie că este intern sau extern, mediile de filtrare ale acestora nu se vor curăța niciodată toate odată, pentru a nu decicla acvariul Se recomandă ca mediile biologice să fie doar clătite în apă trasă din acvariu, iar mediile mecanice (bureți și vată de per Ion) spălate sub jet puternic de apă sau înlocuite La această operațiune vă recomand să fiți pregătiți cu colonii de bacterii (vezi Capitolul V 1) pentru a înlocui bacteriile pe care le-ați eliminat la spălare Verificarea echipamentelor E bine să vă formați o rutină că odată cu curățenia și schimbul de apă din acvariu, să treceți în revista echipamentele voastre Verificați dacă filtrele și pompele de apă/aer au debitul setat (în caz contrar trebuiesc curățate) Recalibrați controllerele (cel de pH în mod special), verificați dacă sunt scurgeri sau dacă furtunele sunt prea murdare (pentru acestea recomand folosirea acelor perii pe cablu metalic, cu care puteți curăța chiar și până la 2 metri) Furtunele de la filtrele externe pe care s-au depus prea multe mizerii/alge pot duce la o diminuare drastică a volumului Personal, la ce prețuri au furtunele și având în vedere că se murdăresc după aproximativ un an, prefer să le schimb complet Acvaristica modernă nu poate fi concepută fără fertilizanți Ca și în cazul plantelor de apartament (aflate în ghivece) plantele din acvariul nostru ajung să consume foarte repede substanțele nutritive din apă și apoi încep să moară dacă nu primesc fertilizanți Printr-o comparație cu pești se poate spune că fertilizanții sunt hrana plantelor Probabil că nu de puține ori ați auzit de fertilizanți pentru plante de la acvariști mai experimentați, de la vânzătorii din pet shop-uri, dar nimeni nu va explicat ce sunt acești fertilizanți Fertilizanții sunt soluții concentrate de macroelemente și microelemente ce se adăugă în apă pentru a susține creșterea plantelor în râuri și lacuri unde volumul de apă este foarte mare, ploile și izvoarele naturale produc pe cale naturală aceasta fertilizare, însă în acvariu atât macro cât și micronutrienți se consumă foarte repede și atunci suntem obligați să intervenim pentru a nu pierde plantele Macroelementele sunt cupru, bor, mangan, molibden, zinc, fier, nichel și clor Dacă despre azot, fosfor, potasiu, calciu, sulf și magneziu se poate afirma cu certitudine că ele reprezintă macronutrienți nu același lucru se poate spune și despre carbon, oxigen și hidrogen elemente despre care uni spun că ar fi macronutrienți în timp ce alți spun că ar fi elemente esențiale neminerale Oricum contează mai puțin în ce grupă încadram cele trei elemente, important este ca ele să nu lipsească din acvariu Lipsa unor micro sau macroelemente generează deficiențe de dezvoltare al plantelor sau în cazuri mai grave poate duce chiar la moartea acestora, însă nici excesul lor nu aduce nimic bun Uneori când aveam în apă o concentrație mare dintr-un anumit microelemente aceasta poate atrage după sine imposibilitatea plantei de a asimila alt micro sau 103 macronutrient stopând dezvoltarea plantei sau determinând chiar moartea acesteia Dar cel mai bine putem vorbi pe exemple concrete fapt pentru care am să iau în parte fiecare micro sau macroelement să vedem ce se întâmplă atunci când lipsește sau se află în exces în acvariul nostru O să începem cu microelementele și o să le prezint în ordine prezentată mai sus pentru o asimilare mai ușoară a informației Despre Cupru (Cu) se știe de regulă că este toxic în concentrații mari și poate genera moarte peștilor De asemenea până acum probabil ați mai aflat că majoritatea substanțelor comercializate împotriva algelor conțin sulfat de cupru și implicit cupru, fapt pentru care vă gândiți că nu are ce căuta în bazinul dumneavoastră Intr-adevăr nu are ce căuta după o concentrație de 0,03 mg/1, însă sub această concentrație el are un rol determinat în stimularea creșterii prin faptul că joacă un rol de catalizator în formarea hormonilor de creștere Trebuie știut faptul că are un rol important în procesul de nitrificare și întărire al pereților celulari, împiedică degradarea clorofilei Dacă se găsește în exces împiedică asimilarea fierului (Fe) încetinește sau chiar stopează creșterea rădăcinilor și duce la distrugerea clorofilei Se poate recunoaște prin faptul că frunzele sunt galbene Atunci când nu există suficient Cu în apă se încetinește sintetizarea proteinelor și a hidraților de carbon Se poate observa prin faptul că frunzele se albesc la vârfuri și se decolorează, iar uneori frunzele noi cresc răsucite Borul (B) reglează acțiunea hormonilor de creștere și poate fi găsit în pereți celulari sau în esteri hidrați de carbon Lipsa sa duce la o creștere înceată, la necrozare vârfurilor de rădăcină și la creșterea unor frunze sau muguri deformați Atunci când se afla în exces clorofila de la nivelul frunzelor este distrusă acestea din urmă devenind galbene, creșterea rădăcinilor este stopată și apar carențe de Fe Manganul (Mn) este și el un microelement cu multe funcții în dezvoltarea sănătoasă a plantelor noastre jucând un rol foarte important activând enzimele ce participă la formarea clorofilei și la procesul de fotosinteză, la elaborarea de proteine și a vitaminei C Excesul de mangan duce la apariția unor pete de culoare maro închis pe frunze și distrugerea clorofilei Despre carențele de mangan se poate spune că pot fi confundate relativ ușor cu cele de fier datorită faptului că atât cele de Fe cât și cele de Mn se manifestă prin albirea treptată a frunzelor și mai exact a spațiilor dintre nervurile acestora, în timp ce nervurile rămân verzi Totuși există o diferență între cele două manifestări și anume la carența de Fe aceste spații se albesc total în timp ce la carența de Mn apar doar pete albe între nervuri Mai trebuie știut faptul că de multe ori carența de Mn poate fi cauzată de un exces de Fe Molibden (Mo) face parte din compoziția unor enzime cu rol în metabolismul acestora, iar ca funcție principală am putea menționa că joacă un rol important în reducerea nitraților înainte de asimilare Atunci când există o carență ritmul de creștere al plantei se reduce până aproape de stopare de asemenea fotosinteză este serios afectată Pentru a identifica această carență este suficient să vă uitați la plante și veți observa un ritm de creștere mic, de asemenea planta nu mai atinge talia maximă, frunzele sunt de un verde pal și au formă de linguriță Din păcate despre excesul de molibden încă mai caut materiale Zincul (Zn) ca microelement funcționează ca activator de enzime și ajută procesul de fotosinteză, iar atunci când există un exces de Zn se poate produce o carență de Fe la 104 plantele ce sunt sensibile la fertilizarea cu Fe Carența determină apariția plantelor pitice cu o creștere foarte lentă, iar în cazurile grave creșterea este stopată, iar planta moare într-un sfârșit am ajuns și la Fier (Fe), poate cel mai important microelement Fierul este vital în formarea clorofilei, iar pentru asimilarea sa au loc procese deosebit de complexe, mai precis rădăcinile plantelor acidifica pereții propriilor celule și solul din imediata vecinătate crescând și facilitând absorbția acestuia Acesta în mediu acid și în prezența unor molecule organice formează un agent chelat Carența de Fe se manifestă prin albirea frunzei între nervurile verzi, iar dacă carența este puternică frunza se albește și apoi se necrozează în schimb atunci când se afla în exces frunza capătă o culoare de bronz Despre Nichel (Ni) și rolul său în dezvoltarea plantelor acvatice nu se știe mai nimic Și ultimul microelement este Clorul (CI) Trebuie menționat că este vorba despre clorul în stare ionică, numai acesta are rol în viața plantelor, cel în stare gazoasă este extrem de toxic atât pentru plante cât și pentru pești El ajută la reglarea energiei electrolitice în timpul procesele fiziologice ale plantei Mai pe înțelesul vostru cât și al meu, cu ajutorul ionilor de clor se formează săruri ale diferitelor microelemente pentru a putea fi transportate și utilizate în procesele de fotosinteză și nu numai Recunosc că nu știu să vă explic exact cum funcționează fapt pentru care ar fi indicat dacă doriți mai multe detalii să întrebați pe cineva specializat, un botanist sau chiar un chimist Excesul de clor în stare ionică din apă duce la formale moleculelor de CI care după cum știm sunt extrem de toxice atât pentru plante cât și pentru pești după cum spuneam și mai sus Carența de CI se manifestă prin decolorarea și moartea într-un final a frunzelor tinere După cum se poate vedea și mai sus unele microelemente au un rol mai mare în procesele fiziologice ale plantelor altele mai mic, dar asta nu înseamnă că ele pot lipsi din bazinele noastre dacă vrem să avem un bazin frumos, un colț de natură în casa noastră Acum că am terminat cu microelementele vom trece la tratarea macroelementelor Și ca să vă ușurez urmărirea postului în continuare vom considera carbonul, oxigenul și hidrogenul ca fiind macroelemente, cu alte cuvinte fiind vorba doar de o clasare diferită ne vom alătura celor ce susțin teoria cum că oxigenul, hidrogenul și carbonul sunt macroelemente Carbonul (C), macroelement ce stă la baza materiei organice reprezintă circa 40% din conținutul plantelor acvatice După cum se știe deja din procesul de fotosinteză plantele utilizează carbonul rezultat din descompunerea dioxidului de carbon (CO2), dioxid de carbon ce apare în apă în urma respirației peștilor, prin descompunerea materiilor organice sau prin adiția (dar despre adiția de CO2 vom discuta într-o secțiune separată) Carența de carbon se poate observa relativ ușor, plantele au un ritm lent de creștere, frunze mici, iar uneori fac un fel de depozite albicioase, dând senzația că frunza este transparentă Excesul de carbon nu face rău plantelor, însă dacă există un exces de carbon automat există și un exces de CO2 lucru ce duce la moartea peștilor Oxigenul (O) este cel ce asigură viața tuturor animalelor, dar în cazul plantelor este la fel? Ei bine, da! Și plantele au nevoie de oxigen pentru a trăi Până acum știați că plantele consumă dioxid de carbon și elimină oxigen în timpul fotosintezei, dar când nu au lumină procesul de fotosinteză se inversează, mai explicit plantele consumă oxigen și elimină dioxid de carbon Excesul de oxigen trebuie evitat cu orice preț dacă doriți să creșteți plante naturale, el oxidează micro și macroelementele cât și vitaminele ducând la carența 105 generalizată, de asemenea favorizează apariția algelor și înmulțirea acestora, iar în cazuri extreme poate duce la moartea lor Carența de oxigen poate apărea în urma unei suprapopulări cu pești a acvariului, o plantare insuficientă, temperaturi mari ale apei (este știut faptul că cu cât este mai caldă apa cu atât scade și concentrația oxigenului solvit din aceasta), filtre murdare, lipsa luminii și implicit a fotosintezei Hidrogenul (H) deși ca și carbonul sau oxigenul face parte din compoziția tuturor substanțelor ce stau la baza formării plantelor Nu se știe comportamentul plantelor atunci când se află în exces sau lipsește cu desăvârșire Azotul (N) este deosebit de importat în transformare substanțelor anorganice în substanțe organice prin intermediul fotosintezei In condiții normale azotul în sol se găsește în formă organică sau minerală, însă sub forma organică plantele nu pot să îl absoarbă, din această cauză acesta va fi mineralizat prin amonificare și nitrificare de către microorganismele din sol In apă după cum deja se știe acest proces este asigurat de bacteriile Nitrosomonas și Nitrobacter In situația în care există o carență de azot plantele cresc foarte mici, iar uneori frunzele capătă o culoare verde pal sau gălbuie, iar în cazurile extreme pot căpăta tente roșiatice Excesul de azot se manifestă prin plăntuțe subțirele, frunze lungi de culoare verde închis Fosforul (P) ca multe alte macroelemente este indispensabil în dezvoltarea plantelor, el fiind responsabil cu creșterea rădăcinilor, a tijelor și a tulpinilor De asemenea joacă un rol important în formarea acizilor nucleici, deci în transmiterea de caracterelor ereditare, în fotosinteză precum și în reducerea glucidelor Excesul de fosfor determină apariția carențelor de fier și zinc, iar carența de fosfor poate fi indusă de un pH foarte mare sau foarte mic, de prezență în concentrație mare a ionilor de sulfați sau nitrați sau de prezența aluminiului și se manifestă prin frunze cu creștere lentă și cu o tentă violacee ori verde închis Un alt macroelement cu o importanță deosebită este Potasiul (K) El este un factor determinant în absorbția de cationi și acumularea proteinelor de hidrați, tot el este cel ce favorizează sinteza și depozitarea acizilor aminici de la nivelul plantei Carența acestuia determină încetinirea creșterii, micșorarea distanțelor între nodurile de pe tulpină, îngălbenirea frunzelor dinspre margini spre mijlocul lor culminând cu necrozarea acestora Carența poate fi indusă de un exces de calciu sau azot în apă, sau poate apărea din cauză că lipsește din mediu Excesul de potasiu duce la carențe de calciu și magneziu, în unele cazuri reacționează cu fierul determinând carența acestuia 5 5 Am ajuns și macroelementul ce este responsabil de mitoză, diviziune și creșterea plantelor prin activarea anumitor enzime și anume la Calciu (Ca) El este responsabil și de menținerea permeabilității membranei celulare și a integrității acesteia și ajuta la neutralizarea acizilor organici Carența de calciu se manifestă prin îngălbenirea frunzelor uneori devenind brune culminând cu moartea acestora Acest tip de carență este destul de rar întâlnită Excesul de calciu generează carențe ale magneziului sau potasiului Deși în general Sulful (S) este considerat a fi toxic, în cazul plantelor acesta joacă un rol hotărâtor în metabolizarea vitaminelor și este un element de bază în sinteza acizilor aminici Carența de sulf se manifestă prin dezvoltare incompletă a plantei, frunzele tinere au culoare gălbuie, iar tulpinile devin casante și rigide A nu se confunda cu cea a azotului care 106 în principiu se manifestă la fel, diferența constă în faptul că în timp ce carența de azot afectează cu precădere frunzele tinere, cea de sulf afectează planta în totalitatea ei Dacă până acum nu a reușit să vă uimească nici un macroelement cu siguranță o va face Magneziu (Mg) care de altfel este și ultimul macroelement din lista noastră și nu numai Magneziul reglementează în jur de 300 de procese enzimatice, iar cele mai importante se referă la metabolismul carbohidraților Face parte din clorofilă influențând radical procesul de fotosinteză, însă acțiunea sa nu se oprește aici, el mai influențează și procese precum stabilizarea membranei celulare, sinteza proteinelor, zaharurilor și lipidelor, regularizează reducerea nitraților și influențează absorbția și transportul fosfaților Carența magneziului se manifestă prin albirea treptată a frunzelor culminând cu necrozarea acestora Aceasta carență poate fi generată și de prezența în exces a potasiului sau prin asfixierea rădăcinilor Excesul de magneziu nu generează problema majore ca în alte cazuri, el doar scade rata de creștere a plantelor Absorbția tuturor micro și macroelementelor este influențată de pH-ul apei Citind cele de mai sus probabil v-ați dat seama deja că fertilizarea joacă un rol extrem de important în creșterea plantelor de acvariu Trebuie spus de asemenea că o fertilizare reușită diferă de la caz la caz, uneori substanțele de fertilizare mai slab cotate dau randament în situații dificile alte ori nu, de asemenea nici liniile profesionale nu garantează succesul 100% ’ Pentru a avea succes în creșterea și înmulțirea plantelor de acvariu trebuie în mod obligatoriu să coroborați eforturile de fertilizare cu o iluminare corespunzătoare și adiție de CO2 Dacă faceți fertilizare fără să faceți analiza chimică a apei prin testele de acvaristică (teste ce se găsesc în pet shop-uri) riscați să nu fertilizați suficient, iar plantele nu vor crește, sau să adăugați mai mult decât ar trebui și atunci să favorizați apariția și dezvoltarea algelor Lipsa CO2 din apă trebuie suplimentată prin adiție altfel plantele noastre nu vor crește și vor apărea tot felul de dezechilibre din cauza faptului că nu vor consuma fertilizanți adăugați de noi De asemenea după cum probabil știți unele plante au nevoie de mai multă lumină decât altele, fapt pentru care trebuie să avem grijă să putem asigura întregul necesar de lumină al plantelor, în cazul în care nu putem și am ales plante cu un necesar foarte ridicat de lumină, acestea nu se vor dezvolta corespunzător, iar fertilizarea va duce tot la alge Există mai multe tipuri de prezentare a fertilizanților pe piața de specialitate, cei mai uzitați sunt fertilizanți sub formă de soluții, ele fiind fabricate după anumite rețete și se adăugă în bazin în funcție de câți litri are acesta Este bine să folosim recomandările care sunt înscrise pe flacoane pentru a preveni posibilele intoxicații atât asupra peștilor cât și asupra plantelor Această soluție realizează cu precădere fertilizarea prin frunze deoarece absorbția lor se face prin intermediul frunze O altă formă de prezentare ar fi substratul, el fiind pietriș îmbogățit cu diferite substanțe, asemănător cu pământul de flori pentru ghivece pe care îl găsim prin florării și nu numai Această variantă asigură o fertilizare foarte bună pentru plantele ce să hrănesc cu precădere prin intermediul rădăcinilor (echinodorusi, diferitele tipuri de gazon) Despre această formă de fertilizare trebuie știut că după ce a fost pusă în acvariu trebuie acoperită cu pietriș normal pentru a nu tulbura apa, dar în principal pentru a nu elibera substanțele nutritive în apă Atenție își pierde proprietățile în cel mult 1 an în funcție de marcă folosită 107 O altă formă de prezentare este sub formă de concentrate (pastile, conuri, bastonașe), acestea se introduc în substrat lângă rădăcina plantelor Este o formă foarte bună de fertilizare atunci când nu am folosit substrat fertilizat sau când acesta și-a pierdut proprietățile, însă pe termen lung nu reprezintă o soluție, efectele acestor concentrate fiind de scurtă durată Trebuie știut că nici o metodă nu exclude cealaltă metodă de fertilizare, acvariștii de regulă folosesc cele două metode (soluții în apă, substrat) concomitent, datorită faptului că toate plantele se hrănesc atât prin rădăcini cât și prin frunze, diferența făcându-se că unele o fac mai mult prin frunze altele mai mult prin rădăcini Fertilizarea nu exclude schimbul săptămânal de apă, sau mai bine spus chiar dacă faceți schimburi de câte 10-30% săptămânal ele nu vor suplini fertilizarea, ele vă vor ajuta să mai eliminați din surplusul de nitrați, dar nu va putea ține locul unei fertilizări Iată câteva poze ale unor acvarii foarte frumoase în care combinația dintre lumină, CO2 și fertilizare a fost reușită: 108 Nu faceți fertilizare dacă nu ați făcut o analiză a apei înainte Nu începeți să fertilizați din prima zi de la setup-ul acvariului, așteptați cel puțin o săptămână până la înrădăcinarea plantelor, fertilizarea este bine să înceapă după apariția nitraților în apă (în urma încheierii ciclului azotului) Nu oxigenați excesiv atunci când fertilizați pentru a nu induce favoriza dezvoltarea algelor și pentru a nu determina oxidarea nutrienților din apă, făcând astfel ineficientă fertilizarea Nu folosiți lampa cu UV pentru a nu oxida nutrienții introduși în apă La acest punct voi încerca să vă prezint bolile provocate de diverși paraziți, metode de prevenție și tratament Țin să vă spun de la început că uneori diagnosticarea unor boli nu se poate realiza decât dacă se face pe lama de microscop Se întâmplă de foarte multe ori să există două sau mai multe boli simultane, adică pe fondul stresului și slăbirii organismului rezultat în urma primei boli, să se creeze mediu propice pentru dezvoltarea încă uneia sau mai multor boli Trebuie să mai știți că foarte multe boli există și coexistă într-un acvariu fără să se manifeste, însă în clipa în care există un factor de stres, prin stres înțelegând variații dese fizico-chimice ale apei (schimburi dese) , mutări succesive ale peștilor dintr-un vas într-altul, prezența unor pești mai mari în bazin ce nu permit peștilor mici să mănânce suficient, prezența peștilor agresivi, etc , acestea atacă peștele sau peștii determinând chiar moartea acestora De foarte multe ori depistăm boala mult prea târziu pentru a mai salva exemplarul, dar nu suficient de târziu încât să salvăm și ceilalți pești, de aceea este recomandat să aveți un acvariu spital în care să separați pești bolnavi și în care să îi tratați Un astfel de acvariu are nevoie de un încălzitor, un filtru bolborositor ce va fi aruncat după folosire, o grotă din sticlă sau ceramică și eventual o plantă de plastic pentru a diminua pe cât posibil stresul și o sursă de lumină Atunci când cumpărați sau faceți schimburi de pești urmăriți peștele timp de 10-15 minute înainte de a bate palma Aveți grijă să nu înoate din tot corpul ca și cum ar șerpui prin apă, să aibă aripioarele întregi, să nu fie decolorat, să nu respire greoi și des ca și cum s-ar sufoca, să nu aibă pete pe piele sau leziuni, să nu se frece pe pietriș (are paraziți pe corp) sau alte suprafețe Astfel de pești au sau vor avea cât de curând probleme de sănătate După ce ați adus peștele acasă nu îl puneți direct în bazin, el trebuie ținut în carantină timp de 3-4 zile, într-un bazin asemănător cu cel de mai sus, este foarte posibil ca peștele să fie totuși purtătorul unei boli ce se află în incubație Și ducerea unei plante noi poate cauza apariția unei boli în bazinul dumneavoastră, de aceea trebuie să sterilizați plantele trecându-le printr-o soluție de apă și Hipoclorit sau Clor cum i se zice popular timp de 5-10 minute (1 porție Clor 9 porții apă), mare atenție clorul nu trebuie să fie parfumat Nu toate plantele suportă un astfel de tratament, exista riscul să omorâți plantele foarte sensibile și pretențioase, deci măriți diluția Dacă ar fi să facem o clasificare a tipurilor de boli am avea boli provocate de: > protozoare, 109 > plathelminți, > nemathelminți, > anelide, > cnidarii, > moluște, > crustacee, > ciuperci, > alge Cu alte cuvinte cauzele sunt din cele mai diverse iar manifestările acestora așijderea Pentru a vă face lectura cât mai ușoară am să încerc, pe cât posibil, să nu vă impui capul cu tot felul de termeni științifici Atunci când faceți tratamente citiți prospectul original al produsului Respectați întocmai dozajul recomandat altfel riscați să omorâți pești introduceți minciocul sau alte ustensile dintr-un bazin în altul Fiecare bazin trebuie să aibă propriile scule Nu introduceți mâna umedă dintr-un bazin în altul 5 Sursa: Autor: belzebutOl Protozoarele ciliate sunt microorganisme unicelulare ce se deplasează cu ajutorul cililor In acvariu există multe astfel de organisme însă unele dintre ele sunt parazite, fîxându-se pe corpul peștelui și hrănindu-se cu substanțe din corpul acestora Unul dintre cei mai mari paraziți unicelulari ce poate fi văzut cu ochiul liber sub forma unor puncte albe Se fixează la nivelul branhiilor și tegumentului parazitând peștele, iar în cazul infestărilor masive generează moartea acestora In stadiile incipiente peștele ține aripioarele strânse și se freacă de substrat sau plante pentru a îndepărta parazitul de pe piele 110 Parazitul se fixează pe pește unde se hrănește timp de câtva zile până atinge stadiul de adult Odată ajuns la maturitate acesta se desprinde de pe pește și se fixează de suprafețe în locuri unde curentul de apă este mai slab după care se închistează și se divide de multe ori La un moment dat chistul se sparge și eliberează sute de noi paraziți ce vor pleca în căutarea noilor gazde Tratamentul durează 10-14 zile și se face cu una din următoarele soluții: verde de malachit, sera costapur, JBL Punktol Se recomandă ridicarea temperaturii la 27 de grade celsius, la această temperatură sau peste stopându-se înmulțirea parazitului Mare atenție costapurul omoară nevertebratele, faceți tratamentul într-un bazin separat Această boală este generată de două tipuri de protozoare diferite: Glossatella și Heteropolaria colisarum Boala se localizează pe tegumente și branhii în zonele unde există leziuni ne lăsând vindecarea acestora Acești doi paraziți se hrănesc cu bacteriile care proliferează pe astfel de răni, iar în clipa în care rana este acoperită complet parazitul migrează și pe zonele sănătoase ale tegumentului Are aspect de blăniță uneori fiind confundată cu o infecție cu fungi de către neinițiați Pentru a nu face o astfel de confuzie luați o lupă și veți vedea că există o diferență majoră: în timp ce fungii arată ca niște firișoare lungi glossatella este compactă și omogenă Boala se tratează cu costapur de la sera sau JBL Punktol Trichodina sp este un parazit atipic în comparație cu alți paraziți, prin faptul că el folosește peștele ca un suport fîxându-se cu ajutorul unor cârlige de tegumentul acestuia și se hrănește pe partea opusă a peștelui absorbind din apă și din masa de mucus bacteriile și resturile celulare moarte în general infestația cu trichodina are loc atunci când tegumentele peștelui sunt deja atacate de alți paraziți în cazul unor astfel de infestări peștele scutură aripioarele și se freacă de suprafețe Pentru a trata această boală trebuie folosiți sera costapur sau JBL Punktol în cazul în care este vorba despre iazuri puteți folosi sera omnisan 111 Ca și protozorul precedent tetrahymena apare atunci când pește este deja infestat de fugi sau bacterii Parazitul se hrănește cu bacterii și resturi celulare din tegumentul peștelui și apare în acvariile suprapopulate și cu apă poluată In cazul infestărilor majore pielea peștelui se îngroașă și se albește după care apoi cade, iar peștele moare Tratamentul se face cu costapur sau puktol Boala se manifestă prin apariția unor pete alb lăptoase, îngroșarea și albirea întregii membrane în cazul unei infecții netratate la timp Peștii infestați caută zonele retrase ale acvariului cu apă mai caldă și un ușor curent de apă Boala poate fi tratată cu costapur, punktol sau contraic de la tetra 112 Sursa: Autor: belzebutOl Acesta boală este periculoasă pentru simplul fapt că nu devine vizibilă decât după ce infestarea este masivă In stadiile incipiente peștele se scutură și se freacă de obiecte urmând ca apoi odată cu avansarea bolii să pară pe tegumentele acestuia mici puncte alb-gălbui (mult mai mic ca în cazul grisului) De obicei invazia peștelui se face dinspre aripioare spre corp și are loc cu precădere la puiet Alte simptome ale le bolii ar fi înotul la suprafața apei, înot dezordonat, respirație accelerată, lipsa poftei de mâncare, în cazurile grave tegumentul prezintă pete gălbui, măslini, gri sau chiar negre, în funcție de specia peștelui, aspect de catifea Boala are o mortalitate de peste 90%, iar odată tratată se presupune că peștele capătă imunitate Se tratează cu sera oodinopur ( ), JBL Oodinol sau băi scurte în albastru de metilen 1% 0,2-0,4 ml/litru de apă, repetate zilnic timp de 6-10 zile In cazul în care faceți un tratament în tot bazinul vă recomand să faceți un test pentru a măsura concentrația Cuprului în apă Există posibilitatea să aveți o concentrație mare de cupru în apa acvariului și prin adăugarea medicamentului să ridicați nivelul acestuia peste limita admisă otrăvind pești Acest parazit nu trăiește decât maxim 60 de minute fără o gazdă și afectează în mod special peștii slăbiți sau care suferă de stres In cazul infestărilor minore boala trece neobservată, parazitul neputând fi observat decât la microscop Atunci când găsește un mediu propice boala se generalizează și are următoarele simptome: lipsa poftei de mâncare, slăbire, tegument ce prezintă zone mate de culoare gri-albăstruie cu exces de mucus, congestia și inflamația branhiilor, înot de tip „fulger” sau apatic la suprafața apei, peștii se freacă de obiecte dure, iar în final peștele moare prin epuizare sau asfixiere 113 Boala este mortală pentru puiet, iar adulții se pot trata cu sera costapur, JBL Punktol, băi cu formaldehidă 1:4000-6000 timp de 1 oră, băi de scurtă durată cu verde de malachit 1 ml la 1 litru de apă (timp de 15-20 de minute), bai de lungă durată cu verde de malachit 1 ml la 10 litri de apă (3-4 zile), băi de scurtă durată cu sare de bucătărie 10-20g la 1 litru de apă (1 lingură de sare la un litru de apă) timp 10-20 minute; băile se repetă timp de 5-7 zile In cazul în care vă decideți la tratamentul cu sare de bucătărie trebuie să folosiți sare gemă (sare mare de murături), nu folosiți sare iodată Această boală are două forme de manifestare și este generată de 3 paraziți diferiți Prima formă este forma sanguină, care se manifesta prin lipsa poftei de mâncare, anemie, hipersecreție de mucus, hemoragii localizate, exoftalmie, fuziunea lamelelor branhiale, ascită (acumulare de lichid în abdomen) Cea de-a doua formă este cea branhială care se manifestă prin lipsa poftei de mâncare, respirație greoaie, asfixiere și hipersecreție de mucus Contaminarea în cazul formei branhiale se face prin apă și contact direct în timp ce forma sanguină se face prin contactul cu lipitori Boala în anumite situații se poate croniciza Pentru tratarea ei puteți încerca următoarele tratamente: > băi cu formalină 250-330 ml/1000 litri apă, timp de 30 minute; > băi cu albastru de metilen 100-200 g/1000 litri apă, timp de 12-24 ore; > băi cu amestec de clorură de var 10 g și sulfat de cupru 8 g/1000 litri apă timp de 15-30 minute; > băi cu sulfat de cupru 1,5 mg/litru apă, timp de 1 săptămână; > băi cu formalină 150 ml/1000 litri apă, timp de 1 săptămână 114 Hexamita salmonis este flagelatul vinovat de această boală care are două forme de manifestare, una localizată la nivelul tubului digestiv și alta la nivelul tegumentelor Forma intestinală se manifestă prin lipsa poftei de mâncare, fecale transparente, apatie, înot în cerc și mișcări dezordonate, ca în final peștele să moară prin epuizare Forma cutanată se manifestă prin eroziuni cutanate și ulcerații, iar în rândul acvariștilor mai este cunoscută și sub numele de boala găurilor în cap, foarte des întâlnită la cichlidae Din păcate boala este greu de eradicat având o mortalitate de 70% în lumea acvariștilor încă nu s-a căzut de acord asupra unui tratament unanim acceptat fapt pentru care vă voi prezenta mai multe variante: > dimetridazol sau sulfat de magneziu 200-300 mg/kg furaj timp de 5 zile, pentru pești care încă mănâncă > calomel 0,2% din furaj timp de 7 zile; > pasersan 250 mg/kg pește, timp de 7 zile, în masa apei > furazolidonă 50-100 mg/kg pește, timp de 7 zile, în masa apei > sera bactopur direct, sera fishtamin, sera mineral salt; > JBL Spirohexol; > dimetridazol (5 mg/litru) sau metronidazol (7 mg/litru) în stadiu avansat al bolii (excremente transparente, apateie, lipsa apetitului) se schimbă 30% din apă; temperatura 30°C; după 8 ore se schimbă 25% din apă și se repetă tratamentul timp de 3-5 zile în cazul în care boala este descoperită din timp medicamentația se poate administra și prin intermediul mâncării 115 Sursa: Autor: harry-ab Notă: aceasta este o traducere/adaptare după Mergus Aquarienatlas voi 2 Baensch/Riehl Factori diverși influențează creșterea sănătoasă a plantelor în acvariu Imediat ce se observă carențe în creșterea acestora, factorii care influențează negativ creșterea plantelor trebuie îndepărtați Cele mai probabile cauze ale creșterii nesatisfăcătoare a plantelor sunt de cele mai multe ori legate de anumite dereglări în amenajarea de bază a acvariului ca substratul, lumina și temperatura Dacă doar anumite specii de plante nu se dezvoltă bine, probabil acestea nu sunt adaptate la condițiile create în bazinul respectiv In acest caz, pH-ul, duritatea - prea mare de obicei și iluminatul sunt cele care influențează negativ creșterea plantelor Alegerea unor plante compatibile cu apa noastră se poate face de obicei dar implica anumite inconveniente în procurarea acestora Mult mai avantajos este îmbunătățirea calității apei cu ajutorul diverselor metode cunoscute, cum ar fi adăugarea de fier, dioxid de carbon și fertilizanți pe bază de micro și macroelemente O cauză frecventă a tulburărilor de creștere la plantele de acvariu este lipsa fierului din apă, care influențează formarea clorofilei fără de care fotosinteză nu poate avea loc în condiții normale Pentru formarea clorofilei ajung de obicei doar cantități infime de fier, acesta neputând fi detectat pe cale fizică în componența clorofilei Fierul nu participă efectiv la formarea masei verzi, ci servește doar ca și catalizator la formarea clorofilei De asemenea în formarea plasmei celulare fierul joacă un rol catalizator important, servind la transportarea oxigenului în celulă Lipsa fierului în apă determină frunze galbene, cu aspect sticlos-transparent și consistență slabă Această lipsă a fierului împiedică planta să producă hidrații de carbon, și chiar la o abundență de alți nutrienți în apă, planta poate efectiv să sufere și să moară din lipsă de hrană Cantitatea de fier de care diversele specii de plante au nevoie este diferită, astfel plantele cu o creștere rapidă au nevoie de cantități semnificativ mai mari față de cele cu o creștere mai lentă, de asemenea plantele care iau nutrienții direct din apă și nu cu ajutorul rădăcinilor submerse au nevoie de mai mult Compararea valorilor fierului aflat în apele tropicale sau în apă din rețelele de alimentare arată diferențe mai mult decât semnificative Râurile tropicale populate de plante 116 de multe ori au un conținut de fier ce ajunge la 1 mg la litrul de apă Apa de la rețelele noastre de alimentare cu apă au o valoare a fierului de obicei chiar mai mică de 0,1 mg la litru, sau e posibil ca acesta să lipsească cu desăvârșire Plantele de apă cu o creștere lentă, în condiții de lumină slaba-mediu și temperatura joasă-moderată se mulțumesc de obicei cu aceste cantități mici de fier conținut în apă de la rețea La aceste plante și în aceste condiții conținutul mic de fier poate fi compensat prin schimburile mai dese de apă care se fac Această metodă însă îngrădește drastic speciile de plante care o să le putem crește în acvariu, limitându-le la câteva specii comune și rezistente în general plantele de acvariu pot asimila doar fierul bivalent din apă (Fe2) iar acesta la rândul său în amestec cu apa se transformă în fier trivalent (Fe3) devenind astfel inutil pentru majoritatea plantelor Practic în apă poate exista o cantitate suficientă de fier, însă acesta nu este de folos dezvoltării plantei Anumite specii pot forma singure chelatori specifici prin care mențin fierul în condiție bivalentă, astfel încât acesta să le fie folositor în procesele de hrănire Acest fapt face că în același bazin să putem observa plante galbene, clorotice la un loc cu plante verzi, sănătoase în același timp Fierul aflat în apa acvariului poate fi transformat cu ajutorul unui chelator artificial în fier bivalent, util și accesibil plantelor Acest tip de fertilizare indirectă ajută doar atunci când în apa acvariului există cu adevărat fier, altfel nu are niciun efect Mult mai bune sunt soluțiile fertilizante care conțin fier, special elaborate pentru plantele de apă care se pot cumpăra din magazinele de profil Soluțiile de grădină pe bază de fier pentru plante emerse sunt de asemenea bune pentru acvaristică Nu mă refer aici la soluțiile de tip N-P-K pentru grădinărit care sunt destul de controversate din cauza dezvoltării algelor, dar care folosite cu moderație pot aduce multe avantaje Soluția respectivă se adăugă în apa dură în cantitate de 1 g la litru și în apa moale 0,5 g la litrul de apă Fertilizarea se face mai apoi la jumătate din cantitate săptămânal și la fiecare schimb de apă proporțional cu cantitatea de apă schimbată Este indicat să nu se depășească acest dozaj deoarece fierul în cantitate prea mare concurează cu alți nutrienți, că de exemplu manganul, îngreunând asimilarea acestuia de către plante, fapt care duce la alt tip de probleme la plantele de apă Aproximativ 0,5 g fier pur la litrul de apă este suficient și benefic pentru creșterea armonioasă a plantelor submerse Există teste speciale pentru măsurarea acestor valori în magazinele de acvaristică Fertilizarea cu fier influențează formarea clorofilei sănătoase Plantele se pot adapta astfel condițiilor complexe din ac variile noastre Prin folosirea fierului ceilalți nutrienți din apă sunt folosiți în mod optim de către plante Doar la puține zile de la fertilizarea cu fier frunzele galbene, cloritice se transformă în frunze verzi, sănătoase Este posibilă creșterea mai multor tipuri de plante cu cerințe diferite în același timp, în 117 același acvariu Duritatea totală și cantitatea de săruri dizolvată în apă se ridică mai ușor decât în cazul adăugării de nutrienți obișnuiți în apă, ceea ce face posibilă creșterea unor pești cu cerințe mai speciale în privința calității apei Nutrienții sunt absolut necesari în creșterea normală a plantelor de acvariu Ca elemente nutritive principale considerăm azotul (N), fosforul (P), potasiu (K), calciu (Ca), magneziu (Mg), fier (Fe), sulf (S), carbon (C), hidrogen (H) și oxigen (O) Aceste elemente se găsesc în proporție majoritară în compoziția plantelor, fiind baza din care se dezvoltă acestea Urme de iod (I), mangan (Mn), zinc (Zn), cupru (Cu) sunt de asemenea necesare în bună dezvoltare a plantelor, dar în cantități infime Aceste elemente nutritive au roluri specifice, bine determinate în dezvoltarea plantelor N - are rol în formarea proteinelor P - determină formarea florilor și dezvoltarea acestora К - are rol în formarea protoplasmei celulare Ca - are rol de detoxifiere a plantei Fe - face posibilă formarea clorofilei, fără a intra în compoziția acesteia S - are un rol important în formarea proteinelor C - stă la baza formării carbohidraților H - ajută la transportarea tuturor nutrienților O - este motorul tuturor funcțiilor vitale ale plantei în cazul lipsei unuia dintre elementele nutritive, apar la plante simptome care ne dau o idee despre lipsa cărui element este vorba Acest lucru rămâne de multe ori greu de apreciat deoarece un element nutritiv rareori vă lipsii singur la un moment dat în apa acvariului, și ne vom confrunta de obicei cu lipsa a mai multor elemente în același timp > Lipsa azotului se manifesta prin îngălbenirea frunzelor începând cu cele mai bătrâne, de multe ori acestea căpătând și o tentă roșiatică datorită acumulării cianurilor în frunză > Lipsa fosforului determină căderea timpurie a frunzelor și înroșirea acestora, pe frunze apar mici suprafețe moarte > Lipsa potasiului se manifestă prin pete galbene pe frunză, prin ofilirea vârfurilor și a marginilor acesteia > Lipsa calciului duce la dereglări celulare în special la stoloni și a frunzelor, acestea distrugându-se Frunzele tinere sunt adesea de culoare galbenă > Lipsa fierului duce la îngălbenirea plantei începând de la vârf, a lujerilor și frunzelor noi și tinere Zonele galbene sunt adesea străbătute sau înconjurate de nervuri verzi > Lipsa magneziului se manifestă prin pete galbene pe frunze, la început pe cele 118 bătrâne, mai apoi și pe frunzele tinere > Lipsa sulfului duce la îngălbenirea frunzelor începând cu cele tinere și mai apoi și a celor mai bătrâne > Lipsa manganului duce la pete gaibele între nervurille frunzei, care mai apoi se distrug, lăsând în loc găuri ovale Același simptom apare în cazul supradozării cu fier, care împiedică prin prezența sa asimilarea manganului Toate elementele nutritive aflate în acvariu trebuie să se afle și să se mențină într-o anumită proporție între ele pentru o bună dezvoltare a plantelor Dacă anumite elemente sunt în exces acestea pot împiedica asimilarea altor elemente Ca elemente antagonice sunt de exemplu fierul și manganul sau calciu și potasiu In natură plantele au la dispoziție în general ape sărace în elemente nutritive, însă acest fapt este compensat de cantitatea de apă practic nelimitată care le stă la dispoziție și de faptul că în principiu nu lipsește niciun element nutritiv din ea, toate cele necesare fiind prezente In acvarii trăiesc în schimb un număr mare de plante într-un volum relativ mic de apă, motiv pentru care apar rapid deficiențe la anumite elemente nutritive Schimburile de apă compensează întrucâtva acest fapt însă anumite elemente sunt legate sub formă de săruri și devin inutilizabile pentru plante Elementele nutritive pot fi asimilate de plante doar în formă de ioni, și anumiți chelatori le mențin în această formă Acești chelatori se formează într-o anumită măsură în acvariu prin descompunerea materiilor organice rezultate în urma hrănirii peștilor Din acest motiv o apă în acvariu excesiv de curată nu determina o bună dezvoltare a plantelor Acesta este și un motiv pentru care la amenajarea unui bazin nou apar anumite greutăți în „pornirea” plantelor introduse O metodă sigură și eficientă de furnizare a elementelor nutritive pentru plantele din acvariu o constituie folosirea soluțiilor nutritive gata preparate care se găsesc în comerț Unele dintre acestea au totuși un conținut mult prea mic de fier, de aceea acesta trebuie compensat cu un fertilizant cu fier, produs care de asemenea se găsește în magazinele de profil > Soluțiile fertilizante acționează doar condiționat și corespunzător condițiilor create în acvariu > Se vor folosii doar preparate speciale pentru plante de apă, fertilizanții folosiți în grădinărit nu au efect în apă > Fertilizarea cu un produs nou se va testa prima oară cu jumătate din doză prescrisă și se va observa comportamentul plantelor Frunze noi, mai mari și o creștere mai rapidă se va considera un fapt pozitiv și se poate doza apoi normal, la cantitatea prescrisă > Adăugarea fertilizanților în doze mici și la intervale mai mici de timp este mai avantajoasă decât introducerea unei cantități mari de fertilizant dintr-odată 119 > Fertilizanții se vor utiliza cu zgârcenie, mai mult nu o să ajute, ba chiar se poate să dăuneze plantelor > Se vor respecta dozajele de pe etichetă producătorului Preparatele cu chelatori pot provoca la supradozaj probleme la scheletul peștilor > Nu orice preparat care se găsește are efect pozitiv la anumite acvarii în funcție de condițiile din acestea, poate să aibă un efect slab sau chiar nul în acest caz se recomandă schimbarea fertilizantului cu altul nou, dar acest lucru e bine să se facă după efectuarea unui schimb masiv de apă Folosirea cu succes a fertilizanților este dependentă de calitățile apei și condițiile din acvariu Prin folosirea acestora se poate îmbunătății de multe ori creșterea plantelor în acvariile noastre Aceste elemente pe care le conține soluția nutritivă sunt piatra de temelie pentru obținerea de plante sănătoase, mari și cu o creștere optimă Folosirea acestora în ape moi și sărace în minerale îmbunătățește calitatea apei și se compensează lipsa naturală a nutrienților Elementele nutritive sunt păstrate în apă sub formă de ioni, și așa e posibilă asimilarea lor de către plantele de apă Folosirea soluțiilor nutritive face posibilă cultivarea în același bazin a mai multe plante cu condiții de creștere diferite între ele, deci se permite o mai bună și mai estetică aranjare a unui acvariu, având posibilitatea de a alege între un număr mai mare de plante Carbonul este elementul de bază al vieții, fără de care viața nu se poate dezvolta în timpul fotosintezei plantelor, se prelucrează carbonul gazos cu ajutorul clorofilei, luminii și a apei rezultând substanța organică din care sunt formate plantele Acest produs ajunge în formă de soluție de polizaharide în locurile unde este folosit sau stocat în punctele de creștere, prin combinare a acestora cu diverse săruri nutritive ia naștere substanța celulară din care se dezvoltă planta în rizomi, bulbi și fructe aceste substanțe se stochează, de obicei sub formă de proteine și servesc de rezervă plantei De aceea o asigurare a cantităților necesare de dioxid de carbon este o premisă pentru obținerea de plante viabile și sănătoase în apă are loc un ciclu al carbonului destul de complicat, din derularea acestuia plantele reușind să-și asigure în anumite proporții nevoia de carbon Acidul carbonic este preferat de plante în acest proces deoarece implică cel mai redus consum de energie Odată cu scăderea cantității de CO2 din apă, și implicit creșterea pH-ului, asimilarea carbonului devine tot mai dificilă, implicit creșterea plantelor este îngreunată în concluzie, anumite niveluri ale durității apei și a pH-ului limitează drastic posibilitatea noastră de a alege între speciile de plante Dioxidul de carbon atmosferic se regăsește în apă într-un procent foarte mic sub formă 120 de acid carbonic H2CO3, restul regăsindu-se sub formă de CO2, la fel ca în aer în contact cu aerul apa absoarbe aproximativ 0,33% dioxid de carbon, însă în contact cu solul acest procentaj crește deoarece bacteriile și rădăcinile elimină CO2 ca urmare a activității lor Altă sursă de carbon natural în acvariu o constituie expirația peștilor și emisia de CO2 a plantelor pe timpul nopții în apă moale și slab acidă aceste cantități pot fi suficiente pentru anumite specii nepretențioase de plante Nu este însă o regulă generală, cantitatea de dioxid de carbon variind foarte mult din mai multe motive Pentru a menține nivelul calciului în soluție este nevoie de o anumită cantitate de dioxid de carbon liber Peste o duritate de 10 KH aceste valori cresc foarte mult, tabelul de mai jos dându-ne o idee despre cantitatea de CO2 necesară pentru menținerea bicarbonaților sub formă de soluție Aceste valori variază și în funcție de temperatură, de aceea acest tabel are ca referință o temperatură de 25 °C Duritate carbonică Dioxid de carbon liber în apă mg/1 1 0,01 2 0,11 3 0,41 4 0,96 5 1,88 6 3,24 7 5,18 8 7,25 9 10,96 10 15,1 11 19,1 12 25,6 13 33,4 14 41,6 15 51,2 16 61,8 17 73,9 18 88,1 19 104,3 20 120,5 Dioxidul de carbon din acvariu își echilibrează constant concentrația cu cel din aer, de aceea nivelul lui scade permanent, putând să ajungă chiar la valoarea zero Aerarea apei cu pietre de difuzare a aerului poate accelera acest proces, ajungând ca după câteva zile dioxidul de carbon să nu se mai găsească deloc în acvariu în asemenea bazine plantele cresc greu, sau chiar deloc, alegerea dintre numeroasele specii fiind îngrădită drastic la câteva specii nepretențioase, care pot asimila carbonul direct din bicarbonați Plantele submerse își asigură în primul rând din dioxidul de carbon liber în 121 apă carbonul necesar, folosind în acest proces puțină energie Dacă CO2-ul e epuizat, plantele extrag carbonul legat din bicarbonați, acest proces consumând o mare cantitate de energie In procesul de asimilare a carbonului din bicarbonați în frunză, dioxidul de carbon este smuls din bicarbonat iar calciul este depus la suprafața frunzei Așa se formează petele de calciu care apar pe frunze în apă dură și săracă în CO2, putându-se ajunge chiar la frunze acoperite complet cu un strat de calciu Cantitatea de dioxid de carbon se măsoară greu cu exactitate în apă și pentru acvaristică încă nu sunt aparate de măsură care să fie simple, eficiente și la îndemâna oricărui buget Metodele exacte sunt complicate și costisitoare, așa că estimările rămân cea mai folosită metodă de determinare a cantității de CO2 din apă Oricum, cantitatea exactă de dioxid de carbon din apă nu ne dă niciun indiciu asupra deficitului sau excesului gazului în apă, aceste valori fiind strict legate de duritatea carbonică a apei în apă moale se găsesc de obicei aproximativ 10 mg la litru, cea ce este suficient pentru multe specii de plante în apă dură, aceeași cantitate este absolut deficitară, de aceea la apă dură folosirea fertilizării cu CO2 este mult mai indicată și mai necesară O cantitate mică, de obicei aduce o îmbunătățire semnificativă a creșterii plantelor Optim ar fi să se ajungă la echilibrul dintre bicarbonați și acidul carbonic, dar acest lucru este aproape imposibil pe termen lung în apele dure Există diverse tipuri de aparate care folosesc tehnici diferite de producere și difuzare a dioxidului de carbon în acvaristică Acest sistem este o combinație între o butelie sub presiune, cu electrovalvă și o țeavă de difuziune a gazului Cu ajutorul unor furtune gazul ajunge în acvariu în țeava de difuzie a gazului care este prevăzut cu o membrană semipermeabilă la dioxidul de carbon Țevile de difuzie se umplu cu gaz la intervale regulate, putându-se folosi mai multe în funcție de capacitatea acvariului Sistemul este recomandat la acvarii mici-medii cu apă semidură-dură Pentru acvarii mai mari există CO2 System tot de la firma Tetra în recipiente speciale se produce CO2 prin scurgerea acidului clorhidric peste pietriș de marmură Gazul ajunge cu ajutorul furtunelor în recipienți mici cu membrană semipermeabilă la CO2 Sistem recomandat acvariilor mici cu apă moale-medie Din cauza folosirii acidului sistemul nu este foarte popular Sistem compus din butelie, electrovalvă și vas de reacție Cu ajutorul unei pompe de apă, apa este trecută prin vasul de reacție unde se îmbogățește cu CO2 Vasul de reacție se umple regulat Sistem recomandat la acvariile medii cu apă cu duritate medie Sistem compus din butelie sub presiune, reductor de presiune, și reactor conectat la pompa de apă a acvariului Apa se îmbogățește în reactor cu CO2 Sistem destul de uzual, recomandat de producător și pentru acvarii mari și apă dură Debit reglabil la dioxidul de 122 carbon Reactor pus în interiorul acvariului, alimentat de la o butelie sub presiune prevăzută cu reductor de presiune Sistem recomandat pentru acvarii mari cu apă dură Multe acvarii sunt alimentate cu CO2 în ultimii ani pentru a stimula creșterea mai rapidă și mai armonioasă a plantelor Fertilizarea cu dioxid de carbon aduce câteva avantaje > Nivelul pH-ului se menține la un nivel neutru spre slab - acid, și nu apar variații mari ale acestuia > Tuturor plantelor li se facilitează absorbția carbonului, deci creșterea > Formarea puilor și a rădăcinilor este accelerată ceea ce duce la o mai bună adaptare a plantelor noi > Este posibilă folosirea unei intensități luminoase mai mari, ceea ce permite creșterea unor plante mai pretențioase > Crește posibilitatea păstrării unui număr mult mai mare de specii de plante, deci apar posibilități noi de decorare a acvariului Plantele mele nu mai cresc, care este motivul? Această întrebare necesită o cercetare amănunțită a condițiilor din acvariul în cauză Anumite dereglări de creștere apar inevitabil, dar doar în timp, acumulându-se aceste dereglări duc la stagnarea din creștere a tuturor plantelor din acvariu De multe ori doar anumite specii manifestă aceste simptome, ne vrând să crească în acvarii în care alte plante nu arată nicio dereglare de creștere Asemenea comportamente nu se pot determina exact, în sensul că simptomele sunt caracteristice mai multor factori de influență negativă Simptomele care ne indică un substrat inadecvat pentru plante sunt rădăcinile negre și slabe, și plante care cresc degenerat Se verifică următoarele: > Granulația: granulația prea mică sub Imm sau granulație diferită cu conținut mare de nisip fin se compactează cu timpul Ca probă, degetul trebuie să intre relativ ușor până pe fundul acvariului prin substrat > Adaosurile: compostul, pământul de flori, turba și alte materii organice nu au ce căuta în acvariu > Colmatarea: la granulații prea mari, peste 5 mm, hrana și dejecțiile peștilor pătrund prin substrat și se acumulează la fundul acvariului Acestea produc hidrogen sulfurat, care e otrăvitor pentru pești în cantități foarte mici, și duce la dezechilibre în oxigenarea apei Rădăcinile plantelor sunt primele care au de suferit, de aceea se recomandă un substrat cu granulație de la 1-4 mm și sifonarea permanentă a stratului de mâl care se formează în acvariu > Temperatura substratului: substratul rece împiedică creșterea plantelor De aceea 123 trebuie urmărit ca diferența de temperatură între substrat și apa acvariului să nu depășească 2 grade > Vechimea: substratul prea vechi „obosește”, pierde din calitățile sale nutritive, de aceea nu trebuie să rămână mai mult de 3 ani în acvariu Dacă distanța dintre frunze la speciile cu tulpina înaltă este exagerat de mare, acest fapt se datorează probabil temperaturii prea mari din acvariu De asemenea poate fi vorba și de un raport greșit între intensitatea luminii și temperatura acvariului Cu cât temperatura este mai mare, este nevoie de mai multă lumină în acvariu, altfel plantele cu tulpina se vor întinde prea mult, și frunzele vor fi rare Temperatura prea mare este de asemenea de evitat la apele sărace în elemente nutritive, deoarece o temperatură prea mare face să crească viteza cu care sărurile din apă sunt asimilate, ducând rapid la lipsa totală a acestora din apă De aceea trebuie completat regulat cu soluții nutritive Temperaturile prea scăzute blochează creșterea plantelor tropicale pe care le creștem în acvariu Trebuie evitat de asemenea formarea de straturi reci și calde în acvariu, deoarece acest lucru duce la distrugerea plantelor De aceea se recomandă o mișcare ușoară dar continuă a apei atât pe verticală cât și pe orizontală Plante cu cerințe foarte diferite de temperatura nu se cultivă împreună în același acvariu Indicii pentru o iluminare prea slabă sunt spațiile mari între frunze la plantele cu tulpină, pierderea frunzelor în zona de jos a acvariului, frunze mai mici, tulpina subțire și cu creștere foarte rapidă, și de obicei frunze de culoare verde-palid Specii cu cerințe diferite de iluminare nu se vor cultiva împreună în același bazin, ci se vor alege plante cu cerințe asemănătoare Lumina prea puternică este dezavantajantă dacă cantitatea de nutrienți din apa este foarte mică, deci la o iluminare puternică vă trebui mărită doza de nutrienți Principalele greșeli de iluminat sunt: > Culoarea luminii tuburilor alese pentru iluminatul acvariului > Pătrunderea slabă a luminii în apă > Intensitate luminoasă prea mică > Durata de iluminare prea scurtă > Tuburi de neon folosite timp îndelungat Deoarece cerințele plantelor în ceea ce privește apa, iluminatul sunt diferite, pot apărea în condițiile date ale unui acvariu plante care să crească foarte bine, altele care cresc încet sau stagnează, și plante care mor, nu pot supraviețui în condițiile asigurate Pe lângă greșelile care se fac în privința substratului, a temperaturii și iluminării trebuie ținut cont și de cerințele particulare ale plantelor în ceea ce privește calitatea apei din punct de vedere a 124 durității și a pH-ului Plantele care au nevoie de o apă moale și acidă nu vor putea crește în apă dură și/sau alcalină Deci la plante foarte selective în ceea ce privește condiția apei mai bine renunțăm pentru că nu se vor adapta niciodată la alte condiții De aceea este bine să alegem plantele în funcție de apă care o avem noi, să putem asocia un număr cât mai mare de plante cu cerințe asemănătoare Lucru care de cele mai multe ori nu e chiar simplu Manipularea greșită a plantelor în timpul îngrijirii lor, la sădirea sau la mutarea lor duce de multe ori la pierderea frunzelor sau chiar la pierderea întregii plante Urmarea acestei manipulări greșite poate fi o creștere încetinită, sau o dezvoltare sub standardele normale pentru specia respectivă Aceste inconveniente se evită dacă se ține cont de următoarele reguli de bază: > La alegerea plantelor să avem în vedere exemplare sănătoase și cu ritm bun de creștere pentru specia respectivă > Nu se vor alege plante mici, incomplet dezvoltate, dar nici prea mari, bătrâne > Rădăcinile trebuie tăiate corect > La sădire se va evita presiunea prea mare asupra plantei > Se va ține cont la plantare că rădăcinile să fie îngropate conform cerințelor speciei respective > Plantele cu tulpina care se sădesc în grupe nu se vor sădii în mănunchiuri, ci fir cu fir, avându-se grijă să se lase un spațiu suficient între ele > întinerirea și tunderea plantelor se va face la intervale regulate > Zonele prea aglomerate se vor rării periodic > Plantele odată plantate într-un loc nu se vor răsădii la interval scurt de timp din nou Problemele de creștere a plantelor datorate hrănirii greșite sunt greu de diagnosticat Simptomele care apar nu sunt totdeauna specifice, în principal deoarece la producerea acestora își dau concursul mai mulți factori perturbatori în același timp Mai enumerăm odată principalele cauze și efecte care apar frecvent Lipsa fierului se manifestă prin îngălbenirea frunzelor, acestea devenind și ușor casante Lipsa de nutrienți se manifestă prin creștere înceată, frunze de dimensiuni anormal de mici, cu o culoare palidă, nesănătoasă Motivele sunt diferite Chiar și o fertilizare în exces poate influența negativ creșterea plantelor Lipsa de acid carbonic în apă duce la formarea de plante mici, frunze mici și chiar la moartea unor specii mai sensibile Definirea acestui termen nu este simplă în contextul analizat Unele substanțe, inerte, neotrăvitoare acționează în anumite condiții că otrăvuri puternice Ca exemplu cuprul, zincul și borul fac parte din majoritatea fertilizanților din comerț pentru plante de apă, dar în 125 concentrații mari aceste substanțe au un efect otrăvitor asupra plantelor Otrăvurile din substrat se formează ca urmare a activității bacteriilor anaerobe prezente aici, în lipsa unei circulații satisfăcătoare a oxigenului în substrat Hidrogenul sulfurat care se formează este o otravă puternică care în concentrații mici este deja letala pentru plante și pești Ca metodă de recunoaștere sunt zone negre în substrat, rădăcini negre la plante și un miros neplăcut în acvariu Altă categorie de substanțe otrăvitoare sunt cele care le introducem deliberat în apă pentru combaterea anumitor boli la pești, împotriva algelor, a melcilor sau a hidrelor de apă In general sunt substanțe care odată ajunse în celula plantei distrug protoplasma acesteia Distrugerea protoplasmei are loc ca urmare a combinării proteinelor cu substanța folosită ca tratament, sau prin întreruperea de către acestea a procesului de respirație a plantei Schimburile de apă sunt singurele care pot limita efectul acestor substanțe prin diluarea concentrației lor 5 în sistematizarea plantelor algele ocupă treapta cea mai de jos Cu ajutorul clorofilei acestea pot asimila și crește independent în general trăiesc submers, sunt unicelulare sau formează colonii de celule, iau formă de fire lungi, cu sau fără ramificații sau chiar de frunză Reproducerea are loc prin diviziune celulară, spori, conjugare sau însămânțare Algele care apar în acvariu fac parte din următoarele grupe: > Cyanobacteria sunt denumite așa după colorantul lor specific, Phycocromul, care le conferă o culoare neagră, albastru-verzui sau maro închis Multe alge albastre au un înveliș celular care formează mucus, iar cele sub formă de fire se pot deplasa în acvariu Există aproximativ 2000 de specii care trăiesc în apă și pe uscat > Bacillariophyceas sunt plăntuțe unicelulare de culoare maronie cu o carapace dura formată din două părți semisferice care le protejează Din acest motiv se simt ușor aspru la pipăit Trăiesc pe fundul apelor dulci moi în mare aceste alge au un rol important în formarea planctonului > Chlorophyta sunt sau unicelulare sau formează fire simple și ramificate Sunt cunoscute peste 13000 de specii, trăiesc în masa apei, prinse de substrat sau pe uscat > Rhodophyta trăiesc în special în apa marină, dar câteva specii trăiesc în apă dulce Formează organe cu care se pot prinde de diverse suporturi aflate la îndemână Algele roșii se pot deosebii de cele verzi prin punerea lor în acetonă sau alcool Astfel pigmentul verde se dizolvă lăsând în urmă doar pigmentul roșu Algele verzi devin transparente Algele nu sunt doar inestetice în acvariu, ele dăunează direct plantelor prin extragerea nutrienților și a dioxidului de carbon din apă în general algele sunt în avantaj, când condițiile devin neprielnice în acvariu, ele mulțumindu-se cu cantități mult mai mici de 126 nutrienți Ca urmare are loc o explozie a dezvoltării anumitor specii de alge O dezvoltare excesivă a algelor în acvariu are ca și cauză o dezvoltare slabă a plantelor superioare Din cauza cerințelor diferite a grupelor de alge, nu întotdeauna dezvoltarea lor excesivă este o urmare a creșterii slabe a plantelor superioare Multe tipuri de alge nu sunt recunoscute corect de acvariști, ca urmare apar probleme legate de combaterea lor nespecifică Descrierea care urmează ar trebui să fie de ajutor Oscillatoria și alte specii Creștere uniformă cu aspect murdar, ca o piele albastră-verzui care acoperă frunze, pietre, substratul In apă apare un miros specific de apă stătută Algele albastre își încep dezvoltarea în special pe substrat, și acoperă totul în cale cu o peliculă albastru-verzuie, relativ groasă și cu aspect murdar Plantele sunt efectiv sufocate Cauzele acestei invazii sunt multiple Multe specii folosesc ca resurse materia organică aflată în apă, de aceea ca și cauză se asociază cu o înrăutățire a condițiilor de viață din acvariu Alte cauze frecvente sunt lumina solară, substratul în stare de descompunere (tot condiții proaste), prea multe resturi alimentare, schimburi prea rare de apă sau supradozarea fertilizanților Valori ale pH/ului sub 6 nu sunt tolerate de obicei Peștii de genul M Vellifera, Black Molly mănâncă uneori aceste alge dar nu cu prea mare plăcere din cauza gustului amar La fel Pomaceele sunt bune pentru combaterea lor dar de cele mai multe ori cresc mai repede decât reușesc melcii să le consume Există produse chimice pentru combaterea lor, a căror eficiență crește dacă se lasă acvariul complet în întuneric pentru 48 de ore înainte de tratament De asemenea întreruperea iluminatului timp de 4-6 zile ajută uneori Mai multe schimburi de apă consecutive pot să strice condițiile favorabile de dezvoltare Sunt numite uneori greșit alge maro Cresc sub formă de pătură maronie peste substrat, decor, plante, au aderență destul de ridicată și se simt aspru la pipăit Majoritatea au nevoie de un pH peste 7,5 și de lumină slabă La o iluminare adecvată vor apărea rar și nu sunt invazive Peștii mâncători de alge și melcii le consumă cu plăcere Există algicide specifice O creștere a duratei și intensității luminii împiedică dezvoltarea lor în general din genul Ulathrix, Pe substrat apar grămezi de alge subțiri, de consistenta vatei, verzi, fără fixare propriu zisă de substrat Apar de obicei aduse cu plantele noi Condiții de proliferare asemănătoare cu cele de la algele verzi filamentoase Strângere manuală sau sifonare regulată, oricum după o fază de dezvoltare puternică dispar de la sine într-o oarecare măsură ajută peștii care mănâncă alge Există preparate chimice în comerț, aceleași ca pentru algele verzi filamentoase 127 De obicei alge verzi din genul Spirogyra Formează grămezi de fire lungi, verde deschis, ramificate Dintre toate algele acestea au nevoie de condițiile cele mai asemănătoare cu plantele superioare Apariția lor indică în general condiții foarte bune în acvariu La lumină puternică aceste alge se dezvoltă și mai bine Se dezvoltă destul de repede dar sunt mai puțin dăunătoare plantelor decât celelalte alge, singurul inconvenient este consumul nutrienților din apă Totuși plantele cu frunze fine pot fi sufocate de dezvoltarea lor masivă Preparate chimice contra lor există dar folosirea lor este critică pentru plante Se pot aduna cu ajutorul unui băț din lemn neșlefuit sau se pot folosi cu succes pentru combaterea lor specii ca Ancistrus, Pterygoplychtis, Otocinclus Alge verzi din genul Volvox și altele Apa se colorează în verde, mai târziu verde opac Sunt alge verzi, microscopice care formează colonii și se înmulțesc rapid Se introduc de obicei cu hrana vie (daphnia) adusă din bălți Se dezvoltă la intensități mari ale luminii și mult azot sau nutrienți în apă Schimbări masive de apă, acvariul se ține la întuneric 3 zile Se pot adăuga algicide Sunt sensibile la radiația ultravioletă Alge roșii din genul Compsopogon Ajung până la 15 cm, slab ramificate, relativ groase, verde închis până la verde-negru Se prind bine de frunze și se îndepărtează greu, de multe ori cu bucata din frunză pe care s-au prins Apar de obicei cu plantele noi pe care le aducem Colonizează partea tânără a plantei, în zonele cele mai luminoase, dar creșterea ei nu depinde neapărat de intensitatea mare a luminii Apa dură cu deficit de dioxid de carbon și pH ridicat este ideală pentru dezvoltarea lor, dar apar frecvent și în apă moale Cantități mari de nitrați determină dezvoltarea La o colonizare puternică a plantei poate împiedica pătrunderea luminii la aceasta Din cauza aderentei mari la planta nu se poate rupe fără a strica suportul de care s-a atașat Cel mai bine se îndepărtează părțile de plante invadate de alge cu totul In stadiu tânăr, este consumată de peștii mâncători de alge Există preparate chimice pentru combaterea lor, însă tratamentul trebuie repetat De interes este adăugarea de dioxid de carbon în apă, după 6-8 săptămâni algele cresc tot mai slab până dispar In general aceste alge nu apar în bazine în care se face regulat fertilizare cu CO2 Sunt alge verzi din genul Pitophora Se prind de frunze într-un punct, din care cresc fire slab ramificate, verde deschis cu lungimea de 2-3 cm Populează de obicei pietrele, lemnul, dar și plantele cu frunze mari Lumina puternică, dioxidul de carbon și apa bogată în nutrienți amplifică dezvoltarea algei 128 E dăunătoare doar în invazii masive, dar în general peștii consumatori de alge o mănâncă bine Se rupe relativ ușor de pe substrat Preparatele chimice împotriva algelor filamentoase o distrug O algă mică care formează puncte verzi de maxim 3 mm în special pe geamul acvariului dar și pe frunzele mari Adera foarte bine la substrat In general apare la formarea unui bazin nou, din cauza apei nestabilizate încă, dar și în cazul înrăutățirii condițiilor din acvariu Nu sunt periculoase, dar inestetice și reticente la tratamente Dispare de la sine când condițiile revin la normal în apă Peștii și melcii le consumă Algicidele rămân fără efect O algă roșie formată din fire foarte scurte, crește sub formă de colonii și formează pete negre, rotunde, inestetice Acestea ajung la 5 mm diametru și invadează partea superioară a frunzei Se formează inițial la marginea frunzei, apoi invadează spre interior, formând pete negre care se întrepătrund Apariția acestora nu depinde de compoziția apei și nici de iluminat Se înmulțesc rapid și invadează și frunzele din jur In cazul unor invazii puternice frunzele mor Este deosebit de dificilă Doar melcii în număr mare pot face față, peștii mâncători de alge o evită, și nici produsele pentru combaterea chimică nu sunt eficiente Alge verzi din genul Oedogonium Creștere deasă, fire subțiri, neramificate, de un verde deschis Se fixează de obicei pe fața superioară a frunzelor sau pe tulpina plantelor Lungimea firelor variază de la 2 la 20 mm Plantele active, cu creștere rapidă sunt preferate, majoritatea speciilor fiind invadate Invazia masivă poate duce la pierderea frunzelor Evident, apa încărcată cu substanțe organice, cu nitrați, este favorabilă dezvoltării acestei alge In rest, celelalte calități ale apei sau lumina sunt de prea mică importanță pentru dezvoltarea algei Invazia este deosebit de rapidă, plantele din jur fiind rapid populate îndepărtarea mecanică dăunează frunzelor O curățenie exemplară, schimburi dese de apă în acvariu împiedică dezvoltarea ei Formele scurte sunt mâncate bine de peștii mâncători de alge și de melci, pe când formele mai lungi sunt ignorate Cel mai bine se îndepărtează frunzele invadate cât mai repede După o perioadă de dezvoltare masivă apare o perioadă de stagnare sau chiar regres Există preparate chimice eficiente în combaterea ei, dar tratamentul trebuie repetat de două ori pentru a fi eficient Alge roșii din genul Andouinella Din punctul de aderare pornesc fire foarte subțiri de culoare verde-negru, puțin ramificate Formează buchete de forma unui vârf de pensulă de 5-20 mm, care sunt foarte aderente Există forme scurte și forme lungi 129 Apar practic pe toate obiectele din acvariu inclusiv pe plante Se înmulțesc rapid, prin spori, populând rapid alte plante începe de obicei să se dezvolte la marginea frunzei, invadând spre interior Frunzele atacate mor repede Apa încărcată cu acizi organici și pH mic formează un mediu propice de dezvoltare în cazul unei ape dure, depunerile de calcar de pe frunze sunt un mediu propice pentru ancorarea algei Peștii mâncători de alge și melcii mănâncă doar forma scurtă, îndepărtarea mecanică duce la distrugerea frunzei Formele mai lungi reacționează la introducerea de CO2 în apă După 2-3 luni se desprind de pe substrat și pot fi sifonate de pe fundul bazinului La o fertilizare constantă cu CO2 nu trebuie să ne așteptăm la o apariție a acestor alge Forma scurtă este reticentă la acest tratament Tratamentul cu preparate chimice contra acestor alge trebuie repetat de mai multe ori pentru a fi eficient Anumitor grupe de alge li se poate stopa condiționat dezvoltarea cu măsuri profilactice Aceste măsuri nu sunt o garanție că algele nu-și vor face apariția Metode de întâmpinare a dezvoltării excesive a algelor sunt condiții cât mai bune în acvariu, pentru plante, număr redus de pești, hrănire moderată, filtrare bună, schimburi dese de apă și sifonarea periodică a substratului Modificarea pH-ului poate fi destructivă pentru anumite grupe de alge, dar acestea lasă locul liber altor genuri care sunt mai adaptate noului PH Anumite specii de pești sunt cunoscute că mari consumatori de alge Pentru această misiune sunt folosiți peștii care consumă hrana vegetală, sub formă de alge dar lasă plantele din acvariu neatinse Acești pești mănâncă de obicei doar formele de înălțime mică, rar și pe cele filamentoase de înălțime mai mare Peștii vivipari mănâncă de exemplu algele albastre, și pe cele de substrat (maro), la fel și C aymonierii, C siamensis împotriva algelor filamentoase sunt mai eficienți Ancistrus, Otocinclus, Hypostomus, cu toate că C siamensis este eficientă și în cazul acestora Melcii sunt eficienți în cazul algelor albastre, dar și a algelor verzi tip „punct” și a algelor „blănoase” Produsele chimice care se folosesc de obicei (algicidele) sunt eficiente împotriva algelor de substrat (maro) și a algelor filamentoase: > Tetra-Algizid, acționează repede și eficient împotriva algelor de substrat > Tetra Algetten acționează mai încet, eliberând substanțele active în timp, pe perioade de mai multe săptămâni La început, concentrația substanței în apă crește treptat evitându-se astfel șocul pentru plante Algele albastre se distrug, de asemenea și cele „bărboase” > Protalon 707 se adaugă timp de o săptămână în acvariu, e eficient împotriva diverselor alge filamentoase, și mai puțin eficient împotriva celor albastre La multe preparate cu acțiune rapidă există pericolul ca în bazinele bine plantate să le scadă eficiența, nereușind să omoare algele definitiv Se recomandă adăugarea din nou în bazin a unei jumătăți din doza recomandată în general după un tratament cu algicide trebuie să ne așteptăm la pagube și în rândul plantelor, mai mici sau mai mari în funcție de produsul folosit Dacă se respectă instrucțiunile de dozare aceste neplăceri pot fi reduse După o combatere pe cale chimică a algelor se recomandă să se facă un schimb masiv de apă pentru eliminarea cât mai completă a toxinelor 130 PARTEA а П-а ACVARISTICĂ - NATURE AQUARIUM Sursa: Link către articol: indisponibil Autor: traducere colectivă făcută după o revistă de specialitate, de către pasionați Capitolul I - începutul Un acvariu în care se regăsesc plante acvatice și a fost creat pentru a ne arăta frumusețea sa, este pur și simplu recunoscut ca fiind „o așezare a plantelor acvatice” Deși Nature Aquarium este un mod de aranjare a plantelor acvatice într-un sens larg, există însă multe diferențe în ceea ce privește conceptul de bază și tehnicile de realizare, în comparație cu alte metode de creare a unui acvariu Prima dintre ele este relația profundă a acestui stil cu natura, așa cum ne arată și cuvântul „natura” ce compune denumirea sa Unul dintre conceptele de bază ale Nature Aquarium este „să învățăm din natură” în mare măsură acest concept are două sensuri „Unul” este de a învăța despre frumusețea naturii și în același timp să o includem într-o imagine acvaristică Un mare număr de peisaje frumoase există în natură O compoziție acvatică este creată folosind roci și rădăcini cu un simț natural și desigur plante acvatice, pentru că rezultatul să fie o imagine surprinsă din natură, ceva de o frumusețe rar întâlnită Așa cum anotimpurile produc schimbări în peisaj, tot așa într-un acvariu apar modificări odată cu creșterea plantelor în Nature Aquarium, imaginea va deveni mai frumoasă, odată cu creșterea plantelor Un alt lucru pe care îl învățăm din Natura și îl incorporăm în Nature Aquarium este conceptul de ecosistem Ecosistemul este definit ca fiind totalitatea relațiilor dintre plante, animale, precum și a mediului în care acestea există în natură, a fluxurilor de energie și ciclurile de materii din cadrul sistemului în conceptul de ecosistem, toate vietățile, plante sau animale, sunt clasificate în producători, consumatori, precum și în organismele care se ocupă cu descompunerea Acestor elemente constitutive, le corespund plantele acvatice, peștii, și microorganismele în stilul Nature Aquarium 131 Rolul de producători îl au Clorophitele care fac fotosinteză, și în principal plantele acvatice corespund acestei cerințe Plantele acvatice cresc cu ajutorul fotosintezei și eliberează oxigen în apă Peștii și microorganismele utilizează oxigenul pentru respirație Consumatorii sunt, în general, animale care se hrănesc cu plante, cu alte animale sau cu diferite resturi Hrana acestor animale, pești, melci sau creveți va trebui să fie administrate de către acvarist Ciupercile și bacteriile sunt microorganisme care se ocupă de descompunere Descompunătorii vor susține bună calitate a apei prin descompunerea deșeurilor rezultate de la pești, a resturilor alimentare și își vor aduce aportul de substanțe nutritive pentru plantele acvatice Mediul dintr-un acvariu se va stabiliza atunci când va exista un echilibru perfect între plante, pești și microorganisme Ecosistemul natural este mare, fapt datorat numărul infinit de vietăți care îl compun și îl susțin In schimb, atâta vreme cât Nature Aquarium este creat într-un cadru restrâns de un acvariu, va exista o limită a tipului și numărului de plante și pești ce vor coexista acolo Drept urmare, tipurile de plante acvatice, zonele de plantare ale acestora, speciile și numărul peștilor sunt foarte importante pentru întreținerea Nature Aquarium Cea mai mare problemă care apare este reprezentată de alge Algele vor crește în interiorul unui acvariu, pe frunzele plantelor, sau de pe suprafața de rădăcinilor și rocilor, atunci când vom avea dezechilibre In cazul în care un acvariu este acoperit cu alge, acesta nu va deveni doar inestetic, dar nici nu va mai putea oferi un adăpost plantelor din el Pentru evitarea algelor, în Nature Aquarium, plantele acvatice vor fi în număr mare și dese, pentru a putea prelua excesul de nutrienți din apă, iar numărul peștilor va fi limitat la un număr adecvat pentru mărimea acvariului și a volumului de apă In afară de asta, vor fi introduși în acvariu „mâncători de alge”, cum ar fi Yamato Numa Ebi și siamezi Flying Fox, care vor da un aspect frumos acvariului și vor elimina un eventual focar de alge Acestea sunt câteva dintre lucrurile preluate din înțelepciunea naturii pentru crearea unui Nature Aquarium 132 Conceptul de ecosistem este încorporat în Nature Aquarium Excrementele peștilor, ale creveților sau ale altor viețuitoare, sunt descompuse de către microorganisme și sunt preluate de către plantele acvatice ca nutrienți Plantele acvatice cu ajutorul luminii și al fotosintezei, vor absorbi CO2-ul emis de pești și vor elibera în apă oxigen Peștii și microorganismele vor trăi fără probleme, atâta vreme cât vor avea destul oxigen în apă In conceptual Nature Aquarium există o relație simbiotică între plante, pești și microorganisme Primul punct ce trebuie luat în considerație la pornirea unui Nature Aquarium este crearea unei imagini Deși acest lucru poate părea un lucru evident, derivând din alegerea substratului și a tipului de iluminare, imaginea a ce se dorește a se realiza trebuie stabilită de la început De exemplu, va trebui să decidem dacă lemnul sau rocile vor fi folosite ca elemente de compoziție principală, sau dacă vom realiza un acvariu „open top” în care rădăcinile vor fi punctual de atracție Pentru un acvariu „open top”, va trebui să alegem un sistem de iluminare suspendat Alegerea substratului și a modului în care acesta va fi așezat va depinde dacă în primplan vom folosi nisip sau plante acvatice Chiar dacă nu va trebui să decidem da la început tipul de plante folosit, va trebui alocată o bună parte de timp pentru studierea proiectului, și asta deoarece mai târziu va fi foarte greu, să refacem aranjamentul Vă recomandăm să examinați profund conceptul de layout, folosind datele noastre anterioare, luate din lucrări de referință, mai ales dacă doriți să creați pentru prima dată un Nature Aquarium Alegerea acvariului este esențială pentru a crea un Nature Aquarium Acvariile se construiesc în diferite mărimi și modele Materialele principale ce se folosesc, sunt sticla și acrilul Un acvariu din sticlă care păstrează o claritate înaltă pe o perioadă lungă de timp este adesea folosit pentru un Nature Aquarium Cu toate că flexibilitatea acrilului permite construirea unor bazine mai mari, ele sunt ușor de zgâriat și chiar claritatea poate scădea după o perioadă mai lungă de utilizare Un acvariu cu un design simplu care nu ridică opreliști și muchii în fața ochilor, este potrivit pentru Nature Aquarium și va arăta o imagine naturală în plus, din punct de vedere al dimensiunilor, raportul dintre lungime și lățime va avea o influență deosebită asupra aranjamentului din acvariu în general vorbind, va fi mai ușor să creăm o imagine pentru dimensiuni de 60 sau 90 cm, deoarece dimensiunile sunt ușor de realizat, iar raportul lor da o senzație de stabilitate Acvariile de 120 și 180 cm sunt potrivite pentru amplele imagini panoramice ale stilului Iwagumi La polul opus se va situa un acvariu înalt, potrivit pentru un aranjament de rădăcini, cu efect tridimensional Un acvariu care va fi incorect instalat, va fi supus riscului spargerii sau al dezlipirii Ca prima condiție de siguranță pentru un acvariu, este o suprafață solidă, perfect plană, fără 133 ondulării sau asperități Suporții sau dulapurile din lemn, special create pentru acvarii, îndeplinesc această condiție Ele vor fi așezate pe podele drepte și solide Se recomandă și efectuarea unei verificări cu o nivela, pentru stabilirea planeității Dacă se constată diferențe de nivel, acestea vor fi corectate, cu prin reglarea picioarelor standurilor, sau cu ajutorul penelor de lemn, introduse sub acestea De asemenea se recomandă așezarea sub acvariu a unui suport dintr-un material ce poate prelua eventualele neregularități ale standului Chiar dacă acvariul nu este de mari dimensiuni, se va evita așezarea lui pe suporți metalici sau rafturi nededicate susținerii sale, existând riscul deformării și a spargerii acvariului Nu trebuie uitat faptul că greutatea unui acvariu poate varia între câteva zeci sau sute de kilograme Cube Garden Level Garden Mat Wood Cab net La setarea unui acvariu, planeitatea acestuia trebuie verificată cu ajutorul unei nivele Verificarea se va face și după umplere Eventualele neregularități se pot rezolva cu ajutorul suportului de sub acvariu sau cu ajutorul unor pene de lemn amplasate la colțurile standului în acvaristică, substratul este format din pietrișul ce se așează pe fundul bazinului și în care vor crește plantele Substratul are trei roluri majore Primul este de a susține plantele și de a le furniza nutrienți Al doilea este acela de a oferi un suport propice dezvoltării bacteriilor necesare stabilității acvariului Al treilea, dar nu ultimul, este acela de a crea o imagine cât mai naturală în acvariu Activitatea bacteriilor este foarte importantă, deoarece 134 materiile organice, cum ar fi dejecțiile animalelor și hrana neconsumată ajunsă pe substrat, vor fi descompuse de către acestea In afară de asta se creează o relație simbiotică între rădăcinile plantelor și microorganisme Datorită bacteriilor, plantele vor absorbi nutrienți din substrat Când plantele acvatice se vor dezvolta sănătos, va crește și absorbția nutrienților prin intermediul frunzelor, fapt ce va determina o creștere frumoasă a plantei în ansamblul său, precum și eliberarea de oxigen în apă Prin urmare, tipul actual de substrat, a fost creat cu scopul de a oferi un mediu propice dezvoltării bacteriilor benefice și pentru o creștere sănătoasă a rădăcinilor plantelor din acvariu Conceptul ecosistemului natural este utilizat în Nature Aquarium, care se bazează pe relația de reciprocitate ce se creează între sol, plante și pești Este important ca microorganismele să se dezvolte în substratul Nature Aquarium Acestea includ bacterii, ciuperci și protozoare Pentru a avea o dezvoltare și o activitate propice, ele trebuie să primească materie organică și oxigen „Power Sand” a fost dezvoltat pentru a furniza materia organică necesară microorganismelor și pentru a îmbunătăți circulația apei în substrat „Power Sand”, care este o piatră ponce, naturală, cu suprafețe poroase, tratată cu materie organică rezultată din plante, este potrivit pentru creșterea și dezvoltarea microorganismelor Când „Power Sand” este folosit în partea de jos a substratului, materia organică este împrăștiată prin înmulțirea microorganismelor și va fi furnizată ca nutrienți la rădăcinile plantelor Că baza de pornire în setarea unui substrat, trebuie ținut cont de faptul că „Aqua Soil” va fi așezat peste „Power Sand” In gama „Aqua Soil”, „Amazonia” este cel mai bogat în acizi organici și oligoelemente, iar rădăcinile plantelor vor crește cu repeziciune Răspândirea pe o largă suprafață a rădăcinilor, va duce la oxigenarea substratului, de acest lucru beneficiind atât plantele cât și microorganismele Setting the substrate A generai exemple of building the substrate Aqufl S©il tPnJwdir tyfiei Aqua Sta li Pdwfrr Sand SptiCl’ate iddilayes iutii âț Bac Ser 7-8СГП 1QO, ClȘBr Supei Ahd Ifrfr AthArs 135 Pentru a realiza un substrat cu nisip, în primul rând vom trasa cu ajutorul unui marker o linie de demarcație pe fundul acvariului linie pe care vom fixa o bucată curbată de carton In partea din fata vom așeza „Forest Sand”, iar apoi, pe toată suprafața rămasă vom așeza aditivi, cum ar fi „Bacter 100” în spatele „Forest Sand”, vom așeza „Power Sand” și desigur Aquasoil După aceea vom crea straturile necesare aranjamentului nostru, vom putea scoate bucată de carton în cele din urmă, pe locul unde cele două tipuri de sol se întâlnesc, vom așeza pietre de mici dimensiuni, (cum ar fi Fuji-Ishi) acoperite cu Willow Moss Acest lucru va ajuta și la păstrarea separată a celor două componente, Aquasoil și „Forest Sand” Deși combinația dintre „Power Sand” și „Aqua Soil” constituie sistemul de bază al unui substrat, diferiți aditivi de substrat sunt utilizați pentru a aduce îmbunătățiri Aditivii de bază sunt „Bacter 100” și „Clear Super” Fără acești aditivi, creșterea și dezvoltarea bacteriilor în substrat va fi înceată și greoaie Utilizarea lui „Bacter 100”, care conține bacterii în stare latentă va ajuta la dezvoltarea rapidă a bacteriilor în substrat Praful pe bază de cărbune „Clear Super”, care conține acizi organici, va hrăni microorganismele în timpul perioadei lor de dezvoltare inițială, și va fi așezat în partea de jos a substratului, împreună cu „Bacter 100” Vom putea folosi și „Growth Plate”, care este un dispozitiv ce menține substratul într-o stare bună în timpul iernii, când vremea se va răci, va exista o diferență de temperatură între coloana de apă, care are o sursă de încălzire, și substrat Circulația apei în substrat va fi încetinită, iar în cazul în care temperatura acestuia va fi mult mai mică decât a apei, creșterea plantelor și dezvoltarea rădăcinilor acestora vă fi mult încetinită Tocmai de aceea, „Growth Plate” echipată cu încălzitor, va încălzi treptat întregul substrat, în acest fel crescând circulația apei și dezvoltarea plantelor Există mai multe modalități de aranjare a unui substrat Cea mai simplă este de a construi un substrat stabil din „Aqua Soil”, așezat deasupra unui strat de „Power Sand” Cea mai mare parte a plantelor de acvariu crește bine în această combinați O modalitate mai meticuloasă de a construi substrat este aceea prin care așezăm mai întâi aditivi (Bacter 100, Super Clear, Penac W, Penac P și/sau Turmalin BC ), în partea de jos a unui acvariu, apoi deasupra așezăm „Power Sand”, „Aqua Soil”, și Aqua Soil Powder Туре în ambele cazuri, „Power Sand” trebuie să fie așezat la 1-2 cm depărtare de geamul din față al acvariului, astfel încât privind din fața să nu vedem decât „Aqua Soil” „Aqua Soil” trebuie să așezat astfel încât să creăm o pantă, cu baza în partea din față a acvariului, dând în acest fel imaginii pe care o vom realiza o senzație de profunzime „Aqua Soil arată bine atunci când este plasat în partea din față a acvariului, plantele dezvoltându-se bine în acest substrat Pentru realizarea unui acvariu cu o lungime de 60 de cm vom avea nevoie de aproximativ 2 litri de „Power Sand” și 9 litri de Aqua Soil în cazul unui 136 aranjament Iwagumi, substratul trebuie să fie ușor de așezat, dacă ținem cont de faptul că va trebui să formăm și unele coline Câteva din recentele realizări Nature Aquarium au ca substrat combinația dintre Power Sand și Aqua Soil In zona de plantare și Forest Sand în zona de prim plan Deși creșterea plantelor în Forest Sand sau alt nisip, nu este foarte bună, nisipul este folosit cu scop decorativ, deoarece da o senzație de naturalețe și arată frumos Din cauză acesta, dacă nisipul nu este bine separat de Aqua Soil, acestea vor avea tendința de a se amesteca, și de a arăta urât Limitele zonei cu nisip sunt date de tipul de aranjament pe care vom dori să îl realizăm Se va trasa pe fundul acvariului o linie, cu ajutorul unui marker Pe această linie se va așeza un carton ce va avea rol de separator între nisip și Aqua Soil Se vor așeza toate elementele componente ale substratului, apoi cu grijă se va îndepărta separatorul, prin tragere ușoară spre spatele acvariului In acest fel se va obține o delimitare clară și frumoasă, evitând în același timp amestecarea Power Sand cu Aqua Soil în momentul în care facem setarea unui acvariu, o facem cu gândul că aceasta se va menține o perioadă lungă de timp în toată această perioadă, substratul nu poate fi înlocuit Prin urmare, el va trebui să rămână în stare bună, atâta timp cât acest lucru este posibil Substanțele nutritive conținute în Power Sand sunt absorbite de plante, iar în circa jumătate de an vor fi epuizate Ținând cont de lucrul acesta, va trebui să suplimentăm fertilizarea cu „Multi Bottom” și „Iron Bottom” Chiar dacă dejecțiile vietăților vor ajunge în substrat, ele vor fi descompuse de microorganisme în cazul în care folosim nisip în prim-plan, excrementele și dejecțiile se vor așeza pe suprafața acestuia, stricând frumusețea acvariului Acestea ar trebui să fie aspirate cu un furtun de diametru mic, împreună cu puțină apă în timp, se pot dezvolta pe suprafața substratului alge anaerobe și cianobacterii în cazul în care se întâmplă acest lucru, cianobacteriile pot fi controlate prin injectarea unor PHYTON-Git sau Bacter 100, care va fi diluat cu apă și introdus în substrat cu o seringă Relația dintre rădăcinile plantelor acvatice Și microorganisme Dejecțiile peștilor si mane are a ne con sumată 137 După ce substratul este așezat în bazin, vom trece la crearea unu peisaj în ceea ce privește ordinea reproducerii, vom începe cu imaginarea, sau chiar creionarea, unui cadru format din buturugi, pietre și desigur plante Acestea vor fi așezate în ordinea mărimii din fața spre spatele acvariului Acvariul, substratul și toate celelalte elemente trebuie să se potrivească cu conceptul pe care l-am imaginat de la bun început Următorul pas este selectarea celor de mai sus, adică buturugi, lemne, plante Deși ideea folosirii lemnului și a rocilor apare chiar de la început, din faza de creionare, ea nu va putea fi pusă în practică întocmai, deoarece găsirea în natură a unor elemente dorite, poate fi dificilă Compoziția se poate modifica ușor, în funcție de dimensiunile și formele materialelor găsite de voi Trebuie să aveți o oarecare flexibilitate în conceperea cadrului general, astfel încât, acesta să poată fi adaptat cu naturalețe Un aspect frumos îl vor da grupurile de pietre sau de buturugi, și nu elementele disparate Exceptând acvariile open-top, unde buturugile pot fi lăsate să iasă la suprafață, materialele trebuie selectate astfel încât să permită aranjarea plantelor în acvariu și să creeze o imagine cât mai naturală Trebuie de asemenea să țineți cont de idea că mai bine căutați o buturugă potrivită cu dimensiune acvariului dumneavoastră, decât să urmăriți forma acesteia în stilul Nature Aquarium, compoziția unui peisaj este realizată cu ajutorul aranjamentului plantelor și modului lor de plantare și creștere Cu toate că poate fi creat un număr infinit de peisaje, există trei compoziții de bază Una dintre ele, reproduce forma literei „U” Uitându-vă la un acvariu din față, veți observa tufe de plante ce umplu părțile din stânga și din dreapta, lăsând un spațiu gol în centru Această imagine este recomandată atunci veți crea o imagine de perspective, spațiul gol fiind mai larg în partea din față și mai îngust în spate Al doilea concept, este crearea unei movile, cu ajutorul tufelor din plante, în mijlocul acvariului, lăsând părțile din stânga și din dreapta libere, ca spații deschise Pentru că punctual focal al imaginii se afla în centrul acvariului, veți putea crea o imagine cu un impact puternic și o expresie dramatică Și în sfârșit, putem vorbi și de al treilea mod de bază în aranjarea unui acvariu, și anume formă triunghiulară Aceasta se realizează aranjând tufe de plante acvatice în stânga sa în dreapta acvariului, spațiul gol fiind creat în partea opusă, aranjamentul căpătând forma unui triunghi Acest mod de creare al peisajului permite privirea acvariului atât din față cât și din lateral, dar și așezarea acestuia într-un colț al camerei Deși poate părea greu să realizăm un peisaj, acest lucru se poate realiza cu ușurință, atunci când creionam un aranjament înainte de aranjarea propriu zisă 138 Deoarece buturugile și lemnele, de neînlocuit în stilul Nature Aquarium sunt materiale luate din natură, nu doar forma lor trebuie luată în calcul, ci și calitatea Uneori, ele pot prezenta probleme ce trebuie rezolvate înainte de setarea acvariului In cazul buturugilor de exemplu, dacă acestea sunt prea uscate vor pluti, neputând fi utilizate imediat în acvariu Deși o puteți fixa cu o piatră așezată deasupra, lucru nerecomandat, trebuie totuși să verificați dacă buturugă plutește Dacă da, va trebui lăsată o perioadă mai lungă de timp într-un vas cu apă Uneori, la introducerea unei rădăcini în acvariu, apa va căpăta o culoare maro Această problemă poate fi atenuată în cazul în care este buturugă a fost ținută în apă o perioadă de timp Nu este necesar să fierbeți sau să turnați apă fiartă peste Old Black Wood (cred că e vorba de lemn tropical) pentru a înlătura taninul Nu trebuie fiert niciodată deoarece rășina sa naturală se va scurge precum smoala și nu se va mai putea lucra cu acesta In cazul rocilor, lucrurile sunt mai simple, deoarece acestea nu necesită un proces prea mare de pregătire O spălare va fi îndeajuns In funcție de tipul lor, acesta poate crește duritatea totală a apei, după ce veți seta un nou bazin U-shaped Composition Mounded Composition Triangular Composition Așa cum am arătat, există trei mari moduri de așezare a plantelor în acvariu Forma literei „U”, formă de movilă și triunghi Materialele alese, tufele de plante și stabilirea spațiului gol, vor defini compoziția voastră Este important să țineți cont de culoarea plantelor și de așezarea lor, astfel încât să nu se creeze simetrie în acvariu Odată ce buturugile și rocile sunt așezate în acvariu, următorul pas este plantarea în stilul Nature Aquarium, spațiul rezervat plantelor este împărțit în trei zone: prim-plan, zona de mijloc și fundal Ca regulă generală, plantele de mici dimensiuni vor fi așezate în prim plan, iar cele mai înalte în fundal Plantele de înălțime medie, precum și cele ce vor fi prinse pe buturugi, vor fi așezate pe linia de mijloc Așezând în acest fel plantele, veți putea crea, în limitele impuse de dimensiunile acvariului, o imagine tridimensională în perspectivă Prin urmare, atunci când reproducem o imagine, veți selecta cu atenție plantele și va trebui înțeles modul în care acestea cresc Nu doar înălțimea, dar și forma, viteza de creștere și 139 necesarul de lumină vor trebui luate în considerație de asemenea Heliophytele (plante cu necesar ridicat de lumină) cum ar fi plantele stern, vor crește repede în general și vor trebui tunse sau replantate frecvent Sciophytele (plante cu necesar scăzut de lumină), cum ar fi Cryptocoryne vor avea o rată scăzută de creștere Heliophytele sunt potrivite pentru prim-plan și fundal în cazul în care lumina ajunge la ele, Sciophytele sunt potrivite pentru zona de mijloc, care tinde să fie umbrită de buturugi, pietre sau plantele din fundal Cea mai mare parte a plantelor acvatice, cu excepția mușchilor și a ferigilor, vor fi plantate cu ajutorul unei pensete întrucât, doar una sau două plante pot fi plantate cu mâna, sădirea în prim plan a plantelor mici sau realizarea peisajului este aproape imposibilă Vom regăsi plantele stern, cu firul lung și cu frunze, plantele cu frunze și rozeta (root), în care frunzele și rădăcinile cresc strâns împreună în cazul plantelor stern, plantele sunt aliniate la de la vârf și tăiate la aceeași lungime Apoi, frunzele mai mici sunt eliminate, iar plantele sunt plantate cu ajutorul unei pensete în cazul în care avem plante cu firul foarte subțire, putem forma smocuri de 3-4 fire, rezultând o plantare foarte deasă Plantele root, cum ar fi cele din familia Cryptocoryne poat fi ușor de plantat cu ajutorul unei pensete triunghiulare sau cu vârful curbat Plantele prea mari, dificil de plantat cu penseta, vor fi acoperite cu Sand Flattener sau cu Aqua Soil, astfel încât să nu plutească și să se fixeze în substrat Plantele care se înmulțesc prin rizomi se împart în bucăți mai mici pentru a fi plantate mai ușor și se va păstra o distanță între acestea ca și între ele și geamul acvariului Din cauza tendinței plantelor de a pluti, va fi dificil de plantat un acvariu plin cu apă De aceea, vom pune apă atât cât este necesar pentru acoperirea substratului, apoi vom proceda la plantare, din fața către spatele acvariului Plantele stern ar trebui plantate puțin înclinat, astfel încât să formeze un ușor unghi față de substrat în acest fel va fi împiedicată ridicarea lor din substrat atunci când acvariul va fi umplut cu apă 140 В М F Side view Așa cum s-a arătat mai sus, în stilul Nature Aquarium, o imagine este împărțită în trei zone: prim plan (F), mijloc (M) și fundal (B) Plantele vor fi selectate și plantate astfel încât înălțimea lor va crește din fața către spatele acvariului In principiu, plantele vor fi plantate una câte una, cu ajutorul unei pensete Plantele mici utilizate în prim plan, precum și plantele stern cu tulpina subțire pot fi plantate în grupuri dese, rezultând tufe frumoase într-un aranjament acvatic, plantele epifite (care nu necesită plantare) vor fi ancorate pe buturugi sau pietre, după plantarea celor din substrat Epifitele utilizate în acest scop, sunt ferigi, cum ar fi Microsorum și Bolbitis uneori și Anubias nana Aceste plante vor fi ancorate cu ața de pescuit pe buturugi și așezate în punctele focale ale aranjamentului Ața de pescuit poate fi scoasă atunci când plantele s-au ancorat de buturugă în cazul în care aceste plante vor fi așezate la limita dintre buturugi sau pietre și substrat, ele vor fi ancorate pe pietre mai mici, la limită cu substratul în natură, plantele epifite cresc atașate pe buturugi sau pietre De aceea, plantarea lor în substrat nu este ecologică în plus, buturugile cu Willow Moss atașat pe ele, vor putea fi folosite și în alt aranjament Willow Moss, este un tip de mușchi și ar trebui așezate câteva fire pe zona pe care doriți să o populați, fire ancorate cu ață de bumbac Ața de bumbac va putrezi în timp, mușchiul rămânând agățat pe lemn sau piatră Fuji-roci Ishi au o suprafață poroasă, pe care Wilow Moss se poate agăța cu mare ușurință în cazul în care folosim Riccia (plantă care nu este epifită) vom folosi Riccia-line pentru a o putea fixa pe suportul dorit După conceperea un peisaj, adăugăm apa în acvariu și instalăm un filtru pentru a curați apa Cu toate că există o multitudine de filtre folosite în acvaristică, în stilul Nature Aquarium sunt recomandate cu precădere filtrele externe Un filtru de substrat sau un filtru intern nu sunt recomandate din cauza adiției de CO2 Ținând cont de necesitatea unui spațiu 141 generos pentru mediile de filtrare, alegerea unui filtru extern este cea mai indicată, mai ales că poate produce curenți de apă în acvariu, fără a elimina CO2-ul Un filtru va absorbi și elimina particulele din apă, va descompune și elimina substanțele dăunătoare din apă Ca rezultat, apa acvariului va rămâne clară, iar peștii și plantele vor crește fără probleme Pe de altă parte, în cazul în care filtrul nu funcționează corect, apa poate deveni tulbure, peștii vor fi expuși îmbolnăvirilor, algele ar putea infesta plantele și acvariul, acesta din urmă devenind neplăcut privirii In cazul în care un acvariu intra în declin, cauzele ar trebui căutate și la filtrare Filtrul este echipamentul esențial în menținerea ecosistemului din acvariu Există trei metode principale de filtrare: chimică, mecanică și biologică Filtrarea mecanică, elimina din punct de vedere fizic, particulele existente în apă Pentru aceasta, într-un filtru extern vor fi folosiți ca medii de filtrare bureții Deși filtrarea mecanică înlătura din apa resturi de plante, dejecțiile peștilor sau alimentele neconsumate, care sunt relativ mari, rămân particule minuscule nereținute de filtru care de multe ori pot provoca tulburarea apei, Astfel de particule pot fi eliminate eficient folosind condiționerul pentru apa de la ADA, „Clear Dash” Filtrarea chimică elimină impuritățile dizolvate în apă, prin capacitatea de absorbție a carbonului activ Cardonul activ (cum ar fi NA de carbon) este adesea folosit ca mediu de filtrare la pornirea unui acvariu, deoarece elimină amoniacul din apă (care este nociv pentru pești) și particulele ce pot duce la tulburare, atât de prezente în această fază Carbonul activ are o capacitate limitată de absorbție, înlocuindu-se cam la două săptămâni, pentru menținerea eficienței acestui tip de filtrare Filtrarea biologică, realizată în principal de bacterii și protozoare fixate în mediile de filtrare, descompune materiile organice, amoniacul, și nitriții din apă Chemical filtration - removal by adsorption by activated carbon Biologica! filtration - ingestion and decomposition by microorganisme Meclianical filtration - physical removal of particles 142 Dintre cele trei aspecte enumerate mai sus, filtrarea biologică este cea mai importantă într-un acvariu Microorganismele din filtru ingeră și descompun materia organică, algele (fitoplancton), și germenii ce se află în apă Deși amoniacul, care este prezent în dejecțiile animalelor este nociv pentru acestea, atunci când se afla în cantități mari, va deveni inofensiv, atunci când va fi transformat în nitriți și mai apoi în nitrați cu ajutorul bacteriilor nitrificatoare Nitrații vor fi consumați de plantele din acvariu Activitatea acestor microorganisme poate fi observată și în mediul natural Atâta timp cât filtru biologic va fi stabil, materiile organice și amoniacul generat de acestea vor fi descompuse rapid, iar micul ecosistem din acvariu va putea fi menținut o lungă perioadă de timp Filtrele mecanice și chimice pot fi considerate suplimentare până ce un filtru biologic devine stabil Atunci când un filtru nou este pornit pentru prima oară, va fi nevoie de 2-3 săptămâni până când filtrarea biologică va fi stabilă Intre timp, sarcina filtrării biologice în acvariu poate fi suplinită prin utilizarea filtrării chimice cu carbon activ și a schimburilor frecvente de apă în principal, sunt două aspecte de care trebuie ținut seama atunci când se alege un filtru extern Primul este capacitatea filtrului de a deține medii de filtrare în cazul în care se păstrează debitul, capacitatea de filtrare va crește odată cu volumul mediilor de filtrare Cu toate acestea, pompa filtrului va lucra cu greutate, atunci când volumul mediilor este mare Filtrul va trebui ales în funcție de dimensiunea acvariului și de numărul și specia peștilor Filtrele „Super Jet” sunt disponibile în diferite dimensiuni, adaptate mai multor volume ale acvariilor Capacitatea standard a filtrelor „Super Jet” oferă necesarul de filtrare adecvat în cele mai multe cazuri, deoarece filtrul este conceput astfel încât să depășească valorile filtrelor concurente aflate pe piață Un alt aspect important este dat de eficacitatea pompei cu care filtrul este dotat Curenții puternici nu sunt întotdeauna de dorit într-un acvariu O pompă cu debit adecvat la dimensiunea acvariului și cu un retur bine dimensionat va asigura performanțe stabile pentru o lungă perioadă de timp Cu toate că în prezent sunt disponibile o multitudine de medii de filtrare, ele pot fi împărțite în două mari categorii: medii pentru filtrarea biologică și medii cu carbon activ pentru filtrarea chimică Pentru Nature Aquarium sunt folosite cu precădere mediile „Bio Rio” și „Bio Cube” ca medii pentru filtrarea biologică Acestea oferă suprafețe mari pentru bacterii, datorită unui mare număr de pori și a construcției lor sub forma unor ochiuri de plasă O suprafață mare a mediilor de filtrare, înseamnă un suport mai mare pentru bacterii, rezultând o mai bună capacitate de transformare biologică Mediile trebuie să aibă un grad ridicat de permeabilitate, în caz contrar, rămânând zone în care apa va circula cu greutate, bacteriile din acea zonă fiind lipsite de oxigen Așa cum am arătat mai sus, filtrarea biologică va fi elementul principal al unui filtrări de calitate Cu toate acestea, filtrul din carbon activ va trebui folosit atunci când setam un acvariu, deoarece până la formarea coloniilor de bacterii, apa va trebui curățată Pot fi folosite mediile „NA Carbon” și „Bamboo Charcoal” întrucât capacitatea de absorbție a cărbunelui activ scade în timp, trebuie să fie schimbat periodic în schimb, NA Carbon și 143 Bamboo Charcoal sunt foarte permeabile și nu se murdăresc ușor putând fi lăsate în filtru și folosite ca mediu filtrant biologic Cu toate că debitul de apă nu este de dorit de către unele plante, deoarece le dezrădăcinează sau le poate rupe și îndoi, este totuși necesar pentru creșterea unor plante sănătoase Curenții de apă previn putrezirea frunzelor și a dejecțiilor ce s-ar aduna în diferite locuri, stricând astfel aspectul acvariului și calitatea apei In cadrul procesului de fotosinteză plantele vor absorbi CO2, pe care îl vor folosi pentru o creștere frumoasă și sănătoasă Deoarece CO2-ul nu se dizolvă foarte bine în apă, pot rămâne zone în care nu există curenți de apă, în care nu va ajunge, privând plantele de hrana lor principală De aceea este necesar ca apa bogată în CO2 să ajungă în jurul tuturor plantelor Același lucru este valabil și pentru fertilizanții lichizi Deoarece filtrele Super Jet sunt echipate cu pompe de calitate, care creează presiune pe retur, debitul de apă nu va scădea prea tare în cazul colmatării mediilor de filtrare Chiar și așa, mediile de filtrare trebuie curățate periodic Lucrul acesta se poate realiza foarte ușor Se va folosi o găleată cu apă din acvariu în care se vor clăti ușor mediile de filtrare Debitul inițial va reveni după curățarea mediilor de filtrare Lumina este necesară creșterii și dezvoltării plantelor acvatice, nu doar în Nature Aquarium, ci în orice acvariu plantat Plantele verzi, iar aici intră și plantele acvatice, folosesc pentru fotosinteze, lumina captată de suprafața frunzei Fotosinteză este mecanismul prin intermediul căruia planta sintetizează glucoza din CO2 și din apă Oxigenul este un produs secundar al fotosintezei Ea nu este necesară doar pentru creșterea plantei, ci livrează și oxigenul necesar traiului peștilor și altor viețuitoare din apă Lumina soarelui din ecosistemele naturale este înlocuită de iluminarea artificială a acvariului In cazul unui acvariu, din cauza poziției în care poate acesta este pus, lumina soarelui nu poate fi folosită, mai ales că nu poate fi controlată In cazul în care lumina soarelui este prea puternică și cade direct pe acvariu, va provoca o explozie de alge Fitoplanctonul va cunoaște o puternică proliferare, rezultând „apă verde” Prin urmare, iluminatul artificial devine obligatoriu Asta nu înseamnă că orice fel de iluminare va fi bună In afară de necesitatea plantelor, lumina va avea și rolul de a ilumina plăcut acvariul Plantele acvatice și peștii nu vor apărea bine într-o lumină roșiatică, dedicate creșterii plantelor terestre sau iluminatului interior Unui acvariu îi este necesară o lumină care va face ca imaginea să fie plăcută privirii, iar plantele să poată realiza fotosinteză 144 Lămpile NA au fost concepute special pentru creșterea sănătoasă a plantelor și pentru o iluminare plăcută a acvariului Culoarea albă a luminii, data de tuburile fluorescente, este dată prin mixarea celor trei culori de bază: roșu, albastru și verde Diferitele nuanțe de lumină albă, de la roșiatic până la albul-albăstrui, pot fi obținute prin contopirea celor trei culori de bază Chiar dacă multe plante preferă o lumină roșiatică, aceasta se va pierde rapid în masă apei, devenind ineficientă Așa cum se dovedește, lumina albastră pătrunde foarte bine în masa apei, ajutând fotosinteză și creșterea plantelor Dar, deoarece în lumină albastră plantele și peștii nu vor arăta frumos, este necesară adăugarea celorlalte două culori, roșu și verde Printr-o multitudine de teste și încercări, temperatura de 8000 К a fost stabilită ca fiind cea mai bună și a fost folosită la fabricarea lămpilor NA Lămpile NA, care stimulează fotosinteză plantelor acvatice, au un indice ridicat de redare al culorilor, creând în acest fel un minunat Nature Aquarium Acest concept a fost aplicat atât lămpilor „metal halide” cât și lămpilor flourescente Este necesară o iluminare suficient de puternică a Aquariu Nature, pentru punerea în valoare a imaginilor create și pentru o creștere frumoasă și sănătoasă a plantelor Intensitatea luminii, potrivită pentru acvariul dumneavoastră va trebui aleasa în funcție de plantele folosite Deoarece plantele heliofite, „adeptele” unei iluminări puternice sunt combinate în cadrul unui peisaj împreună cu plantele sciofite, care preferă zonele mai umbrite, intensitatea luminii va fi aleasa în funcție de cerințele primelor In cazul lămpilor fluorescente NA, acestea vor fi instalate deasupra acvariului, în așa fel încât să acopere întreaga suprafață a acestuia (De exemplu, patru lămpi de 20 W pentru un acvariu de 60 cm, șase lămpi de 32 W pentru un acvariu de 90 de cm, etc) In cazul unei lămpi cu „metal halide”, o lampă NA (MH-150 W) poate ilumina puternic un întreg acvariu de 90 de cm Lămpile flourescente și „metal halide”-le vor ilumina în mod diferit un acvariu Lămpile fluorescente vor lumina întregul acvariu, fără zone de umbră, tulpinile plantelor fiind favorizate din punct de vedere estetic Pe de altă parte, o lampă „metal halide” strălucește direct și va crea zone umbrite, bine definite De aceste caracteristici ale iluminării acvariului trebuie ținut cont atunci când vom crea un peisaj Lighting system of Nature Aquarium Metal halifde lamp Fluorescent lamps 145 Au fost create lămpi ideale pentru Nature Aquarium prin combinarea într-o singură lampă a tuburilor fluorescente și a becurilor „metal halide” Caracteristicile celor două, pot fi găsite la specificațiile lămpilor NA Atâta vreme cât lămpile pentru iluminarea acvariului vor putea fi prinse deasupra acestuia, spațiul rămas liber va face ca suprafața apei să fie vizibilă Acest lucru (acvariul open top) va permite ieșirea la suprafață a rădăcinilor și a plantelor Se va crea nu doar un sentiment de deschidere, de libertate, dar întreținerea zilnică va fi mai ușoară, fertilizarea, tunderea, hrănirea, fiind la îndemână Lămpile suspendate „Solar II” și „Grand Solar II”, cu puterea tuburilor fluorescente compacte sau „Grand Solar I” care combină caracteristicile lămpilor fluorescente cu „metal halide”-le pot fi folosite cu încredere Se va ține cont de faptul că o lampă suspendată va trebui susținută de un suport ferm, sau va trebui agățată de tavan în cazul în care vorbim de lămpile suspendate „Solar I”, distanța standard dintre suprafața apei și cea de prindere, este de 30 de cm Luminozitatea, ca și raza de iluminare, poate fi modificată prin ridicarea sau coborârea lămpii „Solar I” este utilizată de obicei pentru un acvariu de 90 cm Dacă întregul acvariu necesită o mai mare iluminare, atunci se recomandă „Solar I” „Grand solare I” este echipată cu o lampă de 150 W „metal halide” și două tuburi fluorescente de 36 W, care pot fi aprinse în același timp sau individual Ch ara eteri st ic of NA Lamp P Purple B BIue G Green Y Yellow O Onange FI Red 400 500 600 700 Waoelength s (mm) Distribution chart of the lights of N A Lamp 146 Lumina lămpilor NA are o puternică răspândire în apă Aceasta este îmbogățită cu spectrul albastru și cu lungimi de undă care pe care planta le folosește în fotosinteză In plus, plantele și peștii vor avea o culoare naturală și reală The green color of aquatic plants appears vivid especially because of the peak that is indicated by the arrow on the spectral distribution chart *** (culoarea verde a plantelor acvatice va părea mai vie datorită vârfului indicat de săgeată pe harta distribuției spectral) în mod normal, o perioadă de iluminare de 8-10 ore pe zi, este considerate ca fiind suficientă în cazul în care perioada de iluminare este mai mică de atât, plantele nu vor crește bine, iar tijele vor avea tendința de a se alungi Pe de altă parte, în cazul în care perioada de iluminare depășește 10 ore, algele au tendința de a se înmulți și năpădi plantele, fotosinteză nemaiavând loc, chiar dacă lumina este aprinsă Plantele vor crește bine dacă iluminatul va fi regulat și pe timpul zilei O perioadă de lumină neregulată poate afecta negativ starea lor în plus, în cazul folosirii lămpilor combinate, cu „metal halide” și tuburi fluorescente, vom putea imita răsăritul și apusul soarelui, cu o perioadă medie de maximă iluminare Există perioade în zi, mai exact înainte și după prânz, când intensitatea luminoasă este mai mică Pentru a recrea aceste condiții, într-un acvariu, perioada de iluminare cu tuburile fluorescente compacte ale lămpii „Grand Solar I” trebuie să fie setată la 10 ore iar a lămpii cu „metal halide” la 6 la 8 ore în paralel cu lămpile fluorescente The necessity of water flow Sinoe COZ does not diffuse easily in stagnant water, COZ runs ahort locally around photosynthesizing aquatic plants Adequate water flow delivers COZ around aquatic plants and facilitatea f^hotosynthesis 147 Water flow in an aquarium (Top view) Iniei of an externai filter Outiet of an externai filter A set of Lily Pipes that are installed on the inlet and outiet of an externai filter create adequate water flow in an aquarium Plantele încep procesul de fotosinteză, atunci când lumina ajunge la frunzele lor Ele vor folosi apă și dioxidul de carbon ca materii prime și și vor produce cu ajutorul glucozei, oxigen Cu ajutorul glucozei, plantele vor crește și vor elibera oxigen, utilizat apoi de pești și microorganisme Intr-un acvariu, apă există din abundență, dar CO2-ul poate fi deficitar la un moment dat El va ajunge în acvariu prin schimbul de gaze de la suprafața apei, sau ca rezultat al respirației peștilor Atunci când într-un acvariu puternic luminat vom avea un număr mare de plante, ele vor consuma cu ajutorul fotosintezei, întreaga cantitate de dioxid de carbon aflată în masă apei Rezultatul va fi încetarea fotosintezei, și desigur, oprirea creșterii și dezvoltării plantelor în Nature Aquarium, dioxidul de carbon este introdus artificial în acvariu, pentru a preîntâmpina distrugerea plantelor în cazul în care cantitatea de plante dintr-un acvariu este mică, sau iluminarea este slabă, necesarul de CO2 va fi redus La polul opus se află acvariul plantat din belșug și bine luminat, care va consuma o mare cantitate de gaz în concluzie, pentru dezvoltarea frumoasă și sănătoasă a plantelor din acvariu, va trebui să introducem într-un fel sau altul o cantitate suficientă de dioxid de carbon De-a lungul anilor, au fost concepute mai multe metode de a introduce dioxid de carbon în apa acvariului în prezent, adiția de dioxid de carbon a devenit obligatorie în cadrul unui acvariu plantat Sursa instalației va fi o butelie de CO2 lichid Acesta, umplut la o presiune ridicată, va avea nevoie de un reductor pentru a scade presiunea și pentru a elibera gazul constant, fără variații de presiune Gazul va ajunge apoi la o electrovalvă, care va opri și va porni fluxul de gaz, atunci când este nevoie Se va folosi un tub rezistent la presiune pe care se va monta o supapă antiretur, un numărător de bule pentru a vedea cât CO2 se eliberează și, în sfârșit, un difuzor ceramic Aceste componente, fabricate din sticlă de către ADA, sunt conectate între ele cu ajutorul furtunelor Ele formează la un loc un 148 sistem complet pentru adiția de CO2 Acest set poate fi folosit la un acvariu de maxim 60 cm lungime, pentru un acvariu mai mare, fiind necesare alte sisteme CO2 system of Nature Aquarium Pentru adiția dioxidului de carbon în acvariu pot fi folosite butelii de mari sau de mici dimensiuni Sistemul pentru adiția de dioxid de carbon „Tropical Forest’’ disponibil la ADA, este dotat cu o butelie de unică folosință Deși având o capacitate de doar 100 ml, el va putea fi folosit o perioadă de 3-4 săptămâni, la un debit de o bulă pe secundă, folosind un difuzor timp de 8-10 ore pe zi, Acest mod de adiție este suficient pentru un acvariu cu o lungime de 60 cm sau mai mică „Tower 20”, o butelie cu o capacitate de 2 litri, va putea fi folosită la acvarii de 90 de cm, sau chiar mai mari Având un volum de 2 litri, echivalentul a 20 de butelii de 100 de ml, va putea fi folosită cu succes acolo unde avem nevoie de cantități mari de dioxid de carbon Poate fi folosită și la acvarii mai mici, eliminând în acest fel schimbul relativ frecvent al buteliilor mici, reducând în acest fel și costurile legate de întreținerea acvariului Deși vă trebui schimbat și regulatorul de presiune, varianta unei butelii mai mari trebuie luată în considerare Diferența dintre dizolvarea dioxidului de carbon într-un acvariu mare sau într-unul mic este dată de dimensiunea difuzorului ceramic folosit și implicit de capacitatea acestuia de dizolvare a gazului Dimensiunea difuzorului, este dată de diametrul pastilei poroase din ceramică „Pollen Glass” și „Pollen Glass Туре 2” sunt cele mai mici difuzoare ceramice disponibile la ADA și pot fi folosite la bazine de până în 60 cm lungime „Pollen Glass 20 și 30” precum și „Pollen Glass 30, 40 și 50” sunt proiectate pentru acvarii mai mari Odată cu creșterea diametrului difuzorului, poate fi crescută progresiv și capacitatea bazinului De exemplu, un difuzor cu diametrul de 30 de mm va putea fi folosit la un bazin cu o lungime de 90 cm, iar un difuzor cu diametrul de 40 mm, la un bazin cu o lungime de 120 cm și, în sfârșit, difuzorul de 50 de mm, la un bazin de 180 cm în funcție de designul acvariului și de amplasarea difuzorului, poate fi ales la fel de bine „Pollen Glass Large” sau „Pollen Glass Beetle” Deși „New Pollen Glass” are aceeași 149 dimensiune a discului ceramic cu „Standard Pollen Glass”, acesta va fi mai elegant, având accesoriile din sticlă (livrate odată cu acesta) și ventuze mai mici Poate fi ales oricare dintre modelele „Pollen Glass Large 30” sau „Pollen Glass Beetle”, în funcție de preferința legată de designul bazinului, deoarece amândouă au discul ceramic cu un diametru de 30 mm Volumul dioxidului de carbon injectat se măsoară cu ajutorul unui numărător de bule folosind un „CO2 Glass Counter” (sau un „CO2 Beetle Counter” pentru un acvariu mare) ajutat de un „Speed controller” Cantitatea de dioxid de carbon dizolvată va depinde de numărul și felul plantelor Un drop checker ne va arăta dacă injecția de CO2 este cea dorită sau nu Ph-ul apei unui acvariu plantat, variază în funcție de cantitatea de dioxid de carbon injectată și de numărul și creșterea plantelor In cazul în care volumul de CO2 injectat este mare, pH-ul va fi mai mic, adică acid In caz contrar, la o adiție mică, Ph-ul va fi alcalin, adică mai mare Un drop checker este un dispozitiv care măsoară concentrația de CO2 într-un acvariu Acesta va fi instalat în interiorul acvariului, cu o cantitate mică de apă și indicator de Ph, introdusă în balonul sau de sticlă Volumul de CO2 dizolvat este considerat suficient atunci când dimineață culoarea soluției din drop checker este albastră și verde câteva ore mai târziu (după aprinderea luminii), atunci când plantele încep procesul de fotosinteză și, în cazul în care culoarea rămâne albastră, înseamnă că CO2-ul dizolvat este insuficient Culoarea galbenă va arăta o mare cantitate de CO2 dizolvat Pe timpul nopții, aerarea ar trebui accentuată, pentru a preveni hipoxia (scăderea concentrației de oxigen în sânge) peștilor Drop checker-ul este un dispozitiv care măsoară concentrația de CO2 dizolvat în apă Avantajul acestui procedeu este acela că va folosi gazul din apa acvariului care va interacționa cu soluția preparată din dispozitiv Când dioxidul de carbon se dizolvă în apă Ph-ul va deveni acid (culoarea soluției va fi verde-galben) iar când CO2-ul este eliminat, Ph-ul va deveni alcalin (culoarea soluției devine albastră) Un difuzor ceramic este până la urma dispozitivul care va difuză CO2-ul în apă Discul de culoare albă al difuzorului, este un filtru special din ceramic, cu pori foarte fini, care 150 eliberează în apă bule de dioxid de carbon, de dimensiuni foarte mici Aceste bule mici se vor dizolva, purtate de curenții de apă, sau până ajung la suprafața apei Deoarece difuzorul este în permanență scufundat în acvariu, mai devreme sau mai târziu pe suprafața sa vor apare alge, ca pe orice altă suprafață de sticlă, ceramică sau piatră In cazul în care difuzorul va fi acoperit de alge, el nu va fi doar inestetic dar discul ceramic va fi acoperit, împiedicând dizolvarea în condiții optime a dioxidului de carbon Marele avantaj al difuzoarelor, este ca acestea sunt realizate integral din sticlă Sticla este rezistentă la acizi și baze puternice și nu se degradează în timp Prin urmare, algele de pe un difuzor pot fi îndepărtate cu ușurință prin înmuierea difuzorului în soluția alcalină de curățare „Superge” Un difuzor poate fi folosit într-o stare aproape nouă la nesfârșit Se recomandă curățarea difuzorului o dată la două săptămâni, pentru o dizolvare corectă Adăugarea fertilizanților într-un acvariu după plantarea acestuia este un lucru firesc Deși dezvoltarea plantelor terestre este adesea încurajată de fertilizați, ele nu pot crește dacă nu primesc destulă lumină și umezeală Același lucru este valabil și pentru plantele acvatice Fertilizanții devin necesari numai atunci când celelalte elemente necesare precum substratul, lumina, filtrarea, temperatura apei și CO2 se întrepătrund Dacă fertilizanții sunt adăugați în necunoștință de cauză în acvariu încă de la începutul set-up-ului, plantele nu sunt capabile să îi sintetizeze Algele în schimb vor prolifera datorită excesului de nutrienți din apă Dacă vom asigura condiții optime plantelor acvatice și apoi ne vom ocupa și de fertilizare, acestea vor crește sănătoase Plantele acvatice au nevoie de nutrienți ca azot, fosfor, potasiu și oligoelemente-fier Deși azotul și fosforul sunt necesare în cantități mari, aceste elemente sunt prezente în permanență în acvariu deoarece sunt suplimentate în permanență prin dejecțiile peștilor și hrană rămasă neconsumată Pe de altă parte, potasiul și oligoelementele se găsesc în cantități limitate Principiului de bază al fertilizării în Nature Aquarium este de a încuraja plantele să consume nutrienții prin suplimentarea în permanență a acestora Utilizarea fertilizanților lichizi este cea mai convenabilă metodă de a asigura nutrienții necesari plantelor Deși în ultima perioadă au apărut numeroase tipuri de fertilizanți lichizi, cele care conțin azot și fosfați trebuie supuse unei atenții mărite Nitrații (NO3) și fosfații (NO4) care provin din dejecțiile peștilor și hrana neconsumată sau din Power Sand aflat în componența substratului există deja în acvariu Deși aceste elemente sunt absorbite în mod normal de plante, ele pot încuraja apariția și proliferarea algelor dacă sunt în exces De aceea, fertilizanții care nu au în componenta lor azot și fosfați sunt mai potrivite, cu excepția cazurilor în care nu există pești în bazin sau când numărul plantelor este foarte mare Fertilizanții Green Brighty STEP 1, STEP 2 și STEP 3 nu încurajează apariția algelor întrucât nu conțin nitrați și fosfați Green Brighty conține apă de mare ce include toate mineralele esențiale și oligoelementele importante ca fier, magneziu și mangan Brighty К 151 este un fertilizant lichid bazat doar pe supliment de potasiu Potasiu trebuie adăugat zilnic deoarece ajută în procesul de fotosinteză al plantelor acvatice Before Nut'isnts icuirlc palnls cannot absorb Atter Plantele acvatice nu pot consuma nutrienții dacă aceștia nu sunt administrați în doze potrivite Chiar dacă azotul (N) și fosforul (P) există în cantități mari în bazin, plantele nu le pot asimila în lipsa altor elemente esențiale De aceea, abordarea noastră se bazează pe suplimentarea potasiului și a oligoelementelor care încurajează absorbția tuturor nutrienților de către plante Fertilizanții solizi se introduc în substrat și se folosesc adesea în Nature Aquarium împreună cu cei lichizi Power Sand care intră în componența substratului conține nutrienții de bază, dar își pierde proprietățile după cca un an Ținând cont de acest fapt, substratul se poate îmbunătăți prin introducerea Multi Bottom sau Iron Bottom Iron Botton este un baton fertilizator solid, a cărui suprafață este acoperită cu oligoelemente Odată introdus în substrat, va începe eliberarea nutrienților ce vor fi absorbiți de către rădăcinile plantelor îmbogățirea substratului cu nutrienți este benefică plantelor rozeta cu rădăcini puternice - Echinodorus și Cryptocoryne în plus, Iron Botton este extrem de necesar plantelor din familia Echinodorus ale căror frunze au tendința să se înnegrească când există un deficit de fier Este important că acești fertilizanți solizi să fie introduși cât mai adânc în 152 substrat Dacă sunt introduși superficial în substrat său intră în contact cu coloana de apă, nutrienții se vor împrăștia în acvariu provocând tulburarea apei sau apariția algelor Folosirea Bottom Release va ajută să introduceți batonul fertilizant cât mai adânc în substrat în timp ce fertilizanții lichizi se adăugă în acvariu o dată pe zi, există și alți aditivi al cărui scop este rezolvarea unei probleme anume De exemplu, Green Gain conține hormoni naturali extrași din plante și oligoelemente concentrate care favorizează apariția vlăstarilor Adăugarea acestui produs imediat după plantare sau tundere accelerează apariția și dezvoltarea vlăstarilor EGA este îmbogățit cu fier care împiedică decolorarea frunzelor și a bobocilor Se știe că fierul este absorbit și folosit în sintetizarea pigmenților fotosintetici cum ar fi clorofila și carotenul Fierul împiedica decolorarea plantelor și intensifică culoarea roșie a celor care au această culoare Acizii organici conținuți de EGA ajuta plantele să absoarbă nutrienții prin suprafața frunzelor De aceea va fi mult mai eficient dacă este folosit cu un fertilizant lichid Deși adăugarea acestor aditivi în cantități relativ reduse are efecte benefice, o cantitate mai mare adăugată în bazin poate murdări apa Tipul de fertilizator utilizat depinde de perioada scursă de la startarea acvariului și de condiția plantelor acvatice Combinarea Green Brighty STEP 1 și Brighty К este formula de bază pentru perioada de început după startarea acvariului Azotul și fosforul se găsesc în exces în perioada inițială de set-up iar suplimentarea potasiului și a oligoelementelor încurajează plantele să absoarbă nutrienții Fertilizanții trebuie schimbați cu Green Brighty STEP 2 îmbogățit cu oligoelemente și mai ales cu fier și Brighty К după 3 luni de la startarea bazinului, când plantele încep să crească viguros Adiția de ECA este benefică dacă frunzele încep să se decoloreze sau dacă doriți intensificarea culorii roșii a unor plante stern Deoarece cantitatea de nutrienți pe care plantele le consumă pe măsură ce cresc se mărește, trebuie mărită și cantitatea de fertilizanți Azotul și fosforul devin insuficienți dacă acvariul este populat cu un număr mic de pești și plante heliofite în acest caz se va trece la Green Brighty Special LIGHTS Pentru plantele sciofite se poate folosi Green Brighty Special SHADE Unul din principiile fertilizării în Nature Aquarium este adăugarea nutrienților de care au nevoie plantele acvatice la momentul potrivit Este indicată utilizarea fertilizantului o dată pe zi dimineață când se aprinde lumina și se începe adiția de CO2 Plantele acvatice trebuie să producă fotosinteză și să capete energie, iar în acest scop au nevoie de nutrienți Când sunt lipsite însă de CO2 și lumină, creșterea lor nu este spectaculoasă în acest caz de vină mai poate fi și apa cu o duritate prea mare care interferează cu absorbția fertilizanților Duritatea poate fi influențată și de tipul rocilor folosite în layout-când pietrele au în componența lor calciu sau magneziu, acestea se dizolvă în apă și cresc duritatea acesteia 153 Când în apă există o cantitate mare din aceste elemente, acestea interferează cu absorbția fierului sau a altor elemente și cauzează decolorarea frunzelor In aceste cazuri, duritatea se poate reduce instalând Softenizer care va permite creșterea armonioasă a plantelor эгоѵ ss adecua:e ightlng ane C02 tc впаЫе aquatic plants lo 3"îlosy":hes za SL"‘icl enrly Mu TI Bonom Add solid farlllizar tc :he subslrale for aquatlc planta :hat absoro "ut'ionts acllve у tron thelr r::ls Aed en:ugh leuid le'tІІІЗЕГ for one cay evory Tioi" nu when :he ght turna on ' Iota Irard-Bss s' tho water s " ghd nslall a Softer zer lo raduca :he rota hardnass Asigurați lumina adecvată și CO2 pentru ca procesul de fotosinteză să se desfășoare în condiții optime Adăugați fertilizant lichid pentru întreaga zi în fiecare dimineață la aprinderea luminii Apa trece mereu printr-un filtru și circulă prin acvariu printre plante Filtrul înlătură impuritățile din apă, materiile organice care sunt cauzele apei tulburi și amoniacul care este toxic pentru pești și creveți, totul realizându-se și cu ajutorul bacteriilor Totuși, filtrul nu poate face toate acestea de unul singur Schimburile dese de apă sunt necesare atunci când apa se murdărește și mai ales filtrul biologic nu s-a stabilizat complet după setarea bazinului Schimburile de apă se fac și pentru a înlătura nitrații și fosfații ce apar în apă și cauzează apariția algelor, dar și pentru a avea un acvariu curat din punct de vedere estetic Sifonarea substratului în timpul schimbului de apa va colecta algele ce se formează pe acesta și frunzele moarte Fotosinteză va deveni mai activă după adăugarea de apă proaspătă Schimburile de apă trebuie să fie făcute din două în două zile de la setup-ul acvariului Odată ce filtrul s-a stabilizat, schimburile se pot face săptămânal sau o dată la două săptămâni Volumul de apă schimbată trebuie să fie în proporție de 1/3 din volumul acvariului 154 Scoaterea apei din bazin se face cu ajutorul unui furtun Folosirea mai multor furtune cu dimensiuni diferite va face munca mai eficientă, în funcție de mărimea acvariului Pentru a scoate apa se folosește un furtun cu diametrul mare Unul cu diametrul mai mic este folositor pentru înlăturarea mizeriei din spații înguste sau pentru eliminarea algelor Algele de pe pereții acvariului trebuie îndepărtate înainte de schimbul de apă După ce 1/3 din apă este scoasă, se pregătește o altă cantitate de apă proaspătă în care se adaugă Chior-off, se aduce la aceeași temperatură cu cea deja existentă în bazin și apoi se introduce în acvariu Când schimburile de apă se fac într-un acvariu mare, apa se poate introduce direct în bazin cu ajutorul unui furtun, după ce clorul a fost îndepărtat iar temperaturile au aceeași valoare Schimburile de apă ajută la înlăturarea algelor Totuși este destul de dificil ca acestea să fie înlăturate doar prin această metodă In primele două săptămâni de la setarea unui acvariu trebuie să ne bazăm pe doar pe schimburi de apă deoarece calitatea acesteia nu permite introducerea animalelor Odată ce apa s-a stabilizat, putem introduce Yamato Numa Ebi (Caridina japonica) și Otocinclus care sunt mari consumatori de alge Aceștia vor elimina diatomeele care se formează în perioadă inițială de setup a unui acvariu Se recomandă atenție la introducerea lor pentru prima dată în bazin Yamato Numa Ebi este foarte sensibil la calitatea apei și poate deveni letargic, nu va mai consuma alge sau ar putea chiar să moară din cauza nitriților sau a reziduurilor chimice rămase pe frunzele plantelor importate de curând Schimburile de apă sunt singurul remediu în acest caz Se recomandă ca la început să fie introdus în acvariu doar un număr mic din acești pești Dacă aceștia vor rămâne sănătoși, numărul lor va putea fi mai mare după o perioadă de timp Adăugarea de Siamese Flying Fox care mănâncă bba (black beard algae) și a 155 melcilor Neritina care consumă algele verzi de pe pietre în combinație cu Yamato Numa Ebi va face mai ușoară întreținerea acvariului Se recomandă verificarea calității apei-nitriți și pH-înainte de a popula bazinul Dacă filtru biologic funcționează bine, valoarea nitriților (NO2) va fi zero In caz contrar, se recomandă ca popularea acvariului să fie amânată Nitriții sunt toxici și dăunători peștilor Intr-un bazin în care se folosește Aqua Soil ca substrat, pH-ul poate scădea semnificativ Dacă valoarea pH-ului unui acvariu nou este cu mult diferită de cea a bazinului de unde provin peștii, aceștia vor suferi un șoc de pH De aceea este bine că valoarea pH-ului să fie întotdeauna verificată înaintea introducerii peștilor Dacă pH-ul din apa în care au fost transportați peștii și cel din acvariu au valori diferite, peștii trebuie introduși într-un recipient care se plasează în bazin pentru că temperatura să se regleze treptat Aclimatizarea se va face încet introducând apa din bazin în recipient cu ajutorul unui furtun subțire Schimburile de apă sunt esențiale pentru menținerea sănătății peștilor Pentru înlăturarea clorului se va adăuga Chlor-Off și Rio Base pentru protecția mucusului peștilor Peștii nou achiziționați sunt slăbiți datorită transportului VITAMIX bogat în vitamine și BLACK WATER care recreează apele din pădurile tropicale prin conținutul de acid humic sunt benefice pentru înlăturarea stresului Peștii care prezintă leziuni ale gurii sau ale mucoasei pot suferi infecții bacteriene dacă sunt lăsați netratați Pentru aceasta se recomandă Phyton Gat care are proprietăți antiseptice Hrana ușor digerabila Fish Food AP care nu murdărește apă sau plină de nutrienți Fish Food AP Gold care stimulează apetitul peștilor sunt cele mai potrivite pentru Nature Aquarium Ambele se găsesc sub formă de granule de trei mărimi diferite pe care le puteți alege în funcție de mărimea peștilor Folosirea AP Glass va face hrănirea mai ușoară Cea mai mare problemă pentru menținerea unui Naure Aquarium o reprezintă creșterea în exces a plantelor Un hobbyst își va face probleme ca plantele nu vor crește bine la începutul setării acvariului Cu toate acestea, odată ce condițiile optime sunt întrunite, plantele vor invada întregul spațiu, distrugând compoziția peisajului și limitând spațiul de înot al peștilor Acest lucru nu va dăuna doar aspectului bazinului, ci chiar și plantelor care vor intra în declin datorită lipsei luminii Plantele stern în special cresc foarte repede și trebuie tunse în formă de tufe pentru a obține compoziția dorită Tăierea periodică va avea ca rezultat îndesirea tufelor Glossostigma și Hair Grass care se folosesc pentru planul din față se pot întreține prin tăiere și rărire Foarfecele cu vârfuri curbate este potrivit pentru întreținerea acestor plante Chiar și în Nature Aquarium care este creat în ideea că va fi durabil în timp, când substratul se deteriorează, plantele încep să îmbătrânească și creșterea lor nu mai este atât de 156 spectaculoasă Când acest lucru se întâmplă, acvariul se va goli și layout-ul se va reface Recrearea unui nou layout printr-o nouă aranjare a plantelor (Sozo Haishoku) păstrând același tipar dar folosind plante noi este un alt mod de a vă bucura de Aquatic Nature In esență, Sozo Haishoku se limitează la un peisaj Iwagumi în compoziția căruia materialele nu vor fi schimbate Dacă layout-ul este unul care va place, îl puteți modifica doar prin schimbarea plantelor Iată ce trebuie făcut: Prima dată se scot peștii și creveții apoi apa Lăsați rocile așa cum sunt și scoateți plantele din jurul lor Dacă substratul este relativ nou, adăugați doar niște Aqua Soil și începeți sădirea noilor plante Dacă substratul este vechi, înlăturați cu atenție Aqua Soil din jurul rocilor folosind o lingură sau o altă unealtă, astfel încât să nu stricați aranjamentul de pietre Puneți Power Sand și Aqua Soil, apoi începeți plantarea Recomandăm această încercare ca o ultimă metodă de a vă bucura de Nature Aquarium Trimming Scissors sau Pro-scissors ar trebui utilizate pentru îngrijirea plantelor în funcție de statura acestora sau de locul unde sunt poziționate în bazin Plantele stern se pot tăia relativ ușor sub forma unor tufe folosind Trimmig Scissors și având ca model buturuga pe care se află Curved Trimming Scissors sau foarfecele cu vârful curbat ca Pro-Scissors „Nude” sau „Wave”, se folosesc pentru tunderea Hair Grass Are easier to use when trimming Hair Grass short 157 Capitolul 2 - Iwagumi Peisajele Iwagumi au fost create de către Takashi Amano cu aproximativ 30 de ani în urmă începutul a fost un simplu peisaj acvatic creat din pietre de râu și plantat doar cu Echinodorus tenellus După cum Amano însuși mărturisește, în timp ce unii nu au fost surprinși prea mult de peisajele create sau de eșecurile sale de până atunci, când au fost puși în fața peisajului Iwagumi au rămas profund surprinși de frumusețea sa unică și neobișnuită Stilul Iwagumi era ceva nou și nici chiar dl Mitsou Yamazaki, importatorul E tenellus, nu avea informații detaliate despre această plantă Aceasta a fost o creație cu adevărat originală a lui Amano, ceva nemaiîntâlnit până în prezent în acvaristică Amano a creat diverse stiluri de Iwagumi, iar farmecul și fascinația acestora este în continuă creștere Odată cu apariția Aquatic Nature a luat naștere și stiul Iwagumi Peisajele Iwagumi se pot împărți în câteva stiluri 158 2 2 1 Stilul I A fost realizat folosindu-se lemn pietrificat pentru a crea impresia unui peisaj montan,material care nu se mai folosește în prezent datorită proprietății sale de a crește duritatea Acest peisaj Iwagumi, în care s-a folosit doar Glossostigma a avut un succes extraordinar în 1991, la publicarea fotografiilor * Numărul de sub fotografii reprezintă anul în care fotografia a fost publicată 2 2 2 Stilul II Acesta este Sanzon Iwagumi care reprezintă stilul comun Iwagumi Prezența marcantă a unei Oyaishi (piatra principală) domină întreaga imagine a peisajului Rolul fiecărei roci este foarte bine definit în compoziție ca Oyaishi, Fukuseki (piatra secundară) și Soeishi (piatra de susținere) Rocile masive ca Hakkaiseki sunt foarte potrivite acestui stil 159 Acesta este stilul în care roci subțiri sunt dispuse radial Deoarece acestea sunt poziționate cu vârfurile în sus, forma lor este foarte importantă Pietrele sunt poziționate cu deosebită grijă și în perfect echilibru cu celelalte ■ J Spre deosebire de celelalte stiluri Iwagumi, aici pietre nu mai sunt poziționate în sus, ci formează un recif sau o cărare de piatră Imaginea unui monolit uriaș se realizează cu ușurință în acvarii cu lățime mare Un grup de pești de talie mică accentuează profunzimea peisajului 160 Acest stil este creat cu ajutorul nisipului, care luminează un aquascape sau îi accentuează senzația de profunzime în funcție de modul în care este folosit Se poate crea și imaginea unei Kara Sansui (grădina uscată japoneză) alcătuită din nisip alb și roci Este considerat un alt stil de Iwagumi, deși are la bază același tipar Realizarea peisajului cere îndemânarea de a aranja roci voluminoase Se remarcă o compoziție formată dintr-o pereche de roci sau un aranjament folosind Ryuoseki 161 Pietrele au fost dintotdeauna o parte a naturii în care oamenii au văzut adesea ceva special In Nature Aquarium acestea reprezintă un element de compoziție cu trimiteri filozofice și profund spirituale In acest interviu, l-am întrebat pe fondator -Takashi Amano-despre filozofia peisajelor Iwagumi AJ: S-a discutat adesea despre spiritualitatea și filozofia peisajelor Iwagumi Când ați conștientizat că acestea se întrepătrund în stilul Iwagumi? Amano: Rocile au stat la baza primei mele încercări serioase de a realiza un acvariu plantat Iwagumi există încă de acum 30 de ani Am pornit conștient fiind de frumusețea aparte a rocilor pe vremea când aveam 20 de ani și am văzut grădinile japoneze Multe dintre acestea sunt mai mult simboluri ale puterii sau imagini abstracte ale naturii decât o reprezentare fidelă a ei Rocile au constituit un termen de referință pentru conceptul Iwagumi AJ: Când ați început să studiați rocile și formarea acestora în natură? Amano: La început am mers pe malurile râurilor și am privit rocile Mai târziu, am călătorit în diverse locuri și am văzut diferite tipuri de roci Peisajele grădinilor abundă de note exagerate, dar rocile din natură au frumusețea lor pură și originală Am învățat că natura a fost creată după legi și ordine invizibile AJ: Pe biroul dumneavoastră se află o mulțime de cărți vechi despre Grădinile japoneze și roci De atunci colecționați aceste cărți? 5 5 5 Amano: Da Atunci când mă interesează un subiect, vreau să știu cele mai mici detalii și abordez problema din toate unghiurile De aceea am citit o mulțime de cărți Nu mă interesează doar aquascapingul, ci și Suiseki (artă japoneză ce vizează studiul rocilor) Bonseki (artă japoneză a creării de peisaje în miniatură) și grădinile de pietre Există o limită în a învăța din aquascaping de unul singur în ceea ce privește termenii compoziției și creativității De aceea, ca să creăm un peisaj este indicată explorarea mai multe domenii AJ: în cadrul unui seminar, ați menționat faptul că alegerea plantelor acvatice depinde de perspectiva aquascapingului Ca de exemplu, un aquascaping care redă imaginea de prim plan a unui râu de munte sau cea îndepărtată a unui masiv muntos Cum interacționează compoziția și plantele? Amano: Te referi la alegerea plantelor ca parte a compoziției-folosirea plantelor acvatice cu frunze mari pentru o perspectivă apropiată și folosirea celor cu frunze de culoare deschisă sau cu frunze subțiri cum sunt plantele stern pentru a crea impresia de depărtare Este același principiu care funcționează și în cazul surprinderii peisajelor în fotografie Ideile îmi vin în momentul în care aleg peisajul, plan apropiat sau îndepărtat, dar acestea se pot schimba pe măsura plantarii Trebuie să fim flexibili când vine vorba de expresia perspectivei 162 AJ: în prezent sunteți rapid și hotărât când aranjați rocile Când ați început să creați Iwagumi, s-a întâmplat să aranjați rocile de multe ori? Amano: Nu poți crea un Iwagumi adevărat dacă nu lucrezi cu rapiditate Când te gândești prea mult, totul se poate transforma într-un peisaj anost și nenatural Totuși, au existat vremuri în care am rearanjat rocile de sute de ori Lucram adesea până târziu în noapte până eram mulțumit iar a doua zi să fiu total nemulțumit de rezultat Experiența și instinctul contează uneori mai mult decât simțul artistic al aranjării rocilor Totuși cred că până la urmă simțul artistic este important, ca și încrederea că „piatra se încadrează în peisaj” Când acumulezi experiență și instinctul ți se dezvoltă, capeți viteză și simțul ritmului, care îți dau posibilitatea să creezi compoziții fragile, instabile și dificile, precum natura însăși Aj: Acum 30 de ani, dumneavoastră aveați vârsta de 20 de ani Nu exista internetul și informațiile pe care le aveați atunci erau oarecum limitate Dezvoltarea conceptului Iwagumi și punerea lui în practică trebuie să fi însemnat multe eforturi și mult timp alocat din partea dumneavoastră Amano: Este adevărat, dar pe de altă parte dificultățile acestea nu fac decât să întărească convingerile cuiva A fost necesară o voință puternică pentru a realiza ceva în prezent lucrurile se pot fac mai simplu și mai rapid Nature Aquarium sau produsele ADA le-am creat acum tocmai pentru că la acea dată nu existau AJ: Lucrurile sunt mai la îndemână în prezent, dar se pare că durabilitatea nu mai este necesară ca în trecut Amano: Ar putea suna ca o exagerare, dar cred că același lucru este valabil și pentru Iwagumi Deși există o mulțime de informații și de metode propuse, în final este importantă crearea unui peisaj armonios mai mult decât strângerea de informații Mai ales în cazul rocilor, efortul și pasiunea fiecăruia sunt direct reflectate în muncă, iar tipul materialului ales reflectă cu ușurință intenția designerului și nu permite o cosmetizare artificială AJ: Ce fel de atitudine este importantă pentru un mașter Iwagumi? Amano: Cum am menționat anterior, cât timp se practică aranjarea rocilor de multe ori, este important să se dezvolte simțul de a privi lucrurile nu doar cu ochii, ci și cu inima Multe din aspectele Iwagumi sunt considerate ca fiind ritm, stabilitate, putere, liniște Wabi, Sabi etc Wabi-Sabi reprezintă acceptarea efemerului în cultura japoneză AJ: Cum poate cineva să-și dezvolte simțul spiritualității și al filozofie stilului Iwagumi? Amano: Oricine are o minte flexibilă poate crea un peisaj și nu doar să facă o reproducere fidelă Există multe idei și concepte într-un acvariu De exemplu, uimirea și încântarea pe care o încerci când ești în fata naturii însăși poate produce o scânteie de originalitate pentru un peisaj Sau te poți inspira din felul în care sunt aranjate rocile într-un râu de munte Aceste expresii intangibile sunt folosite deseori pentru un peisaj, ca „simțirea naturală”, „cursul” său „ritmul” Indiferent câte ingrediente ai, nu poți găti o masă gustoasă dacă nu știi să gătești Cred că echilibrul dintre practică și abilitatea de a crea o impresie, care este dobândită în mod indirect, sunt necesare deopotrivă 163 AJ: Am sentimentul că faptul de a deveni un mașter Iwagumi îmi va schimba profund și mie viata 5 Fiecare piatră folosită în Iwagumi are propriu său nume Există legi ale aranjamentului Iwagumi, la fel ca și pentru aranjarea substratului și ordinea plasării pietrelor Acest capitol prezintă bazele Iwagumi pe care orice începător trebuie să le cunoască Ch u iii Fiikui Iii Este piatra dominantă în Iwagumi și cea mai mare Se alege cea mai potrivită din punctul de vedere al formei și consistentei înălțimea ei trebuie să fie de aproximativ ИЗ din înălțimea acvariului 5 Este cea de a doua piatră ca mărime și se așează fie în partea dreaptă, fie în cea stângă a lui Oyaishi Aceasta va avea o textură similară cu Oyaishi pentru a asigura uniformitatea Iwagumi 164 Este mai mică decât Fukuseki și se așează lângă Oyaishi, de-a lungul lui Fukuseki Joacă un rol cheie vis-a-vis de curentul de apă căruia i se opune Oyaishi și accentuează puterea acestuia Este o piatră mică ce nu iese în evidență în aranjamentul Iwagumi și poate fi acoperită cu plante acvatice Prezența sa este subtilă, simplă, elegantă Este compoziția de bază a Iwagumi în care cea mai mare piatră este plasată în centru, iar Fukuseki și Soeishi sunt poziționate în stânga și în dreapta lui Oyaishi Acest tip de compoziție se numește Sanzon Iwagumi datorită asemănării aranjamentului rocilor cu triadele budiste Se consideră că este indicat că numărul rocilor să fie impar Un număr par ar face ca peisajul să pară simetric Iwagumi arată mai atractiv dacă centrul echilibrului sau se mută pe o parte sau pe alta a peisajului в A Un număr par de roci va arăta ca o spărtură în peisaj B Un număr impar de roci va preveni aceasta spărtură în timp ce Sanzon Iwagumi din grădinile japoneze ca și cele din grădinile uscate sunt adesea drepte, Oyaishi din Nature Aquarium este înclinată pentru a sugera rezistenta acesteia în fața cursului de apă 165 Deși substratul pentru un aranjament cu buturugi va fi de o grosime mică în partea de prim plan a unui acvariu și va crește gradual în planul din spate, substratul pentru Iwagumi va rămâne subțire în ambele planuri Aceasta este diferența dintre Iwagumi și alte tipuri de acvarii Regula este ca prima piatră amplasată să fie Oyaishi Echilibrul se va realiza urmând numărul de aur 1:1:618 (2:3) După ce Oyaishi a fost așezată, pietrele rămase vor fi așezate în ordine descrescătoare după mărime: Fukuseki mai întâi, apoi Soeishi și Suteishi la urmă Se va adăuga Aqua Soil peste substratul deja existent folosind un recipient mic de plastic Se va presa puțin Aqua Soil printre pietre pentru a se crea impresia de continuitate 166 Un sfat pentru plantare Deoarece plantele acvatice pot „îmblânzi" aspectul rocilor, ele sunt folosite pentru a crea un echilibrul vis-a-vis de acestea Plantele cu creștere lentă vor accentua detaliile aranjamentului de roci Plantarea lângă sau între roci este cheia care va accentua naturalețea peisajului 2 3 3 Importanța prezenței lui Oyaishi Hakkaiseki-o piatră bine cunoscută O piatră Hakkaiseki cu o formă atrăgătoare reprezintă o prezență dominantă Crearea unui peisaj acvatic folosind pietre sau roci din împrejurimi este un alt mod de a crea un Iwagumi Hakkaiseki prezentat aici este realizat cu roci de la poalele muntelui Hakkai din Niigata Acestea, împreună cu un alt tip de roci crestate denumite Mushikui ce vor poziționa în cealaltă laterală a acvariului vor forma un grup Folosirea a două grupuri de acest fel va face mai ușoară crearea unei compoziții într-un acvariu lung Plantarea unei singure specii, cum ar fi Echinodorus tenellus, îi va accentua originalitatea Hakkaiseki va avea aceeași prezență impunătoare că a lui Oyaishi Aceste două peisaje Iwagumi reprezintă tipul de lucrare de al cărei farmec se bucură Hakkaiseki Cele două Iwagumi au fost create cu ajutorul aceleiași Oyaishi Acvariul cu panorama largă de mai jos are două grupuri de roci iar înălțimea este câștigată prin prezența lui Hakkaiseki Compoziția sa simplă amintește de spiritualitatea Iwagumi 167 Dacă impresia lăsată de Hakkaiseki care a fost folosită în rol de Oyaishi pare prea puternică, câteva plante, ca Eleocharis vivipara, ar trebui să apară în background In acest mod imaginea rocilor se poate „îmblânzi” Stânga sus: Farmecul distinctiv al lui Hakkaisekki este evidențiat de crestăturile rocilor numite Mushikui, care dau o notă aparte peisajului Stânga jos: Echilibrul stânga-dreapta este realizat într-un acvariu panoramic folosindu-se două grupuri de roci Mantenseki se poate obține și recunoaște mult mai ușor Rocile trebuie să fie selectate nu doar după forma și mărime, ci și în funcție de uniformitate și textură Mantenseki sunt recunoscute ca roci standard pentru un layout Iwagumi de către admiratorii Nature Aquarium In magazine se pot găsi în prezent o mare varietate de roci de mărimi și forme diferite O piatră poate fi considerată ca fiind lipsită de expresie în comparație cu altele, dar acest lucru nu este adevărat Regula de bază este folosirea rocilor cu aceeași textură, începând cu Oyaishi, Fukuseki și terminând cu Soeishi Altfel, grupul rocilor își va pierde uniformitatea și va părea artificial Cele două layout-uri Iwagumi de mai jos sunt create cu ajutorul lui Mantenseki Aquascape-ul (Foto: sus) a fost creat cu un Mantenseki având o textură neregulată și margini ascuțite pe când la celălalt aquascape s-a folosit un Mantenseki cu margini rotunjite (Foto: jos) Deși s-au utilizat multe roci, ambele layout-uri au un aspect natural și unitar deoarece aranjamentele au fost realizate din Mantenseki cu o textură uniformă 168 în acest layout s-au folosit Willow Moss și Cobra Grass pentru a se accentua detaliile create de pietrele mici Rocile abia vizibile sunt acoperite aproape în totalitate de plante acvatice care redau profunzimea peisajului Aspectul aquascape-ului chiar după adăugarea lui Mantenseki Rocile de mici dimensiuni au fost poziționate în prim-planul acvariului pentru a sublinia detaliile și pentru a da o perspectivă peisajului Sus: suprafața unui Mantenseki destul de rar cu o formă rotunjită Când acesta este acoperit ușor de alge, va părea ca făcând parte din lumea subacvatică Jos: Un banc de Slender Tetra se încadrează perfect într-un peisaj cu deschidere largă Oyaishi trebuie ales mai întâi, iar celelalte roci trebuie să aibă aceeași textură Atunci când alegeți Oyaishi, verificați dacă restul rocilor se potrivesc cu acesta 169 Sus: deoarece Mantensek nu este o piatră de rău, multe din ele pot avea aceeași suprafață neregulată Cu toate acestea, aspectul lor este foarte variat Jos: nuanțele subtile ale neonilor Green Tetra se potrivesc foarte bine cu combinația caldă de culori dată de Mantenseki și Hair Gras Ryuoseki, cu multiplele sale variante de expresie, este foarte potrivită pentru un peisaj Iwagumi creat sub forma unui țărm stâncos Iată câteva exemple pentru Sozo Haishoku (rearanjarea creativă a plantelor) a unui astfel de layout în timp ce plantele își schimbă aspectul în funcție de anotimpuri într-un peisaj din natură, rocile își păstrează mereu același aspect Același lucru este valabil și pentru un layout Iwagumi Sozo Haishoku vă va permite să înlocuiri plantele acvatice fără a schimba aranjamentul rocilor și să vă bucurați de o schimbare a peisajului acvatic După cum se arată în aceste două layout-uri, aspectul peisajului Iwagumi se modifică odată cu folosirea plantelor stern în fundalul peisajului, care a fost plantat inițial doar cu Cuba Pearl Grass Cuba Pearl Grass se folosește adesea cu Ryuoseki, deoarece, în comparație cu alte plante acvatice, rădăcinile acesteia nu pătrund prea adânc în substrat Sozo Haishoku este înlocuit odată cu substratul Aqua Soil, fără însă ca structura Iwagumi să fie afectată Un layout Iwagumi va părea întotdeauna frumos și echilibrat deoarece aranjamentul original din roci este solid iar compoziția sa ireproșabilă, după cum o demonstrează acest layout înainte 170 Deoarece în layout se găsește doar Cuba Pearl Grass - plantă cu creștere lentă -Ryuoseki însuși devine subiectul principal în peisaj, simțindu-se nevoia de o tehnică avansată de aranjare a rocilor Echinodorus tenellus, plantat între roci și plantele stern din fundal „îmblânzesc” aspectul peisajului Poziționarea rocilor are rolul unui cadru sub forma literei „U” realizat de către plantele stern Conturul și continuitatea crestei unui Iwagumi sunt importante pentru tipul de layout ce înfățișează imaginea unui țărm stâncos Sus: Aranjamentul de roci împrăștiate ce alternează cu frunzele subțiri ale plantei Cuba Pearl Grass creează imaginea unei întinderi nemărginite Jos: Plantele stern au fost tunse urmărindu-se conturul crestei peisajului Iwagumi 171 Capitolul 3 - Apa Plantele acvatice se dezvoltă excelent și peștii tropicali își arată culorile superbe în lumea acvariilor „Nature” Toate acestea depind până la urmă de calitatea apei In acest articol vom vorbi despre metoda de a prepara apa pentru un acvariu „Nature” Fie că este vorba despre un acvariu „Nature” plantat cu multe plante acvatice sau un acvariu destinat creșterii peștilor tropicali, nu este o exagerare să spunem că, cheia succesului este prepararea apei Odată cu mărirea, în ultimii ani, a sferei de cunoaștere în ceea ce privește întreținerea acvariilor, toată lumea este conștientă de importanța calității apei și multe produse pentru îmbunătățirea acesteia sunt disponibile pe piață In zilele noastre cele mai multe probleme legate de calitatea apei pot fi rezolvate fie folosind substanțe chimice, fie echipamente specifice Deși aceste îmbunătățiri sunt binevenite este important să nu uităm calitatea esențială a unei ape bune „Apa îmbătrânită” (sau „învechită”) este o expresie folosită adesea în ceea ce privește prepararea apei Ce înseamnă „apa îmbătrânită”? Când deschideți un filtru canistră care este într-o stare bună, cel mai adesea puteți observa o mâzgă maronie Această mâzgă este dovada că microorganismele trăiesc și se înmulțesc foarte bine în acel filtru Apa din acel acvariu va apărea nu numai limpede ci aproape strălucitoare Acest tip de apă se numește apă îmbătrânită, care este un tip de apă în care microorganismele sunt prezente și o duc bine Aceasta va da o idee asupra părții invizibile ochilor noștri a ecosistemului dintr-un acvariu Intr-o astfel de apă, toate plantele acvatice și peștii tropicali o duc bine Cu toate astea, durează mult timp ca respectivele microorganisme să se înmulțească și să înceapă să funcționeze Așadar apa îmbătrânită nu se poate obține imediat Pentru a rezolva această problemă au apărut produsele pe bază de bacterii, sau condiționarea apei Totuși aceste produse reprezintă doar un mic ajutor pentru un acvariu proaspăt startat și a cărui apă nu este încă îmbătrânită Cel mai important este să fim conștienți de existența și importanța muncii depuse de microorganismele invizibile Indiferent cât de avansat tehnologic va fi acvariul sau echipamentele aferente, faptul că apa este condiționată de microorganisme nu se va schimba Un acvariu Nature profită nu numai de această muncă a microorganismelor dar și de efectul de curățare al plantelor acvatice Un acvariu Nature se plantează cu un număr mare de plante acvatice nu numai pentru efectul estetic, dar și pentru o foarte bună capacitate de auto-curățire pe care o dă un număr mare de plante Astfel este menținută o bună calitate a apei Este important pentru un acvarist să aprecieze valoarea unei astfel de puteri invizibile într-un acvariu De acest simț, care se dezvoltă cu timpul este nevoie uneori pentru a prepara o apă de bună calitate Aceasta formează bazele unei bune experiențe acvaristice personale 172 Pentru a ține Chichlide cum ar fi Discușii și Scalarii (AngelFish) într-un acvariu plantat, este nevoie de un acvariu suficient de mare și de o capacitatea de filtrare suficient de mare Acest lucru nu este numai din cauza faptului că respectivii pești cresc destul de mari ci și pentru că tipul de hrană foarte nutritivă pe care o preferă aceștia, cum ar fi Chironomidae-le, viermii Tubifex etc tinde să ducă la o acumulare rapidă de nutrienți în masa apei Fără nici o îndoială, este în avantajul acvaristului să aibă un volum de apă atât de mare pe cât este posibil pentru a păstra mai ușor calitatea acesteia Plantele contribuie și ele la păstrarea calității apei prin calitățile lor de purificare Plantând un acvariu foarte dens, ca în acest aquascape, creștem capacitatea acvariului de a se auto-curăța 5 Este important să ținem minte că trebuie să creăm un peisaj care să permită și suficient spațiu pentru ca Discușii sau Scalarii să poată înota confortabil și că trebuie să folosim plante care să nu necesite o întreținere frecventă Introducerea mâinilor în acvariu prea des pentru a tunde plantele va stresa Discușii în mod inutil Un aquascape ușor de întreținut pentru o perioadă lungă de timp nu trebuie să aibă un design foarte elaborat, cu multe detalii de finețe Intr-un astfel de layout plantele cu creștere activă cum sunt cele din familia Echinodorusilor, care au nevoie de un substrat bogat în nutrienți, ajută la prevenirea acumulării de nutrienți în masă apei și creează o imagine asemănătoare cu cea din biotopul natural al acestor pești Priveliștea unor echinodoruși care o duc bine într-un acvariu mare, este foarte spectaculoasă și merită să împartă același spațiu cu niște pești atât de frumoși cum sunt discușii și scalarii Date despre calitatea apei: Temperatura: 25 °C; pH: 7,0; TH: 50 mg/C; NH4: 0 mg/C; NO3: 1 mg/C; PO4: 0,2 mg/C; COD: 2mg/C 173 Chiclidae: Green Discus (Stânga și al doilea din dreapta), Scalar Golden (Al doilea din stânga), Scalari (Al doilea din dreapta și dreapta) Farmecul lemnului pietrificat este textura să unică și culorile care sunt diferite de pietrele de rău și de rocile de munte Pe de altă parte, tinde să ridice duritatea apei ceea ce face dificilă creșterea plantelor acvatice Duritatea apei în peisajul acvatic din fotografia de deasupra a atins 100 mg/1 împreună cu nisipul marin care a fost folosit pentru substrat, a cauzat un fenomen tipic apa dură-problemă de creștere Glossostigmei nu numai că nu i-au mai crescut noi frunze, dar a încetat să crească și s-a decolorat Deși folosirea substanței de scăderea durității apei este eficace, în acest aquascape, am optat să reduc duritatea apei, prin schimburi de apă, folosind apa moale care a fost pregătită filtrând-o prin turbă Dacă plantele acvatice au tendința să crească greu într-un peisaj cu pietre, poate fi suspectată o creștere a durității apei Pe de altă parte, anumiți pești se colorează în culorile lor naturale mai bine, într-o apă relativ dură Rummy Nose Rasbora (Sawbwa resplendens) este unul dintre ei Apa din habitatul lor natural este puțin alcalină și duritatea ei este relativ ridicată Acest pește își arată culorile lui caracteristice doar când aceste condiții sunt îndeplinite Problema aici este cum să echilibrezi lucrurile din moment ce calitatea apei favorabilă pentru pește este diferită de calitatea apei favorabilă pentru plantele acvatice în peisajul acvatic din dreapta, am folosit Aqua Soil Amazonia II pentru substrat pentru a menține apa moale și ușor acidă pe care plantele acvatice o preferă, în perioada inițială de amenajare cu efectul materialului de substrat Pe măsură ce plantele acvatice au acoperit suprafața substratului, Ryuo-Seki a făcut apa ușor alcalină și a crescut duritatea apei în schimb, permițând frumoasei culori roșii a Rummy Nose Rasbora să își facă apariția Să selectăm pești cărora le este favorabilă apa dură, este o bună opțiune pentru un peisaj acvatic în care duritatea apei tinde să se ridice odată cu utilizarea pietrelor 174 Lemnul fosilizat Lemnul pietrificat este lemnul fosilizat Când CO2 este injectat în apă în care este folosit lemnul pietrificat, calciul conținut în lemnul pietrificat se solubilizează în apă și crește duritatea apei Rummy Nose Rasbora Acest pește trăiește în lacul Inie din Myanmar Ii priește apa ușor alcalină și puțin dură Culoarea corpului său indică dacă calitatea apei este potrivită pentru acest pește sau nu Date despre calitatea apei: Temperatura apei: 27 °C; pH: 7,4; TH: 100 mg/C; NH4: 0 mg/C; NO2: marcare Astfel am pus în mișcare ciclul azotului Odată cu dezvoltarea bacteriilor nitrosomonas amoniacul va fi descompus în nitriți, ce vor fi la rândul lor descompuși de către bacteriile nitrobacter în nitrați De obicei acest proces durează între 3 și 5 săptămâni, dar perioada variază de la acvariu la acvariu Recomand ca acest proces să fie urmărit de începător cu ajutorul testelor de apă Vom urmări pe teste când începe să scadă amoniacul și cresc nitriții, după care încep să scadă nitriții și să crească nitrații Atunci când nitriții au scăzut la 0, indiferent de concentrația nitraților, facem un schimb de apă major și putem începe să introducem peștii Atenție însă, nu se introduc toți peștii deodată, deoarece culturile de bacterii încă nu sunt dezvoltate la capacitate maximă și nu vor putea prelua o cantitate mare de dejecții Peștii se introduc pe rând, în următoarele săptămâni Și bineînțeles trebuie să evităm suprapopularea și să acordăm destul interes filtrării Amoniac (NH3) 50 Nitriti (N02) E Nitrați (N03) o ISI 05 30 înlocuire apa 8 20 E O -10 □ ) 10 20 30 T IMP (zile) 40 50 238 Pentru a ajuta acest proces puteți de asemenea asigură o oxigenare bună a apei și un pH ceva mai ridicat, după valorile optime scrise mai sus Acest lucru însă este mai greu de asigurat dacă pornim bazinul cu plante în el, ceea ce mă duce la prezentarea celor două metode de „ciclare” a acvariului: > Ciclarea la lumină, cu plante Atunci când nu avem răbdare, sau avem plante ce nu mai pot aștepta și trebuie să fie introduse în acvariu, vom opta pentru o ciclare la lumină, cu plante în acvariu In acest caz se recomandă ca acvariul să fie plantat cât mai mult cu putință, iar plantele să fie unele cu creștere rapidă ce consumă nutrienți și fără pretenții mari de lumină O plantă bună pentru startarea unui bazin este Heteranthera Zosterifolia ce e cunoscută ca o mare iubitoare de nitrați In acest caz renunțăm la oxigenarea apei, deoarece aceasta scoate bioxidul de carbon din apă și de asemenea dacă dispunem de o instalație CO2, o vom porni pentru a asigura nutrienții necesari plantelor In această perioadă trebuie să avem grijă la iluminarea acvariului; nu trebuie să forțăm ci pornim cu o cantitate de lumină mai mică De asemenea fertilizarea este un punct sensibil Personal recomand începerea adiției de micronutrienți la câteva zile de la pornirea bazinului, însă în cantitate redusă, sub recomandarea producătorului Iar macro nutrienții lăsați deoparte pentru mai târziu Aceste recomandări sunt pentru începători Evident un acvarist experimentat poate „conduce” acest proces mult mai ușor și își cunoaște nevoile și limitele bazinului > Ciclarea la întuneric, fără plante Din punctul meu de vedere această este cea mai bună metodă de ciclare Nu ne supunem riscului apariției algelor și după echilibrarea bazinului putem planta și porni acvariul cu o iluminare și fertilizare mai permisivă, reducând astfel stresul plantelor Pentru un începător însă această metodă s-ar putea să nu fie la fel de agreată, datorită faptului că bazinul trebuie să stea fără plante și pești pentru câteva săptămâni, începătorul fiind nerăbdător din fire Trebuie menționat și faptul că odată cu trecerea acestei perioade de început, critică, acest ciclu al azotului trebuie „păzit” ca să spun așa Trebuie să evităm suprapopularea acvariului Trebuie să efectuăm schimbul regulat, săptămânal de apă, în cantități optime Trebuie să asigurăm o curățenie cât mai bună a bazinului, să îndepărtăm frunzele și vietățile moarte, să aspirăm detritusul Astfel evităm o încărcătură biologică ce s-ar putea acumula peste limitele de eliminare a culturilor noastre de bacterii O altă greșeală mare pe care o fac începătorii este spălarea materialelor filtrante necorespunzător Trebuie spus că alături de substrat, filtrul este locul major în care se dezvoltă aceste bacterii Spălarea mediilor prea energică, sau în apa de la robinet, duce la îndepărtarea și distrugerea coloniilor Bureții din filtre se spală într-un recipient în care se află apa scoasă din acvariu și se clătește ușor, doar când observăm că debitul filtrului a scăzut mult (atenție la filtrele externe, unde debitul scade de obicei datorită colmatării furtunelor și nu a materialelor din filtru) De asemenea, apa din acvariu se schimbă în totalitate și se spală substratul la fiecare curățenie săptămânală Apa se schimbă în cantitate de 25-30 până la 50 % din volumul acvariului, în funcție și de bazin Se recomandă de asemenea ca apa de schimb să fie stătută câteva ore înainte de a fi introdusă în bazin, pentru eliminarea clorului ce afectează bacteriile 239 Mai amintesc faptul că tratamentele pentru bolile peștilor/nevertebratelor se efectuează în bazin decât în cazuri de forță majoră Majoritatea tratamentelor se fac cu antibiotice, care omoară bacteriile de care avem nevoie Sursa: Autor: stefanp Acest post reprezintă o traducere făcută de mine, a unui articol scris pe skepticalaquarist com Așadar, nu îmi asum meritele decât asupra traducerii, nu și asupra conținutului Traducerea a fost postată inițial pe forumul acvariu ro (tot de către mine), pe 9 martie 2013 Alte cicluri ale nutrienților sunt mai puțin reprezentate decât cunoscutul „ciclu al azotului” Fosforul, spre exemplu, este un nutrient esențial pentru alge, plante și animale, chiar dacă „ciclul” sau în acvariu nu este descris prea des Deși fosforul este un macronutrient vital necesar tuturor celulelor vii, elementul fosfor este foarte puternic reactive - chiar exploziv - ce nu apare în mod normal în natură sub forma lui neoxidata, ci tot timpul că fosfat, unde atomul de fosfor este înconjurat de patru atomi de oxigen (PO4); fosfatul este transmis mai departe nealterat în diverse transformări prin care trece fosforul, fie anorganic, mineralizat, fie organic, inclus în molecule organice gigant Fosfații organici sunt esențiali: ei formează o parte din ADN și ARN; fosfatul este folosit în fotosinteză; în sânge, un buffer al fosfatului tine pH ul stabil; iar fosfolipidele sunt componente majore ale membranei celulare Fosfatul de asemenea participa în fiecare celulă vie, prin ATP (adenozin-tri-fosfat), moleculă energetică de bază în organismele vii Mai pe scurt, fosfații organici sunt peste tot Ciclul natural al fosfatului în ambele forme, organic, unde grupările PO4 formează părți ale moleculelor organice, cât și anorganic, forme mineralizate numite ortofosfați Acestea se pot lega în lanțuri numite polifosfați, care tind să se rupă Iar grupările fosfat de ambele feluri pot fi dizolvate în apă sau pot exista ca particule, fie precipitate, fie absorbite într-un substrat Așadar există multe forme labile și reversibile ale PO4 în acvariu Doar fosfatul care este conținut în molecule organice poate fi folosit de animale, de la viermi, la pești sau chiar om Pe de altă parte, doar ortofosfații mineralizați în faza lor solubilă sunt disponibili pentru alge și plante (anorganici) 240 Kitul pentru fosfați măsoară doar fosfatul solubil anorganic Pentru a măsura fosfatul organic, proba trebuie fiartă în acid, completând cu apă distilată, pentru a aduce fosfatul organic la fosfat anorganic solubil Nu e un proiect pentru bucătăria acvaristului Activitatea bacteriană modifica rezervele de fosfat organic ale acvariului, mineralizandul sub forma solubilă anorganică, în timp ce algele și plantele îl leagă din nou la forma organică Așadar rezultatul testului poate fi diferit a doua zi Din această cauză eu testez rar PO4 și sunt sceptic în ceea ce privește rezultatul Unii fosfați din mâncare sunt metabolizați și depozitați împreună cu calciul în oasele peștilor, dinți și solzi, unde sunt mineralizați că fosfat de calciu insolubil, sau apatite [ ] Acizii vor dizolva încet apatite dintr-un cadavru, dar animalele nu pot utiliza fosfatul anorganic, mineralizat, chiar dacă este dizolvat In schimb, reactivii fosfați solubili sunt culeși de bacterii și alge și de asemenea folosiți sau depozitați de către plante Plantele mai dezvoltate au abilitatea de a stoca PO4, astfel încât într-un sistem acvatic unde plantele sunt majoritare, acestea formează un rezervor major de fosfat Odată ce fosfatul este depozitat în țesutul plantelor, acesta nu mai este valabil pentru bacterii și alge In schimb, animalele care pasc sau cele care mănâncă detritus, asimilează fosfatul organic Ceea ce zooplanctonul sau peștii nu pot folosi, excreta prin fecale, unde bacteriile deja au început să acționeze Așadar, când plantele sau animalele mor, bacteriile remineralizează fosfatul acestora Ciclul este complet Acest ciclu se desfășoară rapid, atât de rapid încât apele naturale nepoluate sunt foarte sărace în fosfați, ce se pot măsura în părți la milion Insă algele pot trăi cu o sursă de PO4 de la 1 la 10 ppb (part per bilion = părți la milion) In lacurile adânci însă, dezvoltarea algelor de apă dulce este limitată de nivelul scăzut al fosfatului Experimente britanice în lacul Windemere au confirmat următorul fapt: atunci când fosfații au fost scoși din deșeurile de apă revărsate în lac după 1992, concentrația de „blanketweed” (o algă filamentoasă) și cladophora s-a redus [ ] Contrar, în acvarii, fosfații sunt de obicei mai mult decât suficienți și ei sunt inculpați pentru exploziile de alge Deși poate fosfatul și algele sunt raportate una la cealaltă în grabă, mulți dintre noi sunt interesați să scadă nivelul de fosfați Există 4 metode principale Două dintre ele sunt naturale: ei pot fi asimilați de către plante (și alge) sau sechestrare prin co-precipitare prin sedimentare Două alte tehnici artificiale fac parte din arsenalul filtrării chimice: fosfații pot fi precipitate cu aluminiu (A1PO4) sau clorura ferică (FeCl3) sau absorbiți prin granule schimbătoare de ioni De unde provine fosfatul din acvariu? Spre deosebire de nitrate, ce sunt generate în mod constant în ecosistemul acvariului din amoniac, fosfatul nu poate fi generat prin procese biologice De asemenea, nu există un stoc de PO4 în atmosferă din care să ajungă în acvariu, nu există o fază de gaz a fosforului, precum există pentru carbonați (CO2) și pentru azot 241 Fecalele animalelor conțin cantități semnificative de fosfat Gândiți-vă la pescăruș sau la liliac Fecalele pescărușilor ce mănâncă pești sunt atât de bogate în fosfat nemetabolizat ce a trecut prin sistemul lor digestive, încât formează principală forma minerală a unor insule oceanice Similar, sursa majoră de fosfat din acvariu provine din mâncarea peștilor, unde făina de pește include fosfatul de calciu (apatite, CaPO4) din oase și solzi Deși oferă furaje sănătoase, fosfatul de calciu este nedigerabil în această formă și trece în fecalele peștilor în acvariu, fosfații organici se găsesc în resturile de plante cât și în fecalele peștilor Degradarea bacteriană îi va reduce la ortofosfați utilizabili de către alge Deși plantele tind să preia PO4 înainte ca algele să îl poată folosi, acesta este un motiv bun pentru ca să sifonezi detritusul ce se depune pe suprafața substratului, pentru a tunde frunzele moarte și pentru a curăța filtrul Fosfatul poate pătrunde în sistemul închis al acvariului și prin alte căi Fosfatul poate intra în sistem prin diverși condiționeri pentru apă, iar unii bufferi pentru pH pot conține fosfat Mai poate fi eliberat de unele forme de carbon active granulat; câteva mărci de carbon au fost testate de Steven Pro și raportate în articolul său „Carbonul activat și fosfații” De asemenea se găsește fosfat în lâna ce înconjoară rădăcinile plantelor crescute în sistem hydroponic, dacă nu le-ai scos din coșulețul de plastic și cules lâna Este ușor să elimini toate aceste surse de fosfat din acvariul tău Nu e ușor să elimini fosfații care intră în acvariu prin apa de la robinet Polifosfații cu lanț lung sunt deseori adăugați în sursa de apă, deopotrivă pentru a proteja împotriva coroziunii cât și pentru efectul de scădere a durității, atunci când PO4 inactivează ionii de calciu sau magneziu prin sechestrare Aceste forme de PO4 sunt ortofosfați, ce sunt utilizabili de către plante și alge Pentru protejarea acestor fosfați folositor este ilegal să arunci clorura ferică (FeCl) la canal Fosfații prezintă sarcini negative triple puternice, (reprezentați că PO4-3) ceea ce îi fac materie coloidală și particule de humus Dar acestea atrag cationic încărcați pozitiv, ce se adună înjur iar fosfații încărcați negativ se leagă de aceștia încărcătura mare de PO4 în apă poate contribui la apă albicioasă, în timp ce sarcinile negative ce nu sunt încă neutralizate le împiedica să se așeze în acvariul aceasta poate fi o problemă în acvariile proaspăt startate unde laterita este o parte din substrat iar bufferii fosfați forțează pH ul în jos [ ] Reacțiile naturale scad constant fosfatul din apa acvariului Spre exemplu, fierul este rapid oxidat în apele bogate în oxigen, iar hidroxizii de fier încărcați pozitiv leagă fosfatul din apă și formează precipitate ferici ce se depun pe substrat Imediat voi nota cum poate fi exploatată această reacție pentru a reduce fosfatul din apă în apele alcaline bogate în bufferi, fosfatul tinde să se lege direct cu calciul Așadar, cu un partener sau altul, fosfatul este în mod continuu scos din apă și îngropat în substrat 242 Sub straturile de la suprafață ale substratului, pe măsură ce gradientul de oxigen scade, ionii fosfat ferric sunt dezlegați Astfel se eliberează reactivi de fosfați solubili în porii substratului, de unde rădăcinile plantelor îl pot extrage, dar unde nu este valabil pentru alge „Adevărat”, spune Diana Walstad, care a explicat aceste lucruri în „Ecologia unui acvariu plantat”, „dacă o probă de sol este amestecată cu o soluție concentrată în fosfați, va reduce fosfații” Intr-un mediu natural, unde fosfații sunt legați în sediment, multe plante preferă să îl absoarbă prin respirația rădăcinilor Intr-un acvariu fără plante cu rădăcină, poți observa rapid cum fosfatul se acumulează în sediment, scos în siguranță din circulație, până probabil vei agita substratul cu un aspirator de substrat, eliberându-1 în apă O parte din ceea ce determina vârsta substratului este acumularea de fosfat; câteodată acvariile stabile atrag probleme cu algele, iar fosfații din substrat sunt parte din problemă [ ] Așadar, urmărind ideile de mai sus, pentru a reduce PO4 din apă, unii acvariști avansați adăugă fier, sub formă de clorura de fier (FeCl3), un ingredient ce se regăsește în „EasyBalance” de la Tetra Această metodă a fost inspirată de către traducerea lui Peter Peterson, în „Aquatic Gardener”, voi 7, nr 1, a unui articol german din „AquaPlanta” Tehnica este să reducă ușor PO4 adăugând 0,3% soluție de FeCl3 în curs de câteva zile Paul Sears și Neil Frank au discutat această metodă în „Aquatic-Plants Digest, 4 Apr 1996” FeCl3 + 3 H2O-> Fe (OH)3 + 3 HC1 Clorura ferică reacționează cu 3 molecule de apă și produce hidroxid de fier și 3 molecule de acid clorhidric FeCl3 + Na3PO4-> FePO4 + 3 NaCl Clorura de fier reacționează de asemenea cu fosfatul de sodium rezultând fosfat de fier și 3 molecule de sare 2 HC1 + Ca (HCO3)2-> CaCl2 + H2O +2 CO2 Apoi două molecule de acid clorhidric reacționează cu două molecule de carbonat de calciu (din bufferi) și rezultă o moleculă de clorură de calciu, o moleculă de apă și două de dioxid de carbon Alum (fosfat de aluminiu, A1SO4) este un agent de floculare folosit pentru limpezirea apei în multe utilități publice Nu afectează alcalinitatea Dizolvat în apă, formează o reacție ce poate albi temporar apa timp în care reacționează puternic cu fosfatul dizolvat, precipitând că fosfat de aluminiu insolubil Acvariștii și cei care au iazuri ce sunt forțați să controleze algele reducând fosfatul e posibil să vrea să folosească A1SO4 pentru a flocula PO4 și culege fitoplanctonul în timp ce se așează Granulele din rășini care absorb fosfatul pot fi incluse în filtrarea dumneavoastră Tim Hovanec minimizează eficiența granulelor reducătoare de PO4 ca acționând prea încet pentru a fi folositoare și apte de a fi colonizate rapid de bacterii ce resolubilizează fosfatul 243 absorbit Bacteriile de la suprafața acestui material filtrant pot să reelibereze ortofosfații în apă O soluție este să scoateți granulele după 24 de ore lăsându-le să se usuce bine, oprind dezvoltarea biofilmului bacterian Din experiența mea, plantele sănătoase și o curățenie bună sunt mai eficiente decât mediile filtrante chimice pentru a ține nivelul fosfatului scăzut Inginerii ce se ocupă cu apele uzate au descoperit că bacteriile din nămolul din instalațiile de epurare au de asemenea o tendință puternică de a absorbi fosfatul din apele epurate Astfel, când ridicați mediul filtrant, scoateți fosfații organici înainte ca bacteriile să îl poată remineraliza în ortofosfați în acvariu, fosfatul absorbit în substrat devine solubil din nou în straturile anoxice ale substratului, unde devine utilizabil pentru rădăcinile plantelor Dacă agiți substratul viguros, acest PO4 solubil este eliberat în apă înainte ca să precipite din nou, este disponibil pentru alge Aceasta este o cauză de frustrare pentru acvariștii care curăță substratul iar curățenia este meticuloasă dar totuși au probleme cu apă tulbure și cu apă verde Probabil v-ați dat seama din ce am tot spus că în aceste transformări ale fosfatului în acvariu nu există un „ciclu” complet Fosfatul trece prin diverse forme între mineralizat și organic, că soluții sau precipitate Fosfații sunt reciclați doar la scala planetară, în procese vaste și incite biochimice ce durează zeci de milioane de ani Pe termen scurt, toți fosfații de pe pământ se afla pe o bandă transportatoare ecologică și înceată ce îi depozitează într-un final în straturile de jos a oceanelor Acolo, mișcările tectonice îi vor face disponibili din nou în viitor într-un ecosistem închis, precum este acvariul, fosfatul trebuie să fie continuu reintrodus și apoi este transmutat între forma organică și forma ortofosfaților, până când într-un final se pierd prin schimburile de apă, curățarea filtrelor sau tunderea plantelor în ecosistemele acvatice, regenerarea continuă a ortofosfaților din fosfații organici este asigurată de o serie de enzime în general numite fosfataze Aceste enzime reprezintă cheile de acces către fosfatul organic, inaccesibil de altfel Procesul este rapid: ratele de turnover pentru fosfatul cules sunt măsurate în minute și ore Deși multe organisme acvatice, de la bacterii și cianobacterii până la alge sau chiar plante dezvoltate, pot sintetiza aceste enzime, cele două surse majore de fosfataze sunt algele și bacteriile aerobe Anoxia inhibă producerea și activitatea fosfatazelor: deși straturile anoxice ale unui substrat neplantat pot deveni un rezervor de fosfat Atunci când nivelurile locale de ortofosfați scad, coloniile de bacterii din biofilm atrag legăturile de fosfat în sediment: în răspuns la nivelul scăzut de fosfat anorganic liber, sinteza de fosfataze va porni în 24 de ore sau mai puțin Invers, rezervele suficiente de ortofosfați tind să reducă producția de fosfataze, căci organismele aleg în general calea metabolica mai „ieftină” Acumularea de materie organică determina creșterea populațiilor bacteriene din biofilm Mai multe bacterii determină o 244 cerere mai mare de fosfor Cu cât mai puțin ortofosfat este disponibil, cu atât mai mult de vine necesară reciclarea locală și mai mult fosfat liber este produs Așadar este format un fel de sistem de feedback, ce este caracteristic sistemului acvatic Știați că aspirarea substratului și resturile de plante ajută să țineți în frâu nivelul de PO4: acum știți și de ce Și acum știți de asemenea că acvariul nu va rămâne niciodată fără fosfat în ecosistemele marine, cyanobacteria are o rată mult mai mare de producție a fosfatazelor decât algele Un observator a notat „Această enzimă consolidată oferă cyanobacteriei un avantaj asupra algelor în condiții de fosfor limitat în prezența materiei organice labile (în golful Florida)” Poate este un indiciu aici pentru exploziile de cyanobacterie ce le întâlnim câteodată în acvariile de apă dulce proaspăt setate Straturile de cyanobacterie par să se dezvolte ca algele iar biofilmul se instalează în timp ce PO4 se acumulează în sediment în acvariile noastre de apă dulce, PO4 este rareori limitat, în afară de sistemele abia startate Poate avea cyanobacteria un sistem similar de cules fosfatul în acvariile de apă dulce? [ ] Sursa: Autor: stefanp Conform wikipedia, duritatea apei este reprezentată de conținutul total de săruri de calciu și magneziu, săruri ce ajung în apă datorită trecerii acesteia prin diversele straturi de roci ce formează suprafața pământului Duritatea apei se exprimă în două direcții: > duritate temporară (кН) > duritate permanentă împreună formează duritatea generală/totală, sau gH sau кН este reprezentată de ionii de carbonat și bicarbonat și poate fi eliminată prin fierberea apei De asemenea ea este cea care oferă capacitatea apei de a tampona și neutraliza acizii dizolvați în apă, fără ca pH-ul să sufere modificări majore în principiu, cu cât кН-ul este mai mare, cu atât apa va avea o capacitate de a neutraliza o cantitate mai mare de acizi, pH-ul scăzând mai greu (de aceea unii acvariști nu pot să scadă foarte mult pH-ul deși fac o adiție de CO2 puternică) Cu cât кН-ul este mai mic, cu atât apa va putea tampona o cantitate mai mică de acizi, pH-ul fiind în acest fel mai instabil Un кН prea mic este dăunător într-un bazin deoarece nu va putea menține pH-ul stabil, acest lucru fiind dăunător atât plantelor dar mai ales viețuitoarelor De asemenea pH-ul va avea tendința să scadă în timp datorită proceselor naturale din acvariu ce elimina acizi și bioxid de carbon 245 Duritatea temporară poate fi influențată de către acvarist, scăzându-1 sau crescându-1 Pentru a crește кН-ui pot fi folosite produse din comerț sau bicarbonat de sodiu Pentru a-1 scade pot fi folosite de asemenea soluții din comerț sau folosirea apei de osmoză, ce va trebui remineralizată ulterior (sau o puteți folosi în amestec cu apa de la robinet până ajungeți la valoarea dorită); de asemenea se poate folosi turba în filtru este reprezentată de sărurile de calciu și magneziu și nu poate fi eliminată prin fierbere sau gH reprezintă suma dintre duritatea temporară și cea permanentă și se exprimă în grade de duritate Un grad de duritate reprezintă convențional o anumită concentrație de săruri, exprimată sub forma unor compuși de calciu GH-ul nu afectează pH-ul apei, deși în majoritatea cazurilor o apă cu o duritate totală mare, are și un кН ridicat Duritatea totală influențează o serie întreagă de procese atât chimice, fizice (fluiditatea, tensiunea superficială) cât și biologice (transferul nutrienților prin celulă) și de aceea menținerea unui gH corespunzător este foarte importantă Pentru a crește duritatea totală, pe lângă soluțiile de comerț, se poate adăuga bicarbonat de calciu (care va crește în același timp și кН-ui) Pentru a scădea această valoare se poate folosi din nou apă de osmoză și bineînțeles produse specializate din comerț s в JBL Pentru a testa aceste valori există diverse teste comercializate Le recomand pe cele la picătură, fiind oarecum mai exacte decât cele de hârtie Personal folosesc testele JBL, dar există și alte firme producătoare (Tetra fiind un exemplu) JBL 246 Sursa: Autor: stefanp Carbonul este un macronutrient absolut necesar plantelor, ele fiind alcătuite în proporție de 40% din acest element în principiu plantele își asigură necesarul de carbon prin absorbția bioxidului de carbon (CO2) la nivelul frunzei, ce va fi prelucrat cu ajutorul luminii prin procesul de fotosinteză, păstrându-se carbonul iar oxigenul fiind eliminat (și astfel apare perlarea plantelor) Mai departe se vor forma zaharuri (glucoză) ce vor fi utilizate la creșterea plantei Carența de carbon se va manifesta printr-o creștere lentă, frunze transparente cu depozite albicioase și de dimensiuni mici Plantele acvatice extrag bioxidul de carbon prin trei căi Una din ele este la nivelul rădăcinilor, unde se absoarbe CO2-ul rezultat din descompunerea materiilor organice; în acvariu însă nu este o metodă foarte eficientă, deoarece majoritatea dintre noi sifonăm substratul și încercam să păstrăm o curățenie cât mai bună O altă cale este absorbția gazului din aer, valabil pentru plantele de suprafață Iar cea de-a treia și cea mai eficientă este absorbția bioxidului de carbon dizolvat în apă Acesta ajunge în masa apei prin dizolvare la nivelul suprafeței (CO2-ul este un gaz foarte solubil; aceasta este însă și un dezavantaj deoarece poate ieși la fel de ușor din apă odată cu agitarea prea puternică a suprafeței acesteia, curenți puternici de apă, oxigenare puternică) și prin introducerea lui cu o instalație de CO2 (instalație extrem de necesară în cazul unui acvariu plantat mai intens, deoarece cantitatea dizolvată în mod natural nu acoperă necesarul plantelor) 247 Pe lângă dizolvarea în apă, bioxidul de carbon reacționează formând acid carbonic (H2CO3) Acest acid disociază, rezultând hidrogen și bicarbonat (HCO3) Hidrogenul apărut va duce la acidifierea apei și implicit un pH mai mic Astfel se explică scăderea pH-ului odată cu introducerea de CO2 în acvariu în ceea ce privește cantitatea ideală de CO2 în acvariu (în apa din acvariu), recomandările sunt relative și prezintă valori variate în general se recomandă un nivel de 20 ppm (part per milion), însă eu încerc să mențin în acvariile mele un nivel de 30-40 ppm CO2 Excesul de CO2 nu dăunează plantelor, ba chiar ajută la obținerea unei ape ușor acide, cu un pH mai mic, preferat de majoritatea plantelor Trebuie însă să avem grijă în același timp și la viețuitoarele din acvariu: pești, creveți (ce sunt foarte sensibili din acest punct de vedere) și melci, bioxidul de carbon fiind un gaz toxic și letal în concentrații ridicate Odată cu dezvoltarea acvaristicii au apărut și alte metode de adiție a carbonului în acvariu, precum fertilizanți lichizi de tipul easy carbo sau flourish excel (ce adaugă carbon, nu CO2) Aceste metode însă NU înlocuiesc adăugarea bioxidului de carbon printr-un sistem de adiție CO2, pentru că după cum spuneam în alt articol, cele două metode de adiție se completează, planta utilizând căi diferite pentru a le folosi în încheiere, putem afirma cu tărie că rolul CO2 în acvariu este crucial, acesta fiind un element de nelipsit în orice bazin și un detaliu căruia trebuie să îi acordăm mare interes pentru a obține plante sănătoase și frumoase 5 Substratul în acvariu Sursa: Link către articol Autor: stefanp Substratul în acvariu este unul dintre cele mai importante elemente ale bazinului Practic este baza de la care pornim întreg acvariul, având atât funcție de decor, cât și ancorare și nutriție a plantelor și suport pentru bacteriile necesare funcționării normale a întreg ansamblului Voi vorbi mai mult despre substratul într-un acvariu plantat, căci acesta este segmentul pe care îl practic într-un bazin plantat, substratul este de două feluri: inert și fertil 248 Numit și pietriș, acesta este stratul ce asigură ancorarea plantelor prin rădăcinile lor Este de asemenea un punct foarte important în designul acvariului în ansamblul său Poate fi atât natural cât și făcut artificial, având o gamă variată de culori, de la alb, la maro, roșcat și până la negru Culoarea pietrișului se alege în principal în funcție de gusturile acvaristului, dar și în funcție de elementele de decor folosite în acvariu (în funcție de culoarea lemnului sau a rocilor folosite pentru hardscape) De asemenea putem lua în calcul și contrastul ce poate fi creat între substrat și plantele ce le creștem (spre exemplu un contrast oferit de un substrat negru și o plantă roșie) De asemenea peștii vor fi mai în largul lor într-un acvariu cu un pietriș mai închis la culoare Pe de altă parte, se pot folosi două culori diferite pentru a crea „efectul” de plajă, sau de cărare Revenind la rolul de a ancora plantele, trebuie menționat faptul că substratul trebuie să aibă o grosime suficientă încât plantele să își poată dezvolta un sistem radicular puternic, eliminând astfel riscul de „pleca la plimbare” prin bazin In general se recomandă o grosime de 4-5 cm în fața bazinului, crescând la 7-8 cm în spate, pentru a crea efectul de adâncime, de perspectivă Insă în cazul unui substrat ușor, precum JBL Manado, acest strat poate fi chiar mai gros, pentru a putea planta mai adânc Un alt aspect important ce trebuie luat în calcul este granulația substratului într-un acvariu plantat se recomandă o granulație între 1-2-3, maximum 4 mm Un substrat prea fin va duce la crearea unor zone anaerobe, cu acumulare de gaze toxice, circulația apei prin acesta fiind deficitară, iar lipsa de oxigen va duce într-un final la moartea rădăcinilor plantelor Am văzut și acvarii plantate cu un substrat mai fin, nisipos, acesta însă necesitând o sifonare constantă și atentă La celălalt pol, o granulație prea mare va crea spații între bobițele pietrișului, spații în care se va acumula detritus, acesta viciind apa O altă problemă apare când se folosește un substrat fertil sub pietriș, acesta putând să iasă la suprafață prin spațiile mai sus amintite Nu se amestecă granulații diferite, deoarece în timp, bobițele cu granulație mai mică se vor „scufunda” și vor ajunge la baza stratului Granulația de 1-2-3 mm va asigura un spațiu optim pentru circulația apei, ce va aduce nutrienți și oxigen necesare dezvoltării unor rădăcini sănătoase De asemenea se recomandă ca bobițele de pietriș să aibă o formă rotunjită, fără margini tăioase, pentru a nu răni peștii (mai ales cei care își petrec timpul pe substrat, precum Corydoras, Hoplo, Ancistrus s a ) O altă funcție foarte importantă a substratului este aceea de suport pentru bacteriile implicate în ciclul azotului sau ciclul fosfatului, acesta fiind un mediu cu o suprafață mare disponibilă pentru colonizare, contribuind enorm, împreună cu filtrarea, la menținerea calității apei Din această cauză, când startați un bazin nou, chiar dacă ați păstrat filtrele de la setupul precedent, este bine să așteptați o perioadă până introduceți stocul viu, lăsând astfel timp pietrișului pentru a fi colonizat cu bacterii Există diverse variante pentru substratul inert, de la produse găsite în comerț special pentru acvarii precum JBL Manado, Aquamedic Volcanit și altele, până la pietrișul autohton din albia râurilor în cazul pietrișului colectat de noi din natură este important să efectuăm testul cu oțet, pentru a ne asigura că acesta nu este calcaros, crescând astfel duritatea apei Testul este simplu, se ia o mână de pietriș peste care se toarnă oțet, dacă este calcaros, veți 249 auzi un „sfârâit” și veți vedea că apar bule la contactul oțetului cu pietrișul, caz în care acel pietriș trebuie evitat JBL Manado Până acum eu am lucrat cu JBL Manado, un substrat bun după părerea mea, cu o culoare naturală, poros, ce absoarbe în timp nutrienți, ducându-i la rădăcina plantei Dezavantajul acestuia este greutatea mică, lucru ce împiedică formarea unor vai/dealuri, deoarece în timp se va nivela De asemenea, dacă nu se plantează mai adânc, există riscul că planta să iasă din substrat atunci când încă nu și-a format rădăcinile Am mai folosit de asemenea pietriș vulcanic, de asemenea un substrat bun, poros, ce nu mai prezintă dezavantajul Manado-ului, fiind mai greu Aqua Medic Volcanit Acesta este stratul bogat în nutrienți (diverse micro și macroelemente), ce asigură nutriția plantei la nivelul rădăcinii Din punctul meu de vedere substratul fertil este de un real folos în acvariile plantate, este un substrat ce face diferența în ceea ce privește aspectul unor plante, ce arătă cu mult mai bine atunci când au nutrienți la rădăcină 250 Un exemplu de asemenea plantă este Proserpinaca palustris, o plantă ce am văzut-o în acvarii doar cu substrat inert, având dimensiuni mult mai reduse ale frunzei, o tulpină mai firavă și culori mai puțin intense O diferență clară din punctul meu de vedere Un exemplu de Proserpinaca în substrat fertil puteți să vedeți mai jos De asemenea, un alt avantaj al substratului fertil (doar o supoziție de a mea), este acela în care să presupunem că dintr-un motiv sau altul, fertilizarea în coloana de apă este întreruptă pentru o perioadă de timp (spre exemplu plecați de acasă și nu aveți pe cine lăsa să îngrijească acvariul) In cazul unui substrat inert, plantele depind în totalitate de fertilizanții administrați în apă, pe când într-un substrat fertil, plantele pot procura nutrienți prin rădăcină, chiar dacă în apă fertilizarea a fost întreruptă o perioadă Trebuie menționat însă și faptul că acest substrat fertil prezintă și un dezavantaj, acela că unele dintre ele tulbură apa atunci când substratul este deranjat mai în adâncime, cum ar fi cazul unor replantări, când scoatem rădăcini din substrat Acest substrat fertil fiind practic un fel de pământ, amestecat cu nisip (precum JBL Aquabasis), odată scos la suprafață, va tulbura apa, precum un nor de praf în aer Insă această tulbureală dispare destul de rapid, mai ales dacă suplimentăm filtrarea cu un material fin, gen perlon, pentru câteva ore Un altă dezavantaj este că acest substrat fertil nu ține la nesfârșit în câțiva ani, în funcție de calitatea substratului și de masa de plante din bazin, va seca, nutrienții fiind consumați în acest caz, soluția este în general, resetarea bazinului (deși există soluții de revigorare, precum bile fertilizante ce se introduc în substrat) Pe de altă parte însă, puțini dintre noi țin un acvariu cu același design mai mult de un an, un an și ceva, urmând oricum un reset datorită dorinței de a crea alt peisaj Există diverse substraturi fertile în comerț, începând de la cele mai ieftine precum JBL Aquabasis sau JBL Florapol și terminând cu cele mai scumpe, precum Dennerle sau ADA 251 JBL Aquabasis Eu am folosit până acum JBL Aquabasis și Florapol, substraturi bune, în care am crescut plante frumoase (printre care Rotala macrandra, Rotala walichii, Proserpinaca palustris), în ciuda prețului destul de mic Am văzut de asemenea bazine foarte frumoase, în care au crescut și tonine, dar și alte plante pretențioase, cu substrat JBL Florapol Așadar, recomand oricui acest substrat, fiind foarte accesibil Așadar, înainte de a porni un acvariu, gândiți-vă bine ce design vreți să adoptați, ce pretenții veți avea de la el și ce plante veți dori să creșteți Puneți toate acestea în balanță, ÎNAINTE de a porni setupul, căci după aceasta, nu prea mai aveți cum să modificați și veți regreta 252 Sursa: Autor: stefanp Ați auzit cu toții despre teste de apă pentru acvariu, unii le recomandați, alții le respingeți Voi scrie câteva rânduri despre ele și cât de utile cred eu că sunt Există în principiu două tipuri de teste folosite în acvaristică Un tip este testul la hârtie, care se înmoaie în proba de apă iar mai apoi virând către o culoare ce reprezintă o anumită valoare Sunt practic acele teste ce le-am văzut cu toții în școală, la ora de chimie Eu personal nu le-am folosit în acvariu, majoritatea lumii zicând că nu sunt tocmai exacte Al doilea tip de teste de apă sunt cele cu reactivi, sau „la picătură” Acestea vin în cutie cu un recipient în care se pune apă de testat, peste care se adăugă un anumit număr de picături din reactivul respectiv, sau în alte cazuri, o cantitate prestabilită de praf (când reactivul se află într-o formă solidă) Urmarea este aceeași ca și la testul de hârtie, proba virează spre o anumită culoare pe care o citim cu ajutorul scalei cumpărată odată cu testul JBL TESTLAB test ни Й UE РИ & b: U ГО- CȚ- ni ’febi iriîfcR 1 ia: EL» ЛАгііЭД MW Йммияйі Ir» m Cele mai cunoscute teste în acvaristica de apă dulce sunt pentru: pH, NH4, NO2, NCV кН, gH, Fe, PO4, Cu Cred cu tărie că aceste teste sunt extrem de utile, atât pentru începători cât și pentru cei mai avansați, variind de la caz la caz Spre exemplu, pentru un începător ar fi utile testul de pH (asta dacă nu are deja un pH-controller; pentru a afla valoarea apei de la robinet, astfel încât să afle ce pești și plante ar 253 putea crește), testele pentru amoniac și nitriți (NH4, NO2; pentru a putea urmări ciclarea acvariului și eventualele deciclări ale bazinului) De asemenea pentru cineva ce abia începe să „se joace” cu fertilizarea macro, testele pentru nitrați și fosfați (NO3, PO4) sunt foarte utile, pentru a putea menține niște valori constante, țintite Testul de fier este de asemenea util într-un acvariu plantat Toate acestea din urmă ne ajută și atunci când plantele suferă, existând un dezechilibru între nutrienții din acvariu (nu includ aici acvariștii „bătrâni”, cu un ochi foarte format ce pot să identifice o problemă doar dintr-o privire Nu în ultimul rând, teste pentru duritatea apei (кН și gH) sunt utile pentru a afla dacă avem condițiile necesare pentru unele plante sau chiar pești Testul pentru Cu e util mai ales pentru cineva care crește nevertebrate (creveți, melci) deoarece acestea sunt extrem de sensibile la cupru Dacă ar fi să numesc cele mai necesare teste pentru un acvarist începător, ar fi cam așa: NH4, NO2, poate și pH După care, odată cu începerea fertilizării (presupunând că vorbim despre un bazin plantat) adaug și NO3, PO4 și Fe Personal le am cam pe toate cele enumerate mai sus, în afară de Cu Pe unele le-am folosit mai des, pe altele mai rar, însă toate mi-au fost de folos la un moment dat Deși sunt scumpișoare (înjur de 40 RON fiecare test JBL), susțin că sunt utile Există mai multe firme producătoare de teste de apă: JBL, Tetra, Sera, Salifert, Seachem s a , cu prețuri ce variază de la o firmă la alta Sursa: Autor: stefanp După ce am discutat despre rolul bioxidului de carbon în acvariu, a venit momentul să vorbim și despre instalația de CO2 și din ce este formată aceasta Instalația de CO2 este sistemul prin care se introduce bioxid de carbon sub presiune, în apa acvariului, după ce gazul a fost în prealabil „mărunțif’ Folosirea unui astfel de sistem este extrem de eficientă și în același timp comodă 254 Printre avantajele instalației pentru C02 putem enumera: adiție constantă și programabilă; atingerea concentrației exacte de bioxid în apă și menținerea acesteia; timp lung de folosire între încărcări (în funcție și de mărimea buteliei); sigură pentru viețuitoarele din acvariu; sigură pentru acvarist (atât timp cât reviziile sunt la zi) în continuare voi vorbi pe rând despre fiecare componentă ce face parte din instalația de CO2: 1 Butelia Este recipientul în care se stochează bioxidul de carbon și este făcută din aluminiu sau oțel, având în interior un strat ce protejează împotriva acțiunii corozive a bioxidului în partea sus prezintă un robinet pe care se racordează reductorul de presiune, robinet ce prezintă și o supapă de supra-presiune (supapa ce se deschide în cazul în care presiunea din interiorul buteliei crește prea mult) Presiunea normală într-o butelie este înjur de 50-60 de bari, însă aceasta rezistă și până la valori de 250 de bari (în mod normal însă supapa de presiune nu rezistă până la această valoare și va „sări” eliberând presiunea) Buteliile trebuie să fie verificate periodic la o stație de profil, care va garanta funcționarea fără probleme pentru un anumit număr de ani Această verificare presupune printre altele o inspecție vizuală pe exterior, o inspecție în interiorul buteliei prin intermediul unei camere video și schimbarea robinetului 2 Reductorul de presiune Este cel care reduce presiunea care iese din butelie cu 50-60 de bari și o aduce la o valoare mult mai scăzută, înjur de 1-2 bari, pentru a putea fi introdus în acvariu într-un ritm destul de lent încât să nu ucidă viețuitoarele iar butelia să se epuizeze prea rapid 255 Reductorul vine cu două ceasuri ce indică presiunea din butelie și presiunea la ieșirea de după reducție și se înfiletează pe butelie Atenție la O-ringul de cauciuc ce folosește la etanșeizare Se recomandă folosirea unor O-ringuri de cauciuc rezistent la CO2, deoarece acesta din urmă este coroziv De asemenea mai prezintă două reglaje, unul grosier pentru a atinge o presiune de lucru și unul fin, pentru a regla exact cantitatea de bioxid ce intră în acvariu împreună cu butelia, acest reductor este o unealtă indispensabilă, fără de care instalația nu poate funcționa Se folosește pentru a măsura cantitatea de bioxid de carbon ce intră în bazin (bule pe secundă) Este util în cazul lipsei unui pH-controller, însă dacă acesta există în instalație, numărătorul nu mai este necesar 256 Este unealta ce „sparge” bulele de C02, facându-le mai fine și amestecându-le cu apa, astfel fiind mai ușor de absorbit de către plante Există reactoare interne (ce se plasează în acvariu) sau externe, ce se folosesc pe furtunul de retur al filtrului extern La fel și difuzoarele pot fi interne sau externe Reactor CO2 DIY Există mai multe modele pe piață, nu voi insista asupra fiecăruia Personal recomand pentru acvariile mai mari de 100 de litri un reactor extern (ce poate fi bricolat și în casă) 257 deoarece este mai eficient (în funcție și de materialul ce este pus în reactor) și nu ocupă loc în bazin Pentru un acvariu mic însă, un difuzor cu pastila ceramică este foarte ok 5 Electrovalva Electrovalva este cea care permite sau împiedică gazul în drumul său către acvariu Este construită din aluminiu sau cupru și se conectează la priză cu ajutorul unui cablu cu ștecher Când primește curent, valva se deschide și permite gazului să treacă; atunci când sursa de curent este oprită, valva se închide, oprind astfel bioxidul să mai ajung în bazin Poate fi folosită cu o priză programabilă sau cel mai bine cu un pH-controller 6 PH-controllerul Controllerul este „creierul” instalației dacă îmi permiteți această comparație După cum am discutat deja într-un articol, CO2-ul modifică pH-ul apei Cu ajutorul unei sonde, pH-controllerul citește valoarea pH-ului din apă, oprind adiția de bioxid (cu ajutorul 258 electrovalvei) atunci când pH-ul scade sub o valoare setată în prealabil și pornește din nou adiția când valoarea pH-ului crește peste cea setată în controller Există diverse modele, unele mai rudimentare, altele cu mai multe funcții incluse și cu aspect mai atrăgător Funcția principală rămâne însă cea de a măsura pH-ul și a controla adiția bioxidului 5 Acestea fiind spuse, recomand cu căldură acvariștilor să achiziționeze o asemenea instalație, fiind extrem de utilă pentru acvarist E drept că e o achiziție destul de costisitoare, dar banii pot fi strânși în timp și mai există și varianta second-hand 259 Sursa: Autor: stefanp pH-controllerul este unealta care completează o instalație CO2, este unealta care automatizează adiția gazului în acvariu și în același timp o controlează pentru a menține o serie de parametri setați de noi Deși nu este o unealtă obligatorie în ceea ce privește mentenanța unui acvariu plantat, aș spune că este una extrem de utilă și care își merită investiția pe deplin După ce am încercat diverse controllere, cu care am lucrat ok, însă într-un final mi-au lăsat anumite nemulțumiri, am decis să trec la ceea ce auzisem a fi controllerul de top și anume Dennerle pH-Controller Evolution DeLuxe îl folosesc deja de un an de zile, astfel încât mi-am format o părere destul de solidă despre acest ph-controller în cele ce urmează va voi face o descriere a acestuia, împreună cu o serie de considerente personale 260 Folosul unui pH-controller, la modul general vorbind, este de a menține o valoare constantă a pH-ului în acvariu, prin controlarea adiției de CO2 din butelie Astfel noi setăm valoarea de pH pe care dorim să o menținem în bazin, iar controller va permite introducerea gazului în apă până când această valoare este atinsă In momentul în care pH-ul scade sub valoarea dorită de noi, controllerul va opri automat adiția de gaz, urmând să o pornească atunci când pH-ul se va ridica deasupra valorii setate In funcție de histerezis-ul setat, un controller cu o sondă de calitate poate menține o valoare a pH-ului în limitele a 0,01 grade Dennerle pH-Controller Evolution DeLuxe este unul dintre aceste controllere ce permite o asemenea constantă Avantajul unui ph-controller se extinde atât asupra plantelor cât și a vietăților din acvariu (pești și nevertebrate) Va asigura o concentrație constantă de CO2 pentru plante, iar pH-ul menținut stabil este un aspect extrem de important în ceea ce privește apariția algelor; de asemenea vă preveni o intoxicare accidentală a peștilor cu CO2 Acum vom descrie pe componente sistemul Dennerle pH-Controller Evolution DeLuxe Primul component al acestuia este controllerul în sine Acesta este „creierul” sistemului, cel în care introducem valorile dorite și care asigură controlul adiției de gaz 261 1 Ecranul de afișare a valorii pH-ului din acvariu Va clipi atunci când valoarea diferă cu mai mult de 0,5 grade (+/-) față de valoarea setată de noi 2 Butonul pentru setarea valorii pH-ului 3 Creșterea valorii setate 4 Scăderea valorii setate 5 Indicator pentru adiția de CO2: atunci când ledul este aprins înseamnă că se introduce gaz în acvariu 6 Reminder pentru calibrarea sondei: atunci când ledul este aprins înseamnă că sonda trebuie recalibrată 7 Setare automată: se apasă butonul după care se introduce valoarea кН-ului din acvariu Controllerul va calcula automat valoarea de pH corespunzătoare кН-ului și va seta sistemul 8 Histerezis: diferența cu care odată depășită valoarea setată a pH-ului va fi activată sau dezactivată adiția de CO2 (ex : dacă histerezisul este setat pe 0,01, iar valoarea pH-ului dorită de noi este 6,7, atunci când pH-ul scade sub 6,69 adiția de CO2 va fi oprită; când crește peste 6,71, adiția va fi pornită) 9 Butonul pentru calibrarea sondei în soluție cu pH = 4 10 Butonul pentru calibrarea sondei în soluție cu pH = 7 11 Butonul pentru activarea sau dezactivarea alarmei acustice 12 Butonul de dimmare a luminozității afișajului 13 Indicator pentru activarea sau dezactivarea protecției pentru copii (blocarea tastaturii) Se apasă butonul de dimare și cel pentru setarea valorii pH, simultan, iar tastatura se va bloca Pentru deblocare se apasă aceeași combinație de taste încă o dată Următorul component al instalației este unitatea de operare (power unit) 262 în partea stângă se observă slotul de conectare a mufei sondei de pH în dreapta se află slotul pentru conectarea mufei controllerului (componenta de mai sus) Iar în mijloc este priza pentru electrovalvă De asemenea mai putem observa tot în partea din dreapta siguranța Următorul și ultimul component al Dennerle pH-Controller Evolution DeLuxe este sonda ce măsoară efectiv valoarea pH-ului apei Aceasta se conectează prin intermediul mufei BNC la power unit-ul de mai sus, după care se introduce în acvariu fixată pe un suport (electrode holder) Sonda va citi valoarea pH-ului și o va transmite mai departe controllerului Aceasta conține un electrod în vârf, iar înăuntru un gel Sonda nu este reîncărcabilă, astfel încât după o perioadă trebuie înlocuită Dennerle susține că sonda va funcționa corect între 12 și 24 luni, cu o medie de 18, în funcție de modul de îngrijire al acesteia (calibrare regulată, ferită de intemperii sau lovituri) Pachetul Dennerle pH-Controller Evolution DeLuxe mai conține de asemenea soluțiile pentru calibrare și un flacon cu apă distilată; o stație de calibrare și un suport pentru sonda Le puteți observa în imaginile de mai jos Instalarea acestui sistem este destul de simplă Se montează controllerul propriu-zis lângă acvariu (cu ajutorul suportului de montare), după care se conectează la power-unit Se introduce sonda în bazin cu ajutorul suportului, după care se conectează la rândul ei la power-unit După care power-unitul se introduce în priză iar controllerul pornește La prima utilizare a acestuia, controllerul va afișa pe display un „E” ce indică necesitatea calibrării sondei 263 Calibrarea este de asemenea un proces relativ simplu Se fixează stația de calibrare pe peretele acvariului și se introduc soluțiile cu pH 7 și 4 și apa distilată (în camerele destinate; soluțiile trebuie să fie la temperatura camerei, 20-25 grade Celsius) Electrodul se clătește cu apă distilată după care se introduce în soluția cu pH 7 Se așteaptă aproximativ un minut după care se apasă butonul „pH 7”, moment în care pe ecran va apare „E 7” După ce calibrarea în acest punct a luat sfârșit, ecranul va afișa valoarea „7,00”, iar ledul din dreptul butonului „pH 4” se va aprinde Clătim electrodul din nou cu apă distilată și îl introducem în soluția cu pH 4 Așteptăm aproximativ un minut până când valoarea pH-ului nu mai variază și apăsam butonul „pH 4” In acest moment pe ecran apare „E 4”, iar la sfârșitul calibrării va fi afișată valoarea „4,00” și ledul se va stinge în acest moment calibrarea a luat sfârșit iar controllerul poate fi folosit Urmează să setăm valoarea dorită a pH-ului Apăsăm butonul „pH” și cu ajutorul săgeților „+” și setăm valoarea dorită Atunci când valoarea actuală a pH-ului este mai mare decât valoarea setată, ledul indicator pentru CO2 este aprins, iar electrovalva este deschisă permițând adiția de CO2 Când valoarea scade sub cea setată, ledul se va stinge iar valva va fi oprită, oprind de asemenea introducea gazului în acvariu De asemenea putem folosi funcția auto, unde vom introduce valoarea кН-ului, iar controllerul va calcula automat pH-ul recomandat Funcțiile speciale introduse în Dennerle pH-Controller Evolution DeLuxe, sunt următoarele (câteva în plus față de precedentul Dennerle pH-Controller Evolution): > setare automată a pH-ului > hysteresis reglabil: cu valorile 0,01; 0,05; 0,1; 0,15 și 0,2 (valoarea recomandată și setată din fabrică este 0,1) > reminder automat pentru calibrare > atenționare grafică și sonoră în cazul în care valoarea pH-ului diferă cu 0,5 (+/-) față de cea setată > dimmarea display-ului > blocarea tastaturii Precum spuneam un pH-controller nu este un accesoriu obligatoriu într-un acvariu plantat, însă te scutește de verificarea regulată a pH-ului pentru a-1 menține constant și previne intoxicarea accidentală a vietăților din bazin De asemenea este mult mai precis decât am putea noi controla manual adiția de CO2 După ce am folosit un an Dennerle pH-Controller Evolution DeLuxe, mă pot declara foarte mulțumit de acesta și îl consider superior față de celelalte controllere folosite în trecut Este cu siguranță controllerul pe care îl voi folosi de acum înainte pentru acvariile mele Vi-1 recomand și vouă cu căldură, nu veți regreta investiția 264 Sursa: Autor: stefanp După cum spuneam în articolul precedent despre încălzirea în substrat, vă voi descrie și un asemenea sistem Un încălzitor de substrat despre care am citit de bine, produs fiind de una din firmele de top din acvaristică și pe care l-am achiziționat recent, este Dennerle Duo mat Evolution DeLuxe Duomat Evolution DeLuxe este un controller complex ce măsoară temperatura apei acvariului prin intermediul unui senzor de temperatură și controlează atât încălzirea substratului prin intermediul cablurilor de substrat cât și încălzirea apei prin intermediul încălzitorului clasic Acest lucru asigură după cum spuneam în articolul anterior formarea curenților de convecție ce determină circulația apei prin substrat și aducerea nutrienților la nivelul rădăcinilor plantelor, prevenind sindromul „cold feet” Primul și cel mai important component al acestui sistem de încălzire în substrat este controllerul Este componenta care analizează datele și trimite diverse comenzi sistemului 265 1 Display: afișează temperatura din acvariu și alte informații Clipește atunci când temperatura apei diferă cu mai mult de 3 grade Celsius (în plus sau minus) față de temperatura setată 2 Butonul pentru setarea temperaturii Se apasă după care se setează cu ajutorul butoanelor „+” și 3 Creșterea unei valori setate 4 Micșorarea unei valori setate 5 Indicator al funcționării încălzirii în substrat - când ledul este aprins, cablurile sunt încălzite 6 Indicator al încălzitorului de apă - când ledul este aprins încălzitorul este în funcțiune 5 7 Modul de vară (summer mode) - se apasă butonul pentru a porni acest mod (ledul se aprinde), se apasă din nou pentru a opri (ledul se stinge) 8 Modul de noapte (night-time mode) - pentru a porni această funcție se apasă butonul după care se setează valoarea în grade cu care să scadă temperatura apei pe timp de noapte (cu ajutorul butoanelor „+” și maximul 3 grade Celsius); apoi se setează ora de la care funcția să pornească Pentru a opri modul de noapte se apasă butonul și apoi se setează diferența de temperatură la 0 grade Celsius 9 Ora - se apasă butonul și ora setată apare pe display; se modifică cu ajutorul butoanelor „+” și 10 Alarma sonoră - se apasă butonul pentru activare; pe lângă ecranul care clipește se va auzi un bip sonor intermitent 11 Dimare - se apasă butonul și se setează luminozitatea display-ului cu ajutorul butoanelor „+” și 266 12 Led indicator pentru blocarea tastaturii - pentru a bloca tastatura (spre exemplu atunci când aveți copii în casă) apăsați în același timp butonul de dimare și butonul „C” (numărul 2); un led se va aprinde atunci când tastatura este blocată, iar la apăsarea unei taste display-ul va afișa mesajul „SAF” Următoarea componentă a sistemul este unitatea de operare (power unit) în stânga se poate observa mufa de conectare a senzorului de temperatură și siguranța pentru alimentarea cablurilor de substrat în dreapta se conectează mufa controllerului propriu-zis și siguranța pentru alimentarea încălzitorului de la nivelul apei Ștecherele pentru cele două încălzitoare se conectează în prizele de la mijlocului unității (pentru substrat stânga, pentru apă dreaptă) Senzorul de temperatură trebuie plasat în acvariu deasupra substratului, într-un loc unde circulația apei este bună Arată cam așa: Cablurile pentru încălzire sunt izolate cu un material siliconic și operează la un voltaj scăzut, de 12 V, pentru siguranța acvaristului Sunt formate din două părți, una care se încălzește efectiv și stă în substrat și alta care nu se încălzește, partea ce iese din substrat și din acvariu Acestea se conectează la un transformator care la rândul lui este alimentat la unitatea de control despre care am vorbit mai sus 267 Cablurile se prind de sticlă de fund a bazinului prin intermediul unor ventuze ce vin la pachet cu sistemul Se formează niște spire ce trebuie să fie la o distanță de 8-12 cm una de alta, plasate uniform pe toată suprafața acvariului, pe lățime Aceste componente se conectează între ele conform celor spuse mai sus iar Duomatul se conectează la priză Pentru a seta temperatura dorită se apasă butonul „C” (care începe să licărească) și cu ajutorul butoanelor „+” și setăm valoarea pe care o dorim în acvariul nostru Temperatura la termostatul încălzitorului de apă trebuie setată cu două grade mai mult față de temperatura setată în Duomat, pentru a evita ca primul să se oprească înainte de a primi această comandă de la controller Exemplul de funcționare a controllerului (conform Dennerle) este următorul: Să presupunem că setăm temperatura dorită la 25 grade Celsius, iar apa are temperatură de 24 grade Celsius In acest moment controllerul activează atât încălzitorul de substrat cât și cel de apă, până se ajunge la temperatura setată (25 grade) Când această temperatură este atinsă, încălzirea la nivelul apei este închisă și rămâne doar cea din substrat Dacă va fi nevoie (temperatura nu poate fi menținută și scade sub 24,5 grade Celsius), controllerul va porni alternativ încălzitorul de apă (încălzitorul în substrat rămâne activ în tot acest timp) In cazul în care temperatura crește peste 25,5 grade, încălzitorul din substrat se va opri pentru perioade alternative de timp Este menționat însă că încălzitorul din substrat va avea întotdeauna prioritate față de cel din apă, tocmai pentru a favoriza formarea acelor curenți de convecție despre care am vorbit Modul de vară (summer mode) Pe timpul verii după cum tot am observat temperatura în acvariile noastre crește peste nivelul dorit de noi și astfel și peste nivelul setat în Duomat In acest caz, controllerul va interveni și va încălzi cablurile pe o perioadă mai scurtă și la intervale calculate, astfel încât temperatura la nivelul apei să nu crească în plus 268 în natură, temperatura apei scade în timpul nopții datorită lipsei luminii soarelui Astfel, putem seta o oră la care controllerul intră în modul de noapte, ce durează 10 ore, timp în care Duomatul permite ca temperatura acvariului să scadă cu 1-3 grade Celsius (în funcție de cât setăm și în funcție bineînțeles și de temperatura camerei) în această perioadă cablurile se vor încălzi perioade scurte, pentru a asigura circulația curenților de apă Se recomandă ca acest mod să fie activat la o oră după închiderea lămpilor de iluminare Cam acesta este în mare controllerul pentru încălzire în substrat Dennerle Duomat Evolution DeLuxe Din punctul meu de vedere are un aspect profi dar și plăcut ochiului și în același timp ușor de utilizat Unitățile sunt construite dintr-un material plastic de calitate și vine cu garanție de 3 ani de zile (atât controllerul cât și cablurile) Este cu siguranță în gadget util însă nu obligatoriu pentru un acvariu, mai ales având în vedere și prețul destul de mare, asta probabil și datorită renumelui Dennerle în acvaristică Prețul variază (cel puțin din câte am văzut eu) de la 190 până pe la 220 euro (în străinătate, la care se adaugă și transportul), fără cabluri Care mai costă și ele câteva zeci de euro în funcție de watajul la care lucrează Edit ceva mai târziu după pornirea noului setup Cam așa arată cablurile puse în acvariu: Le-am făcut niște suporți, din sticlă, lipiți cu silicon de sticla acvariului, pentru a evita smulgerea cablului din substrat atunci când voi scoate plante (rădăcinile pot să ajungă și să se încolăcească în jurul cablului) 269 Sursa: Autor: stefanp Sonda pH este instrumentul absolut necesar atunci când vorbim de controlul automat al valorii pH-ului în acvariu Ea este cea care „citește” valorile din apă, trimițându-le mai departe către un pH controller care va analiza și decide dacă adiția de CO2 este necesară sau nu la momentul respectiv Este foarte important să folosim o sondă de calitate, pentru că aceasta să poată citi valoarea cât mai exact și să surprindă modificările din apă cât mai repede posibil 270 De aproximativ un an de zile folosesc sonda pH Dennerle (de fapt folosesc două sonde, câte una pentru fiecare acvariu), de care pot să mă declar foarte mulțumit Deși am mai folosit și alte sonde în trecut, mai economice din punct de vedere financiar, pot spune că aceasta este sonda cu care voi continua de acum înainte în acvariile mele O sondă de pH conține un electrod în vârf, o soluție de clorură de potasiu în corpul sondei (în cazul sondei Dennerle, un gel), aceasta conectându-se la controller printr-un cablu ce se termină cu o mufă BNC Sonda pH Dennerle vine cu capătul ce conține electrodul sigilat într-o soluție de clorură de potasiu, 3 molar Electrodul NU trebuie lăsat niciodată să se usuce și din această cauză în cazul în care sunteți nevoiți să păstrați sonda pentru o perioadă mai lungă în afara acvariului, va trebui să o plasați în lichid (de preferat aceeași soluție cu care vine în pachet); vă sfătuiesc astfel să păstrați sticluța în care este sigilată sonda atunci când o cumpărați Atenție mare la soluția din sticluța respectivă atunci când o manevrați, vă pot spune din experiență că atunci când intră în contact cu ochii ustură intens Atunci când cumpărați o sondă pH Dennerle va trebui să o calibrați înainte de prima utilizare Va trebui să folosiți soluții cu pH 7 și 4 (sunt recomandate soluțiile Dennerle) și apă distilată (la temperatura camerei, între 20 și 25 grade Celsius) întâi se clătește sonda în apă distilată, după care se introduce în soluția cu pH 7, unde se lasă timp de un minut După ce controllerul a recepționat valoarea de 7 sonda se clătește din nou și se introduce în soluția cu pH 4, unde va trebui de asemenea lăsată aproximativ un minut pentru stabilizare Se introduce valoarea în pH controller iar calibrarea este gata Dennerle recomandă încă o 271 calibrare după prima săptămână de funcționare, urmată de recalibrări regulate odată la 4 sau 6 săptămâni, pentru a prelungi durata de viață a sondei în ceea ce privește curățarea sondei, aceasta trebuie făcută cu un șervețel sau alt material FIN Mare atenție la vârful sondei, acolo unde se află electrodul Pentru a preveni formarea de alge pe electrod, Dennerle vine cu un suport pentru sondă ce are o protecție în partea de jos ce împiedică lumina să bată direct Durata de viață pentru sonda pH Dennerle, conform producătorului este de 12-36 luni, cu o medie de 18-24 luni Bineînțeles aceasta depinde de calibrările efectuate corect și la timp, modul de păstrare al sondei și de curățare al acesteia, duritatea apei, nivelul acizilor din apă, dacă a fost ferită de lovituri s a m d în ceea ce privește compatibilitatea, această sondă se potrivește la orice controller cu mufa BNC Dacă însă doriți un controller de o calitate pe măsura sondei, vă recomand Dennerle pH-Controller Evolution sau Dennerle pH-Controller Evolution DeLuxe în final voi sublinia câte aspecte importante în ceea ce privește întreținerea și montarea sondei: > Sonda NU trebuie niciodată lăsată să se usuce > în cazul în care sonda s-a uscat, se poate încerca o „readucere la viață” lăsând-o pentru 24 de ore într-o soluție de clorură de potasiu, după care vă trebui calibrată > Sonda nu se păstrează în apă distilată > Nu introduceți sonda complet în apă (capacul din partea de sus a sondei trebuie să fie deasupra nivelului apei) > Sonda trebuie plasată într-un loc cât mai întunecat al acvariului (pentru a preveni creșterea algelor pe electrod), dar și unde există circulație a apei > A se evita plasarea cablului sondei lângă alte cabluri sau instalații electrice; este posibil să apară interferențe cu câmpul electromagnetic format de acestea (totuși, pot spune din experiență că sonda pH Dennerle este bine izolată și deși am lampa acvariului imediat deasupra sondei, plus alte cabluri de la pompa de valuri și altele, n-am avut niciodată probleme cu valoarea citită (spre deosebire de alte sonde folosite în trecut) > Cablul nu trebuie îndoit sau prins (sub acvariu, între mobilă, în ușa dulapului acvariului) pentru că poate fi afectat Vă recomand cu încredere sonda de la Dennerle, deși mai scumpă față de altele din comerț, veți beneficia de un lucru de o calitate superioară și o veți folosi o perioadă îndelungată de timp (dacă bineînțeles va fi întreținută corespunzător) 272 Sursa: Autor: stefanp Cu toții din această breaslă am auzit de alge Sunt un fel de „bau-bau” pe care în loc să-l găsim sub pat, apare în acvariu Sunt cele de care ne ferim (cu mici excepții) însă la un moment dat, inevitabil ne întâlnim cu ele; unii dintre noi duc o luptă mai aprigă, alții sunt mai norocoși sau mai meticuloși în îngrijirea acvariului și astfel nu au probleme în acest articol am să vă împărtășesc câteva informații și idei acumulate în scurta perioadă de când sunt acvarist, câteva informații generale, scopul acestui articol nefiind descrierea fiecărei alge în parte în titlu se află trei întrebări: > de unde? - în principiu algele (prin sporii acestora) sunt omniprezente Și în apa unui acvariu proaspăt startat se vor găsi spori de alge și depinde doar de acvarist dacă le va oferi condițiile pentru dezvoltare sau nu O altă sursă de alge ar fi plantele infestate introduse în acvariu; însă am văzut colegi acvariști ce au introdus plante cu alge în bazine, dar condițiile acestora fiind impecabile, algele de pe plantele respective au bătut în retragere pentru că într-un final să dispară > când? - Algele pot să ne „lovească” în orice moment al vieții unui bazin, dacă nu suntem atenți și scăpăm frâiele din mână Bineînțeles se pot observa perioade mai susceptibile pentru apariția algelor, precum perioada de start sau ciclarea acvariului 273 > de ce? - Aceasta este o întrebare dificilă fiecare bazin vine cu un răspuns diferit, fiecare bazin fiind diferit la rândul lui Unele alge au cauze bine stabilite, în timp ce în alte cazuri nu se poate stabili o cauză exactă Am întâlnit unele ipoteze cum că dacă nu fertilizezi în acvariu, atunci nu se vor dezvolta alge Acest lucru este FALS Trebuie știut faptul că nutrienții nu apar doar din fertilizarea introdusă de noi artificial Există anumite cicluri precum ciclul azotului sau ciclul fosfatului sau altele, din care rezultă într-un final nutrienți Mâncarea introdusă în bazin și rămasă nemâncată, fecalele și urina peștilor, resturile de plante, toate se transformă rezultând într-un final amoniac, nitriți, nitrați, fosfați și altele Acestea, într-un acvariu dezechilibrat pot duce la alge, chiar dacă acvaristul nu fertilizează suplimentar, algele fiind niște organisme ce se pot dezvolta având puține resurse la dispoziție, datorită faptului că sunt extrem de adaptabile Este drept, există acvarii în care nu se adăugă nutrienți din exterior, iar algele nu apar, însă la fel de bine există acvarii cu un adaos foarte mare de nutrienți în care de asemenea algele nu apar De aici derivă faptul că bazinul trebuie să fie în ECHILIBRU Echilibru este cuvântul cheie al unui acvariu fără alge, echilibrul trebuie să fie scopul oricărui acvarist atunci când își îngrijește bazinul Se vorbește despre triunghiul de aur al acvaristicii: LUMINA - MICRONUTRIENȚI - MACRONUTRIENȚI (inclusiv carbonul din CO2) Trebuie să învățăm că între acești trei factori trebuie să existe un echilibru, fiecare dintre ei îmbinându-se Nu putem lua în calcul doar lumina și să ignorăm pe celelalte, la fel cum nu putem lua în calcul doar fertilizanții sau doar bioxidul de carbon Pe lângă acești trei piloni de bază aș mai adăuga și plantele, referindu-mă la speciile de plante pe care vrem să le creștem și la numărul (masa) lor Spre exemplu, dacă vrem să creștem diverse specii de mușchi, anubias, vallisneria sau alte plante de genul, denumite și plante easy pentru că nu necesită resurse ridicate, atunci nu va fi nevoie să avem o iluminare puternică (în general se vorbește de regula 1 W/litru; puteți citi un articol despre iluminarea acvariilor aici) și nici să dozăm prea mulți fertilizanți, sau poate chiar nu va trebui să îi dozăm deloc; în acest caz trebuie să luăm în considerare și nivelul de populare al bazinului După cum spuneam mai sus, toate resturile rămase se vor transforma în nutrienți; în cazul acvariului cu plante easy acei nutrienți este posibil să mulțumească necesarul acestora Pe de altă parte însă, un acvariu plantat în proporție de înspre 100%, cu plante cu cerințe ridicate va necesita o iluminare adecvată, mai puternică și un adaos de nutrienți fiindcă producția proprie a bazinului nu satisface nevoile De asemenea trebuie menționat faptul că iluminarea este un factor foarte important, în funcție de care ajustăm și ceilalți doi factori Odată cu o lumină puternică plantele vor fi forțate să facă fotosinteză Pentru a face fotosinteză au nevoie de nutrienți pentru a-și forma zaharurile și substanțele necesare creșterii Prin urmare odată cu lumina puternică și cantitatea de fertilizanți și CO2 va trebui să fie mai mare, pentru a susține planta ce primește semnalul de creștere La fel funcționează și în direcția inversă: dacă iluminarea bazinului este mai redusă, cantitatea de fertilizanți trebuie scăzută, pentru că planta face mai puțină fotosinteză și prin urmare nu va consuma nutrienții introduși de noi în bazin Există câteva cauze cunoscute și general acceptate a fi cauzatoare sau favorizante în apariția algelor 274 Perioada de startare a unui acvariu este una foarte sensibilă, din două motive Unul este acela că bazinul încă nu și-a pornit toate procesele biologice și chimice necesare funcționării corecte; astfel apar valorile crescute ale amoniacului, nitriților și nitraților; de asemenea plantele nu sunt adaptate la noile condiții și nu „lucrează” la capacitate maximă și nici masa de plante nu este la fel de mare Al doilea motiv din care această perioadă este sensibilă, este acvaristul însuși; mai ales acvaristul începător nu are răbdarea necesară pentru ca ciclul azotului să se completeze, adăugă pești și de multe ori adaugă prea mulți pești, crescând astfel cantitatea de nutrienți din apă; de asemenea se întâmplă să folosească prea multă lumină pentru plantele neadaptate încă Eu unul am pornit întotdeauna bazinul cu aproximativ jumătate din capacitatea lămpii (grosier vorbind înjur de 0,5 W/litru), pentru o perioadă de 6 ore/zi In timp am crescut atât intensitatea luminii cât și durata de iluminare, adaptat și cu creșterea plantelor și în același timp am ajustat și cantitatea de fertilizant Astfel n-am avut niciodată probleme cu algele la startarea bazinelor Credeți-mă că merită să aveți un pic de răbdare la început, pentru că va scăpa de multe neplăceri mai târziu Trebuie știut faptul că pentru a absorbi nutrienții plantele necesită curenți în apă care să aducă acei nutrienți la nivelul frunzelor O apă „stătută”, necirculată va crea zone în care nutrienții „băltesc” (ca să mă exprim mai din topor) și zone în care apa este săracă în aceștia (fiind absorbiți de frunzele plantelor) Și când spun nutrienți mă refer atât la fertilizanții lichizi adăugați de noi cât și bioxidul de carbon O circulație bună a apei va asigura uniformizarea acestor nutrienți (îi va aduce înapoi în zonele sărace), asigurând prezența acestora fiecărei plante De asemenea o circulație bună a apei nu va permite nici formarea unor zone în care detritusul să se acumuleze, zone ce vor duce la creșterea concentrației de azot și fosfat, peste limitele stabilite de noi Agitarea suprafeței apei este importantă pentru oxigenarea acesteia (oxigen ce va fi mai departe „împrăștiat” în bazin prin curenții de apă despre care am vorbit mai sus) Mai ales vara trebuie să fim atenți cu acest aspect, pentru că la temperaturi ridicate cantitatea de oxigen din apă scade De asemenea agitarea suprafeței contribuie la prevenirea formării biofilmului Am întâlnit mulți acvariști începători ce nu realizează importanța bioxidului de carbon în acvariu (în speță a carbonului) După cum spuneam mai sus, CO2-ul este unul din factorii triunghiului de aur Carbonul este un nutrient ABSOLUT NECESAR plantelor și indispensabil; el ia parte la formarea zaharurilor necesare plantei pentru a crește Fără carbon plantele NU pot trăi Probabil vă veți întreba cum de există acvarii fără adaos de CO2 și în care plantele cresc, unele chiar bine Da, se poate, dar asta nu înseamnă că nu există carbon în acvariu Carbon și CO2 rezultă din reacțiile de descompunere a diverselor materii din apă, iar pentru o serie de plante cu cerințe minime și într-un acvariu low-light se poate să fie de ajuns Sau 275 vă veți întreba de unde primesc plantele carbon, în natură Păi în acest caz trebuie spus că multe dintre plante trăiesc în mediu semi-emers sau chiar emers, luând procesând bioxidul de carbon din aer Și de asemenea gazul se dizolvă în apă datorită mișcării suprafeței acesteia, bioxidul de carbon fiind un gaz foarte solubil (mai solubil decât oxigenul) Există două metode de a adăuga carbon în bazin: una prin sistemul sub presiune cu butelie, ce introduce gaz în apă, sau prin adăugarea de substanțe lichide pe bază de glutaraldehida care prin descompunere oferă carbon plantelor, aceste substanțe fiind Easy Carbo sau Flourish Excel Așadar în cazul în care plusam cu lumină sau fertilizanți însă nu asigurăm carbonul necesar, echilibrul de care vorbeam se pierde, planta nu va „lucra” corect iar algele nu vor întârzia să apară Fluctuațiile CO2-ului pot duce și ele la apariția algelor O dată pentru că ajungem în situația de mai sus, a unei concentrații insuficiente și o dată pentru că bioxidul de carbon influențează valoarea pH-ului din apă Acestea nefiind stabile, pot dezechilibra bazinul (forțând plantele să fie într-un proces continuu de adaptare (și bineînțeles împreună cu celelalte viețuitoare) și pot duce la apariția algelor Din această cauză este recomandată folosirea unui pH controller, ce va controla adiția de CO2 și nivelul pH-ului, ținându-le constante Un factor foarte important în bună funcționare a acvariului este munca de mentenanță și curățenia pe care acvaristul o face Este foarte important schimbul săptămânal de apă (personal fac un schimb de 50% în fiecare săptămână) Este foarte importantă sifonarea ușoară a substratului pentru a preveni colmatarea acestuia, formarea gazelor toxice și menținerea potențialului redox Trebuie menționat faptul că sifonarea nu trebuie făcută excesiv, în sensul că nu trebuie să sifonăm prea adânc sau foarte insistent deoarece în substrat există culturi de bacterii benefice, există riscul de a dezrădăcina plante și în cazul în care avem un substrat fertil sub pietriș, există riscul să îl aducem la suprafață Este de asemenea important să curățăm resturile de plante moarte sau resturi rezultate din tundere și este important să identificăm „zonele moarte” ale bazinului (fără circulație) unde se adună detritus și să le curățăm (odată cu îmbunătățirea circulației) Filtrarea este un element cheie într-un acvariu Ea asigură transformarea substanțelor toxice precum amoniac și nitriți, substanțe ce duc la apariția algelor și sunt toxice pentru vietățile din bazin 5 Suprapopularea este o problemă mai ales la acvariștii începători O suprapopulare va duce la creșterea cantității de deșeuri și toxine, care în cazul unei filtrări neadecvate se vor acumula 276 Cam acestea sunt elementele de bază din punctul meu de vedere Dacă am scăpat ceva, trageți-mă de ureche Dacă le veți urma, cu siguranță va fi mult mai ușor să aveți un bazin frumos Am uitat să spun că există în lumea animăluțelor de acvariu, unele ajutoare în lupta contra algelor Acestea ar fi: amano shrimp (Caridina nniltidentata), SAE (Siame se algae eater, Crossocheihis siamensis), Otocinclus affinis, melcii Neritina (Neritina sp zebra) Atenție însă, aceste vietăți doar ajută, nu și rezolvă problemele O invazie serioasă de alge nu poate fi combătută doar de pești și melci ci doar găsind și reparând cauza Sursa: Autor: stefanp în acest articol vom vorbi despre cyanobacteria, sau „blue-green algae” așa cum mai este cunoscută printre acvariști Este o așa numită algă, destul de cunoscută în hobby, ce odată apărută în acvariu poate provoca destule dureri de cap, mai ales atunci când este lăsată să se dezvolte Cyanobacteria, sau Cyanophyta, reprezintă de fapt o încrengătură de bacterii ce își obțin energia prin intermediul fotosintezei Numele, datorită culorii, provine din grecescul кѵаѵбд (kyanos) = albastru Culoarea albastră este datorată unui pigment denumit phycocyanin, folosit pentru a captura lumina folosită în procesul de fotosinteză De asemenea cyanobacteria prezintă și clorofilă de tip a (tip ce îl găsim și în plante) De altfel clorofila din plante reprezintă de fapt o cyanobacterie simbiontă, existentă într-un strămoș ancestral al acestora în ciuda numelui, aceste bacterii pot însă să prezinte și alte culori precum maro, negru sau chiar roșu Cyanobacteria reprezintă cea mai veche bacterie descoperită până acum, fiind găsite fosile cu o vârstă de 3,5 milioane de ani Este omniprezentă, atât în aer cât și în apă, astfel încât o vom găsi și în acvariile noastre, chiar dacă nu o vedem cu ochiul liber Este o bacterie fixatoare de nitrogen (folosește azotul atmosferic pentru a-1 transforma în amoniac și nitrați în substrat), fiind astfel foarte importantă în ciclul natural al azotului, extrem de folositoare pentru plante, acestea din urmă hrănindu-se cu produșii eliminați de bacterie Cyanobacteria elimină de asemenea oxigen (putem observa cu ochiul liber bule de aer între straturile formate de algă în acvariu), existând teoria cum că acestea au pornit producția de oxigen în atmosfera planetei cu multe milioane de ani în urmă în acvariile noastre, în cazul unei explozii, aceste bacterii în general unicelulare vor forma colonii, extinzându-se pe substrat, roci, lemne și plante; aceasta pătură verde albăstruie crește semnificativ de la o zi la alta și din acest motiv în cazul unei invazii trebuie să reacționăm rapid Pe lângă problema de ordin estetic, această „algă” elimină un miros neplăcut ce poate fi resimțit în jurul acvariului și de asemenea acoperind plantele poate să le sufoce, acestea murind Cyanobacteria poate sta multă vreme în stare dormantă și să prolifereze atunci când condițiile necesare sunt îndeplinite Deși o cauză exactă nu este cunoscută, majoritatea 277 surselor enumeră următoarele posibile cauze: acvarii neîngrijite cu cantități mari de detritus și materii organice și valori ridicate ale nutrienților; un exces de lumină și mai ales o lumină cu lungimi de undă nefolosibile de către plante sau tuburi vechi, care nu mai produc o lumină adecvată datorită uzului în timp; conținut scăzut de oxigen în apă și zone de anaerobioză în substrat O altă cauză ce am întâlnit-o pe internet ar fi deficitul de nitrați în acvariu cauză pe care eu însă nu m-aș baza ținând cont că cyanobacteria își poate fixa singură azotul și de asemenea există mult mai multe surse ce acuză o concentrație de fapt prea mare de nutrienți Există mai multe metode de a lupta cu această algă în primul rând, ca în cazul oricărei alge, cea mai bună metodă este prevenția: o filtrare corectă, schimburi de apă și curățenie săptămânală adecvată, folosirea unei lumini dedicate acvaristicii Dacă totuși însă o invazie apare în acvariu, putem combate în felul următor: > curățarea manuală: aceasta algă se desprinde ușor atunci când aspirăm cu furtunul, atât de pe substrat, roci cât și de pe plante Este important ca la schimbul de apă să scoatem cât mai mult posibil din colonia de alge Dacă veți pune mâna pe aceasta veți simți că este alunecoasă, dă o senzație oarecum de gel > schimburi mai dese de apă și o curățenie adecvată cu aspirarea detritusului, curățarea frunzelor moarte s a m d 5 > filtrare mai bună > schimbarea neoanelor dacă acestea sunt vechi sau nepotrivite pentru acvaristică > reducerea programului de iluminare: această măsură are sens dacă ne gândim că cyanobacteria este fotosintetică Totuși, nu dă rezultate tot timpul Se poate proceda în felul următor: eliminare mecanică atât de mult cât se poate, după care un schimb de apă Un blackout de trei zile, după care încă un schimb de apă Am găsit referințe pe internet cum că un asemenea tratament ar avea efect > creșterea nivelului de oxigen în apă: prin aerare sau vălurirea mai puternică la nivelul luciului apei > altă soluție, însă locală, este apa oxigenată Am aplicat cu seringa apă oxigenată peste zona afectată de cyanobacteria, iar începând cu a doua zi, acel „covoraș” de alge și-a pierdut culoarea devenind în verde deschis, aproape transparent și desprinzându-se de substrat Este însă o soluție temporară Sau ar putea fi aplicată la metoda de mai sus, înainte de blackout, peste zonele curățate mecanic > fiind o bacterie, este sensibilă la antibiotice Un tratament de care multă lume este mulțumită, declarând că au scăpat definitiv de această „algă”, este acela cu eritromicină Se adaugă o pastilă de 200 mg la 40-50 litri de apă Atenție însă deoarece eritromicină va afecta și bacteriile „bune” utile filtrării în acvariu Ar trebui să testați apa în perioada de după, pentru amoniac și nitriți Cu alte cuvinte, odată puși în fața unei invazii cu cyanobacteria nu trebuie să intrăm în panică, însă trebuie să identificăm posibilele cauze și să acționăm repede, pentru a nu-i da șansa să se întindă prea mult 278 11 2 Spirogyra Sursa: Link către articol Autor: stefanp Spirogyra este o algă filamentoasă, pluricelulară din genul algelor verzi, ordinul Zygnematales, cunoscută sub numele popular de „mătasea broaștei” A primit acest nume datorită aranjamentului cloroplastelor în formă helicoidă sau spiralată Se găsește în apele dulci, cuprinzând peste 400 de specii Are un diametru de la 10 până la 100 micrometri și ajunge la câțiva centimetri în lungime Crește ca un singur fir, fără ramuri Această algă se înmulțește atât sexuat cât și asexuat Reproducerea sexuată are loc atunci când două filamente de sex diferit se apropie și emit un canal prin care conținutul a două celule se unește; se formează astfel o celulă ou (zigot) ce cade pe fundul apei, urmând să se dezvolte ulterior Reproducerea asexuată se face prin diviziune transversală, metodă prin care alga crește în lungime în acvariile noastre apare ca un mănunchi de fire lungi, neramificate, alunecoase la atingere ce se pot întinde în întreg acvariul Este o algă ce apreciază cam aceleași condiții necesare plantelor (apă bogată în nutrienți, CO2 și iluminare bună), ceea ce o face o algă destul de greu de eradicat Există mai multe variante care ar explica apariția acesteia Spre exemplu se spune că apare după un spike de amoniac precum pești morți lăsați în acvariu, schimburi insuficiente 279 de apă și filtre murdare O altă teorie ar fi că apare de la o concentrație prea mare a micronutrienților, mai ales fierul în aceeași notă există și mai multe variante de eradicare, variante ce nu dau tot timpul rezultat, variind de la un acvariu la altul Una din variante este curățirea manuală împreună cu o mai mare grijă la mentenanța acvariului (spălarea filtrelor, schimburi mai mari de apă) O altă soluție este dezechilibrarea bazinului din punct de vedere al nutrienților; am citit colegi acvariști ce au tăiat drastic fertilizarea timp de câteva zile, combinat cu schimburi majore de apă, pentru a destabiliza condițiile apreciate de algă Personal nu agreez această variantă, deoarece poate duce la alte probleme și la apariția altor alge, odată cu suferința plantelor Am citit și varianta black-out ului O ultimă variantă este folosirea apei oxigenate, variantă la care am apelat și eu când am avut probleme cu spirogyra în cazul meu invazia nu era majoră, deoarece aveam grijă să o curăț manual în fiecare zi (spirogyra este o algă ce nu este fixată de plante și prin urmare se curăța foarte ușor), însă după o perioadă m-am plictisit datorită ritmului rapid de regenerare a acesteia Astfel am decis să folosesc tratamentul cu apă oxigenată Dozele recomandate variază de la 50 până la 100 ml la 100 litri de apă Eu am început cu 50 de ml, după care am repetat tratamentul de două ori cu doze crescânde, de aproximativ 60 respectiv 75 ml N-am urcat mai mult pentru că mi-a fost frică să nu afectez plantele și peștii/creveții Doza se adăugă seara, după stingerea luminilor Am lăsat-o până a doua zi dimineață/amiază când am făcut un schimb de apă de 50% După acest tratament alga și-a pierdut culoarea verde și a luat o culoare gri, iar în câteva zile a început să se topească și să dispară în mod normal, în cazul unei alge recomand găsirea cauzei și nu tratarea efectului și cu atât mai puțin folosirea unui algicid însă în cazul spirogyrei nu sunt cunoscute clar cauzele apariției Este o algă ce apare în bazine stabile La mine a apărut la câteva luni după startarea setupului, luni în care bazinul a avut aceeași parametri, aceeași lumină și fertilizare, același program de mentenanță N-am avut probleme cu nicio altă algă Pur și simplu a apărut Nici nu introdusesem plante sau pești noi în bazin Acestea fiind spuse vă urez să nu aveți probleme cu această algă, dar dacă o veți „întâlni”, veți ști cum să o abordați 280 Sursa: Autor: stefanp Mulți acvariști se confruntă la un moment dat cu un tip de algă maro, ce se depune pe substrat, plante și chiar pe sticla acvariului apărând mai ales în prima perioadă a setupului; aceste alge sunt denumite diatomee Diatomeele sunt un grup de alge ce iau parte la formarea fitoplanctonului, aparținând ordinului Protiste, clasa Bacillariophyceaea, existând câteva zeci de mii de specii de diatomee Aspectul ce le face unice în lumea algelor este că trăiesc închise într-o „crustă” formată din siliciu, denumită frustula Ca dimensiune sunt microscopice, însă unele specii pot ajunge la 2 mm Trăiesc în colonii Există două clase de diatomee: > Centrales > Pennales 281 Majoritatea speciilor sunt fotosintetice înmulțirea este asexuată, celula părinte divizându-se în alte două celule, de dimensiuni mai mici în marea majoritate diatomeele sunt incapabile să se deplaseze Au un ciclu de viață de tipul „boom”, adică în momentul în care ajung într-un mediu propice, se vor dezvolta puternic, formând colonii importante, după care, consumând nutrienții și rămânând fără aceștia, încep să intre înregresie Precum spuneam mai sus, aceste alge se dezvoltă într-un înveliș format din siliciu Așadar, acest element este unul absolut necesar pentru diatomee Cei care vă confruntați cu această problemă, ar fi indicat să cumpărați un test pentru silicați și să verificați concentrația acestora în cazul în care este mare, trebuie să ne îndreptăm atenția către sursa ce elimină această substanță în apă Există două variante Prima variantă ar fi pietrișul și eventual rocile folosite în hardscape Pentru a evita această problemă soluția ar fi să cumpărăm din start un substrat dedicat acvaristicii, testat de mulți alții înaintea noastră Dacă însă am apucat să introducem un pietriș ce elimină silicați putem încerca schimburile de apă regulate (ce vor ține în frâu concentrația silicaților) sau putem adăuga în filtru un material ce elimină acest element (spre exemplu JBL SilicatEx) Teoretic, în timp, silicații vor fi consumați, iar diatomeele nu se vor mai dezvolta 282 A doua sursă de siliciu poate fi apa de la robinet în această situație, schimburile de apă nu vor ajuta, căci la fiecare schimb concentrația de siliciu va fi împrospătată Astfel veți putea folosi în continuare materialul filtrant de genul SilicatEx sau apă de osmoză | JBL ' Silicat ® Liist Kleselalgenjuobleme Шапі ac !Uftreft Uu ’Jr4 Rwal ■' Sș? Sulves pfobfem trf diatom algae Вя-ягм ы ■ ум T-ч ghah rt mna LE-1 Rtesutte probleme des aîgues diatomfes Sursa: Autor: stefanp Când vine vorba despre lupta împotriva algelor, există câteva vietăți acvatice ce ne sar în ajutor De la melci, la creveți și până la pești, aceste animăluțe pot ține curățat un acvariu bine îngrijit, însă din păcate nu vă vor putea ajuta în cazul unei invazii majore de alge sau poate v-ar ajuta, dacă ați reuși să introduceți câteva sute de exemplare Scopul acestui articol este de a vă aduce la cunoștință aceste specii și nu de a le descrie în amănunt Pentru asta probabil voi scrie separat, în viitor Primul animăluț pe care îl voi pomeni este melcul Neritina (Neritina Natalensis) Este un melc ce consumă atât alge cât și resturi din acvariu, fiind util și la reciclarea detritusului De asemenea are un aspect plăcut, un „design” atrăgător, fiind o pată de culoare în acvariu 283 Următorul pe listă este un crevete, cunoscut de majoritatea acvariștilor drept Amano shrimp (Caridina japonica, Caridina nniltidentata), după cunoscutul acvarist Takashi Amano ce l-a folosit în acvariile sale pentru afinitatea pe care o are acesta pentru alge Este un crevete nu foarte atrăgător din punct de vedere al coloritului, însă cu siguranță are o personalitate foarte interesantă (are obiceiul de a fura mâncarea peștilor) Și când mușcă se simte; Trecând la pești amintesc de prea cunoscutul SAE (Siamese algae eater, Crossocheilus siamensis) și Oto (Otocinclus affinis) Trebuie să fiți atenți atunci când cumpărați SAE, pentru că există și așa numiții falși SAE, care seamănă însă nu împărtășesc aceeași „pasiune” pentru alge (în prima imagine sunt SAE, următoarele două Otocinclus) 284 1 The black bard goes from hose to the fork of the taiîdntf n^oges^c^^-zdaged Tflfci j*' ^LAll the fins are transparent or sJightiy milky without ar^ yeltaw ur hzd ?sh ș-îe-' n upper body s brownish ard every scale has a dark edpe/whîth rhâke thc^op iw^Vețffuiar pair of ttirn, fanvard-pCHntTrtg barbelF&ut tbey might be pressed against the спевкз wtiețț jish Is swlmmlrig cr’restrng SAE (Siamese algae eater, Crossocheilus siamensis) Oto (Qtocinclus affinis) Oto (Qtocinclus affinis) Aceste vietăți sunt o achiziție bună pentru un acvariu, pot curăța urme de alge, însă, după cum spuneam la începutul postului, nu fac minuni Nu vor rezolva invazii mari de alge, nu vă scutesc de îngrijirea responsabilă a acvariului și de respectarea unor reguli de bază, despre care am scris aici Sursa: Autor: stefanp Apa oxigenată sau peroxidul de hidrogen, cu formula chimică H2O2, este un foarte bun dezinfectant și o soluție foarte utilă în curățarea furtunelor, țevilor și difuzoarelor, fie din plastic sau din sticlă, folosite în acvariile noastre 285 Avantajul acesteia față de clor spre exemplu este că în contact cu apa, se va transforma în oxigen și apă, ce sunt inofensive Din această cauză e indicată a fi folosită în acvaristică H2O2 într-o diluție de 1 parte H2O2 și 150 părți apă, omoară agenții patogeni și sporii algelor, iar în concentrație mai mare, 1 la 10, poate fi folosită în curățirea algelor de pe echipamentele acvaristice precum țevi și difuzoare, indiferent dacă sunt din plastic sau din sticlă Acestea se lasă în imersie în apă oxigenată pentru mai multe zile în aceeași concentrație mare poate fi folosită pentru „sterilizarea” acvariilor ce au suferit explozii majore de alge Trebuie reținut faptul că animalele vii trebuie să fie scoase din acvariu, după care apa să fie schimbată iar procesul de ciclare a acvariului să fie reluat, pentru că atât bacteriile din filtre cât și din bazin vor muri în cazul în care acvariul suferă din cauza algelor însă nu avem parte de o explozie ce necesită un reset, apa oxigenată poate fi folosită într-o concentrație mai mică, împreună cu viețuitoarele și plantele din bazin Atenție însă, unele plante sunt mai sensibile decât altele și e posibil să aveți pierderi în general se recomandă o doză de 50 de ml la 100 de litri de apă, ce poate fi crescută până pe la 75 ml, unii chiar au folosit 100 ml/100 litri apă, însă la această doză de obicei plantele se resimt Apa oxigenată o puteți cumpăra de la farmacii, fiind ieftină Nu-mi aduc exact aminte, dar undeva la 2-3-4 lei o sticluță de 200 ml 5 286 PARTEA а IV-a CLASIFICAREA ACVARIILOR Sursa: Autor: neprecizat De la iazurile exterioare și până la borcanele de sticlă din antichitate, acvariile moderne au evoluat într-o largă varietate de sisteme specializate Acvariile individuale pot varia ca mărime de la un borcan mic, suficient pentru un singur pește, până la uriașele acvarii publice ce pot simula un întreg ecosistem marin Clasificarea acvariilor poate avea o paletă foarte largă, în funcție de factorii ce le influențează, însă cele mai uzitate actual sunt expuse în scurta prezentare de mai jos O prima metodă de clasificare a acvariilor este după salinitate, unde avem: > acvarii de apă dulce; > acvarii marine; > acvarii sălcii sunt cele mai populare datorită costurilor lor rezonabile în schimb, pentru cele marine sunt necesare echipamente mult mai complexe si mai scumpe Acvariu de apă dulce sunt populate frecvent cu o gamă diversă de nevertebrate în paralel cu superbii pești oceanici 287 reușesc să combine elemente din ambele categorii astfel că putem regăsi atât vietăți marine cât și de apă dulce în același acvariu Peștii care pot supraviețui cu succes în acvariile cu apă sălcie sunt cei proveniți din habitate cu salinitate variabilă cum sunt mlaștinile de mangrove și estuarele de vărsare ale râurilor în mare sau ocean Acvariu marin Acvariu de recif O varietate specială de acvariu cu apă sărată sunt acvariile recif Acestea, reprezintă un subtip al acvariilor marine și sunt populate numai de corali vii O a doua metodă de clasificare este în funcție de aria de temperatură a bazinelor: > Acvarii tropicale; > Acvarii de apă rece; > Acvarii cu temperatură medie Mulți acvariști aleg acvariile tropicale datorită faptului că speciile de pești care trăiesc în zonele cu temperatura mai ridicată a apei au tendința să fie mult mai viu colorați Cu toate acestea, acvariile de apă rece sunt destul de răspândite deși sunt restricționate relativ la carașii aurii Ele pot avea însă și pești din zone temperate ale globului sau chiar pești indigeni O a treia metodă de clasificare este în funcție de speciile de pești care le populează: > Acvarii comune; > Acvarii agresive; > Acvarii specimen sunt cele mai răspândite Acestea cuprind câteva specii non-agresive de pești care trăiesc în comuniune Peștii, nevertebratele și plantele din acvariile comune provin de cele mai multe ori din regiuni geografice diferite însă tolerează condiții de mediu similare , prin contrast, găzduiesc un număr limitat de specii care în mod uzual sunt agresive față de alți pești sau pot suporta ușor agresiunea din partea altor pești Un exemplu foarte bun sunt chiclidele Majoritatea acvariilor marine sau a celor cu ciclide trebuie să ia în considerare gradul de agresivitate al speciei dorite înainte de populare 288 Acvariu agresiv găzduiesc în mod curent o singură specie de pești, alături de plante, de preferat din mediul unde își are habitatul specia respectivă, și decoruri care urmăresc reproducerea habitatului natural al speciei Acest tip de acvariu este foarte util în cazul speciilor de pești ce nu pot coexista cu altă specie Un exemplu la extremă ar fi țiparul electric Astfel de bazine sunt folosite deseori si pentru simpla găzduire a adulților dintr-o specie, pentru reproducție Acvariu specimen Acvariile de tip , sau reprezintă o altă clasificare bazată pe selecția de specii In ele, un acvarist încearcă să simuleze un ecosistem natural specific prin găzduirea de pești, nevertebrate, plante, decoruri și condiții de apă cât mai aproape de mediul natural urmărit Aceste acvarii sunt cele mai sofisticate acvarii hobby; acvariile publice sunt cele care abordează acest tip ori de câte ori este posibil Această abordare simulează cel mai bine experiența observării în natură și servesc drept cel mai sănătos mediu artificial posibil pentru ocupanții bazinului Acvariu biotop 289 Sursa: Autor: Ecolog Stelian Stănescu Acvariul reprezintă un bazin confecționat din material plastic, sticlă sau alte materiale și combinații de materiale în care sunt ținute în stare vie viețuitoare acvatice, de la plante la pești In ultimii ani însă unele acvarii sunt construite și amenajate să imite un tablou, dându-i viață și profunzime Pentru un mai mare confort al peștilor și al celorlalți locuitori ai acvariului, acvariul va imita pe cât posibil zonele de baștină a acestora Din acest punct de vedere acvariile sunt clasificate în: acvarii tropicale de apă dulce, acvarii temperate și acvarii marine, în cele ce urmează vom prezenta caracteristicile fiecărui tip de acvariu în zona tropicală a Pământului, adică între Tropicul Racului și Tropicul Capricornului clima este caldă iar anul are două sezoane, ploios și secetos La ambele zone de o parte și alta a Ecuatorului temperatura medie este de 25 °C iar apa are și ea o temperatură asemănătoare Aceste condiții fac, printre altele, ca în zona tropicală a Pământului să existe o oarecare stabilitate termică, o mare diversitate în specii de plante, micronevertebrate, insecte, crustacee, moluște Aceste condiții sunt ideale pentru evoluția peștilor, în aceste zone este cea mai mare diversitate în specii de pești și poate cum era de așteptat din această zonă provin majoritatea speciilor de pești din acvaristică în funcție de scopul urmărit, acvariile tropicale pot fi de mai multe tipuri: când se urmărește întreținerea unei singure specii sau a unui singur gen de pești, melci, creveți etc acvariul regional trebuie să copieze condițiile generale ale zonei tropicale și condițiile specifice ale fiecărei subregiuni în așa fel încât peștii să fie cât mai confortabili, astfel că apa poate avea temperatură între 20 și 30 °C, în funcție de speciile de pești ce îl vor popula Subregiunile zonei tropicale pe care acvariul le copiază determină ca acvariile tropicale să se împartă mai departe în: > Acvariile din America Centrală; > Acvariile din America de Sud; > Acvariile africane; > Acvariile asiatice când se urmărește creșterea preponderant a plantelor, celelalte vietăți fiind în acvariu doar dacă sunt strict necesare sau pentru a pune în valoare plantele; 290 când se urmărește reproducerea unor zone salmastre precum lagunele regiuni diferite atunci când se cumulează mai multe specii de pești și plante din Acvariile temperate sunt întâlnite în zonele temperate ale Pământului și sunt populate cu specii autohtone de pești, plante și nevertebrate în așa fel încât acestea să poate rezista perioadei reci Adesea aceste acvarii au un volum mare și sunt amplasate în aer liber sau în scopuri educaționale Acvariile temperate nu au nevoie de un sistem de încălzire deoarece vietățile sunt oricum adaptate regimului termic relative sever, cu diferențele dintre zi și noapte și dintre anotimpuri Acvariile marine sunt caracterizate în primul rând prin densitatea specifică a apei mai mare decât a apei dulci, cu valori de peste 1010 sg (Specific gravity - densitate specifică), cu temperaturi apropiate de temperaturile apelor acvariilor tropicale și cu o mare claritate a apei Speciile de pești și nevertebrate din acvariile marine provin adesea din Marea Barieră de Corali din Australia, din Arhipeleagul Indonezian și din diverse recifuri de pe coasta de Est a Americii de Nord Mediul de viață marin este un mediu foarte stabil, cu foarte mici schimbări comparative cu cel de apă dulce și de aceea este necesar ca apa să fie menținută la parametrii fizico-chimici constanți 291 PARTEA a V-a NEVERTEBRATE: CREVEȚI, RĂCUȘORI, MELCI ETC Capitolul 1: SITE-ul DE CREVEȚISTICĂ Sursa: Autor: SHRIMB Bun venit pe site-ul unui crevețar! Am făcut acest site pentru a promova acvaristica de apă dulce centrată pe creșterea și înmulțirea creveților pitici ca și hobby în România în afara țării acest hobby este foarte dezvoltat, în ultimii ani făcându-se progrese remarcabile în adaptarea și aclimatizarea speciilor sălbatice de creveți cât și selecționarea lor după colorit în noi variații Voi încerca să abordez cât mai multe situații întâlnite pe parcursul dezvoltării unui acvariu cu creveți cât și aspecte despre apă, substrat, nutriție și dăunători Lucruri care miau dat sau încă îmi dau bătăi de cap cât și mici trucuri descoperite prin experiență Nu vreau să fie un site plin cu informații inutile ci doar strictul necesar Pentru început totul poate părea complicat dar pe măsură ce ne obișnuim cu anumite principii de bază lucrurile nu vor mai fi atât de dificile decât un acvariu tipic Scopul acestui site fiind de a demonstra că acvaristica nevertebratelor poate aduce satisfacții similare cu cea plantată sau mixtă (viețuitoare și plante) în continuare puteți citi aici despre cum a început această nișă a hobby-ului și cum s-a ajuns la creveți Cât despre acvaristică, dacă nu ai avut până acum niciun contact cu acest hobby pot doar să spun că te ajută să cunoști câte un pic din fiecare Un pic de biologie, ecologie, sentimentul de a te juca de-a Doamne-Doamne, experiența unui microcosmos, un pic de artă, fotografie și de ce nu, un pic de câștig material Fie că ai unul sau mai multe bazine, fie că nu ai niciunul te pot ajuta și te asigur că o să fie o călătorie frumoasă 292 începător fiind, nu am avut o idee clară despre ce voi avea nevoie ca și instrumentar Pe măsură ce am câștigat experiență proprie dar și prin observație de la alții am început să-mi strâng diverse echipamente, soluții și deprinderi Lucruri pe care le voi discuta în rândurile ce urmează La început e dificil să-ți dai seama ce o să ai nevoie pe parcurs Multe din articole nici nu le găsești în magazinele de profil acvaristic și uneori e nevoie să improvizezi O să încerc o listă cu ce articole folosesc eu și ce este necesar începătorilor Luați lista cu voi dacă mergeți la cumpărături prima dată în magazinele de profil acvaristic, vânzătorul încearcă să vândă și lucruri inutile celor care par începători, mai ales în cazul unui bazin cu creveți Cumpără doar strictul necesar și nu te lăsa îndrumat de sfaturile „experte” ale vânzătorului Nu voi intra prea mult în detalii despre ce fel de bazin sau alte aspecte ce necesită informații mai multe Ele vor fi abordate în alte articole viitoare Puteți cumpăra teste de apă Nu folosiți teste de tip baghetă! Sunt foarte imprecise și dați banii degeaba pe ele Se recunosc după nume, sunt teste de tipul N-in-1 Testele individuale costă mai mult dar sunt cele mai precise Precizia este importantă în acvaristica creveților deoarece sunt vietăți sensibile chiar și la variații mici > Testele esențiale sunt pentru parametrii următori: gH, кН, ph: £ Я JBL > Testele secundare sunt utile în ciclarea bazinului, operație ce se efectuează doar o dată sau pentru a depista eventuale probleme mai târziu, când bazinul este matur: NH4, N02, N03: 293 Orice alt fel de test este inutil în acvaristica creveților Imaginile au rol exemplificativ, nu prea contează marca aleasă cât timp testele sunt individuale dar recomand JBL, eu asta folosesc Atenție la testul de pH! Alegeți testul în plaja 6,0-7,6 Este mai precis decât un test pe o plajă mai largă, testele de pH pot fi specifice unei plaje mai restrânse sau generice Cele generice vor avea și o precizie mai mică decât cele specifice > Cumpără frunze de Catappa Г Atenție la pietrele decorative! Majoritatea afectează duritatea apei! Nu cumpăra pietre din magazin în afară de rocă vulcanică Roca vulcanică este ușor de identificat Are aspect poros și este ușoară, ca piatra ponce Are o culoare închisă în diverse nuanțe de brun, negru sau verzui 294 > Nu cumpăra mâncare pentru pești sau orice fel de mâncare ce nu este destinată exclusiv creveților Majoritatea conțin ingrediente pe bază de proteine din carne de pește ce au ca rezultat poluarea apei și intoxicarea creveților Peștii tolerează o astfel de hrană deoarece tolerează o apă de calitate mai slabă fără probleme > Cumpără-ți un încălzitor, puterea este bine să fie la jumătate din volumul bazinului Dacă ai un bazin de 100 litri, cumpără un încălzitor de 50 W > Odată cu încălzitorul este bine să aveți și un termometru, asta ca să puteți identifica dacă încălzitorul este dereglat sau s-a defectat și încălzește prea mult De aceea am și precizat să cumperi un încălzitor subdimensionat Termometrul este bine să fie ușor de citit, cu gradații mari, este cel de mai jos JBLI F > Un minciog, cât mai mic, ajută la prinderea și transferul vietăților > Bazinul este bine să fie de un volum cât mai mare pentru începători Unul de aproximativ 50 litri este recomandat Bazinele mai mici de 50 litri se destabilizează ușor și necesită o întreținere punctuală > Lumina poate fi asigurată și de un bec economic dacă bazinul ales nu are lampă Plantele sunt pe locul doi într-un bazin de creveți deci nu va fi importantă o lumină puternică sau de calitate > Cumpără un burete grosier 295 Acesta va fi folosit la gura de admisie a filtrului sau pentru furtunul folosit la schimburile de apă împiedică creveții sau puii lor să ajungă în filtru sau să fie trași din bazin la schimbul de apă Cumpără un burete grosier pătrat în care vei tăia mai târziu gaura pentru țeavă/furtun > Cumpără o sticluță de bacterii, eu recomand numai produsul Tetra Safe Start SateSta/t > Substratul ales să fie de culoare închisă, exclus nisipul vopsit, există riscul ca vopseaua să elimine substanțe nocive în timp JBL Manado este foarte bun dar eu recomand AquaMedic Volcanit sau Shirakura Red Bee Sand, acesta din urmă găsindu-se și el pe piața domestică dar nu în pet-shop-uri Volcanitul și Shirakura Red Bee Sand sunt substraturi active , voi discuta mai pe larg despre ce fac acestea, când, cum și de ce trebuiesc folosite într-un alt articol Atenție la filtrele interne, majoritatea nu au o capacitate de filtrare suficientă creveților Filtrarea este nevoie să fie supradimensionată Pentru un bazin de 50L mai bine folosiți un filtru canistră, cel mai mic cu debit reglabil Recomand Eheim Aquacompact sau modele din linia Ecco Pro Regula generală este ca filtrul să aibă un volum pentru materialele de filtrare cât mai mare > Penseta și foarfecă din inox, sunt necesare pentru plantat, prins/mutat și tuns plantele din bazin 296 JHI > Curățător de geam cu lamă de ras Inevitabil geamul frontal al bazinului va deveni o expoziție de alge și alte minunății acvatice Acest dispozitiv e numai bun pentru a le înlătura Nu da fuga la magneți, nu-s chiar atât de eficienți pe cât crezi In plus, substratul Manado sau Volcanitul au componente pe bază de fier ce vor fi atrase de magnet și poți risca să zgârii geamul bazinului Dacă alegi sau ești nevoit să folosești apă de osmoză inversă mai ai nevoie de: > O pompă de apă de debit cât mai mic, 300-400 litri/H e suficient 297 > Sau un filtru intern cel mai ieftin de un debit asemănător E folosită la amestecul apei de osmoză cu minerale In cazul folosirii pompei de la un filtru intern alegeți un model care să permită detașarea materialelor filtrante de pompă Avem nevoie doar de mișcare a apei în găleată pentru a dizolva mineralele Proces ce poate dura până la 10 minute, în funcție de produsul folosit > Pentru specii ca Neocaridina se poate cumpăra produsul JBL Aquadur pentru mineralizarea apei de osmoză > De la farmacia veterinară cumpără și un Vermizol A-50 LJMAI PENTRU uz VETtRlMWl f > • WE»mprim^bi Antihetri"* Eu l-am găsit la Maxi Pet Este un deparazitant veterinar sub formă de pastile ce înlătură hidrele și planariile din bazin Imaginea este cu scop exemplificativ, orice deparazitant pe bază de albendanzol va funcționa la fel Voi discuta mai pe larg și despre asta Pentru că la pet-shop nu găsim chiar de toate, de la supermarketul de bricolaj cumpărăm restul de instrumentar: > 1-2 găleți de plastic de 10 litri Acestea sunt utile la schimburile de apă Eu folosesc 2 găleți pentru că într-una prepar apa de osmoză și cu alta golesc bazinul Astfel nu am timpi morți la schimbul de apă > Priză programabilă, este necesară pentru a stabili un program al luminii sau a porni și opri diverse echipamente la anumite intervale de timp 298 Recomand prizele digitale pentru că suportă un program variat Ai grijă la căderile de tensiune, priza are și funcție de protecție la suprasarcină, adică se arde Dacă în zona ta sunt frecvente căderile de tensiune încearcă să rezolvi problema asta mai întâi > Adaptor de priză cu întrerupător, când fac curățenie sau schimb de apă am nevoie să opresc filtrul Ca să nu stau să scot tot timpul ștecherul din priză folosesc așa ceva: > La fel fac și cu pompa folosită la schimbul de apă Recomand așa ceva: ca element de protecție pentru toate echipamentele de acvariu, asigură o intervenție rapidă în caz de urgență > Tot de aici poți cumpăra o lampă cu clips în care bagi becul economic Tot ansamblul se încadrează în 50 lei Veioza asta: e suficientă și se prinde de marginea bazinului 299 > Pubelă de 50 litri Ajută la stocarea apei de schimb, pentru apă care trebuie declorinată, pentru apă de osmoză Indiferent de motiv, ajută să ai așa ceva în arsenal Mai ales dacă ești leneș ca și mine > Cană de plastic gradată de 1 litru Se găsește la raionul de bucătărie în orice supermarket Se folosește la transferul de volume mici de apă, pentru completat apa evaporată dacă ai bazin deschis, pentru schimbul de apă în cantități mici Orice farmacie are aceste produse în stoc și se dovedesc a fi utile > Set de perfuzie Este folosit la schimbul de apă, la aclimatizat vietăți proaspăt cumpărate > Apă oxigenată 3% Este bine s-o avem la îndemână pentru momentele în care vrem să scăpăm de ceva alge > Seringă de 5 sau 10 ml Important e să aibă gradații la Îmi distanță Ajută la dozajul de fertilizant sau apă oxigenată în cantități mici 300 Deși unele lucruri de mai sus nu par să facă sens la început o să descoperi pe parcurs că sunt utile Nu e nici pe departe o listă completă, fiecare își face instrumentarul în funcție de nevoi dar ajută să iei asta în calcul când vine vorba de pregătiri necesare acestui hobby Crevețărie fericită! Substratul sau nisipul de acvariu este materialul pe care îl găsim pe fundul bazinului Este primul lucru pe care-1 pui în bazin când îl amenajezi De ce neapărat bază te întrebi? Substratul deservește toate vietățile dintr-un bazin și astfel ajunge să fie ceva esențial pentru tot acest micro ecosistem ce se formează de-a lungul timpului dacă nu facem greșeli catastrofale De el depinde o întreagă floră microbiană, bacteriană și fungică Da, există și ciuperci acvatice chiar dacă nu le vezi cu ochiul liber sau nu arată cum ești obișnuit să arate o ciupercă Pe lângă multitudinea de microorganisme avem și creaturi vizibile cu ochiul liber: viermi, purici de apă, melcii și ouăle lor Plantele sunt și ele printre beneficiari, depinzând de substanțele ce se descompun în substrat în elemente chimice de bază ce servesc pe post de fertilizant natural Creveții depind și ei de prezența substratului și mai ales a florei microscopice cu care aceștia se hrănesc Acum voi detalia de ce este bine să ai un substrat dar mai întâi să explic de ce nu i-am zis încă nisip și de ce nu o să-i zic niciodată nisip Acest cuvânt, substrat, este mult mai flexibil Spre deosebire de nisip care înseamnă un singur lucru Substratul semnifică o multitudine de materiale cum sunt frunzele tocate, mușchiul mort, roca vulcanică pisată, nisipul, argila coaptă, zeolitul, zgura, nisip coralifer (aragonit), pământul simplu sau orice amestec din toate astea într-un bazin de creveți, substratul are 5 roluri majore > Contribuie în ciclul azotului fiind o suprafață mare folosită de bacteriile nitrificatoare ca suport pentru colonizare > Oferă o sursă de mâncare creveților ce vor piguli fiecare grăunte în căutarea microorganismelor cu care se hrănesc de obicei 301 > Elimină sau absorb substanțe chimice în funcție de compoziția lui și rolul pentru care a fost proiectat De a reduce/crește duritatea, de a absorbi substanțe toxice, de a elimina substanțe benefice plantelor/vietăților > Reprezintă o ancoră și sursă de nutrienți pentru plante > Decorativ, contribuie la aspectul general al bazinului și la impresia de naturalețe a peisajului De notat că majoritatea speciilor de creveți din acest hobby sunt capabili să-și schimbe culoarea în funcție de mediu Este o proprietate ce în mediul natural îi camuflează de prădători Datorită selecțiilor genetice repetate după caracteristici de culoare, un lucru de care ei nu sunt conștienți, pe un substrat închis creveții ajung să-și accentueze culori care în mediul natural i-ar da de gol rapid în ciuda acestui fapt ei continuă să-și ajusteze coloritul după substrat, cu cât mai închis la culoare cu atât mai viu și coloritul Știu că nu face sens la prima impresie dar în natură creveții au tendința să-și diminueze culorile pe un substrat mai deschis la culoare și să le accentueze pe un substrat mai închis Asta ca să se integreze mai bine în mediu Așa cum am scris parțial în articolul despre necesarul începătorilor sunt trei aspecte mari de urmărit în alegerea substratului Trebuie să fie de o granulație nu mai mare de 2-4mm De o culoare cât mai închisă Substratul JBL Manado ar trebui să fie cea mai deschisă nuanță acceptată pentru un bazin destinat creveților Și să-și păstreze structura, să reziste mecanic plantărilor si rearanjării aspectului fără să se transforme în pulbere Unele substraturi având acest neajuns pe măsură ce îmbătrânesc începând să-și piardă proprietățile cât și structura granulară Granulația este mărimea bobului de substrat Contează pentru că un substrat cu o granulație mare nu ajută creveții ce pot rămâne blocați între grăunțele prea mari în căutarea lor de microorganisme și nici plantelor ce sunt obișnuite să-și croiască drum cu rădăcinile în căutarea de nutriente Substratul de o granulație mare are tendința de a acumula în straturile adânci resturi de mâncare ce vor fi greu de curățat și care vor genera pungi de gaz toxic cum e hidrogenul sulfurat Acel gaz care miroase a ouă clocite și are un potențial letal crescut Substratul de granulație mare nu oferă o suprafață de colonizare atât de mare bacteriilor benefice Un substrat de granulație mică va fi colonizat până la 1-2 cm adâncime și poate oferi o suprafață totală de 2-3 ori mai mare Resturile de mâncare sau vegetale vor rămâne blocate în straturile superficiale, ca într-un filtru Loc în care pot fi consumate de către creveți și melci deopotrivă sau aspirate când facem schimbul de apă Referitor la culoare, substratul uniform, de culoare închisă va accentua contrastul între creveți și plante astfel se creează o impresie de naturalețe a peisajului față de un substrat pestriț sau deschis la culoare 302 Substratul ar trebui să aibă și un grăunte finisat, fără muchii sau suprafețe ascuțite Creveții, melcii și eventual peștii vor explora aceste suprafețe în căutare de mâncare iar muchiile pot să rănească Substratul trebuie să fie o parte centrală, cât mai flexibilă și primitoare vietăților din bazin Am menționat despre substratul activ dar nu am detaliat ce face el în vocabularul acvaristic substratul inert se referă la un substrat care nu modifică chimic parametrii apei în niciun fel Nu schimbă cu nimic mediul Substratul activ poate face asta în două feluri El poate să absoarbă diverse substanțe din apă sau poate să elimine diverse substanțe în apă în funcție de elementele ce îl compun Toți producătorii mari de substrat pentru creveți fac un substrat care respectă o granulație de 2-4 mm, e negru brun, iar particulele au o formă rotunjită Un substrat pentru creveți are în mare proprietatea de a reduce кН-ui și gH-ul deși cel din urmă va scădea mai greu Rezultatul final este un substrat ce reduce o apă mediu dură (кН 6-10, gH 8-10, pH 7,4) la o apă moale (кН 0-2, gH 6-7, pH 6,4) De ce m-ar interesa asta? Majoritatea speciilor de creveți mai delicați preferă apă moale în afară de Neocaridina și alte specii mai flexibile, multe specii degenerate prin multiple înmulțiri pentru selecția unor culori dorite încep să necesite o apă moale Lucru ce nu de multe ori este accesibil ușor Apa de la rețea este de multe ori departe de acești parametri și astfel, substratul, intervine în corecția invizibilă a unui neajuns Substratul tipic pentru creveți se numește substrat temperant (are o caracteristică ce reduce de cele mai multe ori duritatea și pH-ul) Toți producătorii mari de produse destinate creveților au un substrat care reușește într-o proporție mai mică sau mai mare să realizeze asta De reținut că această proprietate, de a reduce duritatea și pH-ul, este utilă în cazul în care nu putem controla parametrii apei Valoarea unui astfel de substrat se arată cel mai bine cu apă de rețea Perioada în care este capabil de aceste performanțe variază de la 12 la 18 luni Asta pentru că o apă de rețea foarte dură poate să consume aceste proprietăți mai repede reducând durata de utilizare a substratului până la 6-8 luni Folosind apă de osmoză și parametrii ideali putem prelungi durata de utilizare până la 24 de luni Substratul rămânând un mediu ideal de folosire și după această perioadă dar pierzându-și proprietățile active Am zis de substraturi care absorb chestii dar nu am zis de cele care oferă chestii Aquamedic Volcanit, spre exemplu, este un substrat care elimină fier în apă Element care ajută la dezvoltarea plantelor Substraturile pe bază de minerale zeolite au o proprietate dublă Ele au tendința de a absorbi elemente chimice de orice natură pe care le elimină treptat pe măsură ce se încarcă cu ele 303 Este o discuție foarte complicată despre astfel de minerale și proprietățile lor ce depășesc acest hobby Doar că trebuie să reținem utilitatea lor când concepem un bazin Un amestec de Volcanit cu zeolit pot să ofere o bază excelentă pentru un bazin de Neocaridine Specie ce apreciază o apă curată de o duritate medie Substratul pe bază de zeoliți având o durată de exploatare infinită deoarece acumulează substanțe când sunt în exces și le eliberează când sunt în lipsă Aproape toate speciile de Caridina necesitând o apă cât mai curată chimic și moale, adică un substrat inert și apă de osmoză construită după nevoile lor sau apă de rețea asistată de un substrat activ După cum am văzut până acum, există o varietate mare de substraturi active Unele mai potrivite pentru creveți dar și unele care necesită un tratament special înainte de a fi folosite pentru creveți ADA Amazonia necesită un astfel de tratament special Acest substrat fiind conceput pentru plante are proprietatea de a emana amoniac o perioadă mai mare de timp astfel făcându-1 nepotrivit pentru creveți deși oferă toate proprietățile unui substrat activ tipic pentru ei De reținut când folosim acest substrat este că trebuie să-l tratăm o perioadă mai mare de timp înainte de a expune creveții unui bazin amenajat cu el Nivelul de amoniac din apă persistând mai mult timp, ciclarea trebuie să fie prelungită iar nivelul de amoniac trebuie monitorizat o perioadă mai lungă de timp și controlat prin schimburi de apă Pe lângă proprietățile de a absorbi sau elibera substanțe chimice, substratul, are și rolul de a asigura un mediu propice microorganismelor Ca să facă asta materialul folosit trebuie să fie poros Majoritatea substraturilor destinate creveților sunt un amestec de argile coapte la o temperatură înaltă De aici și prețul lor ridicat față de alte materiale Prin tratarea la o temperatură înaltă, substratul obține și calitatea de a deveni poros, ca o piatră ponce Lucru ce îl face să aibă o suprafață utilă sporită față de nisipul cuarțos sau alte materiale Această proprietate oferind substratului un loc în care bacteriile benefice să se dezvolte într-un număr mare Alimentând flora microorganismelor și oferind un cadru propice dezvoltării lor ne asigurăm că bazinul va funcționa o perioadă îndelungată fără probleme Bun, am ajuns la raft și vreau să cumpăr substratul dar nu știu cât îmi trebuie Regula de bază fiind să asigur o grosime de 4-5 cm a substratului Un calcul simplu ar fi că avem nevoie de 5L de substrat pentru a acoperi o suprafață de 1000 cm2 cu un strat gros de 5 cm 1000 cm2 însemnând suprafața bazinului Drept urmare, pentru bazinul ales calculăm aria (lungimea X lățimea) în centimetri și astfel determinăm cât substrat avem nevoie De reținut că unii producători menționează greutatea pachetului în loc de volum, valoare care este interschimbabilă de cele mai multe ori Discuția despre substrat se poate dezvolta mult mai mult de atât dar am vrut să ating aspectele cheie relevante în cazul creveților 5 304 Voi reveni asupra subiectului și în alte articole, acesta fiind un punct de început în studiul substratului Punct de unde voi dezvolta și alte subiecte pe viitor Crevetărie fericită! 5 în acest articol voi discuta despre particularitățile filtrării unui bazin cu creveți Desigur, sunt foarte multe articole și discuții despre filtrare în general unele din ele atingând și detalii aproape de domeniul științific Eu n-am de gând să fiu prea detaliat în legătură cu procesul de filtrare propriu zis sau să reproduc multe din informațiile deja existente ci vreau să discut strict despre ce se folosește la un bazin cu creveți și de ce O discuție amplă despre filtrare neavând o utilitate în condițiile în care se găsesc materiale suficient de bine explicate și pe alte site-uri Din start vreau să subliniez că acvariile set sunt cele mai nepotrivite creveților Ele au ca scop un acvariu generic cu pești și câteva plante Echipamentul de filtrare de cele mai multe ori este insuficient pentru creveți Un alt aspect important este acoperirea gurilor de admisie cu burete Puii și chiar adulții pot fi trași cu ușurință în filtru și dacă ajung la părțile în mișcare au șanse mici să scape întregi Acest burete poate fi mai gros în carne sau mai subțire în funcție de cât de mult se vrea temperarea debitului filtrului ales, atenție să nu fie un burete poros! Puii pot rămâne blocați în spațiile materialului iar la curățarea buretelui să-i pierzi! Nu recomand perlonul, ciorapul și alte materiale similare ce au spațiile libere foarte mici deoarece se înfundă rapid și pot bloca complet curgerea apei sau reducerea debitului atât de mult încât bacteriile din filtru pot muri Nu recomand nici sitele metalice, acestea, deși au ochiuri suficient de mici cât să împiedice puii să fie trași în filtru pot totuși să-i rănească în zona găurilor curentul de apă putând fi suficient de mare cât să nu-i omoare direct dar să-i lovească Drept urmare, am să enumăr mai jos câteva caracteristici ce le consider eu importante: > Volumul filtrului > Materialul biofiltrant > Ușurința la întreținere > Redundanta 5 Cum pe piață există atât de multe variante de filtrare, fiecare din ele promițând că este cea mai bună o să încerc să descriu în articolul ăsta cum trebuie să arate filtrarea unui bazin cu creveți 5 305 La acest aspect trebuie să urmărim un filtru ce oferă o capacitate mare pentru materialele de filtrare Bazinele de creveți necesitând o suprafiltrare față de ce se folosește în mod uzual în cele cu plante/pești Din păcate, mai toți producătorii folosesc o formulă proprie de a calcula volumul filtrului și puterea pompei astfel încât nu găsim un filtru de capacitate mare dar cu o pompă modestă ca și debit Volumul filtrului crescând proporțional cu puterea pompei ești limitat în a folosi un filtru de capacitate mare pe un bazin mic Curentul de apă la ieșirea din filtru fiind mare este dăunător Voi explica mai jos cum putem tempera un filtru prea puternic ca și debit pentru a beneficia de volumul lui De evitat sunt toate filtrele interne în afară de cele cu burete bolborositor Acestea oferă cel mai mic volum și au adesea o pompă prea puternică făcându-le improprii atât din cauza curentului prea puternic cât și recirculării prea rapide a apei prin materialul filtrant bacteriile neavând suficient timp să-și facă treaba iar filtrarea este ineficientă Sau suportul pe care cresc bacteriile benefice (nitrificatoare) este compus din aproape orice element din componența filtrului ce nu servește modificării parametrilor apei (acelea sunt materialele pentru filtrarea chimică) Pentru creveți este bine să folosim materiale cu suprafața de colonizare cea mai mare, materiale poroase sau cu geometrie complexă ce oferă bacteriilor o suprafață mare de colonizare Un top al acestor materiale de la cele mai eficiente până la cele mai slabe fiind următorul: 306 307 De reținut este că suprafața mare de colonizare nu înseamnă neapărat o formă geometrică alambicată dar din plastic sau alt material neporos Să nu uităm că bacteriile sunt 308 microscopice ca dimensiuni Aceeași cantitate de bacterii de pe o foaie A4 încăpând lejer într-o boabă de Eheim substratpro de doar 10 mm în diametru Porozitatea mediului filtrant crescând eficiența lui în ciuda volumului ocupat scăzut în teorie, cu un debit potrivit, 1 litru de material filtrant poros poate asigura o filtrare adecvată ce necesită de până la 10 ori același volum de material neporos (ex : 10 litri de inele ceramice) De ce este important să fie ușor de întreținut un filtru? Sunt leneș, când vine vorba de orice altceva de făcut la acvariu în afară de a urmări ce se întâmplă în el îmi vine lehamite De aceea cu cât mai ușor îți vine să cureți filtrul cu atât mai sănătos va fi și mediul din acvariu Dacă durează prea mult timp sau este prea complicat asta se poate transforma ușor în amânări ale întreținerii ce pot avea efecte dezastruoase La capitolul ăsta, filtrele canistră sunt cele mai păcătoase Necesită curățarea furtunelor, scoaterea canistrei, spălarea sertarelor (neapărat în apă declorinată), amorsarea, scoaterea aerului de pe traseu Filtrele cele mai accesibile sunt și cele mai ușor de întreținut, filtrul bolborositor sau filtrul НОВ sunt printre cele mai ușor de întreținut Trebuie clătit un burete iar operația de întreținere s-a terminat 5 De ce este important aspectul întreținerii? Odată cu acumularea de resturi debitul filtrului poate să scadă suficient de mult încât să nu-și mai facă treaba Iar asta poate suporta o amânare dar și încărcătura biologică a bazinului (câte vietăți ai) poate accelera acest proces întreținerea poate fi o corvoadă destul de mare când ne gândim nu neapărat la un bazin de 100 litri ci la 4 de 25 litri, fiecare cu variația lui de creveți De ce mă iau de întreținere când de obicei se umblă la filtru o dată la câteva luni? Simplu, la toate filtrele este necesar un burete pe gura de admisie La filtrul canistră când trebuie să cureți buretele de pe admisie poți fi nevoit să-l amorsezi Lucru ce agită resturi și cocoloașe de bacterii din el ce în final ajung să înfunde instalația sau să se împrăștie în bazin Deși nu pare atât de evident, filtrele canistră au un mare dezavantaj, acumulează resturi Resturile astea trec și de buretele pus pe admisie iar în timp ajung să se acumuleze în canistră Lucru care nu se petrece cu alte filtre pentru că e mult mai ușor să le cureți și astfel vor fi mai bine întreținute 5 Două filtre sunt mai bune decât unul Asta nu neapărat pentru eventualitatea în care s-ar strica unul din ele Dacă se strică este simplu să-l înlocui cu unul nou și să-i dau bătaie în continuare cu materialele filtrante din cel vechi Dar, două filtre îți permit să cureți fără grijă pe rând fiecare din ele, mai ales când este vorba de filtru bolborositor fără frica unei deciclări în cazul în care vreau să pornesc un 309 bazin nou mai repede pot lua un filtru deja stabil din cel existent Dacă trebuie să fac un tratament într-un bazin scot un filtru să fiu sigur și-1 mut în alt bazin Revin la filtrul bolborositor, cât mai multe cu atât mai mult spațiu de hrănire pentru creveți aceștia făcând un loc de adunare pe orice burete din acvariu unde se acumulează resturi vegetale și hrana lor preferată, bacteriile și microorganismele ce colonizează buretele Filtrul tipic de acvariu este suficient în majoritatea cazurilor, ce încerc eu să transmit este o conduită generală ce nu lasă loc de greșeli accidentale Drept urmare, filtrul ales trebuie să aibă un burete pe gura de admisie, astfel încât puii sau creveții să nu fie trași de curent în filtru sau răniți Acest burete poate fi spălat în apă de la robinet el având un rol mai mult de filtrare mecanică deși va fi și el colonizat de bacterii Ajută și la temperarea unui filtru puternic limitând debitul pe admisie Materialul filtrant este bine să fie cât mai eficient, înlocuirea cu ceva mai eficient cum e SubstratPro, Matrix sau Siporax față de cel livrat cu filtrul este necesară în majoritatea cazurilor unde producătorul nu livrează filtrul cu un astfel de material Spre exemplu, Eheim, obișnuiește să livreze SubstratPro cu filtrele lor canistră Pentru un bazin de creveți eu recomand 4 tipuri de filtre din care două sunt ușor de fabricat artizanal: > Filtrul bolborositor > Filtrul cascadă (НОВ) > Filtrul Hamburg > Filtrul de substrat (UGF) este o alegere bună mai ales datorită simplității sale, singurele părți active fiind în pompa de aer ce-1 acționează Poate fi curățat ușor, buretele oferă hrană creveților, oxigenează apa și circulă lent apa prin bazin O pompă de aer suficient de puternică poate acționa o baterie de astfel de filtre ce pot fi adăugate pe parcurs Ca dezavantaje aș spune că nu este tocmai silențios Pompa de aer și bolborosirea cauzată de bulele de aer poate face suficientă gălăgie cât să deranjeze somnul, nu-ți dai seama ușor când s-a înfundat buretele deoarece debitul filtrului este greu de observat, nu are forța necesară pentru a aduna toate resturile din bazin datorită curentului de apă slab Neajunsurile lui pot fi în schimb remediate folosind o pompă de apă: 310 Desigur, ca și costuri se va apropia de următorul tip de filtru ce se prezintă a fi o opțiune mai bună: filtrul cascadă are și el multiple avantaje Agită suprafața apei asigurând o oxigenare optimă Spre deosebire de filtrul bolborositor, se pot folosi diferite materiale filtrante Carbon activ pentru tratamente, turbă pentru scăderea pH-ului și orice altceva ce poate să fie pus în coșul lui Aceste filtre având o ușurință în întreținere echivalentă cu cele bolborositoare dar avantajul opțiunilor multiple de filtrare Un aspect de avut în vedere este alegerea tipului de filtru cascadă Eu am ales marca Aquael modelul FZN-1 (în poză) pentru bazine de 25 litri Raționamentul este că pompa se află sub coșul cu material filtrant și distribuie curentul de apă mai bine Față de alte filtre ce au curentul din lateralul coșului, acest fapt cauzând o distribuție dezechilibrată a curentului de apă prin coș, materialul de filtrare nefiind expus în totalitate, în special în partea de jos a coșului Acest model permite și coșuri mai încăpătoare ce vor lucra eficient A se observa în poză buretele de pe admisia filtrului Aceste filtre vin standard echipate cu burete dar eu am înlocuit acest material cu bile Eheim SubstratPro pentru o filtrare bio mult mai eficientă și temperarea debitului ce producătorul l-a proiectat pentru bazine de până la 100 litri De reținut, materialul filtrant temperează și el debitul, producătorii de filtre afișând recomandarea de volum al bazinului sau debitul în L/h pentru materialele furnizate de ei sau mai rău pentru filtrul fără echiparea cu materiale filtrante O bună regulă este să aproximăm că filtrul va performa la jumătate din debituVvolumul exprimat de producător când îl echipăm cu burete pe admisie și material filtrant dens (Eheim SubstratPro/Seachem Matrix) 311 este un echipament simplu, atât de simplu că nu s-a obosit niciun producător să-l fabrice comercial deși el este destul de folosit în acvaristică Este un filtru ce poate fi acționat de o pompă de aer sau pompă de filtru, la fel ca cel bolborositor Spre deosebire de filtrul bolborositor, are un avantaj similar cu al celui cascadă, poate fi îmbunătățit cu alte materiale filtrante El funcționează prin crearea unei diferențe de presiune între apa din restul bazinului și cea din spatele buretelui Se confecționează dintr-un burete ce trebuie să respecte porozitatea suficientă pentru a împiedica puii să rămână blocați în el Poate fi confecționat pe colțul bazinului, ca în poză sau pe toată lățimea lui In spatele buretelui se poate pune orice fel de material filtrant, desigur, nu va fi circulat eficient tot materialul dar permite, spre deosebire de filtrul bolborositor, folosirea și a altor materiale Acest filtru are însă un dezavantaj, el ocupă spațiu în bazin Pe verticală, de regulă, ocupă tot spațiul Dar cel mai mare dezavantaj al lui fiind întreținerea, acest burete despărțitor fiind întreținut doar când reamenajăm bazinul cu totul , după cum indică și numele, este compus dintr-un grilaj ce se află sub materialul folosit ca substrat Acest filtru folosește substratul pentru a filtra apa Avantajul lui fiind că nu poate răni creveții în niciun fel și substratul este folosit în totalitatea lui ca mediu pentru bacteriile benefice El poate fi folosit complementar pentru a evita riscul de formare a gazelor letale în substrat, riscul scăzând considerabil datorită aerării prin recircularea apei prin substrat Se poate folosi pompa de aer, pompa de apă sau filtrul canistră pentru operarea lui Din păcate nu există o soluție universală la dilema filtrării unui bazin cu creveți în funcție de nevoile speciei putem ajunge să avem nevoie de filtre multiple Pentru un bazin cu specii tolerante, un filtru bolborositor poate fi suficient, pentru specii mai pretențioase putem avea nevoie de filtru de substrat și unul sau mai multe filtre adiționale Asta depinde și de numărul de bazine și volumul lor Un bazin de mici dimensiuni având nevoie de o filtrare mai eficientă Această filtrare este necesară când volumul este mic iar specia de creveți este de calitate deosebită Spre exemplu, eu folosesc două filtre НОВ cu Eheim SubstratPro pentru bazinele cu un volum de 25 litri și variații ca Black King Kong, Panda, Wine Red, Smilie 312 De ce este nevoie de o filtrare eficientă într-un bazin în care vietățile nu produc multe dejecții și hrănirea nu produce multe toxine? Răspunsul e dat de faptul că mediul în care variațiile de creveți cele mai sensibile și valoroase în același timp nu este propice dezvoltării bacteriilor benefice Acestea nu au parametrii apei necesari dezvoltării lor din cauză că apa puternic acidă (pentru un acvariu semnificând un pH apropiat de 6) și săracă în amoniac, materialul principal din ciclul azotului, este necesară menținerii în bune condiții acestor vietăti 5 Majoritatea speciilor valoroase sunt selecționate genetic după caracteristici estetice iar asta necesită cosangvinizarea indivizilor Proces prin care organismul lor devine mai sensibil la infecții cu bacterii patogene sau apă de calitate slabă (TDS mare) Este un fel de a împăca și capra și varza, mărind eficiența filtrului avem un număr scăzut de bacterii benefice dar într-o cantitate mai mare Lucru ce menține calitatea apei la nivelul necesar speciilor deosebite De ce trebuie să urmez acești pași în bazinul meu cu Red Cherry (specie foarte tolerantă)? Eu încerc să transmit niște obiceiuri ce ajută în ținerea oricărei specii de creveți, astfel se evită situații în care aplici metode ce funcționează la o specie mai tolerantă dar se pot dovedi letale față de specii mai delicate Spre exemplu, începi cu RCS și decizi să schimbi creveții și să introduci o specie mai delicată în același bazin Dintr-un schimb de apă ai creat condițiile necesare dar filtrarea insuficientă îți poate cauza pierderea tuturor vietăților în prima săptămână de la introducere Urmând câteva din principiile explicate în acest articol vei putea ține aproape orice specie de creveți din punct de vedere al filtrării Crevetărie fericită! 5 Ce faci și cum faci atunci când ai cumpărat creveții? Ai bazinul pregătit, e totul gata și ai ajuns cu punga acasă Acest articol își propune să descrie pașii necesari aclimatizării acestor vietăți delicate Indiferent de perioada anului când faci asta, primul lucru este să lași punga proaspăt adusă în bazin direct Poți să o desfaci la gură dar nu este atât de important Lași punga să plutească în bazin jumătate de oră sau chiar mai mult dacă diferența de temperatură este mare Poți folosi un cârlig de rufe ca să o ții pe loc având grijă să nu intre apă din bazin în pungă Așa aduci treptat temperatura apei din pungă la același nivel cu cea din bazin După jumătate de oră verși conținutul într-o caserolă sau găletușă de volum mic Dacă ai multă apă de la sursă reduci volumul având grijă să nu scapi vietăți Eu folosesc un 313 căpăcel de dozaj de la fertilizant ca să scot apa din caserolă/găletușă Scopul fiind să reduci volumul apei la un sfert din totalul caserolei Poți folosi un set perfuzor ca să tragi apă din bazin în caserolă Fixează tubul astfel încât să stea singur pe loc, poți folosi ventuze sau cârlige de rufe pentru fixare Prefer să folosesc un set perfuzor deoarece este ieftin, costă aproximativ 1,5 Lei și include un reglaj al debitului Odată tubul fixat tragi apă din bazin ca să pornești curgerea apei și începi să reglezi debitul la o picătură pe secundă sau două picături pentru speciile mai rezistente Ideea e să ai un debit care după 2-3-4 ore să rezulte un raport de 3:1 față de apa de la sursă Set perfuzor folosit în aclimatizarea creveților Este recomandat să pui niște mușchi sau plante plutitoare de care creveții să se atașeze în timpul aclimatizării Dacă ai la dispoziție, ideal e să folosești o bucățică de frunză de catappa/nuc/stejar deja în descompunere Astfel se reduce stresul și creveții se obișnuiesc cu flora de microorganisme din bazinul tău In plus, față de mușchi, substanțele din frunzele menționate ajută la năpârlirea ce va urma Frunză de nuc folosită în aclimatizarea creveților 5 314 Frunza de nuc ajută mai bine la curățarea de eventuali paraziți interni și externi Unii paraziți pot fi de natură microbiană, frunza de nuc având proprietăți antibiotice și antifungice micșorează șansele de a infecta stocul existent și a pierde vietăți Tubul și caserola în timp ce se face aclimatizarea Procesul de aclimatizare ar trebui să nu țină mai puțin de două-trei ore Timp în care creveții se obișnuiesc cu parametrii apei din bazinul tău și elimină potențiali paraziți din sistemul digestiv Este suficient să aibă ce mânca de pe mușchiul pus Când aclimatizarea este finalizată (caserola s-a umplut) transferi un individ în bazin și îl urmărești să nu aibă un comportament haotic Dacă nu înoată normal și este ușor luat de curent, dacă nu începe să pigulească de pe substrat sau decor înseamnă că nu este complet adaptat condițiilor din bazin Golește apa din caserolă și continuă aclimatizarea pentru restul creveților timp de încă jumătate de oră - o oră Este posibil ca în câteva minute crevetele proaspăt introdus să înceapă să se comporte normal De aceea este recomandat să avem un crevete indicator Dacă totul pare normal întrerupe aclimatizarea și continuă cu introducerea restului de creveți 315 însă, creveții proaspăt aduși nu trebuie transferați în bazin cu tot cu apa de la sursă sau excrementele lor Puteți introduce paraziți sau boli Prindeți creveții individual cu un minciog! Frunza folosită în aclimatizare aruncați-o cu tot cu apa în care au fost aduși creveții Nu vă speriați dacă la câteva minute - ore creveții introduși sau o parte din ei năpârlesc Este un proces normal cauzat de regulă de diferențe în duritatea apei de la sursă fată de cea din bazinul tău 5 Consumul frunzei de Catappa sau nuc poate să inducă și el o năpârlire creveților care nu consumă de obicei așa ceva în cazul creveților în care ați investit o sumă considerabilă de bani este important să minimizăm riscurile unor decese Chiar și un singur individ pierdut poate să însemne o sumă importantă De aceea trebuie să luăm precauții suplimentare Recomandat fiind să avem la dispoziție un bazin de carantină de 10-20 litri O să explic și de ce Creveții sensibili reacționează adesea prompt la schimbări bruște din mediul lor Au tendința să dea ortul popii, de multe ori fără o explicație plauzibilă De aceea este important ca pe lângă pașii de mai sus să avem grijă ca diferența între parametrii apei de la sursă și bazinul nostru să fie cât mai mică Drept urmare, înainte de a începe transferul de apă din bazinul destinatar, verificăm parametrii de bază ai apei de la sursă (apa în care au venit creveții) Astfel verificăm dacă apa de la sursă diferă mult față de cea din bazin Ne interesează presiunea osmotică să fie cât mai apropiată, măsurând valoarea TDS-ului Nu e o problemă dacă TDS-ul este mai mare în bazin decât al apei de la sursă Inversul este mai periculos pentru creveți O variație de +/- 50ppm este tolerabilă Măsurăm gH-ul și кН-ui Dacă diferă cu mai mult de 1 grad, oricare din ele, va fi nevoie să folosești bazinul de carantină pentru a realiza o acomodare pe termen lung în cazul ăsta creveții cu tot cu apa de la sursă vor fi vărsați în bazinul de carantină dar înainte de a face asta bazinul trebuie pregătit Pentru a pregăti bazinul de carantină fă schimburi de apă astfel încât să aduci parametrii din bazin cât mai apropiați de cei ai apei de la sursă Apoi aclimatizezi creveții cum am explicat mai sus Asta pentru a face tranziția cât mai lentă Odată finalizată aclimatizarea poți vărsa toată găletușa în bazinul de carantină Apoi, procesul de acomodare se va derula pe parcursul mai multor zile, având grijă să schimbăm o cantitate mică de apă (0,5 litri - 1 litru) zilnic dar cu duritatea specifică condițiilor din bazinul în care vom găzdui în final creveții proaspăt cumpărați Schimbul ar trebuie să fie făcut folosind apă din bazinul final, cel în care vei găzdui creveții după următoarea schemă: Din bazinul carantină aruncăm 1 litru de apă, din cel destinație scoatem 1 litru și mutăm în bazinul de carantină, în cel destinație punem apă proaspătă Acest proces pare destul de complicat, dar pentru specii de creveți ce costă până la 1 000 de euro perechea este 316 o procedură ce scade riscurile Acest procedeu poate fi aplicat oricărui fel de vietăți acvatice de apă dulce, este o practică ce stresează cât mai puțin vietățile și le permite o acomodare treptată condițiilor din bazinul nostru Determinarea sexului acestor vietăți nu este o treabă ușoară Câte fete la câți băieți? O pereche este de ajuns? întrebări care nu sunt pe prim plan când cumperi creveți Vreau să discut despre astea în rândurile ce urmează pentru că o mare parte din aceste întrebări nu sunt luate în considerare când cumpărăm astfel de vietăți Am să încerc să clarific, pe rând, fiecare din aceste necunoscute Din păcate este greu de stabilit sexul creveților la vârste fragede Ca orice vietate, puii sau juvenilii nu trădează mult din caracterul lor în plus de asta, nu există un indicator clar Singura metodă este ochiul antrenat ce poate identifica de la o vârstă fragedă cine este ce în unele cazuri, chiar și cu ochiul antrenat, este nevoie de o dovadă clară, sub formă de ouă, ca să ne dăm seama O metodă este să cumpărăm mai mulți indivizi Regula tradițională este de 10 dacă vrem să fim siguri Un minim de 5 ar fi o extremă minimă Există și situația în care femelele din bazin au ouă, lucru ce ușurează procesul de selecție și aducând în prim plan opțiunea de a cumpăra doar o pereche Astfel știm sigur că vom avea urmași dacă le oferim condițiile necesare dezvoltării De cele mai multe ori, când creveții sunt destul de mici vânzătorul nu poate să-și dea seama cine este ce Astfel scade riscul de a constata că ai primit doar masculi sau doar femele Probabilitatea să se întâmple asta crescând mai ales când cumperi indivizi ajunși deja la un nivel de dezvoltare ce fac identificarea ușoară De ce ne-am alege doar cu masculi sau femele? Din raționament comercial, existând vânzători, mai ales cei din alte țări ce au o răspundere mai mică asupra tranzacției și care pe baza informației pot alege să trimită un stoc ce nu se poate înmulți în funcție de specie, există o metodă relativ simplă de a determina sexul creveților Ea se bazează pe un caracter comun tuturor Femela trebuie să poată căra ouăle după ea până ce embrionii ajung la maturitate Ca să facă asta are nevoie de spațiu în abdomen Acesta va fi considerabil mai mare la femele față de masculi aproape la orice specie Drept urmare, vă arăt mai jos cum arată un mascul: 317 Neocaridina Davidii var Red Rili Acest mascul este juvenil, nu măsoară mai mult de 1,5-1,75 cm și se poate observa abdomenul suplu, de formă concavă Forma de virgulă culcată este specifică masculilor care, după cum am spus mai sus, nu au nevoie de spațiu pe abdomen pentru a căra ouă Mai jos avem o femelă: Neocaridina Davidii var Red Rili Se poate observa abdomenul considerabil mai mare, bombat către exterior Un alt atribut după care putem deosebi ușor femelele de masculi la speciile translucide sau care permit vederea organelor interne este „șaua” Acea formațiune de culoare galbenă de pe spatele crevetelui ce seamănă cu o șa de cal este organul ce produce ouă, ovarul Dacă mărești poza poți observa ouăle deja formate Această femelă nemaiavând mult până ce va fi gata să fie fertilizată de un mascul Un alt caracter aste forma bombată a abdomenului la o vedere din față sau din spate, mai ales când avem mai mulți indivizi după care poți să observi aceste diferențe ce sunt subtile Am zis ceva de cărat mai sus, iată de ce o femelă trebuie să fie aptă de a căra: 318 Neocaridina Davidii var Red Rili Mai jos avem o femelă a unei specii cunoscute pentru calitatea lor de a consuma alge La această specie este ușor să deosebim masculul de femelă chiar de la vârste mai mici Caridina Multidentata La o vedere laterală observi șaua imensă iar în cazul acestei femele cele câteva sute de ouă de dimensiuni extrem de mici Această specie având un stadiu larvar Dar să zicem că nu are aceste indicii evidente, dacă te uiți mai atent, crevetele are niște pete pe el Aceste pete urmează un model diferit la femelă față de mascul Urmărind de la marginea abdomenului, vezi niște pete punctiforme, urmate mai sus de niște pete alungite Acest al doilea rând de pete este alungit doar la femelele acestei specii Lucru ce este observabil de la vârstă fragedă, când apar aceste pete Mai jos poți vedea masculul, același al doilea rând de pete fiind în cazul lui tot punctiforme, spre deosebire de femelă Caridina Multidentata 319 O altă specie greu de identificat este Caridina Cantonensis, o specie destul de răspândită și de variată ca și colorit Problema cea mai mare fiind corpul ce nu este translucid, deci nu putem identifica cu ușurință o femelă după prezența șeii Diferențele fiind și în cazul lor subtile, o să încerc să descriu cât mai bine cum te poți orienta Desigur, cele două principale atribute sunt forma abdomenului, dar în cazul lor aceste atribute (abdomen bombat la femelă și concav la mascul) sunt greu de deosebit la juvenili, chiar și la adulți Mai jos avem un exemplar mascul, la această specie, femela are un atribut deosebit față de mascul Dacă ne uităm atent la corpul crevetelui, pornind de la cap, pe coadă avem mai multe segmente Al doilea segment are o formă diferită la femele față de masculi Caridina Cantonesis var Crystal Black Shrimp Datorită spațiului necesar ouălor ce această specie le protejează sub carapace, al doilea segment va fi mărit la bază extinzând suprafața protejată pentru a acoperi ouăle complet Față de Neocaridina ce nu are o carapace extinsă în laterale peste ouă astfel încât să le protejeze constant Mai jos avem o femelă ce poartă ouă, vezi cum forma celui de-al doilea segment diferă fată de mascul 5 Caridina Cantonesis var Crystal Black Shrimp 320 Mai jos avem și alte variații de Caridina Cantonesis, în imagine este un mascul de Blue Panda: Caridina Cantonensis var Blue Panda Iar mai jos o femelă de Blue Panda: Caridina Cantonensis var Blue Panda Din aceste imagini sper să clarific un pic câteva din trăsăturile ce despart masculul de femelă la aceste specii Din păcate, acel ochi antrenat face diferența ușor, detaliile fiind importante dar odată cu experiența o să putem să deosebim mult mai ușor indivizii Sper că acest articol, deși cam lung, să ajute prin intermediul imaginilor mai mult decât am reușit eu să pun în cuvinte Crevetărie fericită! 5 De multe ori m-am lovit de tot felul de prescurtări scrise în grabă de diverși acvariști și am fost nevoit să caut pe internet o explicație scurtă la ce se referea cu acea prescurtare Astfel mi-a venit ideea să fac o listă cu termenii întâlniți ce poate să fie utilă și altora în situația mea, o listă în continuă dezvoltare ce conține termeni și acronime mai mult sau mai puțin întâlnite în acvaristica creveților > RCS = Red Cherry Shrimp (variație a speciei de creveți Neocaridina Davidii) 321 > UGF = UnderGravel Filtration, filtru de substrat, echipament de filtrare ce recirculă apa prin substrat > НОВ = HangOnBack, filtru cascadă, filtru extern atârnat de marginea bazinului > PRL = Pure Red Line (variație a speciei de creveți Caridina Cantonensis) > PBL = Pure Black Line (variație a speciei de creveți Caridina Cantonensis) > OEBT = Orange Eyed Blue Tiger (variație a speciei de creveți Caridina Cantonensis) > PFR = Pure Fire Red (variație a speciei de creveți Neocaridina Davidii) > RSM = Red Shadow Mosura (variație a speciei de creveți Caridina Cantonensis) > BSM = Blue Shadow Mosura (variație a speciei de creveți Caridina Cantonensis) Sursa: Autor: SHRIMB Fie că vrei o corabie în mijlocul acvariului sau o junglă amazoniană cu plante, va trebui într-un fel să deslușești care este butonul de volum și care schimbă canalul când vine vorba de apa din acvariu în acest sens, m-am gândit să scriu o serie de articole ce au ca scop descrierea celor mai importanți parametrii chimici ai apei și să ofere câteva ghidaje despre chimia apei scrise pe înțelesul oricui Cu toții ne lovim invariabil de ei, de cele mai multe ori când ceva nu merge bine în bazin Atunci începem să căutăm informații și să punem întrebări Oare am pH prea mare? Apa de la robinet este bună? Cum scad duritatea? Multe din întrebări sunt răspunse prin măsurarea parametrilor cu testele de care am amintit în articolul despre necesarul începătorilor Acele teste ne ajută să aflăm informații despre compoziția chimică a apei Această serie de articole urmează să explice și ce înseamnă valorile exprimate și cum putem să le ajustăm Dacă este nevoie în lichide, cum este apa, atomii interacționează mai ușor decât în alte medii Asta face ca atomii în interacțiunea lor să se întâlnească mai des Aceste interacțiuni pot fi accelerate de temperatura mediului ambiant, atomii vibrând mai puternic la temperaturi ridicate șansele ca ei să se ciocnească unul de altul cresc 322 în urma acestor interacțiuni rezultă atomi liberi care sunt în dezechilibru din punct de vedere al sarcinii electrice Acești atomi se numesc ioni Pentru a semnaliza acest dezechilibru de sarcină electrică, ionii au adăugat un + sau - lângă notația elementului chimic Asta ca să ne putem da seama dacă este un atom cu exces de sarcină pozitivă (cation) sau atom cu exces de sarcină negativă (anion) în funcție de sarcină putem astfel intui care poate fi un curs al unei reacții Acești ioni căutând alți ioni de sarcini opuse față de care au o atracție magnetică Țelul lor fiind să se echilibreze din punct de vedere al sarcinilor electrice Mai mulți astfel de atomi formează o moleculă când sunt în echilibru Asta nu înseamnă neapărat că molecula este rezolvarea problemei instabilității Există și molecule instabile electric ce au tendința să respingă un atom sau să atragă unul în funcție de starea lor de echilibru Unii atomi sunt natural stabili din punct de vedere electric, ca cel de Oxigen, și vor fi într-o stare de dezechilibru foarte rar Alții, ca cel de Hidrogen, sunt natural într-o stare de dezechilibru ei căutând tot timpul alți atomi cu care formează ușor molecule Moleculele pot să fie simple, ca cea de apă ce este formată din doi atomi de Hidrogen și unul de Oxigen sau cea de dioxid de carbon ce este formată dintr-un atom de Carbon și doi de Oxigen Alte molecule pot fi mai complexe de atât și nu fac obiectul unui articol ca acesta De ce am intrat în astfel de detalii ce par să nu fie legate de acvaristică? în mare parte pentru că apa este mediul principal în care acest hobby se desfășoară Cunoașterea acestor parametrii și cum influențează ei micro ecosistemul din bazin ne ajută să practicăm acest hobby din plăcere și fără frustrări Un alt motiv pentru care este bine să cunoști chimia de bază a apei este pentru că nu ai niciun indicator vizual precis care să-ți arate când ceva nu merge bine în afară de plante/vietăți care mor dacă nu faci teste și nu știi ce indică ele și ce înseamnă valoarea indicată Apa ca și substanță are o calitate aparte, în funcție de anumite condiții, ea poate avea proprietățile unui acid sau a unei baze Starea ei fiind dinamică ridică niște probleme mai ales în contextul unui acvariu Ca să determinăm proprietatea de acid sau bază a apei folosim o unitate de măsură numită pH Acest pH exprimă concentrația ionilor de Hidrogen din apă Denumirea fiind convenită de către oamenii de știință ca „per hydrion” (puterea hidrogenului) Bun, dacă apa este într-o stare dinamică asta înseamnă că pH-ul este într-o continuă schimbare? Nu neapărat, dinamica apei este în echilibru în majoritatea timpului Legături între molecule se formează și se desfac dar fiind într-un echilibru, valoarea pH-ului nici nu urcă, nici nu crește Ea schimbându-se dacă apare un factor chimic (ex : un produs al unei reacții) 323 sau intervenim noi Drept urmare, pH-ul are nevoie de intervenții constante ca să fluctueze într-una El având tendința să se stabilizeze la o anumită valoare, într-un echilibru Acest parametru foarte des folosit în a exprima o calitate chimică a apei este frecvent greșit înțeles ca fiind un indicator al durității apei deși nu este Un pH ridicat nu înseamnă că avem o apă dură și invers, pentru cazul unui pH scăzut, o apă moale Apa ca și substanță se descompune în ioni pozitivi de Hidrogen (+H) și ioni negativi de Hidroxid (OH-) din molecula de apă (H2O) Acest proces de descompunere a moleculei de apă se petrece constant și în orice moment avem o cantitate fixă din acești ioni în apă Ce se schimbă este raportul cantitativ dintre ionii de Hidrogen și cei de Hidroxid Știind acest lucru, nu avem nevoie să măsurăm decât cantitatea ionilor de Hidrogen pH-ul se măsoară pe o scală de la 0 la 14 grade, 7 fiind punctul de mijloc ce semnifică un pH neutru (avem un număr egal de ioni de Hidrogen și Hidroxid) Acid Neutru Bază pOH 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ' I I I I I pH 0 1 2 3 4 5^6 ^7 8 9 10 11 12 13 14 ♦ 100 Hidrogen +H>OH- +H = OH- +H 17,86 mg CaCO3 (Carbonat de Calciu) > 30 mg NaHCO3 (Bicarbonat de Sodiu) Inversul fiind valabil, dacă avem un test ce raportează o valoare de, să zicem, lOOppm (mg/litru) înseamnă că în grade germane avem o valoare de 5,5 grade De ce ne interesează acest parametru? în acvariu se produc unele procese naturale ca: fotosinteza și respirația plantelor, fermentarea, respirația peștilor și a altor vietăți, activitatea bacteriilor nitrificatoare (benefice), descompunerea resturilor organice, dizolvarea gazelor atmosferice Aceste procese au toate ca rezultat un impact mai puternic sau mai slab asupra chimiei apei Unul destul de evident este modificarea pH-ului Multe din aceste procese având printre produsele rezultate și ioni de Hidrogen, ioni ce cauzează acidifierea apei кН-ui, după cum am spus mai sus, având un rol de temperare a acestei tendințe va împiedica pH-ul să scadă necontrolat el având un rol important în reglarea pH-ului când dorim prevenirea unei căderi bruște a pH-ului sau frânarea tendinței descendente în termeni comuni putem compara кН-ui cu un burete ce absoarbe ioni de Hidrogen din apă De crescut se poate face cel mai ușor cu bicarbonați: de Amoniu, Sodiu sau Potasiu Cel mai sigur fiind bicarbonatul de Sodiu el nefiind toxic pentru vietățile din bazin Dizolvarea sării de bicarbonat nu se face niciodată direct în bazin! Intr-un pahar dizolvați cantitatea necesară apoi turnați încet în bazin, în dreptul filtrului astfel încât amestecul să se dilueze rapid El mai poate fi crescut, lent, prin adiția de roci calcaroase, spărtură de coral/scoici, cochilii, os de sepie în acest caz trebuie avut grijă deoarece pe lângă carbonați se pot dizolva și elemente care modifică duritatea apei (gH-ul) cum sunt Calciul și/sau Magneziul! Aceste elemente făcând parte din cochiliile melcilor/scoicilor și scheletelui de coral De scăzut, кН-ui se poate scădea prin adiția de acizi în apă Acizi care pot fi anorganici ca acidul sulfuric (toxic și periculos), clorhidric (la fel, toxic și periculos), acidul citric (sigur pentru vietăți) Sau acizi organici, substanțe complexe ce provin din resturi vegetale bogate în acizi organici cum sunt cei humici, fulvici, taninii, acidul acetic (oțetul) Orice acid va cauza consumarea, lentă, a carbonaților din apă Asta înseamnă că dozarea de acizi trebuie menținută o perioadă lungă de timp pentru a observa reducerea кН- 328 ului Lucru ce se poate dovedi nepractic dacă avem nevoie să reducem un кН mare cu mai mult de 3-4 grade Oricât de ieftin ar părea oțetul ca și opțiune, în timp se poate dovedi la fel de scump ca și folosirea apei de osmoză dacă avem o apă cu un кН mare (>7 dkH) Excepție o face adiția de CO2 în apă ce nu va scădea considerabil кН-ui Explicația stă în reacția CO2-ului cu apa, o reacție greu de explicat în termeni comuni ce va face obiectul unui alt articol Prin adiția unui acid în apă кН-ui este consumat, el transformându-se în apă și CO2 Este aceeași reacție ce se obține când turnăm oțet peste bicarbonat de sodiu Turba, resturile vegetale în descompunere, lemnul decorativ din viță-de-vie sau mopan, substratul activ elimină în apă cantități mici de acizi organici ce reduc treptat kH-ul Pentru un control precis al кН-ului, singura metodă ce oferă confort că nu va afecta vietățile și un control total, putem adăuga o cantitate precisă de bicarbonat de sodiu pentru a obține valoarea necesară, este să folosim apa de osmoză Simplă sau în amestec cu apa de la rețea 5 кН-ui are o relație directă cu pH-ul, pentru a evita consecințele nefaste ale unui pH ce se schimbă brusc este important să tratăm кН-ui cu aceeași importanță De aceea este bine să cunoaștem specificul vietăților din bazin, parametrii apei de la rețea, tendința pH-ului din bazinul nostru (ascendentă sau descendentă), să avem la îndemână un test de pH și кН pentru a afla valorile lor când ceva nu merge bine Un aspect rar detaliat este că majoritatea plantelor și vietăților din bazinele noastre provin din zone tropicale unde au evoluat în parametri chimici ai apei din mediul lor și vor necesita parametri apropiați și în bazinele noastre Un кН normal de regulă nu depășește 4 dkH In jurul acestei valori (+/- 1-2 grade dkH) nu este nevoie să facem intervenții majore asupra acestui parametru cu accentul pe faptul că este mai greu să reducem decât să creștem Cu speranța că acest articol cât și cele ce vor urma să vă ajute în obținerea unor condiții prielnice pentru desfășurarea unui hobby frumos vă urez, crevețărie fericită! în acest articol voi discuta despre gH sau duritatea generală a apei Un parametru despre care știm destul de multe din viața de zi cu zi dar nu și despre ce este el și cum ne afectează în acvariu Spre deosebire de alți parametrii ai apei discutați anterior, gH-ul este adevărata unitate de măsură a durității apei, se mai numește și duritate totală în unele terminologii dar voi detalia într-un alt articol de ce se întâmplă asta și de ce în acvaristică trebuie să facem o distincție mai clară între „duritatea totală” și gH Termenul provine tot din limba Germană, la fel ca și кН-ui iar traducerea înseamnă „duritate generală” El se măsoară tot în grade germane cu notația dgH Necesită aceeași conversie din grade germane în mg/L cum am explicat în articolul despre кН Acest parametru exprimă, în principiu, cantitatea de ioni de Calciu și Magneziu din apă Am precizat „în principiu” deoarece concentrația de ioni de Calciu și Magneziu este 329 cea predominantă Pe lângă aceștia mai putem avea ioni de Sodiu, Potasiu, Iod și Clor dar ei nu contribuie la duritatea apei la fel de mult ca cele două elemente principale De reținut este că gH-ul indică o sumă a concentrației de ioni nu și raportul dintre aceștia! Măsurând gH-ul nu putem afla în ce proporții se află Calciul față de Magneziu ci doar cantitatea lor totală Pentru a determina cantitatea fiecărui element există teste individuale ce nu fac obiectul acestui articol Important este să știm că gH-ul specific apei dulci are o proporție de 3:1-4:1 de Calciu și Magneziu Duritatea apei are un rol important în procesele biologice din acvariu și influențează direct funcția osmoregulatoare a tuturor viețuitoarelor acvatice De aceea nu putem ține un amestec de viețuitoare cu cerințe de duritate variate făcând acest parametru important în decizia tipului de acvariu dorit Cele două elemente ce caracterizează o apă dură ajung din rocile calcaroase, sub acțiunea apei de ploaie ce datorită dioxidului de carbon atmosferic devine ușor acidă Calcarul (CaCO3) și dolomitul (MgCO3) sunt sursele principale de duritate Aceste elemente nu sunt ușor solubile în apă dar aciditatea apei care spală rocile ce conțin aceste minerale va cauza dizolvarea lor în apă Astfel încât apa de la rețea, în funcție de zona în care locuim (munte sau câmpie), poate fi mai dură sau mai moale Majoritatea viețuitoarelor și plantelor din bazinele noastre au în mare parte ceva în comun Ele provin din medii acvatice tropicale Specificul apei din zonele tropicale este moale, ploile frecvente și solurile argiloase au făcut ca apa din zonele tropicale să fie săracă în minerale, moale și acidă De aceea multe din plantele și viețuitoarele din bazinele noastre sunt construite genetic să beneficieze de o apă săracă în minerale Cu câteva excepții: Cichlidele și creveții Sulawesi După cum am scris mai sus, majoritatea plantelor și viețuitoarelor din acvariu sunt construite genetic pentru o apă moale Nu înseamnă neapărat că nu vor tolera o apă mai dură dar rezultatele nu vor fi pe măsura așteptărilor iar unele plante sau vietăți mai pretențioase nu vor tolera deloc o apă ce nu este la fel de moale ca în habitatul natural Din păcate, singura metodă de a scădea gH-ul unui acvariu este folosirea apei distilate sau de osmoză Nu există tratamente ale apei ce vor elimina duritatea fără efecte secundare în afară de apa pură sau o apă cu o duritate mai mică decât cea de la rețea Există diverse metode ce sunt suficiente pentru consumul uman dar pentru acvariu pot avea consecințe Una din cele mai uzitate metode de a reduce duritatea apei fiind utilizarea de rășini schimbătoare de ioni ce înlocuiesc cele două minerale (Calciul și Magneziul) cu Sodiu Lucru ce este nedorit într-un acvariu deoarece raportul de schimb este dublu Pentru fiecare ion de Calciu sau Magneziu se vor introduce în apă doi de Sodiu Excesul de Sodiu având și el consecințe echivalente cu o apă dură Dacă avem o apă prea moale și dorim să o aducem la o duritate normală trebuie să o remineralizăm Această operație fiind necesară dacă folosim strict apă de osmoză sau apa de la rețea este prea moale 330 Există substanțe comerciale ce ne ajută să remineralizăm apa de osmoză în funcție de specificul acvariului putem crește și кН-ui și gH-ul simultan Un produs de la JBL ne ajută să le creștem pe amândouă Este vorba despre JBL Aquadur ce crește gH-ul și кН-ui într-o proporție de 1 dgH/0,5 dkH De la SaltyShrimp avem produse variate ce ne pot ajuta în creșterea simultană (și a gH-ului și а кН-ului) cât și doar a gH-ului Ca idee, un gH de 6 dgH este normal și universal acceptat de către viețuitoare și plante deopotrivă Peste sau sub această valoare trebuie să începem să corectăm prin folosirea unei ape mai moi/osmoză când avem duritate prea mare sau remineralizare când este prea moale De reținut este că din duritate, plantele vor absorbi o cantitate pentru procesele lor biologice dar întotdeauna această cantitate este foarte mică încât să ne bazăm pe acțiunea lor De reținut, scăderea sau creșterea gH-ului trebuie să fie făcută treptat Fiind o calitate chimică a apei ce influențează procese fundamentale în acvariu, este important ca orice schimbare de gH să fie făcută în pași mici Puțin câte puțin, săptămânal Deși nu am discutat mult despre creveți în această serie de articole, este important să știm fundamentele chimiei apei Această treime (pH, кН, gH) este de bază în acvaristică Nu putem discuta despre creveți în detaliu cât timp nu avem aceste noțiuni Nu putem discuta despre o crevețărie fericită dacă nu știm aceste noțiuni fundamentale în acest articol voi discuta despre un parametru oarecum obscur dar de importanță mare pentru creveți Aceste vietăți fiind mult mai sensibile față de acest parametru decât peștii Pe scurt, TDS-ul ne indică totalul solidelor dizolvate în apă îi spunem TDS și nu TSD deoarece internațional este acceptată denumirea din limba Engleză Acest parametru nu este de regulă întâlnit în afara cercurilor de specialiști ce lucrează în domenii unde puritatea apei folosite trebuie să fie ridicată în acvaristica de apă dulce nu este des întâlnit și practic necunoscut celor ce nu au avut nevoie să folosească o instalație de osmoză inversă Lucru ce se schimbă pe măsură ce avem de a face cu vietăți sensibile cum sunt crevetii 5 Acest parametru joacă un rol important în funcția osmoreglatoare a tuturor vietăților acvatice începând cu cele mai primitive: organisme unicelulare, pluricelulare și bacterii Un pic mai evoluate: alge, plante și nevertebrate Terminând cu peștii și alte organisme acvatice evoluate TDS-ul este un indicator al purității apei Orice altă substanță din apă fiind un contaminant ce contribuie într-o măsură mai mică sau mai mare la creșterea valorii acestui parametru Grosul fiind constituit din ionii sărurilor minerale dizolvate în apă iar o parte infimă ( Scot capacul creionului > Clătesc electrozii în apă de osmoză, se poate folosi și apă distilată > într-un capac de plastic destul de adânc iau o măsură din bazinul testat și introduc capătul cu electrozi astfel încât să fie complet în soluție > Agit un pic creionul ca să elimin bulele de aer dintre/de pe electrozi Altfel valoarea indicată poate fi eronată, de regulă e mai mică dacă este aer între electrozi > Aștept 10 secunde sau până ce valoarea indicată pe afișaj se stabilizează > Clătesc electrozii din nou și pun capacul sau repet pașii dacă vreau să măsor mai multe bazine > Clătirea succesivă în apă mai curată decât cea testată previne contaminarea electrozilor cu impurități din apa testată Astfel, nu avem nevoie de recalibrarea creionului o perioadă îndelungată (ani) Acest instrument, întreținut corect, nu-și pierde capacitatea de măsurare în timp cum se întâmplă în cazul creionului/sondei de pH Deși ambele aparate fac în esență același lucru, măsoară conductivitatea apei, primul aparat este conceput mai mult pentru uz casnic, oferă o valoare pe baza unor măsurători multiple (conductivitate+temperatură+factor de corecție substanțe neionice) și oferă o idee mai clară despre gradul de contaminare al apei Al doilea aparat este conceput mai mult pentru uzul industrial unde conținutul ionic al soluției este singurul aspect de interes Aceste aparate măsoară de regulă doar conductivitatea apei și afișează valoarea în Siemens spre deosebire de TDS-metru ce afișează o valoare în ppm De regulă, un ЕС-metru nu oferă o compensare automată a conductivității în funcție și de temperatura soluției măsurate E doar un aspect de confort sporit oferit de cele mai multe ori într-un TDS-metru ca opțiune standard Ca să explic ce face acest parametru trebuie să discut un pic despre osmoză, funcția osmoreglatoare și de ce toate organismele sunt afectate de el Osmoza este un fenomen întâlnit când avem două corpuri de apă ce au concentrații diferite ale TDS-ului separate de o membrană semi-permeabilă ce permite doar trecerea apei prin ea 333 Spre exemplu, avem un corp de apă cu un TDS ridicat (soluție hipertonică) și de partea cealaltă a membranei un corp de apă cu TDS scăzut (soluție hipotonică) Apa din soluția cu TDS scăzut va avea tendința să treacă prin membrană către soluția cu TDS mare până când cele doua soluții ajung în echilibru osmotic (isotonie) Adică avem o cantitate egală de apă în ambele părți soluțiile având concentrații identice(soluție isotonică) deși cantitativ avem mai multă soluție în partea membranei unde TDS-ul era mai mare Viteza cu care se petrece această tranziție se numește presiune osmotică și este direct proporțională cu diferența de concentrație dintre cele două soluții soluție cu concentrație mica Procesul normal de osmoza membrana sernipermeablîa sensul de curgere al apei soluție cu concentrație mare Acum probabil că te întrebi unde este acea membrană semi-permeabilă în acvariul tău Ea face parte din componența fiecărei celule vii Toate celulele se protejează de mediul exterior printr-o membrană semipermeabilă ce trebuie să permită absorbția de nutrienți și excreția reziduurilor indiferent că vorbim de un organism unicelular sau pește Din ce am explicat până acum, TDS-ul poate fi confundat cu un alt mod de reprezentare a presiunii osmotice deși nu este TDS-ul ne indică cantitatea de substanțe din apă ce nu sunt apă Presiunea osmotică ne indică viteza cu care se petrece fenomenul de osmoză Diferența fiind în faptul că presiunea osmotică va fi direct proporțională cu diferența dintre TDS-ul intern al vietății și mediul înconjurător indiferent de valoarea lui Cu cât avem o diferență mai mare cu atât presiunea osmotică va fi mai mare Răspunsul e simplu Dacă ne uităm atent la ce efect are fenomenul de osmoză putem deduce care este efectul asupra unui organism supus unei schimbări bruște a TDS-ului când ne gândim la viețuitoarele osmoreglatoare Aproape toate viețuitoarele de apă dulce sunt hipertonice Ele au un TDS intern mai mare decât cel al mediului înconjurător 334 O analogie între noi, ca vietăți terestre, și cele acvatice ar fi presiunea atmosferică Cu toții simțim când presiunea atmosferică crește sau scade intr-un fel sau altul (ex : ne dor oasele) TDS-ul, în mediul acvatic, fiind un omolog apropiat al presiunii atmosferice, gândește-te ce efect ar avea o schimbare a presiunii atmosferice în intervalul a câtorva minute pentru tine La fel percep și vietățile acvatice o schimbare bruscă de TDS Spre exemplu, mecanismul de osmoreglare are nevoie de timp pentru a face compensările necesare Problemele în procesul de osmoreglare apar când există o variație bruscă a TDS-ului din mediul ambiant Cel mai des ele fiind asociate cu schimburile de apă sau transferul viețuitoarelor dintr-un bazin în altul cu parametrii diferiți față de sursă Când se face transferul dintr-un mediu cu TDS mare către unul cu TDS mic fenomenul de osmoză va supune organismul unei presiuni osmotice, din exterior către interior, instanțe Ea este, după cum spuneam mai sus, proporțională cu diferența de TDS dintre cele două medii In cazurile în care diferența este mare duce la moartea aproape instantanee a viețuitoarei afectate Acest fenomen se mai numește șoc TDS și este cauza primară a fatalităților când introducem vietăți proaspăt achiziționate dintr-un mediu foarte diferit față de cel din acvariul nostru fără o perioadă de timp suficientă pentru a permite sistemului osmoreglator să compenseze diferența valorii TDS-ului intern față de cea a mediului înconjurător în cazul opus ne putem întâlni cu situația în care viețuitoarea este transferată dintr-un mediu cu TDS scăzut către un mediu cu TDS crescut Efectele fiind mai puțin dăunătoare, în cazul acesta fenomenul de osmoză va avea un efect invers, viețuitoarea suferind o deshidratare bruscă Presiunea osmotică fiind din interiorul organismului către exterior efectele ei fiind compensate prin absorbția de apă din mediul înconjurător Asta nu înseamnă că nu se poate produce un șoc osmostic ci doar că presiunea osmotică trebuie să fie mai mare ca moartea să survină în acest caz Legat de acest aspect, există noțiunea de șoc de pH, lucru ce poate fi și el dăunător unui organism acvatic dar impactul este redus în comparație cu un șoc osmotic De cele mai multe ori, fatalitățile sunt cauzate de un șoc osmotic, nu neapărat de pH când e vorba strict despre o situație în care aducem vietăți noi și le introducem direct în bazin fără a le aclimatiza Cazurile de fatalități cele mai frecvent întâlnite sunt la nevertebrate, peștii fiind capabili să se adapteze la diferența de presiune osmotică în plaje mai largi De asta este recomandată aclimatizarea creveților corespunzător Măsurarea TDS-ului apei în care au fost aduși creveții pentru a afla dacă avem condițiile necesare și a face eventuale corecții înainte de introducerea vietăților în bazinul nostru 5 5 Un alt lucru de reținut, acum că știm despre TDS și cum afectează el viețuitoarele de apă dulce, este că afectează mai mult sau mai puțin toate viețuitoarele din acvariu indiferent cât de complexe sunt acestea De aceea este important să facem o aclimatizare treptată a tuturor viețuitoarelor ce intenționăm să le introducem în acvariu Cu cât avem un TDS mai mic în acvariu cu atât avem o apă mai pură ceea ce nu este neapărat un lucru rău dar trebuie să avem în vedere că vor crește șansele să producem un șoc osmotic și să omorâm viețuitoarele dacă nu le acordăm timp destul pentru a se obișnui cu acest parametru al apei 335 Din păcate nu există o rețetă precisă, valoarea TDS-ului intern pentru fiecare viețuitoare este în funcție de specie, mediul în care s-a născut și a fost ținută, de maturitatea indivizilor (puii fiind mai sensibili decât adulții) și de sănătatea specimenelor în absența unei idei clare despre valoarea TDS-ului din acvariul sursă cât și al nostru ne putem ghida orientativ după valoarea gH-ului Cu cât este mai mic în bazinul nostru față de sursă cu atât mai mult este recomandată o aclimatizare treptată și pe o perioadă mai lungă de timp (2-4 ore) De reținut că vietățile de apă dulce au cerințe variate din punct de vedere al nivelului TDS al apei și în funcție de specie De aceea avem specii de pești care sunt obișnuite cu un TDS ridicat (să-i zicem dură) și nu pot trăi în apă cu TDS scăzut (să-i zicem moale) Exemplu, cichlidele africane Simpla aclimatizare treptată nu rezolvă problema presiunii osmotice când este prea mică, aceste vietăți fiind evoluate pentru o apă cu un conținut mineral foarte ridicat și un TDS similar La fel și creveții Neocaridina ce sunt din punct de vedere evolutiv mai rezistenți decât alte specii de creveți deși ambele sunt vietăți similare biologic De reținut că nu există o legătură între pH, кН, gH și TDS Doar că o apă cu un conținut mineral ridicat (кН și gH mari) va fi o apă natural cu o încărcare ionică mare, în consecință, cu un TDS mare Orice vietate acvatică are o construcție genetică conformă cu mediul din care provine Când TDS-ul din acvariu depășește capacitatea sistemului osmoreglator de a compensa diferența de TDS intern față de mediul ambiant încep să apară problemele mai sus enumerate ce în final pot duce la moartea vietății afectate Am întâlnit multe observații ce fac o corelare între gH și TDS Folosind gH-ul avem doar o idee orientativă despre cât de mare este TDS-ul După cum am explicat mai sus, gH-ul fiind un indicator imprecis pentru a stabili cerințele unei anumite vietăți din punct de vedere al TDS-ului și asta pentru că gH-ul însumează o cantitate de ioni destul de redusă față de potențialul total Singura metodă sigură fiind să aflăm TDS-ul din mediul natural al vietății sau al apei în care a fost crescută și să încercăm să-l aducem în valori cât mai apropiate în acvariul nostru Aici intră în rol acea mențiune a valorii TDS specifice fiecărei variații de creveți Deoarece nu putem verifica mediul natural sau condițiile în care organismul a crescut, ne putem orienta după această mențiune pentru a avea o idee despre valoarea TDS-ului ce trebuie atinsă în bazinul în care vrem să ținem acea specie/variație Ca și concluzie finală Pe măsură ce organismele acvatice au evoluat și au crescut în complexitate, și-au creat și mecanisme care să le ajute în tranziția de la apă sărată (TDS extrem de crescut) la apă salmastră și apoi dulce Unele din ele păstrând abilitatea de a tranziționa ape cu un TDS foarte variat, mai ales vietățile din jurul gurilor de vărsare a apelor dulci în mare/ocean La polul opus, un exemplu de rezistență scăzută la variații bruște de TDS, sunt paraziții externi ai peștilor, nevertebrate primitive, ce sunt tratate prin băi de sare a peștelui afectat 336 Aceste băi de sare nu fac altceva decât să supună organismele parazite la o tranziție bruscă din mediul cu TDS normal intr-un mediu cu TDS crescut artificial prin adiția de sare Acestea suferind o deshidratare puternică mor aproape instantaneu Chiar și varietăți de creveți Neocaridina suportă astfel de tratamente pentru înlăturarea unor paraziți externi Dar despre asta într-un articol viitor De regulă, TDS-ul într-un acvariu are tendințe ascendente Pe măsură ce fertilizăm plantele și hrănim vietățile produsul final va fi o formă sau alta de ioni anorganici ce vor contribui la creșterea totală a TDS-ului din bazin Acest parametru fiind un bun indicator al momentului în care trebuie să facem schimbul de apă O parte din produșii anorganici rezultați în urma proceselor din bazin sunt de regulă absorbiți de plante dar acest lucru nu se întâmplă suficient de repede sau de mult încât să producă o scădere notabilă astfel încât, de cele mai multe ori, doar schimbul de apă ne ajută să redresăm bazinul și să-l readucem în echilibru De reținut, după toate aspectele discutate mai sus, schimbul de apă în cantități reduse și frecvent este mai bun decât schimburile mari și dese Șocul osmotic fiind mai mic când apa este schimbată des, TDS-ul din bazin fiind mai apropiat de valoarea apei de la sursă Completarea apei evaporate trebuie și ea făcută cu apă de osmoză sau o apă cu un TDS cât mai redus, altfel nu facem altceva decât să contribuim la creșterea TDS-ului deoarece doar apa pură se evaporă, lăsând în urmă încărcătura ionică ce va degrada calitatea apei din bazin Cât despre valorile TDS-ului, nu pot să spun decât că apa dintr-un bazin tipic nu ar trebui să depășească 400mg/litru - 500mg/litru în niciun caz Peștii pot fi afectați cronic de o apă cahtativ slabă, creveții pot fi afectați de la creștere și durată scurtă de viață la ritm de înmulțire încet și colorit defectuos Plaja recomandată, aplicabilă oricărui bazin tropical fiind undeva între 150-200mg/litru Condiții de calitate a apei ce asigură o dezvoltare armonioasă per total Dacă ai ajuns până în punctul ăsta cu articolul înseamnă că ai căpătat câteva noțiuni introductive despre ecologie, electrochimie și biologie Noțiuni ce își vor arăta potențialul în acvariul tău fără îndoială Acum, îți urez succes și crevețărie fericită! Odată cu articolele în care explicam ce este кН-ui și gH-ul, au apărut întrebări ce m-au determinat să scriu un articol despre un aspect înțeles greșit dar destul de popular în acvaristică Există o linie fină pe care vreau s-o îngroș O linie care de multe ori creează confuzie și care este mai bine delimitată în acvaristica creveților: relația кН gH Am să încep cu un aspect ce ține mai mult de istorie decât chimia apei Din punct de vedere chimic neexistând nici o legătură între cei doi parametri ai apei Unul nici nu-1 crește nici scade pe celălalt după cum ne putem da seama din descrierea lor făcută în articole anterioare Dar lucrurile nu stau neapărat așa! 337 O să vorbesc acum doar despre gH, discuția cu temă istorică pornind din vremea în care gH-ul nu era cunoscut, dar cu timpul au ajuns să fie observate efectele prezenței lui în apă și asta a alimentat cercetarea în aflarea componentei prezente în apă ce cauza depuneri calcaroase pe interiorul boilerelor și al instalațiilor de la locomotivele cu aburi Astfel a fost conceput termenul de duritate Apa care cauza depuneri de calcar era denumită în rândul maiștrilor/instalatorilor „apă dură” pentru că aceste depuneri formate pe interiorul boilerelor erau aspre, dure și greu de îndepărtat Dădeau dureri de cap când era vorba de întreținerea și curățarea cazanelor de boiler Dau dureri de cap și în zilele noastre când se produc depuneri de calcar pe rezistențele mașinilor de spălat și al fierbătoarelor Totuși în zilele noastre această problemă este rezolvată cu tratarea apei prin diverse procedee chimice și/sau cu diverse substanțe ce împiedică depunerea calcarului (ex : Calgon) Apa care nu cauzează aceste depuneri numindu-se „apă moale” Datorită zonelor geografice diferite din care locomotivele se aprovizionau cu apă pe unele rute era nevoie de o întreținere mai deasă sau mai rară, în funcție de duritatea apei locale Prin cercetare s-a determinat că apa dură este încărcată cu ioni de metale alcaline ca Beriliul, Stronțiul, Fierul, Calciul, Magneziul, Bariul și Radiul In natură predominând Calciul și Magneziul, cel din urmă într-o cantitate mai mică, ele conferind în mare măsură calitatea de „apă dură” Acum ne întoarcem la кН în articolul destinat acestui parametru am precizat că acest кН ne indică o concentrație a carbonarilor și bicarbonaților din apă în natură, forma cel mai des întâlnită a Calciului este carbonatul de calciu (CaCO3) sau calcarul Compoziția chimică a acestui carbonat va face două lucruri când se dizolvă în apă Va crește кН-ui din cauza carbonatului iar ionul de Calciu va contribui la gH Astfel, dizolvând în apă carbonat de calciu, va crește și кН-ui și gH-ul dar asta pentru că dizolvăm în apă simultan și un carbonat și Calciu deopotrivă Acest lucru poate forma o falsă impresie că există o relație de legătură între valorile celor doi parametri ai apei Din păcate confuzia este alimentată și de unele teste atât de кН cât și gH ce raportează valoarea obținută în echivalent de CaCO3 dizolvat în apă Dacă le comparăm cu alte teste care nu fac asta putem observa informații ce sunt eronate Mergând mai departe cu acest CaCO3, este posibil să întâlnim în unele lucrări termenul de „duritate totală” (tH?) care exprimă duritatea cumulată a celor doi parametri astfel inducând cititorul și mai mult în eroare întărind acest concept de relaționare între cei doi parametri! Bine, dacă nu există o legătură de ce sunt atât de mulți care se bazează pe faptul că ar fi? Nu pot fi chiar toți în eroare! Nu, nu sunt total în eroare, dacă ne uităm care sunt sursele principale de apă naturală observăm că cel mai des se întâlnește apa dulce terestră, apă ce provine din ploaie și/sau izvor subteran și care spală sau infiltrează diferite tipuri de roci Aceste roci pot avea o compoziție variată de minerale, în funcție de zona geografică în care se află vor afecta apa ce trece prin ele într-un fel sau altul Apa din surse montane având frecvent un conținut mineral ridicat iar forma în care se prezintă Calciul și Magneziul cel mai des întâlnită în natură este, ai ghicit, carbonatul de Calciu și Magneziu! 338 De aceea în natură nu ne întâlnim frecvent cu o apă ce are un conținut mineral ridicat dar săracă în carbonați și bicarbonați în același timp, o apă cu un кН scăzut și un gH ridicat Datorită acestui lucru s-a creat impresia falsă de interrelaționare deși avem situații unde și în natură cele două valori nu sunt apropiate кН-ui poate fi mai mare decât gH-ul și invers Păi apa mea de la rețea are o relație între cei doi parametri! Așa vine ea de la sursă Nu am un control precis! în acvariul nostru, indiferent de cât de mare, avem un sistem închis, excepția fiind a bazinelor ce schimbă apa constant prin metoda „picăturii”, dar și în cazul lor, dacă acest lucru se face extrem de lent, parametrii pot să aibă tendințe de a scădea sau crește în afară de asta, bazinele noastre sunt microecosisteme artificiale (antropogene), ele nu rămân în echilibru fără intervenția parțială sau totală a omului Un exemplu foarte bun sunt bazinele cu creveți deosebiți ce necesită o apă greu de întâlnit la rețea, apă ce este de cele mai multe ori fabricată artificial prin filtrarea apei de rețea cu o instalație de osmoză inversă și apoi „reconstruirea” compoziției minerale pe baza cerințelor vietăților Lipsa unei legături între cei doi parametrii devine extrem de evidentă când folosim apă de osmoză/distilată/deionizată Acest tip de apă având кН 0 și gH 0 Deci plecăm de la zero cu ambii parametrii și îi putem crește individual pe baza cerințelor specifice tipului de vietăți din acvariu Spre exemplu dacă folosim apă de osmoză și avem un bazin ce necesită un кН foarte scăzut, adăugăm minerale necesare doar creșterii gH-ului Invers, dacă avem nevoie să creștem doar кН-ui, prin adaosul de bicarbonat de sodiu nu vom afecta deloc gH-ul La fel și opusul, dacă adăugăm sulfat de Calciu (CaSO4 sau gips), кН-ui nu va suferi schimbări ci doar gH-ul De reținut e că majoritatea speciilor de vietăți și plante acvatice folosite în acest hobby este compusă din specii tropicale, obișnuite prin evoluție cu ape destul de curate și sărace în minerale și carbonați întreținerea unui bazin tropical poate fi nepractică într-o zonă cu apă dură de la rețea iar folosirea unei instalații de osmoză să fie singura cale prin care se poate atinge acest deziderat Sursa: Autor: SHRIMB în acest articol voi discuta despre instalația și procesul de osmoză inversă cât și utilitatea unei astfel de instalații în acvaristică Instalația de osmoză se prezintă sub forma unui aparat format din mai mulți cilindri interconectați ce realizează prefiltrarea, filtrarea principală și postfiltrarea Este folosit la purificarea apei pentru aplicații unde apă de o calitate mare, slab contaminată ionic, este 339 necesară Bazinul cu creveți este adesea unul din beneficiarii acestui aparat, unde apa de o calitate mare (TDS mic) este necesară când vrem să ținem specii de creveți deosebiți, cu cerințe de TDS între 150-200ppm Apa de la rețea fiind adesea improprie datorită calității scăzute, conținutului mineral impropriu sau contaminanților toxici Instalația de osmoză inversă ne ajută să producem apă aproximativ pură din aproape orice fel de sursă de apă De ce aproximativ? Procedura de osmoză inversă este în esență sinonimă cu datul prin sită Această metodă de filtrare exploatează o proprietate a moleculei de apă, dimensiunea Molecula de apă având dimensiuni reduse față de majoritatea contaminanților (orice altă substanță din apă care nu este moleculă de apă) Astfel, se poate folosi o abordare de filtrare clasică ce nu implică folosirea de alte substanțe sau reacții/procedee chimice complicate Instalația de osmoză este în esența ei, cum am spus și mai sus, o sită pentru molecule După cum știm, o sită nu filtrează perfect Nici această instalație nu atinge perfecțiunea Puritatea apei rezultate are de regulă un procentaj de 90%-96% apă pură în funcție de procesul de fabricație a membranei Cele mai ieftine aflându-se în jurul pragului de 90% iar cele mai scumpe se apropie de 98% Există diverse metode alternative de postfiltrare pentru a îmbunătăți performanța ce nu țin neapărat de osmoza inversă când este necesară o puritate ce tinde către aproape de 100% Deși acest procedeu de a filtra apa nu a fost conceput pentru uzul în acvaristică și este în prezent folosit în multe domenii industriale cât și în producerea apei potabile din apa de mare, metoda de filtrare și-a dovedit practicabilitatea în acest hobby datorită ușurinței în instalare/utilizare, complexității și costurilor reduse față de alte procedee de filtrare a apei ce produc o puritate similară în continuare voi detalia doar părțile relevante în acvaristică legate de acest aparat Ca să vorbim despre osmoza inversă trebuie să înțelegem ce înseamnă osmoza Am scris despre acest proces în articolul despre TDS dar am să descriu pe scurt din nou Fenomenul de osmoză se produce când două soluții apoase de concentrații diferite sunt despărțite de o membrană semi-permeabilă în mod natural apa pură difuzează prin membrana semi-permeabilă din soluția cu concentrație mai mică în soluția cu concentrație mai mare, având tendința de egalizare a concentrațiilor în ambele soluții Deci, de stabilire a unui echilibru Viteza cu care se petrece acest fenomen este determinată de diferența în nivelul de concentrație dintre cele două corpuri de lichid și se numește presiune osmotică Osmoza inversă este un proces tehnic care, după denumire, inversează fenomenul de osmoză Când aplicăm o presiune crescută asupra oricărei din cele două soluții se va forța un procentaj mare doar de apă prin membrana semi-permeabilă către celălalt corp de soluție Astfel obținem într-o parte o soluție foarte diluată (90% - 96% apă) ce se mai numește și permeat în limbaj tehnic iar în partea cealaltă a membranei o soluție ce conține resturile dizolvate în apă ce se numește concentrat 340 Presiunea aplicată trebuie să depășească presiunea osmotică, ce în acest caz este o forță care se opune direcției de deplasare a apei pentru ca acest proces să se petreacă In funcție de cât de mare este presiunea osmotică (cât de mare este diferența de concentrații dintre cele două soluții) trebuie să aplicăm o presiune mai mare sau mai mică pentru a mișca aceeași cantitate de apă prin membrană Acest aspect este destul de important pentru că afectează randamentul, cu cât mai contaminat este lichidul pe care îl filtrăm pe atât mai scăzut este randamentul la aceeași presiune aplicată deoarece presiunea osmotică va fi mai mare Drept urmare, o presiune de 2-17 bari este necesară pentru apă dulce și 40-82 de bari pentru apa sărată, aceasta din urmă fiind bogată în minerale ce vor crește presiunea osmotică Instalația de osmoză inversă este compusă din mai multe elemente, voi explica și de ce Membrana semi-permeabilă fiind un mediu ce conține pori de dimensiuni nanometrice (0,1-5 nanometri) se poate înfunda ușor astfel scăzând durata de utilizare considerabil De aceea o instalație de osmoză are în compoziție mai multe stagii de filtrare în funcție de scopul utilizării ei, de randamentul cât și puritatea cerută Cea mai simplă construcție a unei astfel de instalații conține doar elementele de prefiltrare: filtrul de carbon activ, filtrul de sediment (particule) și filtrul principal filtru cărbune activ filtru sediment (macroparticule) intrare apă ieșire apă murdară (concentrat) 341 Această construcție produce o apă improprie consumului uman ea neavând stagii de post-filtrare care să remineralizeze, corecteze gustul, dezinfecteze apa rezultată O instalație de osmoză de uz casnic poate avea mai multe stagii de prefiltrare cât și postfiltrare In uzul acvaristic fiind suficientă o instalație ca cea din imaginea de mai sus Stagiile de prefiltrare pot include mai multe elemente fiecare vizând un contaminant din apa de filtrat Primul stagiu este cel de carbon activ Acest stagiu realizează o filtrare chimică, absorbind clorul și alți compuși organici din apă (de regulă compuși secundari din prelucrarea petrolului, pesticide, solvenți industriali), elimină mirosurile, tentele de culoare și gustul apei dar ne interesează în mod special absorbția clorului Dacă alegi să suplimentezi prefiltrarea trebuie să știi că aceste filtre se prezintă în mai multe variante De regulă deosebirea lor se face pe baza porozității ce poate varia în funcție de scopul filtrului și se măsoară în microni De preferat fiind un filtru de porozitate mică Asigură o filtrare mai bună a substanțelor chimice un material din carbon activ cu o suprafață de contact mai mare In uzul acvaristic este recomandată o porozitate nu mai mare de 5 microni Populare dar mai ineficiente fiind filtrele din carbon activ granular ce trebuiesc evitate deoarece au o porozitate prea mare iar efectul lor este prea mic Cel mai bine este să ne orientăm după acest parametru când cumpărăm cartușul/filtrul de carbon activ iar în absența informației este de preferat un filtru din bloc de carbon activ Al doilea stagiu ce intră în contact cu apa ce urmează să fie filtrată este cel de sediment sau macroparticule și are ca scop filtrarea mecanică Acest stagiu îl urmează pe cel de carbon activ pentru a reține pulberi sau bucăți ce pot fi eliminate de filtrul cu cărbune activ Sunt de regulă inerte chimic, nu vor filtra ioni și alte molecule deoarece porozitatea lor e destul de mare încât să permită trecerea particulelor mai mici de 5-10 microni Ele au rolul de a proteja elementele filtrante următoare de a se înfunda cu nisip, rugină și diverse alte resturi Folosirea unui filtru cu carbon activ este importantă deoarece majoritatea instalațiilor moderne folosesc un material compozit din film subțire (TFC/TFM) ce este atacat de clor cauzând uzura prematură a materialului din care este alcătuită membrana semi-permeabilă In trecut, materialul de bază folosit la fabricarea membranei semi-permabile era Triacetatul celulozic (СТА) Acest material nu era afectat de clorul din apă dar era afectat de bacteriile ce puteau să consume membrana semi-permeabilă Acest material nu se mai folosește în prezent, l-am menționat pentru cazul în care te întâlnești cu o astfel de unitate mai veche Atenție, aceste filtre nu opresc/reduc microbii, sodiul, nitrații, fosfații, fluorul sau duritatea(ionii de Calciu, Magneziu și carbonații)! De reținut că prefiltrarea are ca scop principal reducerea grosieră a contaminanților macroscopici și asigurarea unei durate de utilizare a membranei cât mai mari 342 Stagiul principal de filtrare, unde fenomenul de osmoză inversă are loc, se petrece pe suprafața membranei semi-permeabile Pentru a oferi un randament util, membrana are nevoie de o suprafață de lucru mare iar asta ar fi nepractic așa că s-a conceput o structură în formă de sul pentru a economisi spațiu Esențialul este să reții că aceste membrane se numesc generic membrane pe film subțire compozit (TFC) sau membrane pe film subțire (TFM) Așa îți dai seama dacă este o membrană sintetică sau nu De reținut, aceste membrane sunt alcătuite din materiale fără o structură ordonată în urma procesului de fabricare pot apărea mici imperfecțiuni microscopice care per total afectează cât de bine filtrează acest stagiu Din acest motiv, există producători de instalații de osmoză inversă de larg consum ce pot garanta un procent mare de filtrare fără stagii postfiltrare suplimentare Procente de 98% se pot obține doar din membrana semi-permeabilă de o fabricație mai bună dar și costul crește Pentru acvarii de apă dulce nu este nevoie de o puritate atât de mare, voi detalia mai jos de ce De regulă instalațiile cu o rată de rejecție mare sunt folosite în laboratoare, fabrici de semiconductori și în acvaristica de apă sărată, voi explica mai departe și acest aspect Stagiul de postfiltrare este conceput pentru a reține particule ce reușesc să treacă de membrana semi-permeabilă Ele tratează doar chimic apa prin folosirea unor rășini speciale ce au proprietăți de reținere a diverselor substanțe țintite Stagiul de postfiltrare este folosit mai mult pentru corecții chimice asupra apei, fie că se adaugă substanțe sau se scot Am precizat deja că metoda de filtrare prin osmoză inversă nu este perfectă în funcție de uzură, materiale, proces de fabricație, membrana va avea o rată de filtrare variabilă Aceste rășini sunt de obicei alcătuite din materiale costisitoare, nepractice pentru folosirea lor exclusivă în procesul de filtrare a apei de uz casnic Ele având un rol specializat Prefiltrarea apei printr-un stagiu de osmoză inversă asigură acestor rășini o durată de exploatare practică chiar și pentru acvaristică Ele având calitatea principală de a reține ioni, restul contaminanților fiind deja eliminați prin osmoză inversă, puținul care va trece de acest tip de filtrare fiind captat cu ajutorul acestor rășini schimbătoare de ioni, astfel, se poate ajunge la o puritate a apei de aproape 100% Procesul acesta de filtrare acționează chimic asupra apei înlocuind ionii diverselor substanțe țintite cu ioni de hidrogen (H+) sau hidroxil (-OH) ce apoi se recombină pentru a forma apă Aceste rășini se numesc generic deionizatoare Ele sunt împărțite în două mari categorii: > rășini anionice > rășini cationice 343 în funcție de sarcina electrică a ionului pe care îl schimbă ele pot reține diverse feluri de ioni: > Rășinile cationice rețin ioni de: Calciu (Ca++), Magneziu (Mg++), Fier (Fe+++), Mangan (Mn++), Sodiu (Na+) și Hidrogen (H+) > Rășinile anionice rețin ioni de: Clorură (C1-), Sulfat (SO4=), Nitrat (NO3=), Carbonat (CO3=), Silicat (SiO2-) și Hidroxil (OH-) De reținut că apa își va modifica pH-ul la trecerea prin aceste rășini După cum putem observa, ambele tipuri vor elibera și ioni de Hidrogen și/sau Hidroxil Nu neapărat într-o proporție egală astfel determinând un pH diferit la ieșire din acest stagiu de filtrare decât cel de intrare Rășinile cationice provocând creșterea pH-ului pe când cele anionice scăderea lui Lista de substanțe absorbite este mai mult exemplificativă Orice substanță în formă ionică va fi absorbită de aceste rășini Ele nu deosebesc decât după masa și sarcina electrică a ionului absorbit Spre exemplu: ionii cu masa mică, încărcați cu o sarcină electrică mare vor fi absorbiți mai ușor Ionii cu o masă mare și o sarcină electrică mică vor fi absorbiți mai greu Rășinile au ca bază un material chimic ce se prezintă sub formă de pelete foarte mici, aspectul fizic fiind de praf sau gel Unele din ele se pot regenera după ce și-au atins capacitatea maximă de absorbție prin tratarea ori cu un acid puternic (acid sulfuric) ori cu o bază puternică (hidroxid de sodiu) pentru a-i da proprietăți anionice sau cationice Din motive de siguranță acest proces este recomandat să se realizeze la furnizorul de astfel de materiale unde se prelucrează în laboratoare specializate deoarece substanțele folosite sunt periculoase Tratarea apei cu aceste rășini poate fi făcută ori prin mai multe etape individuale (rășină anionică apoi rășină cationică) ori printr-unul singur ce conține un amestec din ambele tipuri de rășini Unele rășini sunt concepute să-și schimbe culoarea ca indicator al gradului de încărcare ca și măsură de confort în utilizare altfel este necesar să monitorizăm constant apa filtrată cu un TDS-metru pentru a stabili dacă rășinile necesită înlocuire Alte stagii de postfiltrare pot include stagii de corectare a gustului, remineralizare, control biologic Aceste stagii nu au o utilitate în acvaristică iar unele dintre ele pot fi chiar dăunătoare în special cele ce adaugă compuși chimici în apa filtrată cum sunt cele de remineralizare De aceea este bine să evităm instalații care au stagii de postfiltrare în plus față de cele descrise în acest articol O excepție ar fi filtrul de control biologic ce are ca scop asigurarea că viruși/bacterii nu au trecut de filtre Ele pot folosi o lampă UV sau un ozonizator pentru a elimina microorganismele ce au reușit să treacă de filtre Virușii, sporii de alge sau bacterii sunt destul de mici încât să treacă într-o proporție redusă prin tot procesul de filtrare 344 Deoarece procesul de filtrare necesită timp pentru a procesa apa, un aspect destul de important al unei unități de osmoză inversă este randamentul ei Mai exact, ce volum/timp de apă filtrată poate produce Randamentul fiind unul din atributele importante ale unei unități, va fi detaliat de către producător Acesta explică în manualul produsului la ce presiune și temperatură unitatea va produce un volum/timp de referință Valorile uzuale variază între 100 litri/24h și 190 litri/24h la o presiune de 3 bari și temperatură de 25 de grade Celsius pentru unități de uz casnic De reținut că randamentul este o valoare variabilă Ea poate varia în funcție de presiune, temperatură și cât de contaminată este apa de la sursă Temperatura afectează performanța instalației indirect Ea afectează de fapt presiunea Cu cât avem o presiune crescută cu atât mai mare va fi randamentul De aceea, randamentul tinde să fie mai scăzut iarna când apa de la sursă are o temperatură scăzută față de vară Prefiltrarea încărcată va afecta și ea randamentul deoarece va scădea presiunea de intrare în stagiul de osmoză inversă Acest echipament funcționează de regulă pe baza presiunii apei de la rețea In cazul în care aceasta este prea mică sau nu folosim un furnizor de apă ci o fântână sau puț, există și echipamente ce includ o pompă în vederea menținerii unei presiuni corespunzătoare Pentru un randament crescut, când un volum de apă mare este necesar, se pot folosi mai multe echipamente în paralel sau unul cu pompă ce va produce un debit care să satisfacă cerința O unitate de osmoză inversă tipică are un randament mediu de 120 litri/24h Dacă se folosesc stagii multiple de prefiltrare se poate obține un randament un pic mai crescut In cazul meu, unitatea produce 12 litri in 4 ore Ca și volum total de apă consumată, instalația de osmoză are de obicei o rată de 4:1 Adică se aruncă 4 litri de apă pentru fiecare litru de apă filtrată produsă Această rație nu este legată de performanțele produsului dar este legată de randament Pentru a preveni înfundarea membranei cu particulele respinse avem nevoie de un debit de apă ce va fi utilizat în spălarea membranei Acest proces se petrece în timpul utilizării instalației și nu este necesar să intervenim în niciun fel O mare parte din apa aruncată este folosită în acest scop Există și instalații ce folosesc un sistem cu valve pentru a realiza operația de curățare periodică a membranei dar per total nu se realizează o economie a consumului de apă indiferent dacă folosim o unitate cu sistem de spălare continuă a membranei sau una cu spălare periodică Filtrele folosite în stagiile de prefiltrare se vor schimba de mai multe ori înainte ca membrana semi-permeabilă să devină inutilizabilă Frecvența cu care aceste filtre trebuiesc 345 schimbate nu poate fi determinată cu precizie deoarece încărcarea apei de la sursă poate fi mai mică sau mai mare în baza unor factori ce nu-i putem controla De regulă filtrele/cartușele folosite în acest stagiu este bine să fie schimbate la 6 luni în cazul în care instalația este folosită frecvent (ex : alimentează cu apă întreaga gospodărie) sau 1 an când este folosită sporadic cum este cazul în acvaristică Membrana semi-permeabilă are o durată de viață destul de mare Materialele sintetice moderne au o durată de exploatare de 1 până la 6-8 ani în funcție de cât de des este folosită instalația Insă, ea poate fi ușor scurtată prin mici neglijențe ce nu par a fi răufăcătoare la prima vedere Cea mai frecvent întâlnită este ignorarea schimbării prefiltrelor la intervale regulate de timp Prețul unei membrane noi depășind ușor costurile schimbării de până la 2-3 ori a materialelor din stagiul de prefiltrare Intervalul depinde de cât de des folosim instalația și cât de contaminată este apa de la sursă In absența unei informații precise despre nivelul de contaminare al sursei este recomandat să se schimbe cel puțin filtrul de carbon activ la intervale regulate pentru a preveni uzura prematură a membranei dacă apa de la sursă este tratată cu clor Membranele din materiale sintetice deși imune la acțiunea bacteriilor este bine să le spălăm dacă unitatea nu a fost folosită o perioadă mai mare de 1-2 săptămâni Această spălare se face lăsând instalația să lucreze 30-60 minute în gol înainte de a colecta apa filtrată pentru uz Parte din întreținerea unei astfel de instalații ține și de determinarea când membrana nu mai performează conform specificațiilor O scădere considerabilă a debitului când stagiul de prefiltrare este întreținut corespunzător poate semnala o membrană ce a ajuns la capătul duratei de exploatare utile datorită înfundării ei cu particule reținute în urma filtrării Puritatea apei se poate determina cu un conductometru (ЕС metru) sau TDS-metru Am scris mai pe larg despre acest instrument în articolul despre TDS O măsurătoare considerată în parametri normali nu trebuie să depășească 10-15ppm TDS pentru unitățile ce nu conțin un stagiu de postfiltrare cu rășini deionizatoare Această măsurătoare este singurul indiciu că membrana nu mai filtrează corespunzător și este timpul s-o schimbăm In cazul în care se realizează și o postfiltrare cu rășini deionizatoare valoarea măsurată ar trebui să fie apropiată de Oppm TDS Orice creștere poate indica faptul că rășina este încărcată și nu mai reține aceeași cantitate de ioni contaminanti 5 încărcarea prematură a rășinilor poate semnala o uzură a membranei! Este recomandată măsurarea apei de ieșire când se face schimbul rășinilor pentru a verifica dacă membrana scapă mai mulți contaminanți decât de obicei Cât de greu se instalează un astfel de echipament? Chiar și o gospodină o poate face! Când mi-am luat prima dată instalația de osmoză am descoperit că se poate cupla direct la robinetul de la baie, exact ca în poza de mai jos: 346 Acest adaptor nu este livrat cu instalația ci trebuie cumpărat separat El permite cuplarea rapidă la robinet a furtunului de intrare în instalația de osmoză Este ideal când avem un bazin mic și este suficientă o cantitate mică de apă Adaptorul este produs de Gardena și se găsește în orice supermarket de bricolaj, arată așa: Mai ai nevoie de o găleată pentru colectarea apei filtrate în cazul în care ai un bazin mai mare va fi totuși nevoie de un rezervor de apă mai mare în afară de găleata folosită pentru colectarea apei filtrate Datorită timpului destul de mare de producere al apei osmozate este recomandată folosirea unui recipient tampon O găleată, pubelă, canistră, butoi care să stocheze apa purificată Eu folosesc o pubelă de 50L pentru a stoca o rezervă suficient de mare pentru schimburile de apă O astfel de pubelă este suficientă pentru un bazin de 300-450L Atenție, apa de osmoză trebuie remineralizată înainte de a fi folosită în bazinele de apă dulce Acest proces poate fi realizat prin amestecarea apei de osmoză cu cea de la rețea sau folosirea exclusiv a apei de osmoză și a produselor dedicate remineralizării Despre remineralizare voi discuta mai pe larg într-un articol viitor 347 Ca și costuri, instalația de osmoză și toate accesoriile vor atârna de portofel în felul următor: > Instalația de osmoză = 300-400 lei 5 > Găleată 10 litri = 10 lei > Pubelă 50 litri (opțională) = 50 lei > TDS-metru = 60-70 lei > Adaptor robinet = 30-40 lei > Test pH (opțional) = 30 lei > Test gH (opțional) = 30 lei > Test кН (opțional) = 30 lei Costul total al tuturor articolelor (noi) la prețurile cele mai mari se ridică la 660 lei O instalație de CO2 modestă (sh) costă în medie 1000 lei Schimbarea cartușelor de prefiltrare la instalația de osmoză costă 60-80 lei la 6 luni dacă avem o apă de la sursă foarte contaminată Am omis prețul apei din motive lesne de înțeles, apa de la rețea este destul de ieftină cât să nu fie luată în considerare că aruncăm 4 litri de apă pentru 1 litru de apă filtrată Am decis în mod special să las la urmă detaliile despre cum se folosește în acvaristică acest echipament, în mare parte pentru că mi se pare destul de important să cunoști echipamentul și termenii folosiți înainte de a discuta la ce se folosește și cum în acvariile de apă dulce instalația de osmoză ne ajută să preparăm o apă după specificul bazinului dorit Este un lucru știut sau foarte rapid aflat chiar dacă ești la începuturile acestui hobby că o apă improprie de la sursă este greu de corectat din punct de vedere chimic mai ales când vorbim de o apă dură Ori faci un acvariu care să se muleze pe calitatea apei de care dispui ori îți faci apa proprie Lucru ce se poate realiza ușor cu ajutorul instalației de osmoză 5 Toți parametrii apei discutați de mine pe acest site pot fi reduși cu apă de osmoză, este mijlocul cel mai comod și accesibil de a obține condiții propice pentru un bazin tropical când apa de la sursă nu se potrivește cerințelor unui astfel de bazin Din punct de vedere al costurilor, riscurilor și ușurinței în exploatare depășește cu mult la toate aspectele o instalație de CO2 De ce se insistă mult pe acea instalație? Pentru că se găsesc cu mult mai multe articole despre cum îți pui la punct o instalație de CO2 dar nu una de osmoză inversă Instalația de osmoză ne permite să obținem o apă după necesarul speciilor ținute Multe din ele având niște cerințe ce nu fac sens la prima vedere: кН 0, gH6-7, TDS 200ppm 348 Pare imposibil, și așa este dacă folosim apa de la rețea în schimb, apa de osmoză are aproape toți acești parametrii de mai sus la zero, TDS-ul va fi un pic mai mare (6-12ppm) și nu ne rămâne decât să punem la loc ce a scos instalația din apă dar de data asta putem controla ce și cât punem la loc Apa evaporată poate fi completată cu apă de osmoză astfel încât parametrii să rămână stabili și să evităm acumularea în timp a durității ce nu se elimină prin evaporare Substratul activ este și el mult ajutat de folosirea apei de osmoză, se va consuma mai greu nefiind solicitat să neutralizeze carbonații Folosirea apei de osmoză în conjuncție cu un substrat activ este la ora actuală o combinație ce permite ținerea speciilor cele mai pretențioase de creveți Deși pare a fi un echipament scos din filmele SF, aproape orice fel de acvariu poate beneficia de pe urma acestui echipament, de multe ori poate beneficia mai mult față de alte echipamente mai scumpe și mai complexe Grosul plantelor folosite în acest hobby provin din zone tropicale ale globului, sunt zone în care beneficiază de multa lumină și multe ploi Apele din aceste zone sunt în mare parte ape sărace în minerale, duritate, carbonați Geologia specifică zonelor tropicale produce o apă acidă, slab mineralizată Lucru ce nu se mai întâlnește pe măsură ce ne îndepărtăm de ecuator Această instalație ne permite să „construim” o apă apropiată de specificul tropical, pentru că elimină componentele ce cauzează duritatea apei Ne-am obișnuit să folosim instalația de CO2, un echipament scump, periculos și complex doar pentru a reduce pH-ul și a fertiliza plantele cu carbon când în mediul tropical ele nu au o butelie să le facă să crească sănătos și viguros Neajunsul mare al acestei instalații este că nu va reduce duritatea apei și astfel te lovești de o limitare în creșterea plantelor Acest echipament este cunoscut mai mult acvariștilor de apă sărată unde este obligatoriu și mai nou „crevețarilor” în acvariul sărat mulți contaminanți din apa de la rețea sunt letali coralilor Fosfații, nitrații și alte elemente nu sunt tolerate de organismele marine de aceea este nevoie de purificarea apei înainte de uzul ei într-un astfel de acvariu Folosirea rășinilor deionizatoare în stagiul de postfiltrare este și ea des întâlnită la acvariile marine deoarece o cantitate suficient de mare de silicați și fosfați reușește să treacă de instalația de osmoză Deși într-o cantitate mică, cu timpul, au tendința să se acumuleze iar într-un bazin sărat alimentează diverse specii de microorganisme și alge nedorite, specifice mediului marin Instalația de osmoză nu se vrea a fi un panaceu al apei improprii, în funcție de specificul acvariului poate fi inutilă (ex : acvariu de cichlide africane) dar grosul acvaristicii are numai de câștigat prin adoptarea acestui echipament în speranța că ai ajuns până în punctul ăsta cu articolul îți urez crevețărie fericită! 349 Sursa: Autor: SHRIMB Pentru a cunoaște mai bine tot ce ține de mușchii din acvarii, trebuie mai întâi să cunoști aceste noțiuni introductive din această lume Vă propun să parcurgem câteva noțiuni generale despre mușchi, urmând ca pe viitor să discut și despre speciile cunoscute din acest hobby cât și pe cele mai puțin cunoscute dar existente în flora din țara noastră Mușchii reprezintă o clasă de plante bryofite ce cuprind aproximativ 12 000 de specii de plante caracterizate de un gametofit acoperit cu frunze mărunte, adesea corpul stufos purtând organele sexuale Plantele bryofite sunt o divizie de plante fără floare, caracterizate prin rădăcini de tip rizom, de forma ovală, având un sistem vascular puțin sau deloc organizat Cuprinde mușchi adevărat din genurile Bryopsida, Hepaticopsida și Anthoceropsida Mușchii au fost primele plante verzi care au evoluat pe uscat acum aproximativ 350 de milioane de ani Au crescut foarte simplu, fără tulpină, rădăcini și frunze Nu au sistem circulator, sau vreo altă cale de a distribui substanțele nutritive întregii plante, în consecință mușchii se bazează doar pe mediul înconjurător să alimenteze întreaga plantă cu apă și nutrienți prin absorbție Mușchii se împart în 2 categorii: mușchi inferiori și mușchi superiori, fiecare categorie având diverse caracteristici structurale > Mușchii inferiori mai păstrează multe caractere specifice algelor iar corpul vegetativ este un tal lamelar care se fixează în sol cu ajutorul rizoizilor monocelulari Din aceasta categorie întâlnim în partea emersă Fierea pământului sau Marchantia polymorpha, submers Corali moss sau Riccardia Chamedryfolia, etc Fierea pământului 350 > Mușchii superiori au corpul vegetativ format dintr-un tal cormoid, compus din tulpiniță, frunzulițe și rizoizi pluricelulari, care sunt analoage cu organele vegetative ale plantelor vasculare Din această categorie întâlnim emers Mușchiul părul capului (Politrichum commune), submers Mușchiul palmă (Climacium japonicum), etc Mușchiul părul capului După ce am trecut de noțiunile legate de clasificarea mușchilor și structura acestora, trebuie să înțelegem cum cresc și cum se reproduc aceștia Mușchii sunt un organism autotrofic, adică un organism capabil să producă substanțe nutritive organice din substanțe anorganice prin procesul de fotosinteză obținând astfel energie și hrană Lumina soarelui este captată de molecule din clorofilă, pigmentul verde al plantelor și este folosită la formarea și transportul energiei în plantă O parte a acestei energii este folosită în reacția cu dioxidul de carbon și apa din mediul înconjurător, care sunt transformate în molecule de substanțe organice (zaharuri) ce hrănesc planta în imaginea de mai jos, este prezentat ciclul de viață al mușchilor Răspândirea se face în câteva moduri diferite, în funcție de umiditate Mușchii se reproduc prin spori, lucru asemănător semințelor plantelor, dar originea evoluției diferă Sporii de mușchi sunt unicelulari și biologic mult mai simpli decât semințele plantelor Capsula mușchilor sporofiți, conține acești spori unicelulari Atunci când planta femelă găsește condiții prielnice, capsula se deschide și eliberează sporii care se vor răspândi înjur, dacă vor găsi condiții, vor începe creșterea ca gametofiți 351 "Bud" Raindrop Sperm K-y Haploid (л) Diptoîd (2л) L> Protonemata (n) Bud" Antheridia Mala gametophyte (Л) -'£gg Spore' Gametophore Spore dispersai Archegonia Peri steme 1, - Female gametophyte țn) ''^Rhizoid O O (within a PH: 6,0-8,0 (recomandat 6,5-7,5) > KH: 4-10 > GH: 4-14 > TDS: 80-400 > Temperatura: 20-28 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Foarte ușor de înmulțit, rată mare de natalitate în urma unor selecții s-au obținut grade diferite ale acestor creveți Pe internet apar diverse clasificări, cum ar fi: 356 Red flre/Red Chetry shrlmp Sakura Grade A Sakura Grade S Bloody Mary Sakura Sakura Grade SS Fire Red High Grade/Sakura grade S - Femelă (stânga) și Foto: Caileanu Alexandru 357 îi urmează pe Red Cherry, fiind la fel de nepretențioși și prolifici Sunt o varietate obținută din selecții ale Neocaridina davidi var wild type Femela de Yellow shrimp Foto: Caileanu Alexandru Mascul de Yellow shrimp Foto: Caileanu Alexandru 358 Nume științific: Neocaridina davidi var Yellow Nume comun: Yellow shrimp Origine: Taiwan Dimensiune adult: 2,54-3 cm Parametri acceptați: > PH: 6,0-8,0 (recomandat 6,5-7,5) > KH: 4-10 > GH: 4-14 > TDS: 80-400 > Temperatura: 20-28 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Ușor de înmulțit, rată mare de natalitate în urma unor selecții s-au obținut grade diferite ale acestor creveți: Sakura Yellow, Neon Fire Yellow Foto: Chris Lukhaup 359 Conform arborelui ei au fost obținuți din selecții ale creveților Blue Velvet (selecție din Red Rilli, care sunt la rândul lor obținuți din selectarea creveților Red Cherry) Culoarea atât a femelelor cât și a masculilor este de un albastru translucid, variind ușor în intensitate Femela de Blue Jelly shrimp Foto: Caileanu Alexandru Mascul de Blue Jelly shrimp Foto: Caileanu Alexandru Nume științific: Neocaridina davidi var Blue Jelly Nume comun: Blue Jelly shrimp Origine: Taiwan Dimensiune adult: 2-2,5 cm 360 Parametri acceptați: > PH: 6,5-7,5 > KH: 3-5 (dar se pot acomoda și la un kh mai mare) > GH: 8-10 > TDS: 80-400 > Temperatura: 20-28 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Ușor de înmulțit, rată mare de natalitate Foto: Vitezslav Bosak Foto: Vitezslav Bosak 361 Nume științific: Neocaridina var Blue Velvet/Blue Dream Nume comun: Blue Velvet/Blue Dream shrimp Origine: Taiwan Dimensiune adult: 2-2,5 cm Parametri acceptați: > PH: 6,5-7,5 > KH: 3-5 > GH: 8-10 > TDS: 80-400 > Temperatura: 20-28 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Ușor de înmulțit, rată mare de natalitate Creveții Orange sunt obținuți din selecții ale variantei Red Cherry Nume științific: Neocaridina davidi var Orange Nume comun: Orange shrimp, Pumpkin shrimp Origine: Taiwan Dimensiune adult: 2-2,3 cm Parametri acceptați: > PH: 6,2-7,8 (recomandat 6,5-7,5) > KH: 4-10 > GH: 4-14 362 > TDS: 80-400 > Temperatura: 20-28 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Ușor de înmulțit, rată mare de natalitate La fel că Red Cherry shrimp și creveții Orange pot fi găsiți sub diferite grade Pentru a înțelege mai bine gradele, să le prezentăm: varietatea de bază Orange prezintă la fel că Red Cherry un corp transparent cu pete portocalii peste tot Varietatea Sakura se prezintă la fel ca Sakura Red, de un portocaliu translucent și are doar câteva puncte foarte mici prin care se poate vedea prin carapace Varietatea Fire prezintă un corp în totalitate portocaliu, fără nici o linie pe corp Painted Fire se referă la exemplarele cu un corp în totalitate opac, unde ouăle nu pot fi văzute decât pe sub sau într-o lumină foarte puternică Sakura Orange Foto: Chris Lukhaup Orange shrimp este adesea confundat cu Sunkist shrimp, cel din urmă fiind o specie de Caridine (Caridina cf propinqua) 363 2 1 6 Creveți Red Rili/Red Rili shrimp/Neocaridina davidi var Red Rili Creveții Red Rili au fost obținuți din selecții ale creveților Red Cherry, în 2010 Foto: Vitezslav Bosak Foto: Chris Lukhaup Nume științific: Neocaridina davidi var Red Rili Nume comun: Red Rili shrimp Origine: Taiwan Dimensiune adult: 2-2,3 cm 364 Parametri acceptați: > PH: 6,2-7,8 (recomandat 6,5-7,5) > KH: 4-10 > GH: 4-14 > TDS: 80-400 > Temperatura: 20-28 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Ușor de înmulțit, rată mare de natalitate Foto: Chris Lukhaup Nume științific: Neocaridina davidi var Yellow Rili Nume comun: Yellow Rili shrimp Origine: Taiwan Dimensiune adult: 2-2,3 cm Parametri acceptați: > PH: 6,2-7,8 (recomandat 6,5-7,5) > KH: 4-10 > GH: 4-14 > TDS: 80-400 > Temperatura: 20-28 °C 365 Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Ușor de înmulțit, rată mare de natalitate 2 1 8 Creveți Orange Rili/Orange Rili shrimp/Neocaridina davidi var Orange Rili Foto: Chris Lukhaup Nume științific: Neocaridina davidi var Orange Rili Nume comun: Orange Rili shrimp Origine: Taiwan Dimensiune adult: 2-2,3 cm Parametri acceptați: > PH: 6,2-7,8 (recomandat 6,5-7,5) > KH: 4-10 > GH: 4-14 > TDS: 80-400 > Temperatura: 20-28 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Ușor de înmulțit, rată mare de natalitate 366 2 1 9 Creveți Carbon Rili/Carbon Rili Shrimp/Neocaridina Davidi var Carbon Rili Foto: Chris Lukhaup Nume științific: Neocaridina davidi var Carbon Rili Nume comun: Carbon Rili Shrimp Origine: Taiwan Dimensiune adult: 2-2,5 cm Parametri acceptați: > PH: 6,5-7,5 > KH: 4-10 > GH: 4-14 > TDS: 80-400 > Temperatura: 20-28 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Ușor de înmulțit, rată mare de natalitate 367 2 1 10 Creveți Chocolate/Chocolate shrimp/Neocaridina davidi var Chocolate Creveții Chocolate sunt cei mai apropiați ca și colorit de varianta sălbatică Au fost înmulțiți și selecționați în timp pentru a obține exemplare de o culoare maro solidă Foto: Chris Lukhaup Nume științific: Neocaridina davidi var Chocolate Nume comun: Chocolate shrimp Origine: Taiwan Dimensiune adult: 2-2,3 cm Parametri acceptați: > PH: 6,2-7,8 (recomandat 6,5-7,5) > KH: 4-10 > GH: 4-14 > TDS: 80-400 > Temperatura: 20-28 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Ușor de înmulțit, rată mare de natalitate în urma unor selecții s-au obținut grade diferite ale acestor creveți: Brown shrimp, 368 Sakura Chocolate, Fire Chocolate Sakura Chocolate Foto: Vitezslav Bosak Creveții Black sunt obținuți din selecții ale variantei Red Cherry Nume științific: Neocaridina davidi var Black Nume comun: Black shrimp Origine: Taiwan Dimensiune adult: 2-2,3 cm Parametri acceptați: > PH: 6,2-7,8 (recomandat 6,5-7,5) > KH: 4-10 > GH: 4-14 > TDS: 80-400 > Temperatura: 20-28 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Ușor de înmulțit, rată mare de natalitate în urma unor selecții s-au obținut grade diferite ale acestor creveți: Sakura Black, Fire Black 369 Sakura Black Foto: Vitezslav Bosak Fire Black Foto: Chris Lukhaup 370 2 1 12 Creveți Green/Green shrimp/Neocaridina davidi var Green Foto: Chris Lukhaup Nume științific: Neocaridina davidi var Green Nume comun: Green shrimp Origine: Taiwan, Vietnam, China Dimensiune adult: 2,5-3 cm Parametri acceptați: > PH: 6,2-7,8 (recomandat 6,5-7,5) > KH: 4-10 > GH: 4-14 > TDS: 80-400 > Temperatura: 20-28 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Ușor de înmulțit, rată mare de natalitate 371 Femela Blue Diamond shrimp (stânga) și Mascul Bine Diamond shrimp (dreapta) Foto: Will (theshrimptank com) Nume științific: Neocaridina davidi var Blue Diamond Nume comun: Blue Diamond shrimp Origine: Taiwan Dimensiune adult: 2-2,5 cm Parametri acceptați: > PH: 6,4-7,4 > KH: 1-2 > GH: 3-6 > TDS: 100-500 > Temperatura: 18-26 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Ușor de înmulțit, rată mare de natalitate Pentru a se evita hibridizarea se vor pune 2 specii de Neocaridina davidi împreună în același bazin 372 Vară cu Neocaridina davidi (fosta heteropoda) este Neocaridina palmata (fosta Neocaridina cf zhangjiajiensis), la fel de tolerantă când vine vorba de parametrii apei Din păcate, nu se pot ține împreună cu speciile Neocaridina davidi tot din cauza hibridizării în continuare vom enumera câteva specii cunoscute: Creveții Blue Pearl pot fi ușor confundați cu creveții Blue Sunt un pic mai greu de diferențiat, dar în general diferențe sunt: femelele Blue pearl vor avea ouăle galbene sau maro, iar ochii sunt de culoare galbenă sau roșie Femelele de creveți Blue au ouăle de culoare verde sau albastră și ochii negri Foto: Chris Lukhaup Nume științific: Neocaridina cf Palmata Nume comun: Blue Pearl shrimp Origine: China Dimensiune adult: 2-2,5 cm Parametri acceptați: > PH: 6,2-7,8 (recomandat 6,5-7,5) > KH: 4-10 > GH: 4-14 373 > TDS: 80-400 > Temperatura: 20-28 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Ușor de înmulțit, rată mare de natalitate 2 2 2 Creveți Snowball/Snowball shrimp Creveții Snowball sunt originari din Asia de Sud-Est și sunt selecții ale creveților Blue Pearl Numele lor derivă de la forma și culoarea ouălelor, acestea semănând cu bulgării de zăpadă Snowball shrimp Foto: Chris Lukhaup Foto: Chris Lukhaup 374 Nume științific: Neocaridina cf Palmata Nume comun: Snowball shrimp Origine: China Dimensiune adult: 2-2,5 cm Parametri acceptați: > PH: 6,2-7,8 (recomandat 6,5-7,5) > KH: 4-10 > GH: 4-14 > TDS: 80-400 > Temperatura: 20-28 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Ușor de înmulțit, rată mare de natalitate Creveții Snowball sunt complet transparenți, cu șaua și ouăle de culoare albă (prezentare preluată de pe www shrimp ro) Substratul sau nisipul de acvariu este materialul pe care îl găsim pe fundul bazinului Este primul lucru pe care-1 pui în bazin când îl amenajezi De ce neapărat baza te întrebi? Substratul deservește toate vietățile dintr-un bazin și astfel ajunge să fie ceva esențial pentru tot acest micro ecosistem ce se formează de-a lungul timpului dacă nu facem greșeli catastrofale De el depinde o întreagă floră microbiană, bacteriană și fungică Da, există și ciuperci acvatice chiar dacă nu le vezi cu ochiul liber sau nu arată cum ești obișnuit să arate o ciupercă Pe lângă multitudinea de microorganisme avem și creaturi vizibile cu ochiul liber: viermi, purici de apă, melcii și ouăle lor Plantele sunt și ele printre beneficiari, depinzând de substanțele ce se descompun în substrat în elemente chimice de bază ce servesc pe post de fertilizant natural Creveții depind și ei de prezența substratului și mai ales a florei microscopice cu care aceștia se hrănesc Acum voi detalia de ce este bine să ai un substrat dar mai întâi să explic de ce nu i-am zis încă nisip și de ce nu o să-i zic niciodată nisip 375 Acest cuvânt, substrat, este mult mai flexibil Spre deosebire de nisip care înseamnă un singur lucru Substratul semnifică o multitudine de materiale cum sunt frunzele tocate, mușchiul mort, rocă vulcanică pisată, nisipul, argila coaptă, zeolitul, zgura, nisip coralifer (aragonit), pământul simplu sau orice amestec din toate astea într-un bazin de creveți, substratul are 5 roluri majore > Contribuie în ciclul azotului fiind o suprafață mare folosită de bacteriile nitrificatoare că suport pentru colonizare > Oferă o sursă de mâncare creveților ce vor piguli fiecare grăunte în căutarea microorganismelor cu care se hrănesc de obicei > Elimină sau absorb substanțe chimice în funcție de compoziția lui și rolul pentru care a fost proiectat De a reduce/crește duritatea, de a absorbi substanțe toxice, de a elimina substanțe benefice plantelor/vietăților > Reprezintă o ancoră și sursa de nutrienți pentru plante > Decorativ, contribuie la aspectul general al bazinului și la impresia de naturalețe a peisajului De notat că majoritatea speciilor de creveți din acest hobby sunt capabili să-și schimbe culoarea în funcție de mediu Este o proprietate ce în mediul natural îi camuflează de prădători Datorită selecțiilor genetice repetate după caracteristici de culoare, un lucru de care ei nu sunt conștienți, pe un substrat închis creveții ajung să-și accentueze culori care în mediul natural i-ar da de gol rapid în ciuda acestui fapt ei continuă să-și ajusteze coloritul după substrat, cu cât mai închis la culoare cu atât mai viu și coloritul Știu că nu face sens la prima impresie dar în natură creveții au tendința să-și diminueze culorile pe un substrat mai deschis la culoare și să le accentueze pe un substrat mai închis Asta ca să se integreze mai bine în mediu Așa cum am scris parțial în articolul despre necesarul începătorilor sunt trei aspecte mari de urmărit în alegerea substratului Trebuie să fie de o granulație nu mai mare de 2-4 mm De o culoare cât mai închisă Substratul JBL Manado ar trebui să fie cea mai deschisă nuanța acceptată pentru un bazin destinat creveților Trebuie să-și păstreze structură, să reziste mecanic plantarilor și rearanjării aspectului fără să se transforme în pulbere Unele substraturi având acest neajuns pe măsură ce îmbătrânesc începând să-și piardă proprietățile cât și structura granulara Granulația este mărimea bobului de substrat Contează pentru că un substrat cu o granulație mare nu ajută creveții ce pot rămâne blocați între grăuntele prea mari în căutarea lor de microorganisme și nici plantelor ce sunt obișnuite să-și croiască drum cu rădăcinile în căutarea de nutriente 376 Substratul de o granulație mare are tendința de a acumula în straturile adânci resturi de mâncare ce vor fi greu de curățat și care vor genera pungi de gaz toxic cum e hidrogenul sulfurat Acel gaz care miroase a ouă clocite și are un potențial letal crescut Substratul de granulație mare nu oferă o suprafață de colonizare atât de mare bacteriilor benefice Un substrat de granulație mică va fi colonizat până la 1-2 cm adâncime și poate oferi o suprafață totală de 2-3 ori mai mare Resturile de mâncare sau vegetale vor rămâne blocate în straturile superficiale, că într-un filtru Loc în care pot fi consumate de către creveți și melci deopotrivă sau aspirate când facem schimbul de apă Referitor la culoare, substratul uniform, de culoare închisă va accentua contrastul între creveți și plante astfel se creează o impresie de naturalețe a peisajului față de un substrat pestriț sau deschis la culoare Substratul ar trebui să aibă și un grăunte finisat, fără muchii sau suprafețe ascuțite Creveții, melcii și eventual peștii vor explora aceste suprafețe în căutare de mâncare iar muchiile pot să rănească Substratul trebuie să fie o parte centrală, cât mai flexibilă și primitoare vietăților din bazin Am menționat despre substratul activ dar nu am detaliat ce face el în vocabularul acvaristic substratul inert se referă la un substrat care nu modifica chimic parametrii apei în niciun fel Nu schimbă cu nimic mediul Substratul activ poate face asta în două feluri El poate să absoarbă diverse substanțe din apă sau poate să elimine diverse substanțe în apă în funcție de elementele ce îl compun Toți producătorii mari de substrat pentru creveți fac un substrat care respectă o granulație de 2-4 mm, e negru brun, iar particulele au o formă rotunjită Un substrat pentru creveți are în mare proprietatea de a reduce кН-ui și gH-ul deși cel din urmă va scădea mai greu Rezultatul final este un substrat ce reduce o apă mediu dura (кН 6-10, gH 8-10, pH 7,4) la o apă moale (кН 0-2, gH 6-7, pH 6,4) De ce m-ar interesa asta? Majoritatea speciilor de creveți mai delicați preferă apa moale în afară de Neocaridina și alte specii mai flexibile, multe specii degenerate prin multiple înmulțiri pentru selecția unor culori dorite încep să necesite o apă moale Lucru ce nu de multe ori este accesibil ușor Apa de la rețea este de multe ori departe de acești parametri și astfel, substratul, intervine în corecția invizibilă a unui neajuns Substratul tipic pentru creveți se numește substrat temperant (are o caracteristică ce reduce de cele mai multe ori duritatea și pH-ul) Toți producătorii mari de produse destinate creveților au un substrat care reușește într-o proporție mai mică sau mai mare să realizeze asta această proprietate, de a reduce duritatea și pH-ul, este utilă în cazul în care nu putem controla parametrii apei Valoarea unui astfel de substrat se arată cel mai bine cu apă de rețea Perioada în care este capabil de aceste performanțe variază de la 12 la 18 luni Asta pentru că o apă de rețea 377 foarte dură poate să consume aceste proprietăți mai repede reducând durata de utilizare a substratului până la 6-8 luni Folosind apa de osmoză și parametrii ideali putem prelungi durata de utilizare până la 24 de luni Substratul rămânând un mediu ideal de folosire și după această perioadă dar pierzându-și proprietățile active Am zis de substraturi care absorb chestii dar nu am zis de cele care oferă chestii Aquamedic Volcanit, spre exemplu, este un substrat care elimină fier în apă, element care ajută la dezvoltarea plantelor Substraturile pe bază de minerale zeolite au o proprietate dublă Ele au tendința de a absorbi elemente chimice de orice natură pe care le elimina treptat pe măsură ce se încarcă cu ele Este o discuție foarte complicată despre astfel de minerale și proprietățile lor ce depășesc acest hobby Doar că trebuie să reținem utilitatea lor când concepem un bazin Un amestec de Volcanit cu zeolit poate să ofere o bază excelentă pentru un bazin de Neocaridine, specie ce apreciază o apă curată de o duritate medie Substratul pe bază de zeoliți având o durată de exploatare infinită deoarece acumulează substanțe când sunt în exces și le eliberează când sunt în lipsă Aproape toate speciile de Caridina necesitând o apă cât mai curată chimic și moale, adică un substrat inert și apă de osmoză construită după nevoile lor sau apă de rețea asistată de un substrat activ După cum am văzut până acum, există o varietate mare de substraturi active Unele mai potrivite pentru creveți dar și unele care necesită un tratament special înainte de a fi folosite pentru creveți ADA Amazonia necesită un astfel de tratament special Acest substrat fiind conceput pentru plante are proprietatea de a emana amoniac o perioadă mai mare de timp astfel făcându-1 nepotrivit pentru creveți deși oferă toate proprietățile unui substrat activ tipic pentru ei când folosim acest substrat trebuie să-l tratăm o perioadă mai mare de timp înainte de a expune creveții unui bazin amenajat cu el Nivelul de amoniac din apă persistând mai mult timp, ciclarea trebuie să fie prelungită, iar nivelul de amoniac trebuie monitorizat o perioadă mai lungă de timp și controlat prin schimburi de apă Pe lângă proprietățile de a absorbi sau elibera substanțe chimice, substratul, are și rolul de a asigura un mediu propice microorganismelor Ca să facă asta materialul folosit trebuie să fie poros Majoritatea substraturilor destinate creveților sunt un amestec de argile coapte la o temperatură înaltă De aici și prețul lor ridicat față de alte materiale Prin tratarea la o temperatură înaltă, substratul obține și calitatea de a deveni poros, că o piatră ponce Lucru ce îl face să aibă o suprafață utilă sporită față de nisipul cuarțos sau alte materiale Această proprietate oferind substratului un loc în care bacteriile benefice să se dezvolte într-un număr mare Alimentând flora microorganismelor și oferind un cadru propice dezvoltării lor ne asigurăm că bazinul va funcționa o perioadă îndelungată fără probleme 378 Bun, am ajuns la raft și vreau să cumpăr substratul dar nu știu cât îmi trebuie Regula de bază fiind să asigur o grosime de 4-5 cm a substratului Un calcul simplu ar fi că avem nevoie de 5 L de substrat pentru a acoperi o suprafață de 1000 cm2 cu un strat gros de 5 cm 1000 cm2 însemnând suprafta ba zinului Drept urmare, pentru bazinul ales calculăm aria (lungimea X lățimea) în centimetri și astfel determinăm cât substrat avem nevoie unii producători menționează greutatea pachetului în loc de volum, valoare care este interschimbabilă de cele mai multe ori (decoruri, plante necesare) în crearea unui mediu propice creșterii și înmulțirii creveților trebuie să avem în vedere și amenajarea acvariului, găsirea unor decoruri și a unor plante potrivite cu dimensiunile acvariului Alegerea plantelor se va face și în funcție de dotările acvariului, iluminare, adiție de CO2, fertilizare Voi exemplifica pentru început, cu un acvariu nano personal pe care l-am făcut pentru creveți Sakura grade S: 379 Am folosit la amenajarea lui câteva bucăți de lemn de viță de vie, pe care am legat Java moss și Fissidens fontanus 380 Cum acest acvariu nu beneficiază de o lumină puternică (doar 18 W T8), de fertilizare sau de CO2, am ales plante nepretențioase cum ar fi: Cryptocoryne wendtii green și brown, Tiger lotus, Bolbitis heudelotii și Microsorum pteropus mini Ca plante plutitoare am folosit Pistia stratiotes și Limnobium laevigatum Substratul folosit a fost JBL Manado Filtrul folosit a fost un Boyu Hang On 2025 Continuăm cu acvariului colegului Sergiu Ciubotariu, un acvariu la fel de simplu și primitor 381 Fără fertilizare sau C02 și cu plante nepretențioase: Anubias nana, Anubias nana petite, Bolbitis heudelotii, Microsorum pteropus, Weeping moss (Vesicularia Ferriei) Ca decor s-au folosit câteva crenguțe de salcie creață și locatarii au fost creveți Red Cherry atunci când se folosesc filtre cascada sau filtre interne obișnuite este bine să ne asigurăm că puii de creveți sau chiar adulții nu vor fi trași de acestea Astfel, se recomandă îmbrăcarea cu sită a părții ce trage apa (la filtrul intern) sau în cazul filtrului cascada să se pune pe țeava de IN un burețel aveți grijă în acvariile high-tech, ce cantități de fertilizanți dozați și cât CO2 injectați, pentru a nu intoxica creveții Desigur, dacă se dorește o abordare și mai ușoară/simplă de atât, se poate folosi în loc de filtru, un burete bolborositor împreună cu o pompă de aer buretele nu trage creveții și oferă și o suprafață excelentă pentru fixarea bacteriilor Creveții pot mânca liniștiți din resturile/masa vegetală/microorganismele ce sunt trase de către burete 382 (prezentare preluată de pe www shrimp ro) Ce faci și cum faci atunci când ai cumpărat creveții? Ai bazinul pregătit, e totul gata și ai ajuns cu punga acasă Indiferent de perioada anului când faci asta, primul lucru este să lași punga proaspăt adusă în bazin direct Poți să o desfaci la gură dar nu este atât de important Lași punga să plutească în bazin jumătate de oră Poți folosi un cârlig de rufe ca să o ți pe loc având grijă să nu între apa din bazin în pungă Așa aduci temperatura la același nivel După jumătate de oră verși conținutul într-o caserolă sau găletușa de volum mic Dacă ai multă apă de la sursa reduci volumul având grijă să nu scapi vietăți Eu folosesc un căpăcel de dozaj de la fertilizant ca să scot apa din caserolă/găletușă Scopul fiind să reduci volumul apei la un sfert din totalul caserolei Folosește un set perfuzor ca să tragi apa din bazin având grijă să reglezi debitul la o picătură pe secundă sau două picături pentru speciile mai rezistente Fixează tubul astfel încât să stea singur pe loc, poți folosi ventuze sau cârlige de rufe pentru fixare Ideea e să ai un debit care la final să rezulte un raport de 3:1 față de apa de la sursă Foto: Toma Daniel (shrimp ro) Este recomandat să pui niște mușchi sau plante plutitoare de care creveții să se atașeze în timpul aclimatizării Astfel se reduce stresul și creveții se obișnuiesc cu flora de microorganisme din bazinul tău 383 Foto: Toma Daniel (shrimp ro) Procesul de aclimatizare ar trebui să nu țină mai puțin de două-trei ore Timp în care creveții se obișnuiesc cu parametrii din bazinul tău și elimina potențiali paraziți din sistemul digestiv Este suficient să aibă ce mânca de pe mușchiul pus Foto: Toma Daniel (shrimp ro) Când aclimatizarea este finalizată, transferi un individ în bazin și îl urmărești să nu aibă un comportament haotic Dacă nu înoată normal și este ușor luat de curent, dacă nu începe să pigulească de pe substrat sau decor înseamnă că nu este complet adaptat condițiilor din bazin 5 Continuă aclimatizarea pentru restul creveților pentru încă jumătate de oră - o oră Este posibil ca în câteva minute crevetele proaspăt introdus să se comporte normal De aceea este recomandat să avem un crevete indicator Dacă totul pare normal continua cu introducerea restului de creveți 5 Atenție însă, creveții proaspăt aduși nu trebuie transferați în bazin cu tot cu apă de la sursă sau excrementele lor Puteți introduce paraziți sau boli Prindeți creveții individual cu un minciog! 384 Multă lume se întreabă cu ce-i hrănim? Cât de des? Care este cea mai bună hrana pentru ei? Să dezvoltăm un pic subiectul Să începem cu biofilmul, o „colecție” de microorganisme ce formează o peliculă la suprafața apei Atât puii de creveți cât și adulții vor consuma cu plăcere biofilmul Un alt factor important în asigurarea unui trai cât mai bun creveților este vegetația Astfel, nu sunt puține cazurile în care populația de creveți a fost crescută fără un adaos de hrană, creveții găsind destule surse de hrană, microorganisme, într-un acvariu bine plantat Un exemplu de reținut este folosirea diverselor specii de mușchi (Java moss, Flame moss, Fissidens fontanus, etc ) Totuși, suplimentarea este un subiect important La ora actuală găsim atât online cât și în pet shop-urile locale, multe sortimente de hrană specială pentru creveți Vom enumera câteva firme cunoscute și produsele propuse de ele: JBL T etra Sera Dennerie Dennerle Shrimp King Shirakura NovoCrabs Tetra Wafer Mix Shrimps Natural Nano Gran Shrimp King Complete Ebi Dama NovoPrawn Tetra Crusta Menu Spirulina Tabs CrustaGran Shrimp King Protein Ebi Dama Special Spirulina Spirulina Nettle Stixx Shrimp King Baby Chi Ebi CrustaGran Baby Spinach-Hokkaido-Loops Spinach stixx Shrimp King Mineral Nano Alqae Wafers Shrimp King Color Foto: Mureșan Petre Cu cât hrana este mai diversificată cu atât mai mult vom fi siguri că am mulțumit până și cei mai mofturoși creveți La hrănirea creveților se va ține cont în primul rând de numărul de exemplare, astfel este bine să începem să-i hrănim cu o cantitate mai mică de mâncare și să observăm în cât timp o mănâncă Mâncarea se poate administra la 1-2 zile 385 Pe lângă hrană uscată, le putem adăuga în meniu și legume proaspete, cum ar fi feliuțe de morcov, frunze de salată, frunze de spanac Se va evita congelarea acestora în prealabil, deoarece ulterior în contact cu apă, ele se vor dezintegra mult mai ușor Dacă se dorește, se pot totuși ține un pic în apă clocotită înainte de a le pune în acvariu Pentru a crea un mediu cât mai bun, ne putem folosi și de alte metode Introducerea frunzelor, conurilor, folosirea condiționerilor la schimbul de apă sau adăugarea de săruri le vom puncta în continuare: Este adevărat că eliberează și puțin tanin în apă, dar acest lucru nu îi deranjează pe creveți Frunzele se pot pune și nefierte/neopărite în acvariu, dezvoltând tot felul de microorganisme pe ele, ce sunt servite de creveți cu plăcere Personal nu am pus mai mult de o frunză (dimensiuni: 20 x 15 cm) într-un acvariu de 20 litri net și le-am înlocuit când a mai rămas doar „cotorul” 386 Se spune că au proprietăți antibiotice, ferind în timp peștii și nevertebratele de infecții Creveții mănâncă de fapt un strat de biofilm ce se creează pe conuri și după un timp le lasă în pace Se pot pune 1-2 conuri la 10 litri de apă și se pot lăsa în acvariu până putrezesc, pentru că nu afectează calitatea apei Frunzele de Banana plant (Musa sp var sapientum) sunt folosite de mulți ani în Asia și nu numai, având aceleași proprietăți ca și conurile de arin sau frunzele de migdal indian Se spune că îmbunătățesc coloritul și au efect afrodisiac Crescătorii de Betta spun că frunzele de Banana plant sunt mult mai bune decât cele de Migdal indian Sunt confundate des cu frunzele de Bananier, datorită denumirii, dar este o diferență între cele două și anume că Banana plant are un aspect de tufiș, copac pitic Se poate pune o frunză la 10 litri de apă Frunzele vor absorbii apa în maxim 48-72 ore, în cazul în care nu le ancorăm și le lăsăm să plutească Au efect pe o perioadă de 1-2 săptămâni, după care se pot înlocui sau lăsa în bazin, alături de altele proaspăt adăugate 387 2 6 4 Frunze de stejar Se pot folosi cu succes, la fel ca și cele de Migdal indian Trebuie să avem grijă când le culegem (zone cât mai ferite de poluare) și cum le pregătim înainte să le introducem în acvariu Se pot lua și verzi și usca ulterior Este indicat să se șteargă/perieze un pic pentru a se înlătura praful de pe ele, după care se pot ține câteva minute în apă clocotită Astfel vor fi gata de pus în acvariu pentru o observa dacă și cum se schimbă parametrii apei după adăugarea celor de mai sus, este indicat să avem teste de apă la îndemână Un alt subiect cu o importanță deosebită îl reprezintă schimbul de apă Cantitatea ideală de apă schimbată și frecvența la care se face schimbul nu sunt bătute în cuie Eu am făcut schimburi de 10, 20 până la 50% săptămânal Nu am văzut diferențe și în ultima vreme m-am rezumat la maxim 20% săptămânal La fiecare schimb de apă folosesc condiționeri, în doza recomandată 388 Este recomandat de altfel că apa cu care se completează la schimbul de apă să fie adăugată ușor, pentru a se amesteca mai bine cu cea din acvariu, pentru a se stabiliza (se poate folosi un furtun de aer sau un furtun un pic mai mare ca diametru) In funcție de parametrii apei, este indicată și folosirea de săruri minerale, vitamine, oligoelemente și alte substanțe necesare unei creșteri armonioase Cu cât apa este mai moale (mai acidă) cu atât este mai indicat să folosim produse dedicate (Shirakura Mineral Stone, Shirakura Liquid Ca+, Shirakura Mineral Powder, Dennerie Crusta-Fit, produsele din gama SaltyShrimp, etc ) recomand studierea fiecărui produs înainte de achiziționare, pentru a ști exact efectele acestuia Un ajutor în stabilirea frecvenței la care facem schimbul de apă îl reprezintă și TDS metrul TDS metrul măsoară cantitatea substanțelor solide dizolvate dintr-o soluție El compensează automat citirea valorii cu temperatura Deoarece solidele dizolvate sub formă de ioni, precum sarea și mineralele, contribuie la conductivitatea unei soluții, aparatul TDS măsoară conductivitatea acesteia, după care convertește aceste date într-o valoare care poate fi citită pe display Unitatea folosită de cele mai multe aparate TDS este ppm (particule pe milion) De exemplu, o valoare de 1 ppm el indică faptul că există 1 miligram de substanțe solide anorganice dizolvate în fiecare 1 litru de apă din experiența personală de până acum, cu specii de Neocaridine că Red Cherry shrimp, Sakura grad S shrimp, Yellow shrimp și Blue Jelly shrimp, am observat că o temperatură cuprinsă între 22-24 de grade Celsius este cea mai bună pentru acești creveți Activitatea creveților și rata de înmulțire și-au spus cuvântul De altfel este o temperatură bună și pentru creșterea plantelor în descrierile creveților din prima parte a acestei prezentări sunt trecuți cei mai des întâlniți parametri în care sunt crescute Neocaridinele, cu succes 389 Desigur când începe să ne preocupe și înmulțirea creveților trebuie să ținem cont în primul rând de abilitatea acestora de a se reproduce Unele specii sunt mai greu de înmulțit, fiind necesare condiții speciale (primul exemplu care îmi vine minte este Amano shrimp -Caridina multidentata), pe când altele, cum ar fi Neocaridinele sunt mai nepretențioase Reproducerea creveților ține evident de vârsta acestora Astfel, creveții adulți vor fi mult mai ușor de înmulțit pe când cei tineri mai greu Creveții tineri au o dimensiune relativ mică și identificarea lor pe sexe este relativ grea Organele sexuale sunt ușor de recunoscut la exemplarele adulte Atât în cazul speciilor de Neocarindina davidi cât și în cazul Neocaridina cf palmata, prima diferență sesizabilă între femela și mascul este mărimea Femela crește mai mare decât masculul, cu un corp mai robust Mascul Sakura grade S (stânga) și femelă Sakura grade S (dreapta) O altă diferență este și cea de colorit, femelele fiind mai intens colorate Șaua este încă un reper bun în identificarea femelelor Aceasta este vizibilă cel mai bine la Neocaridinele (low grade) cu un grad de transparență mai ridicat La Sakura aceasta nu este vizibilă, putând fi observate doar ouăle ulterior 390 Foto: Chris Lukhaup Femelă de Sakura Red shrimp cu ouă Foto: Caileanu Alexandru De asemenea, odată ajunsă la maturitatea sexuală, zona abdominală a femelei capătă o formă ușor concavă, pe când cea a masculului rămâne fusiformă Foto: Caileanu Alexandru 391 V’jj Numărul de ouă diferă de la o femelă la alta și în general depinde de vârsta acesteia, sănătatea ei și de cât de bune sunt condițiile din acvariu Media de 25 de ouă este cel mai des întâlnită la adulți, dar unele femele mature pot ține și până la 30-40 de ouă Ritualul de împerechere durează foarte puțin în doar câteva secunde masculul se prinde în jurul abdomenului femelei, depozitează „sămânța”, după care îi dă drumul Câteodată putem observa un mascul urmărind insistent o femelă și încercând să se prindă de ea Dacă la prima vedere creveții par a se lupta, ar fi bine să vă uitați cu atenție pentru că poate fi vorba de un mascul ce curtează o femelă Femela are în ovare ouă nedezvoltate (zonă numită și șaua) Masculul depozitează „sămânța” înainte ca ouăle să fie trecute din ovare în zona abdominală Când ouăle trec din ovare în zona abdominală ele sunt fecundate cu „sămânța” depozitată anterior Există o mare confuzie cum că ouăle sunt fecundate după ce apar în zona abdominală, lucru ce nu este adevărat Nu o să vedem niciodată o femelă cu ouă vizibile, împerechindu-se Se spune că masculul are un mic apendice pe care îl folosește pentru a-și depozita „sămânța” în timpul ritualului Sunt multe necunoscute în spatele acestui ritual de împerechere al creveților Se spune că la puțin timp după ce femela năpârlește, ea este gata de împerechere Felul cum masculul afla acest lucru este însă necunoscut Posibil ca femela să emită anumite „semnale chimice” pe care numai creveții le pot detecta Ce știm sigur este că atunci când o femelă năpârlește, masculii înoată haotic prin acvariu în căutarea ei Atunci când observați creveți înotând haotic de-a lungul sticlei acvariului, uitați-vă cu atenți și identificații Dacă toți sunt masculi, totul este în regulă Atunci când observăm la o femelă ouăle în zona abdominală, știm sigur că este însărcinată, ouăle au fost fertilizate Dacă ouăle nu au eclozat, înseamnă că puii încă nu sunt dezvoltați Dacă observăm că femela a lăsat sau lasă din ouă, acest lucru se poate întâmpla din diverse motive Se spune că femelele tinere însărcinate vor fi primele care vor lăsa din ouă, lipsindu-le experiență Abandonarea ouălelor mai poate fi și un semn că femela nu este sănătoasă Se mai spune și că femelele cu cât sunt mai mature/bătrâne, pot ține mai multe ouă Toate aceste teorii pot fi adevărate Ce știm clar este că dacă se întrunesc toate condițiile propice, femelele se vor înmulți constant și posibil la câteva zile de la naștere să apară însărcinate din nou Cea mai simplă metodă de a ne da seama că femela se apropie de naștere este să îi studiem cu atenție zona abdominală/coada și în cazul în care observăm ochii puilor suntem siguri că nu va mai dura mult 392 Exemplificăm pentru început o femelă de Yellow shrimp cu ouăle fecundate: Mai jos putem observa o femelă de Blue Jelly shrimp cu câteva zile înainte de naștere: De-a lungul sarcinii putem observa femela cum aerează/aerisește ouălele pentru a preveni îmbolnăvirea acestora 393 Să vorbim un pic și despre perioade în mod normal ouăle se mută din ovare în zona cozii în 7-10 zile de la formare După aceea, în 3-4 săptămâni ar trebui să vedeți pui prin acvariu Nașterea unui pui se desfășoară foarte repede, până într-o secundă, iar puiul va tinde să se apuce de primul lucru care îi iese în cale (plante, etc ) Este un proces foarte rar observat de către deținătorii de creveți deoarece femelele tind să se ascundă în această perioadă sau pot naște noaptea Pui Yellow shrimp Foto: Caileanu Alexandru Pui Fire Red High Grade/Sakura grade S Foto: Caileanu Alexandru 394 Sursa: Autor: alex08 Scurt istoric: Se spune că totul a pornit de la descoperirea creveților Orange Bee (Caridina cantonensis sp „Orange Bee”), una dintre primele specii de creveți descoperite în acest hobby Din păcate de-a lungul timpului ea a devenit destul de rară și foarte greu de găsit Creveții Orange Bee se spune că ar sta la baza speciilor Bee ce au fost descoperite mai târziu (Crystal Black shrimp, Crystal Red Shrimp, etc ) Nu știm exact originea acestora sau ce crescător i-a descoperit După cum spune și numele, creveții Orange Bee sunt recunoscuți pentru culoarea portocalie intensă De reținut că acest colorit nu vine de la carapace, ci din interiorul corpului Femelele prezintă culori mult mai intense decât masculii De-a lungul corpului se pot vedea atât dungi albe cât și negre Capul și coada vor avea o tentă pronunțată de portocaliu Foto: Henning Buck (via Facebook) 395 Nume științific: Caridina cf cantonensis „Orange Bee” Nume comun: Orange Bee shrimp Origine: China de Sud, Hong Kong Dimensiune adult: 2,5-3 cm Parametri acceptați: > PH: 6,0-7,0 > KH: 0-2 > GH: 4-6 > TDS: 100-200 > Temperatura: 21-27 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Ușor de înmulțit 2 8 2 Creveți Crystal Black/Crystal Black shrimp/Caridina cantonensis sp „Bee" Creveții Crystal Black sunt rezultatul selecțiilor variantei sălbatice (Orange Bee shrimp) S-au obținut un alb mult mai bine proporțional, dungi mult mai definite Majoritatea creveților Crystal Black au o tentă portocalie pe cap și pe coadă Foto: Chris Lukhaup Nume științific: Caridina cf cantonensis „Bee” Nume comun: Crystal Black shrimp, Black Bee shrimp 396 Origine: Japonia Dimensiune adult: 2,5-3 cm Parametri acceptați: > PH: 6,0-6,6 > KH: 0-2 > GH: 4-6 > TDS: 100-200 > Temperatura: 21-27°C Comportament: Non agresiv Dificultate: Moderată Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Medie în urma unor selecții, Crystal Black au fost împărțiți pe grade Pentru a fi mai ușor de recunoscut, se vă urmării tabelul de la Crystal Red (vezi mai jos) Foto: Chris Lukhaup 397 Grup de creveți Crystal Black: Foto: Henning Buck (via Facebook) Foto: Henning Buck (via Facebook) 398 Foto: Chris Lukhaup Foto: Chris Lukhaup 399 Detaliu CBS Smiley face: Foto: Chris Lukhaup Foto: Chris Lukhaup 400 v;,- Crystal Red este una din cele mai populare specii de creveți ale acestui hobby Sunt cunoscuți și sub numele de creveți Red Bee Creveții Crystal Red sunt de fapt o mutație a genei sălbatice In anul 1996, japonezul Hisayasu Suzuki a descoperit că unul din exemplarele deținute prezenta dungi roșii în loc de negre A continuat să înmulțească acești creveți cu alții din gena Bee pentru a produce mai multe exemplare cu roșu încet, încet și alți crescători au început să selecționeze acești creveți și au reușit să obțină grade diferite, cu o intensificare în culori Datorită cerințelor pe care le au, creveții Crystal Red nu sunt chiar recomandați pentru începători Este bine să studiem întâi necesitățile acestora înainte de a ne apuca să-i creștem Femelă Crystal Red shrimp Foto: Chris Lukhaup Mascul Red Foto: Chris Lukhaup 401 Nume științific: Caridina cf cantonensis „Red” Nume comun: Crystal Red shrimp, Red Bee shrimp Origine: Japonia Dimensiune adult: 2,5-3 cm Parametri acceptați: > PH: 6,0-6,6 > KH: 0-2 > GH: 4-6 > TDS: 100-200 > Temperatura: 21-27°C Comportament: Non agresiv Dificultate: Moderată Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Medie în urma unor selecții, Crystal Red au fost împărțiți pe grade, după cum urmează: 402 Grup de creveți Crystal Red: Foto: Henning Buck (via Facebook) Foto: Chris Lukhaup 403 Detaliu CRS Smiley face: Foto: Chris Lukhaup Pure Red Line Creveții Pure Red Line (PRL) prezintă un colorit solid (atât alb cât și roșu) atât pe corp cât și pe picioare De asemenea aceștia nu prezintă gene de Snow White sau Golden Bee Forma și mărimea petelor sau dungilor de pe corp poate varia de la un exemplar la altul Foto: Chris Lukhaup 404 Creveții Blue bee sunt o specie relativ nouă și se găsesc mai rar Specia a fost descoperită în 2008 Nu au o culoare bine definită, fiind o variantă sălbatică, la fel ca Orange Bee 1 Foto: Chris Lukhaup r Nume științific: Caridina cf cantonensis „Blue Bee” Nume comun: Blue Bee shrimp Origine: China Dimensiune adult: 2,5-3 cm Parametri acceptați: > PH: 6,5-6,8 > KH: 0-2 > GH: 4-6 > TDS: 100-200 > Temperatura: 21-27°C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Ușor de înmulțit 405 Creveții White Вее este încă o mutație a variantei sălbatice Practic sunt lipsiți de colorit, cu excepția prezenței dungilor albe de pe corp O altă caracteristică a lor este culoarea albastră a ovarelor și a ouălelor Această specie de creveți se aseamănă foarte mult cu Snowball shrimp (Neocaridina cf palmata var white) Se află pe lista specilor mai greu de obținut deoarece nu este așa de răspândită ca celelalte Foto: Vitezslav Bosak Nume științific: Caridina cf cantonensis „White Bee” Nume comun: White Bee shrimp Origine: China de Sud Dimensiune adult: 2,5-3 cm Parametri acceptați: > PH: 6,5-6,8 > KH: 0-2 > GH: 4-6 > TDS: 100-200 > Temperatura: 21-27°C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Ușor de înmulțit 406 Foto: Henning Buck (via Facebook) 2 8 6 Creveți Tiger/Tiger shrimp/Caridina cantonensis sp „Tiger" Creveții Tiger se numără printre cele mai frumoase specii și trebuie să apară pe lista oricărui pasionat/crescător Sunt ușor de recunoscut datorită dungilor negre de pe corp și culorii galben-portocalii ce le înconjoară Este una din speciile sălbatice de creveți ce se pot înmulți fără probleme în acvarii de apă dulce Foto: Henning Buck (via Facebook) Nume științific: Caridina cf cantonensis „Tiger” Nume comun: Tiger shrimp 407 Origine: China de Sud Dimensiune adult: 2,5-3 cm Parametri acceptați: > PH: 6,6-7,4 > KH: 4-8 > GH: 6-10 > TDS: 80-220 > Temperatura: 20-25 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Medie 5 S-au descoperit mai multe varietăți ale creveților Tiger, cum ar fi Red Tiger și Blue Tiger 2 8 7 Creveți Red Tiger/Red Tiger shrimp/Caridina cantonensis sp „Red Tiger” Foto: Chris Lukhaup Creveții Red Tiger au fost de asemenea descoperiți în pârâurile din zone izolate, în China de Sud Au aceleași cerințe ca și creveții Tiger, deosebindu-se prin dungile roșii de-a lungul corpului (în locul celor negre) Coloritul lor nu a fost obținut din selecții, sub această culoare găsindu-se în natură Până în anul 2008, această specie nu a fost foarte populară, dar odată cu exporturile a 408 devenit cunoscută în rândul crescătorilor din diverse colturi ale lumii 5 Se spune ca dungile de culoare roșie au apărut în timp, datorită necesității creveților de a se camufla Cum mediul în care trăiau era preponderent format din roci de culoare roșie, aceștia s-au adaptat Nume științific: Caridina cf cantonensis „Red Tiger” Nume comun: Red Tiger shrimp Origine: China de Sud Dimensiune adult: 2,5-3 cm Parametri acceptați: > PH: 6,6-7,4 > KH: 4-8 > GH: 6-10 > TDS: 80-220 > Temperatura: 20-25 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mică Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Medie Dungile roșii pot varia în grosime, astfel că pasionații au numit varianta cu dungile roșii îngroșate, Super Red Tiger Foto: Chris Lukhaup 409 2 8 8 Creveți Blue Tiger Orange Eye/Blue Tiger Orange Eye shrimp/Caridina cantonensis sp „Blue Tiger" Spre deosebire de Tiger, creveții Blue Tiger au tot corpul albastru pe interior și ochii portocalii Contrastul este unul de-a dreptul superb Fiind o selecție de Tiger shrimp, trebuie să avem în vedere că aceste exemplare pot fi mai sensibile Prețul poate fi un pic descurajator Foto: Chris Lukhaup Foto: Chris Lukhaup 410 Femela Blue Tiger cu ouă: Foto: Chris Lukhaup Nume științific: Caridina cf cantonensis „Blue Tiger” Nume comun: Blue Tiger shrimp Origine: China Dimensiune adult: 2,5-3 cm Parametri acceptați: > PH: 6,6-7,4 > KH: 4-8 > GH: 6-10 > TDS: 80-220 > Temperatura: 20-25 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Moderată Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Grea 5 411 Foto: Henning Buck (via Facebook) Detaliu: Foto: Henning Buck (via Facebook) Datorită variaților de intensitate a culorii albastre, s-a ajuns în timp la o selecție a acestora, numită Royal Blue Tiger 412 Foto: Chris Lukhaup Detaliu: Foto: Chris Lukhaup 413 2 8 9 Creveți Black Tiger/Black Tiger shrimp/Caridina cantonensis sp „Black Tiger" Foto: Chris Lukhaup Creveții Black Tiger sunt o mutație a creveților Tiger, selectați pentru a scoate exemplare de culoare neagră uniformă Unele exemplare pot avea ochii portocalii (Orange Eye Black Tiger shrimp) Foto: Chris Lukhaup Nume științific: Caridina cf cantonensis „Black Tiger” 414 Nume comun: Black Tiger shrimp Origine: China Dimensiune adult: 2,5-3 cm Parametri acceptați: > PH: 6,6-7,4 > KH: 4-8 > GH: 6-10 > TDS: 80-220 > Temperatura: 20-25 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Moderată Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Grea Creveții Black Tiger au fost la rândul lor selecționați, obținându-se urmatorele grade: BT5, BT4, ВТЗ, BT2, Btl, BTO Cum diferențiem aceste grade? > BT5: Este gradul cel mai jos, creveții fiind transparenți cu dungi negre, un pic mai groase decât cele alea creveților Tiger Ochii pot fi și portocalii > BT4: De un negru mult mai intens decât BT5, dar încă mai prezintă părți transparente > BT3: Corpul este aproape în totalitate negru, doar nasul și coada rămânând transparente > BT2:Pe lângă corpul negru și nasul și coada sunt aproape în totalitate negre Picioarele însă prezintă caracteristicile de la Tiger > BT1: Crevetele este aproape în totalitate negru > BTO: Câteodată numit și Black Diamond, BTO este de un negru închis, tot corpul acoperit și de cele mai multe ori cu ochii portocalii 415 2 8 10 Creveți Super Tiger/Super Tiger shrimp/Caridina cantonensis sp „Super Tiger" Creveții Super Tiger se găsesc în anumite regiuni din China de Sud Au aceleași cerințe ca și creveții Tiger Se diferențiază de Tiger prin dungile mult mai late și mai negre, capul și coada de un portocaliu mai accentuat și antenele roșii Foto: Henning Buck (via Facebook) Nume științific: Caridina cf cantonensis „Super Tiger” Nume comun: Super Tiger shrimp Origine: China Dimensiune adult: 2,5-3 cm Parametri acceptați: > PH: 6,6-7,4 > KH: 4-8 > GH: 6-10 > TDS: 80-220 > Temperatura: 20-25 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Moderată Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Medie La fel ca la creveții Tiger și la creveții Super Tiger s-au descoperit mai multe varietăți, cum ar fi: Yellow Tint Gold Bands Super Tiger, Orange Tint Gold Bands Tiger și Blue Tint Silver Bands Super Tiger 416 Nu se știe clar dacă creveții Panda sunt o selecție directă din Crystal Black, din varianta sălbatică Orange Bee sau o combinație Creveții Panda sunt similari cu Crystal Black, excepție făcând zona capului ce este acoperită aproape în totalitate de culoarea neagră și dungile de un colorit mult mai accentuat de pe corp Foto: Henning Buck (via Facebook) Nume științific: Caridina cf cantonensis „Panda” Nume comun: Panda shrimp Origine: Taiwan Dimensiune adult: 2,5-3 cm Parametri acceptați: > PH: 5,6-6,2 > KH: 0-1 > GH: 4-6 > TDS: 80-140 > Temperatura: 20-26 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mare Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Grea 5 417 Foto: Chris Lukhaup în timp s-a ajuns la o varietate de Panda shrimp ce are dungi albastre în loc de albe pe corp Aceștia sunt numiți Blue Panda shrimp sau Shadow Panda shrimp Foto: Chris Lukhaup 418 2 8 12 Creveți Black King Kong/Black King Kong shrimp/Caridina cantonensis sp „Black King Kong" Creveții Black King Kong sunt selecții de creveți Panda, ce au fost înmulțiți pentru a scoate exemplare preponderent negre Aceștia au în mod normal tot corpul negru, tară linii vizibile, cu foarte puține pete albe pe cap, spate sau în zona cozii, aproape deloc Foto: Chris Lukhaup Nume științific: Caridina cf cantonensis „Black King Kong” Nume comun: Black King Kong shrimp Origine: Taiwan Dimensiune adult: 2,5-3 cm Parametri acceptați: > PH: 5,6-6,2 > KH: 0-1 > GH: 4-6 > TDS: 80-140 > Temperatura: 20-26 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mare Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Grea 5 419 Nu se știe exact dacă specia Wine Red este o mutație a creveților Crystal Red, o selecție de Orange Bee sau o combinație între cele două Creveții Wine Red arată exact ca cei Crystal Red, cu câteva excepții: aproape tot capul este de culoare roșie, iar nuanțele sunt mult mai profunde, colorit mai solid Foto: Chris Lukhaup Nume științific: Caridina cf cantonensis „Wine Red” Nume comun: Wine Red shrimp, Red Panda shrimp Origine: Taiwan Dimensiune adult: 2,5-3 cm Parametri acceptați: > PH: 5,6-6,2 > KH: 0-1 > GH: 4-6 > TDS: 80-140 > Temperatura: 20-26 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mare Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Grea 5 420 Creveții Ruby Red sunt selecții ale creveților Wine Red, ce au fost înmulțiți pentru coloritul preponderent roșu Foto: Chris Lukhaup Nume științific: Caridina cf cantonensis „Ruby Red” Nume comun: Ruby Red shrimp Origine: Taiwan Dimensiune adult: 2,5-3 cm Parametri acceptați: > PH: 5,6-6,2 > KH: 0-1 > GH: 4-6 > TDS: 80-140 > Temperatura: 20-26 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mare Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Grea 5 421 2 8 15 Creveți Blue Bolt/Blue Boit shrimp/Caridina cantonensis sp „Blue Boit” Nu se știe exact dacă creveții Blue Boit sunt o mutație directă a creveților Orange Bee sau o combinație din alte specii Această specie este destul de sensibilă Foto: Chris Lukhaup Foto: Chris Lukhaup Nume științific: Caridina cf cantonensis „Blue Boit” Nume comun: Blue Boit shrimp Origine: Taiwan 422 Dimensiune adult: 2,5-3 cm Parametri acceptați: > PH: 5,6-6,2 > KH: 0-1 > GH: 4-6 > TDS: 80-140 > Temperatura: 20-26 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mare Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Grea 5 Foto: Chris Lukhaup 423 Creveții Golden Bee sunt descendenți ai creveților Crystal Red și Crystal Black, selecționați în timp până când au dispărut complet dungile de pe corp Pentru a se păstra această caracteristică a loc, nu este recomandat ca ei să fie ținuți cu alți creveți Crystal Albul lor va face un contrast foarte frumos cu substratul sau cu plantele Nume științific: Caridina cf cantonensis „Golden Bee” Nume comun: Snow White shrimp, Golden Bee shrimp Origine: Taiwan Dimensiune adult: 2,5-3 cm Parametri acceptați: > PH: 5,6-6,2 > KH: 0-1 > GH: 4-6 > TDS: 80-140 > Temperatura: 20-26 °C Comportament: Non agresiv Dificultate: Mare Durata medie de viață: 1-2 ani înmulțire: Grea 5 La fel ca multe alte specii și creveții Snow White sunt împărțiți pe grade: > Snow High (Snowflake) - sunt aproape albi complet, corpul opac Cel mai reprezentativ și căutat, fiind gradul cel mai mare Foto: Caileanu Alexandru 424 Detaliu: Foto: Caileanu Alexandru Pui Snow White, la câteva zile: Foto: Caileanu Alexandru 425 Pui Snow White, după 2 săptămâni: Foto: Caileanu Alexandru > Snow Medium (sau Mid-High) - Albul nu este uniform sau strălucitor pe corp Se pot observa pete roșiatice sau maronii printre albul de pe carapace, în special Foto: Chris Lukhaup > Snow Low - Creveții prezintă multe zone transparente, de un alb neuniform sau aproape inexistent, cu tente portocalii 426 Foto: Chris Lukhaup Alte grade: > Golden - au o tentă mai mult de portocaliu/roz decât de alb > Skeleton - au o culoare portocalie și un corp transparent, foarte rar întâlniți > Bleeding Heart - pe lângă faptul că sunt transparenți, prezintă o carapace de un roșu intens De asemenea, sunt foarte rari Snow White Bleeding Heart Foto: Chris Lukhaup Cu cât gradul este mai mare cu atât creveții sunt mai sensibili 427 (introducere preluată de pe www shrimp ro; prezentare soluri preluată de pe www shrimpkeeping com) Cel mai indicat într-un acvariu cu Caridine este să folosim un substrat activ Substratul activ poate face două lucruri foarte importante El poate să absoarbă diverse substanțe din apă sau poate să elimine diverse substanțe în apă în funcție de elementele ce îl compun Toți producătorii mari de substrat pentru creveți fac un substrat care respectă o granulație de 2-4 mm, e negru brun, iar particulele au o formă rotunjită Un substrat pentru creveți are în mare proprietatea de a reduce кН-ui și gH-ul deși cel din urmă va scădea mai greu Rezultatul final este un substrat ce reduce o apă mediu dura (кН 6-10, gH 8-10, pH 7,4) la o apă moale (кН 0-2, gH 6-7, pH 6,4) De ce m-ar interesa asta? Majoritatea speciilor de creveți mai delicați preferă apa moale In afară de Neocaridina și alte specii mai flexibile, multe specii degenerate prin multiple înmulțiri pentru selecția unor culori dorite încep să necesite o apă moale Lucru ce nu de multe ori este accesibil ușor Apa de la rețea este de multe ori departe de acești parametri și astfel, substratul, intervine în corecția invizibilă a unui neajuns Substratul tipic pentru creveți se numește substrat temperant (are o caracteristică ce reduce de cele mai multe ori duritatea și pH-ul) Toți producătorii mari de produse destinate creveților au un substrat care reușește într-o proporție mai mică sau mai mare să realizeze asta această proprietate, de a reduce duritatea și pH-ul, este utilă în cazul în care nu putem controla parametrii apei Valoarea unui astfel de substrat se arată cel mai bine cu apă de rețea Perioad în care este capabil de aceste performanțe variază de la 12 la 18 luni Asta pentru că o apă de rețea foarte dură poate să consume aceste proprietăți mai repede reducând durata de utilizare a substratului până la 6-8 luni Folosind apa de osmoză și parametrii ideali putem prelungi durata de utilizare până la 24 de luni Substratul rămânând un mediu ideal de folosire și după această perioadă dar pierzându-și proprietățile active Aproape toate speciile de Caridina necesită o apă cât mai curată chimic și moale, adică un substrat inert și apa de osmoză construită după nevoile lor sau apă de rețea asistată de un substrat activ După cum am văzut până acum, există o varietate mare de substraturi active Unele mai potrivite pentru creveți dar și unele care necesită un tratament special înainte de a fi folosite pentru creveți 428 ADA Amazonia necesită un astfel de tratament special Acest substrat fiind conceput pentru plante are proprietatea de a emana amoniac o perioadă mai mare de timp astfel făcându-1 nepotrivit pentru creveți deși oferă toate proprietățile unui substrat activ tipic pentru ei RED Btt SftHP ■fftC WSES!" Substratul Shirakura Red Bee Sand este un substrat (sol) realizat special pentru a oferi Caridinelor (creveții Bee în special) cele mai bune condiții pentru înmulțire, ce a fost în permanență îmbunătățit de Takayuki Shirakura împreună cu producătorul acestuia Acest 429 substrat este produs printr-un procedeu special și este compus din diferite tipuri de soluri arse, având proprietatea de a scădea permanent parametrii apei Printre acești parametrii se afla KH-ul și pH-ul Pentru înmulțirea Caridinelor, o duritate a apei (KH) cuprinsă între 0-2 și un pH mai mic 7 sunt necesare pentru a evita formarea de amoniu In momentul acesta este un substrat destul de accesibil și preferat de majoritatea europenilor Parametrii țintă: > PH: 6,4-6,8 > KH: 0~2 > GH: 4~6 Durata de viață: > 12-24 luni Dimensiuni: > 2~4 mm Culoare: > Maro-negru Deși este un sol folosit preponderent de către posesorii de copăcei Bonsai, acest sol este folosit peste tot în lume și de către crescătorii de creveți, datorită eficienței sale Este o variantă mult mai ieftină de sol pentru creveți și durata sa de viață îl face cu atât mai indicat atât pentru începători cât și pentru cei avansați Un dezavantaj al acestuia este culoarea ciudată (un maroniu destul de deschis) și tendința de a se fărâmița ușor și 430 v;,- transforma în „noroi” fără să fie deranjat Parametrii țintă: > PH: 6,0-6,6 > KH: 0-2 > GH: 0-3 Durata de viață: > 24-36 luni Dimensiuni: > 1-2 mm Culoare: > Maroniu deschis Benibachi Black Soil este disponibil în diferite dimensiuni și cantități Este un sol folosit preponderent în Asia de către mulți crescători și începători Dacă este folosit corespunzător, acest sol poate avea o durată de viață peste cea indicată de producător (18-24 luni) Parametrii țintă: > PH: 5,5-6,5 > KH: 0-1 431 > GH: 4~6 Durata de viață: > 18 24 luni Dimensiuni: > 1 mm Culoare: > Negru Borneo Wild Shrimp Soil este un sol relativ nou pe piață dar se bucura de o mulțime de feedback-uri pozitive Este unic în sensul că vine sub forma unor granule de un negru foarte închis și prezintă capacitatea de a stoca pe termen lung oligoelemente și minerale esențiale, proprietăți mai rar întâlnite și foarte benefice Singurul dezavantaj al acestui sol este însă durată scurtă de viață, între 12 și 18 luni Parametrii țintă: > PH: 5,5-6,5 > KH: 0-1 > GH: 4-6 Durata de viață: > 12 18 luni 432 Dimensiuni: > 1,5-2 mm Culoare: > Negru spec ol soii actign AL Pc-wdcr lowe« mpLicSMtftMwmouii шмв type Red bee shrimp Water pîants Tropical fisb Este un sol folosit mai ales în Japonia Trei nume mari din lumea crescătorilor japonezi de creveți s-au unit pentru a crea acest sol impresionant ce are proprietatea a scădea pH-ul până la valoarea de 5 La fel ca și Benibachi Black Soil, dacă este folosit corespunzător, acest sol poate avea o durată de viață peste cea indicată de producător (18-24 luni) Parametrii țintă: > PH: 5,0-6,5 > KH: 0-1 > GH: 5-6 Durata de viață: > 18 24 luni Dimensiuni: > 1-2 mm Culoare: > Gri inchis-negru 433 Ebi Gold Shrimp Soil este un sol destul de popular în Europa și rar folosit în afara ei A devenit un favorit când s-a descoperit că acesta are proprietatea de a limpezii apa și de a nu elibera amoniac în perioada de ciclare Din păcate a fost înlocuit în timp cu alte firme, având dezavantajul unei durate de viață foarte scurte, de doar 12 luni Parametrii țintă: > PH: 6,3-6,8 > KH: 1-2 > GH: 4-5 Durata de viață: > 12 luni Dimensiuni: > 1,5-2,5 mm Culoare: > Gri-gri închis 434 Ebi-Ten Shrimp Soil este încă un sol popular în Asia datorită proprietății de a scădea pH-ul Dacă este folosit fără un filtru de substrat, acestui tip de sol i se poate prelungii durata de viață Datorită proprietății de a scădea pH-ul, este recomandat să avem o filtrare adecvată pentru a oferii bacteriilor condiții bune de colonizare Parametrii țintă: > PH: 5,6-6,2 > KH: 01 > GH: 4 Durata de viață: > 12 luni Dimensiuni: > 1-2 mm Culoare: > Maroniu-negru 435 Acest sol pare să fie popular în Statele Unite ale Americii și în Canada Până acum câțiva ani a fost folosit cu succes, dar când au început importurile de Benibachi Soil acesta a început să scadă în popularitate Deși are o durată de viață destul de scurtă, acest sol este folosit în continuare datorită prețului destul de redus în comparație cu alte soluri dedicate Parametrii țintă: > PH: 5,5-6,0 > KH: 1-10 > GH: 4-8 Durata de viață: > 12 luni Dimensiuni: > 1,5-3 mm Culoare: > Gri-negru 436 Este descris ca având proprietăți asemănătoare cu Akadama și a fost primul sol de acest gen introdus în Europa Are proprietatea de a neutraliza pH-ul și de a scădea KH-ul și GH-ul Mai des folosit în acvariile plantate decât de către crescătorii de creveți Parametrii țintă: > PH: 6,0-6,6 > KH: 0-2 > GH: 0-3 Durata de viață: > 24-36 luni Dimensiuni: > 1-3 mm Culoare: > Negru dacă duritatea totală a apei (GH) are o valoare mai mică de 5 se recomandă folosirea sărurilor când folosim aceste tipuri de substrat/sol trebuie să le tratăm o perioadă mai mare de timp înainte de a expune creveții unui bazin amenajat cu ele Nivelul de amoniac din apă persistând mai mult timp, ciclarea trebuie să fie prelungită, iar nivelul de amoniac trebuie monitorizat o perioadă mai lungă de timp și controlat prin schimburi de apă 437 (traducere de pe en Engormix com) Folosirea suplimentelor în acvacultura poate crește atât producția cât și profitul Cu o nutriție adecvată se vor realiza procesele chimice și fiziologice ce oferă nevertebratelor o funcționare normală, o creștere a imunității și rezistența la boli Toate acestea implică o ingerare bună, o digestie bună, absorbția, transportul de substanțe nutritive și eliminarea toxinelor Există 20 de elemente anorganice recunoscute care îndeplinesc funcții esențiale în organism Unele minerale sunt necesare în cantități considerabile și sunt numite macroelemente Altele, care sunt necesare în cantități mai mici, sunt menționate că Microelemente (Trace Minerals) Microelementele (Trace Minerals), alături de alte minerale, au un rol foarte important atât în sănătatea creveților, cât și a peștilor Mineralele au un rol important în alcătuirea exoscheletului, intră în structura țesuturilor, contribuie la o transmitere mai bună a impulsurilor nervoase și în contracțiile musculare Mineralele sunt componente esențiale pentru enzime, vitamine, hormoni, pigmenți, ajutând la metabolism și la activarea enzimelor Creveții pot absorbii și elimina minerale din apă prin intermediul branhiilor și al suprafeței corporale Suplimentarea cu minerale este dependentă în mare măsură de concentrația acestora din mediul în care se cresc creveții 9 Microelementele (Trace Minerals), cum ar fi Cromul, Cobaltul, Cuprul, Iodul, Fierul, Manganul, Molibdenul, Seleniul și Zincul, sunt necesare în cantități mici și contribuie la o gamă largă de procese biochimice Contribuie la metabolismul la nivel celular, în formarea exoscheletului și în reglarea echilibrului acido-bazic Totodată îmbunătățesc imunitatea, elimină stresul și oferă rezistență la boli Au un rol important în alcătuirea hormonilor și a enzimelor Fierul este un mineral esențial în producția de hemoglobină, mioglobină, citocromi și a multor alte sisteme enzimatice Fierul are rol principal în oxidarea lipidelor Zincul ajută la metabolismul lipidelor, proteinelor și al carbohidraților Intră în alcătuirea hormonilor și ajută la vindecarea rănilor Manganul are rolul principal de activator enzimatic, la formarea oaselor, la regenerarea celulelor roșii din sânge și în metabolismul carbohidraților Menține sistemul reproducător sănătos Cuprul ajută la absorbția și metabolismul fierului, formarea melaninei și în coloritul pielii, în formarea oaselor și a fibrelor nervoase Cobaltul ajută la formarea celulelor roșii din sânge, întreține țesuturile nervoase, este un bun activator al diverselor sisteme enzimatice De asemenea ajută și la sinteza vitaminei B12 Iodul este o componentă principală a hormonilor tiroidinei, cu un rol important în 438 reglarea tuturor proceselor metabolice din organism De asemenea are un rol important în reproducție, creștere și dezvoltare, îmbunătățește circulația și funcțiile neuro-musculare Seleniul protejează celulele de efectele nocive ale peroxizilor (derivați ai apei oxigenate) Acționează alături de vitamina E ca un puternic antioxidant, protejând membrana la nivel celular și subcelular de acțiunea peroxizilor Cromul este asociat cu factorul de toleranță la glucoză și are un rol important în metabolismul carbohidraților (traducere de pe en Engormix com) Tabelul următor ne oferă o gamă largă de suplimente populare folosite în acvariile cu creveți: 5 Masuri BomwWild Benibachi Shirakura Deirerie Sen Ftal Seacier JBL $ ffiie Btî fetei В-e Shiinp tel GH+ ЖіМЬййіІд ta tata Mirai ЫЫЭДШд Shrima Mineid GO ml ЕдійиіііГОШііМІІи ta Gusta EmfelgAi! Viii taifctalSîB 'i'ifelietalFîdfdig NaroCmsta-Ft ЕегоМійЙЖі; Giaîi Vlqm Plina Zero SitaftelGHt Liji№td6t MitaFus litra IN lorqtie ta WAfe’aMR Mineri W fapîJSfeSSTl Sliiill felta Shrimp MriBfal GB/KHr вІііі'Л'ііегЕмс иый рНВдеМім Mneiun Stapten MWtrtSEffliM'’ RchV Mosura BT-9 conține culturi speciale de bacterii folosite pentru a porni un acvariu cu creveți 9 > Mosura Eros Breeding Aid conține un complex de ingrediente din non-hormoni folosit pentru o năpârlire mai ușoară și mai sigură > Mosura Gravidas este un supliment pentru creștere și înmulțire Este realizat printr-un proces de fermentație și este bogat în vitamine, minerale, aminoacizi și chitină > Mosura Mineral Plus Ultra lOOml este un supliment pe bază de minerale esențiale, foarte concentrat > Mosura Mineral Plus Ultra 250ml este un supliment pe bază de minerale esențiale, foarte concentrat > Mosura Old Sea Mud Powder este un condiționer natural ce tratează și îmbunătățește calitatea apei > Mosura pH Down Condiționer ajută la scăderea valorii pH-ului din acvariile cu creveți, folosind ingrediente naturale > Mosura Rich Water este un complex bogat în aminoacizi, vitamine și minerale, cu rol în reactivarea substratului/solului vechi > Mosura ShiZhen Power este un supliment compus din ingrediente naturale, cu un conținut de acid humic, acid fulvic și multivitamine > Mosura Soft Water Condiționer are la bază o rășină ce reduce GH-ul, KH-ul și pH-ul apei din acvariu > Mosura TDS Up a fost formulat pentru a ridica nivelul de TDS din apă, prin remineralizare Nu afectează GH-ul și este recomandat să se folosească concomitent cu Mosura Mineral Plus Mai jos găsim informații despre gama Borneo Wild: > BorneoWild White este un supliment alcătuit din diferite minerale, vitamine și micronutrienți, ce promovează linii albe mult mai sănătoase, o dezvoltare armonioasă a scheletului și a carapacei 440 > BorneoWild Vital este un complex de vitamine esențiale și suplimente necesare unei creșteri sănătoase atât a creveților, cât și a peștilor > BorneoWild Vigor reprezintă un mix de enzime și Chitosan ce asigură o calitate mai bună a apei, promovează creșterea, coloritul și o năpârlire ușoară atât la juvenili, cât și la creveții adulți > BorneoWild Torque este un catalizator organic compus din enzime naturale extrase din peste 30 de tipuri de fructe, plante, alge marine și orez, ce stimulează o creștere sănătoasă Folosit cu succes și în creșterea plantelor de apă dulce > BorneoWild Shield este un produs natural ce promovează o creștere sănătoasă, întărește sistemul imunitar și protejează împotriva bolilor Absoarbe din apă toxine că HNO2, NH3, NH4, NO3, H2S > BorneoWild Multipara Food reprezintă un complex de multivitamine, de natură organică Promovează o năpârlire mai ușoară și înmulțirea > BorneoWild Minerum este un condiționer special conceput pentru acvariile cu creveți Crystal Red > BorneoWild Minerock este o piatră minerală naturală, ce se găsește doar în Japonia Are proprietatea de a elibera treptat minerale în apă și îmbunătățește calitatea apei > BorneoWild Minerax reprezintă un complex de minerale naturale ce îmbunătățesc calitatea apei, grăbesc activarea și formarea de bacterii în apă > BorneoWild Bee Ball sunt bile ceramice din Bamboo Charcoal, ce eliberează treptat anioni și minerale în apă > BorneoWild Humic Condiționer reprezintă un compus organic din humus, sub formă de granule, ce are proprietatea de a stabiliza parametrii apei (pH 6-6,5 și GH 3-4) > BorneoWild Zero Ammo reprezintă un condiționer complex care descompune rapid amoniacul, HNO2 și H2S din apă > BorneoWild GH Up Condiționer este un complex alcătuit din săruri de Calciu și Magnesiu, zeolit și agenți neutralizatori de Clor, special conceput pentru a ridica GH-ul apei din acvariu > BorneoWild Ferrum Planted Tank este un fertilizant complex, ce conține vitamine și minerale, ușor de absorbit de către plante > BorneoWild Enlive Condiționer este un complex multifuncțional ce conține peste 100 de tipuri de bacterii > BorneoWild Dance reprezintă o soluție concentrată, 100% naturală, pe bază de Chitină Promovează înmulțirea, o creștere sănătoasă și o năpârlire mai ușoară, în special la creveții Crystal > BorneoWild Crimson este un complex folosit cu succes pentru a pune în evidență mai bine culoarea roșie a creveților Bee S-a observat și o creștere mică a GH-ului și 441 a TDS-ului după folosire > BorneoWild Stout este o hrană compusă din diferite minerale, vitamine și micronutrienți, specială pentru creveți, ce promovează un schelet mai puternic și mai sănătos Mai jos găsim informații despre gama Benibachi: > Benibachi Bee Speed este un produs de tip pudră, obținut din dovleac Promovează atât creșterea creveților cât și a plantelor > Benibachi Absortion Charcoal Balls sunt bile folosite în filtrele externe, cu proprietatea de absorbi substanțele nocive din apă cum ar fi amoniacul, nitriții și alte metale grele îmbunătățesc calitatea apei > Benibachi Planaria Zero este un produs promovat și lăudat în special în Asia datorită rolului său principal în eliminarea planariilor și hidrelor din acvarii Nu afectează creveții 9 > Benibachi Zero este un produs special pe bază de argilă, ce absoarbe amoniacul, nitriții și alte metale grele din apă în același timp el elimină treptat în apă minerale > Benibachi BeeMax este o mixtură de enzime și chitosan ce ajută la menținerea unei ape curate, promovează dezvoltarea, coloritul și o năpârlire ușoară atât a juvenililor cât și a creveților adulți Are un rol important și în scăderea nivelului de NO3 din apă > Benibachi Growth Enzyme este o soluție pe bază de enzime, ce promovează o creștere mai rapidă Ajută atât creveții cât și plantele din acvariu să se dezvolte frumos > Benibachi Shrimp Emergency ajuta la îmbunătățirea sistemului imunitar și în lupta împotriva infecțiilor de tip viral sau bacterial Are la baza produse naturale cu un nivel ridicat de nutrienți și de beta glucan, ce s-a dovedit că au un rol principal în dezvoltarea unui sistem imunitar sănătos > Benibachi Black Control are la bază acid humic, vitamine și substanțe bogate în 442 tanin Acidul humic și substanțele bogate în tanin întăresc membrana mucoasei, reducând riscul apariției bolilor de piele și a stresului > Benibachi Active Water este un activator de bacterii și îmbunătățește calitatea apei Promovează o creștere sănătoasă a creveților juvenili, o digestie, o înmulțire și o năpârlire fără probleme > Benibachi Ammonia Remover descompune amoniacul din apă, creând un mediu ideal pentru creveți > Benibachi Nitrate Remover descompune nitriții din apă, creând un mediu ideal pentru creveți > Benibachi Crimson Bee Balls sterilizează apa prin absorbția amoniacului, azotului și a altor substanțe toxice din acvariu Conține peste 30 de minerale și ajută la o năpârlire și o ovulație fără probleme a creveților > Benibachi Fulvic Grain poate scădea pH-ul apei până la valori de 6-6,5 și GH-ul la 4 în acvariile cu creveți Crystal Bee Promovează o viață sănătoasă, îmbunătățește creșterea plantelor și asigură un grad mare de supraviețuire a puilor > Benibachi Bee3 este o mixtură de enzime și chitosan ce promovează dezvoltarea, coloritul și o năpârlire ușoară atât a juvenililor cât și a creveților adulți Se observă și o rată scăzută de mortalitate în timpul năpârlirilor > Benibachi Mineral Powder este un produs 100% natural obținut din noroi din Marea Moartă, ce îmbunătățește calitatea apei, remineralizează și menține sănătoase plantele și creveții Pentru rezultate și mai bune este recomandat să se folosească împreună cu Benibachi Bee3 > Benibachi Breeding Liquid este un aditiv foarte concentrat pe bază de Chitină, ce promovează o rată mai mare de înmulțire > Benibachi Мах H este un produs organic natural ce ajută la îmbunătățirea calității culorii albe la creveții Crystal Red Conține calciu din coral, glucosamină, colagen, cartilagiu de rechin, drojdie, minerale și chitosan > Benibachi Red Up este un produs organic natural ce ajută la îmbunătățirea calității culorii roșii la creveții Crystal Red > Benibachi Bee Strong este o hrană specială pentru creveții Crystal, ce ajută la o dezvoltare sănătoasă a carapacei Mai jos găsim informații despre gama SaltvShrimp: 443 v;,- > Вее Shrimp Mineral GH+ а fost dezvoltat special pentru creșterea și înmulțirea creveților Caridina cf cantonensis, pentru a mineraliza apa de Osmoză Inversă, apa de ploaie sau apa complet desalinizată Ridică duritatea totală (GH), fără a influența în mod semnificativ duritatea carbonică (KH) Acest lucru este deosebit de important pentru creveții care provin din habitate cu apă moale (raport de KH/GH: 0,06/1,0) Bee Shrimp Mineral GH+ conține toate mineralele importante și oligoelementele necesare creveților pentru o creștere sănătoasă, culori mai intense și înmulțire fără probleme Bee Shrimp Mineral GH+ nu influențează direct pH-ul Cum bine știm, pentru creșterea și înmulțirea creveților Bee este bine să țintim către un pH sub 7 Putem influența valoarea pH-ului prin intermediul КН-ului, prin folosirea conurilor de Arin sau a turbei (ambele conțin acizi fulvici) Instrucțiuni: Pentru a remineraliza apa folosită și a ajunge la o duritate totală de 6° și/sau o conductanță de 200 +/- 50 gS, se adaugă 3g la 20 litri de apă > Softwater Mineral GH+ a fost dezvoltat special pentru crearea unei apei moi, un mediu propice pentru creșterea și înmulțirea creveților în acvariu, pentru a mineraliza apa de Osmoză Inversă, apa de ploaie sau apa complet desalinizată Ridică duritatea totală (GH), fără a influența în mod semnificativ duritatea carbonică (KH) Acest lucru este deosebit de important pentru creveții care provin din habitate cu apă moale (raport de KH/GH: 0,06/1,0) Bee Shrimp Mineral GH+ conține toate mineralele importante și oligoelementele necesare creveților pentru o creștere sănătoasă, culori mai intense și înmulțire fără probleme Instrucțiuni: Pentru a remineraliza apa folosită și a ajunge la o duritate totală de 6° și/sau o conductanță de 200 +/- 50 gS, se adaugă 3g la 20 litri de apă > Aquarium Mineral GH/KH+ a fost conceput special pentru prepararea unei ape neutre Este folosit pentru a mineraliza apa de Osmoza Inversă, apa de ploaie sau apa complet desalinizată, crescând duritatea totală (GH) și duritatea carbonică (KH) până la un raport de GH/KH: 1,0/0,5 Aquarium Mineral GH/KH+ conține toate mineralele importante și oligoelementele necesare creveților pentru o creștere sănătoasă, culori mai intense și înmulțire fără probleme Nu prezintă nici un pericol pentru creveți Instrucțiuni: Pentru a remineraliza apa folosită și a ajunge la o duritate totală de 6° și/sau o conductanță de 300 +/- 50 gS, se adaugă 2g la 10 litri de apă 444 > Shrimp Mineral GH/KH+ a fost conceput special pentru prepararea unei ape neutre Este folosit pentru a mineraliza apa de Osmoză Inversă, apa de ploaie sau apa complet desalinizată, crescând duritatea totală (GH) și duritatea carbonică (KH) până la un raport de GH/KH: 1,0/0,5 Shrimp Mineral GH/KH+ conține toate mineralele importante și oligoelementele necesare creveților pentru o creștere sănătoasă, culori mai intense și înmulțire fără probleme Instrucțiuni: Pentru a remineraliza apa folosită și a ajunge la o duritate totală de 6° și/sau o conductanță de 300 +/- 50 gS, se adaugă 2g la 10 litri de apă > RE-Mineral KH+ crește duritatea carbonică (KH) și stabilizează pH-ul Duritatea carbonică acționează ca un buffer (tampon) al pH-ului din acvariu și previne apariția fluctuaților acestuia Creșterea diverselor specii de pești și creveți necesită un anumit nivel de duritate carbonică, deci concentrația КН-ului trebuie tot timpul adaptată în funcție de necesitățile acestora Instrucțiuni: Pentru a crește duritatea carbonică cu 1 °KH avem nevoie de aproximativ 3,3g de RE-Mineral GH+ la 100 litri de apă > Black Water Powder SE/Fulvin+ este un amestec de oligoelemente valoroase, precum și acizi humici și fulvici, cu o multitudine de efecte pozitive asupra peștilor și creveților Instrucțiuni: Se dozează aproximativ 1 ml la 50 litri de apă > Easy Filter Powder este o pudră naturală, performanță, ce ne permite să ne preparăm singuri un condiționer special atât pentru acvariile de apă dulce cât și pentru cele marine sau iazuri Instrucțiuni: Se vor folosi 0,5g la 40 litri Mai jos găsim informații despre gama Shirakura: > Shirakura White Mineral Powder este un amestec de diferite substanțe și ajută la îmbunătățirea sănătății și intensificarea coloritului creveților Aceasta include, de exemplu, carbonat de calciu, care previne problemele la năpârlire Conține proteinele care sunt responsabile pentru dungile albe clare și luminoase ale creveților Bee, precum și Astaxantina, un colorant natural, care este extras dintr-un 445 tip de algă și este responsabil pentru intensificarea culorii roșii aprinse și mai multe minerale, vitamine și microelemente diferite Această pulbere este, de asemenea, recomandată pentru creveții juvenili, deoarece celulele responsabile pentru culoarea creveților se pot dezvolta în mod corespunzător atunci când creveții primesc toate substanțele importante, de la bun început In felul acesta, coloritul lor va rămâne la fel odată cu înaintarea în vârstă Instrucțiuni: Pentru 60 de litri de apă, se dozează o linguriță rasă la patru zile > Shirakura Liquid Mineral Ca+ adăugă mineralele vitale apei din acvariu și ridică valoarea durității totale Atunci când folosim o apă moale pot apărea diverse carențe de minerale ce pot duce la un colorit palid și la probleme la năpârlire Microorganismele din filtru și din substrat devin inactive și calitatea apei poate să sufere Instrucțiuni: Se adaugă 5 ml la 10 litri de apă pentru acvariile în curs de ciclare în cazul acvariilor gata populate, cantitatea de Liquid Mineral Ca+ se va împărți pe câteva zile > Shirakura Mineral Stone este o piatră minerală din montmorillonit, care îmbogățește apa cu minerale importante și care servește ca un schimbător natural de ioni pentru curățarea apei din acvariu Instrucțiuni: Se adăugă circa 200g de Shirakura Mineral Stone la un acvariu de 100 litri, o dată la 6 luni Dacă observați că pietrele se murdăresc sau sunt acoperite cu alge este indicat să le scoateți și să le periați > Shirakura Black Water Fulvo+ este un condiționer ce are la bază un amestec de acizi organici, vitamine naturale și oligoelemente, cu rolul de a reproduce habitatul creveților Bee 5 Instrucțiuni: Se adaugă 1-2 ml pentru 20 de litri de apă, o dată pe săptămână în cazul în care se pornește un acvariu nou, este indicat să se folosească o doză dublă (66 minerale și oligoelemente într-un singur produs) (traducere de pe site-ul http://www mironekuton de/) Mironekuton-ul este originar din Japonia și este găsit într-o singură regiune Este în special bogat în minerale și oligoelemente Datorită numeroaselor sale caracteristici benefice, Mironekuton-ul este unul din cele mai răspândite produse folosite de crescătorii de creveți sau pasionații de acvarii plantate din Japonia, în special în combinație cu soluri speciale în urmă cu milioane de ani, un cumul de rămășițe de pești, plancton, alge și alte organisme marine, s-au scufundat pe fundul mării, unde au fost metabolizate de către 446 microorganisme Ajutat de condițiile de mediu din acea zonă și de presiunea mare exercitată de plăcile tectonice din Pacific, acest material compus din 66 de minerale diferite a luat naștere Mironekuton-ul este folosit ca un supliment mineral și un condiționer de apă, în special în perioada de ciclare a acvariului, ajutând la dezvoltarea microorganismelor importante din filtru și din pietriș/substrat Intr-un acvariu ciclat, Mironekuton-ul eliberează constant în apă minerale, ajutând astfel toate vietățile să evite apariția carențelor Pe lângă toate efectele sale pozitive, Mironekuton-ul stabilizează valoarea pH-ului, prevenind astfel fluctuațiile acestuia Stabilizează duritatea totală (GH), îmbunătățește calitatea apei, asigură schimbul de ioni și promovează o creștere mai bună a plantelor, cu rădăcini sănătoase Elimină totodată și substanțele nocive din apă Mironekuton-ul are un pH de 7,4 O supradozare a acestuia într-o apă moale poate duce la creșterea pH-ului și a durității totale (GH), cu un impact minor asupra durității carbonice (KH) Mironekuton-ul eliberează treptat în apă mineralele pe o perioadă mai lungă de timp decât alte suplimente asemănătoare i Si în Japonia, Mironekuton pudră este folosit în amestec cu substratul, cu rol de aditiv, în 447 special când se pregătesc acvariile noi Se creează un „sandwich”: se pune întâi un strat de sol/substrat, peste care se presară un strat subțire de Mironekuton, după care adăugăm restul de substrat După ce se termină de amenajat acvariu și se umple cu apă, se mai poate presăra un pic de Mironekuton la suprafață, în dreptul ieșirii filtrului, pentru a fi siguri că acesta va fi plimbat/împrăștiat prin tot acvariul Instrucțiuni: Se adaugă o măsură (aprox 0,4g) de Mironekuton Mineral Powder la fiecare 10 litri de apă din acvariu, o dată la 3-4 zile Mironekuton Mineral Powder se poate folosi și în mâncarea pentru creveți preparată acasă, aducând un raport ridicat de minerale Poate fi folosit pentru remineralizarea apei de Osmoză Inversă, apei demineralizate total sau parțial sau pentru a detoxifica apa de ploaie Un exemplu de folosire: Dacă se adaugă 50g de Mironekuton Mineral Powder la 10 litri de apă de Osmoză Inversă pentru remineralizare, acesta va crește parametrii apei într-un interval de 24-48 ore astfel: GH 4, KH 1-2, pH 7,4, conductanță 75 pS Pietrele de Mironekuton se plasează foarte ușor în acvariu și servesc ca depozite de minerale pe termen lung, pentru toți locuitorii din acvariu De asemenea se pot pune într-un sump, filtru extern sau orice alt tip de filtru Stratul subțire (pojghița) ce învelește pietrele se va desface foarte ușor, astfel că este indicat, înainte de așezarea pietrelor în acvariu, să le ținem un pic în apă și să le frecăm ușor pentru a-1 îndepărta Bucățelele rezultate se pot împrăștia prin acvariu Instrucțiuni: Se folosesc aprox 100-150g de Mironekuton Stones la 10 litri de apă din acvariu 448 (decoruri, plante necesare) Cum am discutat și în Capitolul I al îndrumarului, pentru crearea unui mediu propice este bine să folosim decoruri și plante cât mai adecvate Atât decorurile cât și plantele ne pot ajuta să punem și mai mult în evidență aspectul creveților Pe lângă crearea mediului propice creșterii și dezvoltării, câștigăm un colț de natură în casă Am expus un pic mai sus solurile preferate de Caridina, acum vom discuta un pic și despre plante Se știe că mușchii (moss-ul) sunt printre preferați, deci prezența lor în acvariul nostru cu creveți ar trebui luată prima oară în calcul când vorbim de plante Ei asigură un mediu foarte bun de creștere a creveților, oferindu-le pe lângă o suprafață bună de stocat microorganismele ce intră în dieta lor și un adăpost, un loc în care puii pot sta și crește liniștiți, feriți de prădători Să exemplificăm prin imagini, tipurile populare de mușchi (moss) folosite la ora actuală (mulțumiri site-ului www aquamoss net pentru permisiune): JAVA MOSS (ТаярП/Ииш bărbieri} FLAME MOSS iTanph/ilurn sp i SPKKY MOSS (ГахфМіиго sp > 449 Frer 1 Mau f ѵмлИйпя frtmwa; Slngapors Мои (ОДцІзиОДадаі V/eeping Moss |' 'иіпіі№Зімпи| WUlov Urxa іьг««аі i ГіМфІіу) Мпм I ѵміпіілп* op I 450 Giant Moss (Taziphyllumsp ) Mini Taiwan Moss (IsopterjQiumsp > Pelia (Monosolenium tenerum Mini Pelia/Coral Moss Riccarla chamcoryfoiia; Strlng Moss/Japan Moss (Taxiphyllum зо ) Este preferabil ca mușchilor să li se oferă suprafețe cât mai poroase de prindere (lemne, pietre gen lavă rock) pentru o creștere cu succes Mușchiul se poate prinde cu ața de pescuit, în timp această nemaifiind vizibilă, planta acoperind-o ușor Mai jos avem două exemple de acvarii pregătite special pentru creveți, cu un volum destul de mare de mușchi, aparținând lui Mureșan Petre: 451 452 (prezentare preluată de pe ) Deoarece este un subiect foarte important, el nu ar trebui să fie omis în nici o prezentare a oricărei specii de creveți Vom relua în cele ce urmează prezentarea unei aclimatizări că la carte Ce faci și cum faci atunci când ai cumpărat creveții? Ai bazinul pregătit, e totul gata și ai ajuns cu punga acasă Indiferent de perioada anului când faci asta, primul lucru este să lași punga proaspăt adusă în bazin direct Poți să o desfaci la gură dar nu este atât de important Lași punga să plutească în bazin jumătate de oră Poți folosi un cârlig de rufe ca să o ții pe loc având grijă să nu între apa din bazin în pungă Așa aduci temperatura la același nivel După jumătate de oră verși conținutul într-o caserolă sau găletușă de volum mic Dacă ai multă apă de la sursă reduci volumul având grijă să nu scapi vietăți Eu folosesc un căpăcel de dozaj de la fertilizant ca să scot apa din caserolă/găletușă Scopul fiind să reduci volumul apei la un sfert din totalul caserolei Folosește un set perfuzor ca să tragi apa din bazin având grijă să reglezi debitul la o picătură pe secundă sau două picături pentru speciile mai rezistente Fixează tubul astfel încât să stea singur pe loc, poți folosi ventuze sau cârlige de rufe pentru fixare Ideea e să ai un debit care la final să rezulte un raport de 3:1 față de apa de la sursă Foto: Toma Daniel (www shrimp ro) Este recomandat să pui niște mușchi sau plante plutitoare de care creveții să se atașeze în timpul aclimatizării Astfel se reduce stresul și creveții se obișnuiesc cu flora de microorganisme din bazinul tău 453 Foto: Toma Daniel (www shrimp ro) Procesul de aclimatizare ar trebui să nu țină mai puțin de două-trei ore Timp în care creveții se obișnuiesc cu parametrii din bazinul tău și elimina potențiali paraziți din sistemul digestiv Este suficient să aibă ce mânca de pe mușchiul pus Foto: Toma Daniel (www shrimp ro) Când aclimatizarea este finalizată, transferi un individ în bazin și îl urmărești să nu aibă un comportament haotic Dacă nu înoată normal și este ușor luat de curent, dacă nu începe să pigulească de pe substrat sau decor înseamnă că nu este complet adaptat condițiilor din bazin Continuă aclimatizarea pentru restul creveților pentru încă jumătate de oră - o oră Este posibil ca în câteva minute crevetele proaspăt introdus să se comporte normal De aceea este recomandat să avem un crevete indicator Dacă totul pare normal continuă cu introducerea restului de creveți DE REȚINUT: Atenție însă, creveții proaspăt aduși nu trebuie transferați în bazin cu tot cu apa de la sursă sau excrementele lor Puteți introduce paraziți sau boli Prindeți creveții individual cu un minciog! 454 Descrierea procesului: Toți creveții de apă dulce năpârlesc asemenea șerpilor, lăsând în urma exuvia (exoscheletul) Năpârlirea este un proces necesar pentru creveți, o funcție biologică ce ne indică dezvoltarea lor Ce trebuie avut în vedere este însă că procesul de năpârlire este unul delicat, crevetele proaspăt ieșit din exoschelet prezentând o „piele” mult mai moale timp de 48-72 ore In acest timp crevetele poate sta ascuns, dând dovadă de un simț de vulnerabilitate Procesul de năpârlire poate apărea și în urma introducerii creveților într-un acvariu nou sau în urma unui schimb de apă Se mai spune și că femelele de creveți încep să năpârlească înainte de împerechere și atunci când o fac eliberează în apă feromoni ce anunță masculii că sunt disponibile Dacă parametrii apei nu sunt corecți, creveții pot întâmpina probleme în procesul de năpârlire și în unele cazuri își pot pierde viața Dar, cum am expus și mai sus, avem noroc că există o gamă foarte variată de suplimente ce ne ajută să preîntâmpinăm aceste probleme și să le asigurăm creveților un trai bun Etapele năpârlirii Deoarece cuticula la creveți nu este extensibilă, aceștia trebuie să o schimbe de câteva ori în timpul creșterii deoarece ea devine prea mică Acest proces se numește năpârlire Acest proces este determinat de hormonul ecdison1 și are loc în mai multe etape: 1 Hormonul ecdison - este produs de o pereche de glande reduse în dimensiuni, 455 în timpul acestui proces, crevetele se concentrează pe o destocare a mineralelor din exoschelet pentru că acesta să devină mai moale și elastic Sub cuticula veche, acesta începe sinteza unei cuticule noi, formată din mai multe straturi de chitină și proteine, cu toate componentele necesare și deja stocate în stomac Acest proces durează aproximativ două săptămâni, timp în care crevetele se hrănește foarte puțin, aproape deloc înainte de năpârlire, are loc separarea epidermei de cuticula veche Durează câteva zile La sfârșitul procesului de pre-năpârlire, se formează un lichid între epidermă și cuticula și anume lichidul exuvial Acesta conține enzimele ce vor digera cele mai flexibile straturi are cuticulei Doar odată ce cuticula nouă este suficient de groasă și rigidă, poate începe procesul de năpârlire Crevetele începe să se miște rapid, încercând să elimine cuticula veche Aceasta se va rupe între cefalotorace și zona abdominală (vezi - Capitolul 1) Ce rezultă în urma acestui proces se numește exuvie (așa zisul exoschelet) Procesul continuă, crevetele întorcându-se la secreția cuticulară post-exuvială, unde dezvoltă noi straturi de chitină și proteine Cuticula se va întări gradual, proces ce se numește sclerotizare Ce înseamnă sclerotizare? La creveți, acest proces se concretizează prin asimilarea calciului din apă Odată întărite fălcile, crevetele se poate hrăni din nou în timpul acestui proces crește și se dezvoltă „pielea” crevetelui întărirea cuticulei poate dura de la câteva zile la câteva săptămâni, în funcție de vârstă și mărimea crevetelui Procesul de năpârlire fiind unul destul de lung și complicat, creveții pot deveni vulnerabili O apă de calitate proastă și o dietă săracă sunt principalele cauze ale problemelor la năpârlire Astfel, cuticula veche poate să nu se desprindă sau se poate face o sclerotizare deficitară în cele din urmă, creveții pot muri în timpul năpârlirii, creveții sunt imobilizați și nu se pot apăra de eventuali prădători Este indicat că acvariile să fie bine plantate pentru că aceștia să aibă destule ascunzișuri unde să stea în siguranță pe toată această perioadă Frecvența năpârlirilor poate varia Creveții tineri, fiind în creștere, pot năpârli și o dată pe săptămână Adulții, continua să crească, dar într-un ritm mai lent, ajungând să localizate în regiunea primului inel toracal, numite glande protoracice 456 năpârlească o dată pe lună sau chiar mai rar (de 4-5 ori pe an) Dacă un crevete își pierde un membru în timpul unei lupte, de exemplu, acesta va fi înlocuit la prima năpârlire Va fi mai mic în dimensiune și după câteva năpârliri va ajunge la dimensiunea inițială 5 Dacă acesta problemă apare rar, nu este un motiv de îngrijorare Ce știm exact este că ouăle nu sunt coborâte din șa decât după ce sunt fertilizate Se poate întâmpla că unele ouă să nu eclozeze, ulterior putând să rămână lipite de exoschelet, ori să fie scoase de femele Femelele nu năpârlesc în mod normal decât după naștere Această „îmbrăcăminte” va fi ușor de observat în acvariu, datorită transparenței sale La prima vedere exoscheletul poate fi confundat cu un crevete mort, dar la o inspecție mai amănunțită se va observa o crăpătură la nivelul gâtului, locul pe unde a ieșit crevetele în cauză Acesta trebuie de altfel să fie gol pe interior Chiar dacă exoscheletul rămas în acvariu are un aspect respingător, este bine să-l lăsăm acolo deoarece este o sursă bogată de minerale Creveții îl vor consuma cu plăcere La fel ca la Neocaridine, când începe să ne preocupe și înmulțirea creveților trebuie să ținem cont în primul rând de abilitatea acestora de a se reproduce și să le oferim un mediu cât mai propice Trebuie respectați parametrii apei (expuși în prima parte a prezentării) Dacă Neocaridinele se pot acomoda și într-o apă neutră sau un pic mai dură, când vine vorba de Caridine trebuie să asigurăm o apă mai moale La fel ca la Neocaridine, reproducerea creveților tine evident de vârsta acestora Astfel, creveții adulți vor fi mult mai ușor de înmulțit pe când cei tineri mai greu Creveții tineri au o dimensiune relativ mică și identificarea lor pe sexe este relativ grea Organele sexuale sunt ușor de recunoscut la exemplarele adulte Că în cazul majorității creveților, mărimea este primul indiciu în identificarea sexului Pe măsură ce cresc, femelele tind să dezvolte un corp mult mai robust și capătă o formă 457 '‘Л diferită de cea a masculului De asemenea, masculii prezintă un corp fusiform Foto: Chris Lukhaup La femele, segmentele ce alcătuiesc abdomenul au o formă alungită înspre burtă (în special cele din mijloc), pentru a oferi mai multă siguranță și protecție ouălelor Foto: Chris Lukhaup 458 Detaliu: Foto: Chris Lukhaup O altă diferență se poate observa și la dimensiunea antenulelor Cele ale masculului sunt mult mai lungi decât cele alea femelei Cefalotoracele femelei capătă o formă bombată, mai rotundă decât cel al masculului, ce pare a fi un pic alungit 2 15 4 Șaua Cum bine știm, pentru a observa șaua, corpul femelei trebuie să aibă un anumit grad de transparență Din cele enumerate mai sus, doar la câteva putem să le observăm ușor șaua: White Bee, Tiger și Red Tiger La creveții precum Crystal Red, Crystal Black, Snow White, Blue Boit, Red Boit, etc Vom putea observa dacă femelele au ouă doar atunci când le vor coborî 459 Ritualul de împerechere durează foarte puțin în doar câteva secunde masculul se prinde în jurul abdomenului femelei, depozitează „sămânța”, după care îi dă drumul Câteodată putem observa un mascul urmărind insistent o femelă și încercând să se prindă de ea Dacă la prima vedere creveții par a se lupta, ar fi bine să vă uitați cu atenție pentru că poate fi vorba de un mascul ce curtează o femelă Femela are în ovare ouă nedezvoltate (zonă numită și șaua) Masculul depozitează „sămânța” înainte ca ouăle să fie trecute din ovare în zona abdominală Când ouăle trec din ovare în zona abdominală ele sunt fecundate deja cu „sămânță” depozitată anterior Există o mare confuzie cum că ouăle sunt fecundate după ce apar în zona abdominală, lucru ce nu este adevărat Nu o să vedem niciodată o femelă cu ouă vizibile, împerechindu-se Se spune că masculul are un mic apendice pe care îl folosește pentru a-și depozita „sămânța” în timpul ritualului Sunt multe necunoscute în spatele acestui ritual de împerechere al creveților Se spune că la puțin timp după ce femela năpârlește, ea este gata de împerechere Felul cum masculul afla acest lucru este însă necunoscut Posibil ca femela să emită anumite „semnale chimice” pe care numai creveții le pot detecta Ce știm sigur este că atunci când o femelă năpârlește, masculii înoată haotic prin acvariu în căutarea ei Atunci când observați creveți înotând haotic de-a lungul sticlei acvariului, uitați-vă cu atenție și identificații Dacă toți sunt masculi, totul este în regulă Atunci când observăm la o femelă ouăle în zona abdominală, știm sigur că este însărcinată, ouăle au fost fertilizate Dacă ouăle nu au eclozat, înseamnă că puii încă nu sunt dezvoltați Dacă observăm că femela a lăsat sau lasă din ouă, acest lucru se poate întâmpla din diverse motive Se spune că femelele tinere însărcinate vor fi primele care vor lăsa din ouă, lipsindu-le experiența Abandonarea ouălelor mai poate fi și un semn că femela nu este sănătoasă Se mai spune și că femelele cu cât sunt mai mature/bătrâne, pot ține mai multe ouă Toate aceste teorii pot fi adevărate Ce știm clar este că dacă se întrunesc toate condițiile propice, femelele se vor înmulți constant Au fost cazuri când la câteva zile de la naștere să apară însărcinate din nou Cea mai simplă metodă de a ne da seama că femela se apropie de naștere este să îi studiem cu atenție zona abdominală/coada și în cazul în care observăm ochii puilor suntem siguri că nu va mai dura mult Pe toată perioada sarcinii, femela va vântura/aerisii ouăle pentru a le ține curate Dacă acestea nu sunt aerisite cum trebuie, pot fi infectate cu ciuperci, mucegai Femela va ține ouăle coborâte în „burtă” timp de 30-40 zile, timp în care se vor dezvolta puii, ulterior urmând să eclozeze Un alt factor important ce determina durata sarcinii este și temperatura 460 Astfel, exemplificăm: > La o temperatură de 26 °C, sarcina poate dura până la 24 de zile > La o temperatură de 23 °C, sarcina poate dura până la 28 de zile Nașterea unui pui se desfășoară foarte repede, până într-o secundă, iar puiul va tinde să se apuce de primul lucru care îi iese în cale (plante, etc ) Este un proces foarte rar observat de către deținătorii de creveți deoarece femelele tind să se ascundă în această perioadă sau pot naște noaptea Mai jos putem observa pui de la diverși creveți Caridina cantonensis: Pui de Snow White shrimp: Foto: Caileanu Alexandru 461 Pui de Crystal Red shrimp și Crystal Black shrimp: Foto: Mureșan Petre Lipsa posibililor prădători din acvariu îi poate „împinge” pe micuții aceștia să se aventureze alături de părinți Un mediu cât mai plantat și cu multe ascunzișuri ne vă răsplătii în timp cu un grad de supraviețuire mult mai mare După ce în primul capitol al îndrumarului am aruncat o privire asupra câtorva nume populare de hrană pentru creveți (consumate cu plăcere atât de către Neocaridina, cât și de Caridina), în acest capitol vom discuta un pic și despre importanța unei hrăniri adecvate a puilor Doar acordând atenție primelor săptămâni de viață ale puilor putem determina o rata mai mare de supraviețuire în mediul creat Intr-un acvariu comun, unde ținem și pești sau alte vietăți ce pot deveni eventuali prădători, puii pot fi văzuți foarte rar, mai mult stând ascunși în plante Cum bine știm, hrana multor specii de pești constă în nevertebrate mici, așa că într-un acvariu comun va exista tot timpul riscul ca puii și chiar creveți mai măricei să ajungă pradă Intr-un acvariu dedicat creveților situația însă se schimbă, în bine Puii vor avea acces mai ușor la microorganismele din mediul înconjurător și la hrana administrată suplimentar de către noi Cum spuneam, hrana acestora variază Pot consuma de la biofilm (în cazul în care el se formează în acvariile noastre), resturi din hrana adulților, până la hrana dedicată lor (exemplu cel mai la îndemână: Shirakura Chi Ebi) Pentru a le ușura munca și accesul la hrana adăugată în acvarii, putem să fărâmițăm bucățelele introduse 462 Shirakura Chi Ebi este o hrană special concepută pentru puii de creveți, cu o serie de ingrediente necesare acestora pentru dezvoltare, în special în primele săptămâni de viață In afară de asta, ajută la formarea microorgranismelor și a vietăților foarte mici ce se ocupă de surplusul de hrană și de excremente și ce fac parte din dieta creveților adulți și a puilor Această mâncare specială pentru pui are la bază cereale Instrucțiuni: se pune o linguriță (inclusă în pungă) rasă pe zi, la un acvariu de 60 cm lungime și o linguriță cu vârf pe zi, la un acvariu de 100 cm lungime Dennerle Shrimp King Baby reprezintă încă o alegere bună când vine vorba de o hrană dedicată puilor de creveți Vine sub formă de micro-granule, 100% naturale 463 New Life Spectrum Crustacean Formula este o hrană specială, bogată în proteine (50%) și în Calciu, sub formă de micro-granule Personal, am adăugat-o de curând în meniul creveților, nici o specie se pare că nu o dă la o parte Datorită granulației mici (0,6 mm) se pare că este acceptată foarte bine și de către pui 464 V1J Capitolul III - CU ȘI DESPRE RĂCUȘORI Sursa: Autor: neprecizat Un rac pașnic, ajunge la maturitate la o mărime de 9 cm și poate trăi înjur de 3-4 ani Diferența sexuală este ușor de observat pentru ca femelele au clești mai mici decât masculii El provine din America de Nord și are nevoie de o apă cu o temperatură de 15-27 °C, este necesară o filtrare foarte bună a acvariului și apa trebuie schimbată mai des Acceptă hrana vegetală cât și hrana vie, cum ar fi bucățele de pește sau de crevete Se pot reproduce și în captivitate, perioada de gestație durează înjur de 3-4 săptămâni și femelele au înjur de 150-200 de ouă Un rac puțin mai mărișor, ajungând până la o mărime de 15 cm la maturitate și poate trăi înjur de 3-4 ani Diferența sexuală este ușor de observat pentru că masculii au clești mai mari decât femelele El provine din America de Sud -Luisiana Ei rezistă la o temperatură a apei ridicată, înjur de 22-29°C, dar este nevoie de o filtrare foarte bună a apei pentru a se simți bine acest rac Cu hrănirea nu este o problemă pentru că acești raci acceptă orice tip de hrană Se pot înmulți în acvariile noastre, durata de gestație este de 3-4 săptămâni și poate să facă înjur de 150-200 de ouă 465 Un rac foarte liniștit, este mai mult activ pe timp de noapte, poate să trăiască în jur de 6 ani și ajunge la o mărime de 12 cm Masculi au clești mai mari și mai viu colorați decât femelele Ei provin din Indonezia Noua Guinee W-Noua, Vogelkopinsei Are nevoie de un acvariu de 100 de litru bine plantat și cu multe ascunzători formate din rădăcini și pietre mari Temperatura apei de 20-27 °C, cu un pH de 6,8-8 și o duritate de 5 Preferă ca hrană bucățele de pește sau creveți, dar nu refuză nici hrana vegetală Se reproduce foarte ușor în captivitate, de 2-3 ori pe an, gestația durează 3-4 săptămâni și femela poate să scoată 60-70 de mici răcușori Acest rac a fost descoperit în 2003 de către Dr Gerhard Scholtz și colegii săi de la Universitatea Humboldt din Berlin Mai este numit și racul marmură De origine din Statele Unite ale Americi, Florida Acest rac ajunge la o dimensiune de 10 cm la maturitate și trăiește înjur de 3-4 ani La T fel și acest rac are nevoie de ascunzători, deci trebuie să îl ținem într-un acvariu bine plantat cu > multe rădăcini și pietre Temperatura apei de 15- ț 27 °C, o apă limpede și bine filtrată Nu este jmUmLZ ' 'Av: pretențios la mâncare, acceptă orice fel de hrană pentru crustacee Se poate reproduce în captivitate, gestația durează circa 3-5 săptămâni și poate să facă înjur de 100-150 de pui Nu există masculi la această specie, femelele se înmulțesc prin donare, sunt numai femele, până acum nu s-au descoperit masculi Puii ies identici cu mamele lor punct cu punct linie cu linie 466 La fel și acest rac este foarte pașnic și poate fi ținut în acvariu cu pești mici și creveți El poate trăi 3 ani și ajunge la o mărime de 7 cm, masculii au clești mai mari decât ai femelelor Este de origine din Cuba Acest rac este mai timid și să mai tot timpul ascuns, deci avem nevoie de un acvariu bine plantat și cu multe ascunzători Temperatura optimă a apei pentru acest rac este de 20-27 °C și un pH de 7-7,5 cu duritate de 10 Acceptă orice tip de hrană pentru crustacee și se poate înmulți in captivitate, de 2-3 ori pe an făcând înjur de 20-80 de pui Cresc până la 7 cm la maturitate și trăiesc 3 ani Masculii sunt mai colorați și au cleștii mia mari decât femelele Origine din Cuba insula de Pinos Nu atacă restul animalelor din acvariu și nu este deloc pretențios la mâncare Are nevoie de multe ascunzători în acvariu, deoarece și acest rac este mai timid Un pH de 7-7,5 și o temperatură a apei de 20-27 °C și o duritate a apei de 10 Se înmulțește în captivitate de mai multe ori pe an și scot înjur de 20-80 de pui Acest rac este de origine din America, India, Mexic Femelele au în jur de 3,7 cm și masculii puțin mai mici 3,2 cm Nu este agresiv, așa că poate fi ținut în același acvariu cu creveți și pești mici Nu ciupește sau mănâncă plantele, deci nu vă faceți probleme pentru plantele dumneavoastră Are nevoie de o apă foarte bine filtrată și cu o temperatură de 18-22 °C Nu este pretențios la mâncare acceptă orice tip de hrană pentru crustacee Se înmulțește de mai multe ori pe an făcând înjur de 30-40 de pui 467 Un rac relativ pașnic, ajunge la maturitate la o mărime de 20 cm, este un rac nocturn De origine din Noua Guinee Masculii au clești mai mari și se colorează mai puternic Are nevoie de ascunzători, el pe timp de zi stă mai mult ascuns, de un acvariu bine plantat și cu multe rădăcini Temperatura apei de 20-25 °C și un pH de 7-8 cu duritate de 12 Preferă bucățele de pește sau de creveți, dar nu refuză nici hrana vegetală Se reproduce cam de la mărimea de 10 cm făcând înjur de 60 de ouă, iar incubația durează 4 săptămâni Acest rac cântărește în jur de 200 de grame și ajunge la maturitate la o mărime de 18 cm Masculii sunt mai viu colorați, mai mari și mai puternici decât femelele De origine din Europa de Sud Este teritorial de aceea nu este recomandat să ținem în același acvariu mai mulți masculi, ar fi ideal dacă i-am ține în perechi Are nevoie de un acvariu de minim 120 de litri, bine plantat și cu multe ascunzători Acestui rac îi place să stea ascuns în găuri Nu este pretențios la calitatea apei și acceptă o temperatură a apei de 7-28 °C Nu este pretențios la mâncare, mănâncă aproape orice Se poate reproduce în captivitate, el fiind capabil să scoată înjur de 200 de pui Acest rac trăiește foarte mult, el poate să ajungă în jurul la 20 de ani Este mai mare și mai greu față de restul racilor pentru acvariu La maturitate el ajunge la 20 cm în lungime și cântărește aproape 300 de grame Masculii sunt mai colorați și sunt mai mari decât femelele Este de origine din Europa Acești raci au nevoie de un acvariu de peste 150 de litri și din câte am înțeles pot să iasă și pe uscat Este foarte rezistent și poate trăi la o temperatură a apei de la 1-28 °C, și îi trebuie o apă curată și bine oxigenată Nu este 468 pretențios la mâncare, acceptă orice tip de hrană pentru crustacee Se reproduc și în captivitate, în octombrie și noiembrie este sezonul de împerechere și în mai ies mici răcușori Un rac deosebit la coloritul lui, ajunge la maturitate la o mărime de 10 cm Este un rac nocturn, activ mai mult noaptea Masculii au clești mai mari decât femelele și sunt mai colorați Este de origine din Indonezia, Papua Are nevoie de un acvariu în jur de 100 de litri, bine plantat și cu multe rădăcini și pietre O temperatură a apei de 20-25 °C Putem să îl hrănim cu bucățele de pește, creveți și acceptă și hrana vegetală din comerț Nu se reproduc în captivitate, încă nu s-a reușit Un rac pașnic, activ mai mult noaptea și ajunge la o dimensiune de 12 cm la maturitate El trăiește înjur de 6 ani De origine din Noua Zeelandă, Noua Guinee, Creek Hoa River Avem nevoie de un acvariu de 100 de litri pentru a-1 putea ține, cu multă vegetație, rădăcini și pietre mai mari O temperatură a apei de 22-28 °C, un pH de 7-8 și o duritate a apei de 12 Acceptă orice tip de hrană, deci nu este deloc pretențios Se înmulțește în captivitate, cam de 2 ori pe an și durata de gestație este de 4 ouă săptămâni, femelele făcând în jur de 60 de Una dintre cele mai frumoase din America de Nord Racul Cambarus ajunge la aproximativ 8 cm Acest rac este complet pașnic față de pești și alte nevertebrate In acvariu nu trebuie să lipsească ascunzătorile pentru acest minunat rac Acest tip de rac ia culorile celorlalte viețuitoare de pe lângă el Se înmulțește și în acvariu, este bine să fie ținut în perechi sau doar câte un mascul sau respectiv o femelă Acvariul trebuie 469 să aibă substrat și să fie foarte bine plantat > Origine: America de Nord, Georgia > Temperatura apei: 10-24 °C > Creștere: normală > Hrană: Omnivor, produse alimentare, fulgi, produse congelate, pește > Comportament: Pașnic > înmulțire: da 5 Acest rac trăiește în jur de 8 ani și ajunge la maturitate la o mărime de 30 de cm Sunt extrem de agresivi și nu este recomandat să ținem mai mulți într-un acvariu, ideal ar fi să ținem o pereche Masculii au clești mai mari și sunt roșii De origine din Australia și Noua Guinee Avem nevoie de un acvariu de peste 200 de litri pentru a ține o pereche și cu alți pești mai mari Temperatura apei poate să fie de la 12-55 de grade Celsius, sunt niște raci foarte rezistenți și mai puțin pretențioși la calitatea apei Nu refuză nici hrană vie nici pe cea vegetală Se înmulțește în captivitate de 2-3 ori pe an și gestația durează 45 de zile, făcând înjur de 1500 de pui Acest rac este nocturn, deci se hrănește și umblă mai mult noaptea El poate ajunge la o mărime de 12 cm, iar masculi sunt mai mari decât femelele El provine din Indonezia, Papua în Aitinjosee, și are nevoie de un acvariu de aproximativ 100 de litri și multă vegetație Pe lângă asta are nevoie de pietre și rădăcini pentru a se ascunde pe timpul zilei, și să se simtă în siguranță Temperatura optimă este de 20-24 °C și un pH de 6,5-7,5 Nu se recomandă să ținem și alte viețuitoare în acvariu cu el, care ar putea fi prinse și mâncat, el nu refuză nici hrana vegetală nici pe cea vie înmulțirea este relativ ușoară, femelele au 8-9 săptămâni de gestație, având cam 40-80 de ouă 470 Un răcușor diurn și destul de pașnic, ajunge până la 4 cm și trăiește în jur de 6 ani Masculii au cleștii mai mari decât ai femelelor Rareori el sapă în substrat și mai ciupește plantele Este de origine din America, Mexic Vera Cruz El poate fi ținut în grupuri sau perechi, alături de pești mici și creveți Are nevoie de ascunzători și multe rădăcini și pietre Apă la o temperatură de 18-26 °C și un pH de 7-8 și o duritate de 10-25 Nu este pretențios la mâncare, și se poate reproduce în captivitate Se reproduc de 3-4 ori pe an și femelele poartă înjur de 80 de ouă La această specie de rac pitic, femelele au 4 cm iar masculi 3,5, ei pot să trăiască până la 2 ani Sunt de origine din America, Mexic Rio Ideal ar fi un mascul la 2-3 femele, ei pot conviețui cu alte specii de raci sau creveți, melci și chiar pești Nu vor mânca sau rupe pantele din acvariu Temperatura apei ar trebui să fie de 20-25 °C și un pH de 7 și o duritate de 4 Nu este pretențios la mâncare, și se înmulțesc foarte des, femelele sunt capabile să poarte 40-50 de ouă O specie de Camburellus mai agresivă decât restul speciilor din familia sa, el ajunge la maturitate, la o mărime de 5 cm și poate să trăiască în jur de 5 ani în captivitate Masculii adulți au clești mai lungi decât cei ai femelelor Este de origine din America, Mexic Poate conviețui cu pești mici în același acvariu, dar sunt șanse să îi atace pe aceștia Plantele din acvariu nu vor fi consumate, dar în schimb melcii sunt în meniul lui Are nevoie de o apă cu temperatură de 18-26 °C, un pH de 6-8 și o duritate a apei de 5 El nu este pretențios la mâncare, v-a mânca atât hrană vegetală, cea din petshop-uri cât și carne de pește, creveți, melci, crabi Se înmulțește foarte ușor, o dată la 3-4 săptămâni femelele vor scoate înjur de 30-40 de mici răcușori 471 3 1 19 Cambarellus patzcuarensis Acest rac are o culoare bine definită, un portocaliu foarte frumos, ei cresc până la 5 cm în lungime, după dimensiunea aceasta, năpârlirile generează creștere doar în masa corporală și clești, și nu își pierd culoarea Pot fi ținuți în acvarii plantate pentru că ei nu rup sau mănâncă plantele Sunt diurni și datorită coloritului fac un contrast superb Nu vor săpa în substratul acvariului Ei au nevoie de ascunzători, pentru a se simți în siguranță în acvariul nostru Sunt foarte activi și tot timpul mișună prin acvariu Cu peștii de talie mică nu prea se înțeleg, îi cam atacă, dar pe cei mai mărișori puțin nici nu îi bagă în seamă Și nu sunt deloc pretențioși la mâncare acceptă aproape orice 3 1 20 Pacifastacus leniusculus, Signalkrebs Un rac ce cântărește la maturitate 200 de grame și ajunge la o mărime de 18 cm Masculii au clești mai colorați și mai puternici decât femelele De origine din Statele Unite ale Americii Acest rac poate fi ținut și în iaz Are nevoie de o apă limpede și bine filtrată Preferă bucățele de pește sau creveți dar nu refuză nici hrană vegetală din comerț Se înmulțesc în captivitate, împerecherea începe în octombrie, noiembrie 3 1 21 Hammers Cobalt Blue, Lobster Procambarus sp Sunt omnivori și vor mânca tot ce găsesc pe fundul acvariului De obicei nu vor mânca peștii mici din acvariu pentru că sunt destul de mari și se mișca greu Colorația de albastru se accentuează când ajung la maturitate Sunt foarte teritoriali 472 Hammers Cobalt Blue homar este una din cele mai izbitoare ornamentale languste pe care o puteți vedea vreodată Are o uimitoare culoare, albastru strălucitor și în mod sigur va atrage atenția dumneavoastră In această colorare albastră intensifică frumusețea în care ajunge la maturitate In momente de stres culoarea albastră de pe corpul acesteia începe să dispară Hammers Cobalt Bluehomar mai ajunge la o colorație maro din cauza stresului de transport, dar în cele din urmă va recâștiga culoarea lui Ei sunt foarte mici și nu depășesc 5 cm Sunt teritoriale față de propria lor natură Hammers Cobalt Blue homar este, în general, pașnic Ei nu se vor plictisi de obicei, cu excepția cazului în care aceștia sunt foarte mici, și destul de lent pentru homar de prins Acestea sunt langustinele omnivore Și vor acționa ca un scriitor de cărți obscene în acvariu, mănâncă orice mâncare Supliment de dietă cu o calitate: fulg, alimente uscate și alge Procambarus versutus crește până la o dimensiune maximă de 7 cm Acest crevete este carnivor Originea sa provine din S U A Pe lângă asta stă mai mult ascuns într-o scorbură și atacă cam tot ce îi iese în cale Este teritorial și nu acceptă pe alți în jurul lui Destul de frumos dacă știm să apreciem acest rac, pe lângă faptul că nu este prea viu colorat De preferat să fie ținut singur într-un acvariu sau doar 1 pereche Sunt un tip de raci de apă dulce, găsit în Australia Denumirea științifică este „Cherax” Cresc de obicei, la o lungime de până la 15 cm în funcție de condițiile pe care i le oferim Masculul yabby folosește cleștele sau pentru a impresiona femela După împerechere, masculul nu are nici un interes în educarea tinerilor yabby Ouăle care au fost fertilizate se află între picioarele din spate ale femelelor După naștere tinerii atârnă pe mama lor timp de 4 până la 6 săptămâni In acest stadiu se numesc larve Un rac destul de agresiv, nu v-a ezita să ciupească alți pești sau alte viețuitoare care sunt mai lente sau care se apropie prea mult de el Se înmulțesc fără probleme în acvariu și sunt destul de frumos colorat Puii când sunt micuți au culoarea albă iar când cresc, la maturitate devin albaștri 473 Un rac care este relativ pașnic, el crește până la 10 cm, și este un rac nocturn Este de origine din Indonezia, Papua, Peninsula Vogelkop Are nevoie de un acvariu mare, înjur de 100 de litri și cu multă vegetație, pietre și multe rădăcini Temperatura apei trebuie să fie cam de 22-25 °C Mănâncă aproape orice hrană din comerț pentru crustacee, pe lângă asta putem să îi dăm bucățele de pește sau creveți Nu se poate înmulți în captivitate (3 474 Sursa: Autor: neprecizat Cambarellus montezumae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 22-24 °C > Duritatea apei: 12-14 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viată: 2-5 ani > Familie: Dimorfism sexual: Masculii prezintă o pereche în plus de apendici în spatele picioarelor, femelelor le lipsesc acești apendici Femelele au în jur de 3,7 cm și masculii puțin mai mici 3,2 cm înmulțire: Atunci când femelele rămân „gestante”, se ascund într-un colț, până când icrele sunt complet dezvoltate Nu pot fi zărite pentru o perioadă de câteva săptămâni Se înmulțește de mai multe ori pe an făcând înjur de 30-40 de pui îngrijire: Necesită un acvariu cu mai multe ascunzători de tip peșteră și o apă curată Poate fi folosit pe post de substrat nisip sau pietriș fin Hrănire: Nu este pretențios la mâncare acceptă orice tip de hrană pentru crustacee, dar aceasta poate fi suplimentată cu legume crude sau fierte precum castraveți, dovlecei, salată sau spanac și ocazional poate primi și hrană de origine animală precum carne de pește sau Tubifex ori larve de Chironomus Comentarii: Nu este agresiv, așa că poate fi ținut în același acvariu cu creveți și pești mici Nu ciupește sau mănâncă plantele, deci nu vă faceți probleme pentru plantele dvs 475 Cambarellus patzcuarensis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 22-24 °C > Duritatea apei: 12-14 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viată: 2-5 ani > Familie: Dimorfism sexual: Masculii prezintă o pereche în plus de apendici în spatele picioarelor, femelelor le lipsesc acești apendici înmulțire: Atunci când femelele rămân „gestante”, se ascund într-un colț, creând astfel un zid în urma lor Nu pot fi zărite pentru o perioadă de câteva săptămâni Femelele de un an pot da naștere la 200 de pui, iar cele mai în vârstă chiar la 400 Puii sunt destul de mari pentru a mânca mici viețuitoare îngrijire: Acvariul trebuie să aibă mai multe ascunzători de tip peșteră în care racii să se ascundă Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată iar substratul poate fi atât nisipos cât și pietros Pentru a se dezvolta racii trebuie să năpârlească Exoscheletul rezultat nu va fi scos din acvariu deoarece acesta reprezintă o importantă sursă de calciu pentru raci In timpul năpârlirii aceștia sunt foarte sensibili și pot fi atacați Hrănire: Mâncarea lor preferată este Tubifex, dar și larvele de țânțari Sunt omnivori și vor mânca tot ce găsesc pe fundul acvariului O dată sau de două ori pe săptămână poți să le dai verdețuri, mazăre, salată etc Nu obișnuiesc să mănânce peștii mici din acvariu și nu mănâncă plantele Comentarii: Acești raci sunt portocalii și pot da o pată de culoare acvariului și au câteva avantaje față de alte specii asemănătoare, aceștia nu sapă și nu mănâncă plantele, sunt ușor de întreținut și nu cresc foarte mult Un alt avantaj oarecum indirect este acela că este activ ziua, deci îl putem observa adesea 476 Cherax quadricarinatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 17,8-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-7,8 > Temperatura: 12,8-35 °C > Duritatea apei: 10-50 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viată: 3-12 ani > Familie: Dimorfism sexual: Masculii prezintă un colorit roșu pe clești, colorit ce este absent la femele La varietatea albastră, culoarea roșie este înlocuită de alb înmulțire: Pentru înmulțirea acestor raci este nevoie în mod evident de un mascul, o femelă și un acvariu ce cca 70 litri Aceștia trebuiesc hrăniți cu hrană variată și din belșug Când sunt pregătiți să se înmulțească masculul va depozita o pungă cu spermă pe partea ventrală a femelei, după cca 24 ore femela va elibera icrele ce vor fi fecundate de sperma masculului Femela va îngriji icrele, ținându-le pe partea ventrală a abdomenului Icrele vor ecloza în aproximativ 10 săptămâni Puii vor arăta precum adulții însă vor mai petrece o săptămână atașați de abdomenul femelei îngrijire: Acvariul trebuie să aibă foarte multe ascunzători formate din pietre iar cât timp racii sunt mici în acvariu pot fi și plante, dar la maturitate acestea vor fi mâncate Pentru a se dezvolta racii trebuie să năpârlească Exoscheletul rezultat nu va fi scos din acvariu deoarece acesta reprezintă o importantă sursă de calciu pentru raci In timpul năpârlirii aceștia sunt foarte sensibili și pot fi atacați Hrănire: Sunt omnivori și pot fi hrăniți cu granule pentru crustacee sau cu diferite legume și ocazional carne sau pești morți Pot mânca și larve de chironomidae sau Tubifex Comentarii: Acești raci nu vor săpa la fel de mult ca alte specii însă își vor stabili o mică grotă sub pietre sau alte obiecte din acvariu In perioada în care femelele poartă icre acestea devin agresive și necesită mai mult spațiu Luptele sunt frecvente și printre rezultate pot fi și raci cu membre lipsă, mai ales dacă apa este caldă 477 Detalii: > Dificultate: Moderată Limnopilos naiyanetri > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 0,8-1 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-8,0 > Temperatura: 22,2-25,6 °C > Duritatea apei: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viată: 1-3 ani > Familie: Dimorfism sexual: Vârful cozii masculilor este mai îngust iar la femele este mai lat însă diferențele devin mai evidente atunci când femelele poartă icre înmulțire: Femelele vor depune ouăle pe care le păstrează sub abdomen La început ouăle sunt portocalii iar pe măsură ce se dezvolta acestea devin galbene și în final gri Se crede că puii se dezvoltă în apă dulce însă nu s-a reușit aducerea lor la maturitate, din motive încă necunoscute îngrijire: Acest crab, în libertate duce o viață strict acvatică însă în acvariu s-a observat că se va aventura și pe uscat, deci este bine să li se pună la dispoziție câteva pietre sau crengi care să spargă linia apei Pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos și pietros însă apa trebuie să fie curată și bine oxigenată Hrănire: Nu sunt deloc pretențioși și vor mânca aproape orice, granule pentru crustacee, plante, carne, pești morți, melci sfărâmați, fructe sau legume, etc In natură sunt necrofagi iar dieta lor este similară dietei creveților Red Cherry Comentarii: Sunt o specie foarte mică și nu vor deranja alte specii din acvariu însă se recomandă ca peștii să fie foarte mici sau să lipsească deoarece crabii ar putea sfârși mâncați sau cu membre lipsă 478 Orconectes limosus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 4,4-15,6 °C > Duritatea apei: 12-14 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viată: 2-5 ani > Familie: Dimorfism sexual: La mascul pe placa sternală se observă primele două perechi de pleopode puternice orientate anterior, în timp ce la femelă toate pleopodele sunt egale înmulțire: Sunt foarte prolifici, putând depune cca 400 de ouă și se înmulțesc foarte ușor, neavând nevoie de condiții speciale, doar hrană și un acvariu corespunzător îngrijire: în natură se întâlnesc în apele adânci și tulburi ale lacurilor și râurilor însă în acvariu nu sunt sensibili și se adaptează ușor Pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietros însă au nevoie de ascunzători de tip peșteră pentru a se retrage Sunt foarte rezistenți la concentrații mici de oxigen și la temperaturi scăzute Hrănire: Mâncarea lor preferată este Tubifex, dar și larvele de țânțari Sunt omnivori și vor mânca tot ce găsesc pe fundul acvariului O dată sau de două ori pe săptămână poți să le dai verdețuri, mazăre, salata etc Nu obișnuiesc să mănânce peștii mici din acvariu Comentarii: Această specie de rac este o specie originară din America de Nord însă ea a ajuns să fie invazivă în Europa și se găsește chiar și pe teritoriul României 479 Detalii: Perisesarma bidens > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 5,1-10,2 cm > Apă: Salmastră, 1,005-1,010 > pH: 7,5-8,5 > Temperatura: 23,9-26,7 °C > Duritatea apei: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-3 ani > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați decât femelele, iar vârful cozii masculilor este mai îngust iar la femele este mai lat înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu 5 5 îngrijire: Nu sunt dificil de îngrijit, acvariul trebuie să aibă mai multe ascunzători în stil peșteri sau grote dar și crengi sau pietre care să spargă suprafața apei deoarece aceștia își vor petrece o parte din timp și în afara apei Este bine să nu fie ținuți împreună cu pești deoarece aceștia din urmă pot sfârși în meniul crabilor Natura substratului nu este foarte importantă, putând fi atât nisipos cât și pietros Se recomandă ca acvariul să aibă capac deoarece aceștia pot evada Hrănire: Nu sunt deloc pretențioși și vor mânca aproape orice, granule pentru crustacee, plante, carne, pești morți, melci sfărâmați, fructe sau legume, etc In natură sunt necrofagi Comentarii: Ca majoritatea nevertebratelor sunt sensibili la concentrații de cupru și amoniac, deci se vor evita eventualele surse de astfel de substanțe Nu se vor ține plante în acest acvariu deoarece le vor mânca Pot fi ținuți împreună cu pești dar cu condiția ca acesta să suporte salinitatea și să nu fie specii de fund sau specii cu înotătoare lungi pe care crabii le-ar putea prinde 480 Procambarus alleni Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 7,6-17,8 cm > Apă: Dulce > pH: 7-7,5 > Temperatura: 18,3-23,9°C > Duritatea apei: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-6 ani > Familie: Dimorfism sexual: Masculii prezintă o pereche în plus de apendici în spatele picioarelor, femelelor le lipsesc acești apendici înmulțire: Atunci când femelele rămân „gestante”, se ascund într-un colț, creând astfel un zid în urma lor Nu pot fi zărite pentru o perioadă de câteva săptămâni Femelele de un an pot da naștere la 200 de pui, iar cele mai în vârstă chiar la 400! Puii sunt destul de mari pentru a mânca mici viețuitoare îngrijire: Acvariul trebuie să aibă mai multe ascunzători de tip peșteră în care racii să se ascundă Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată iar substratul poate fi atât nisipos cât și pietros Pentru a se dezvolta racii trebuie să năpârlească Exoscheletul rezultat nu va fi scos din acvariu deoarece acesta reprezintă o importantă sursa de calciu pentru raci In timpul năpârlirii aceștia sunt foarte sensibili și pot fi atacați Hrănire: Mâncarea lor preferată este Tubifex, dar și larvele de țânțari Sunt omnivori și vor mânca tot ce găsesc pe fundul acvariului O dată sau de două ori pe săptămână poți să le dai verdețuri, mazăre, salată etc Nu obișnuiesc să mănânce peștii mici din acvariu Comentarii: Procambarus alleni este una dintre cele mai frumoase languste Culoarea albastră se intensifică atunci când această specie ajunge la maturitate In momente de stres, culoarea se estompează In natură pot fi întâlniți și în nuanțe de roșu-cărămiziu Se știe că aceștia pot mânca plantele 481 3 2 8 Procambarus clarkii (Red Swamp Crayfish) Detalii: Procambarus clarkii > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 12,7-30,5 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 19-25 °C > Duritatea apei: 8-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Familie: Dimorfism sexual: Masculii prezintă o pereche în plus de apendici în spatele picioarelor, femelelor le lipsesc acești apendici înmulțire: Atunci când femelele rămân „gestante”, se ascund într-un colț, creând astfel un zid în urma lor Nu pot fi zărite pentru o perioadă de câteva săptămâni Femelele de un an pot da naștere la 200 de pui, iar cele mai în vârstă chiar la 400! Puii sunt destul de mari pentru a mânca mici viețuitoare îngrijire: Acvariul trebuie să aibă mai multe ascunzători de tip peșteră în care racii să se ascundă Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată iar substratul poate fi atât nisipos cât și pietros Pentru a se dezvolta racii trebuie să năpârlească Exoscheletul rezultat nu va fi scos din acvariu deoarece acesta reprezintă o importantă sursă de calciu pentru raci In timpul năpârlirii aceștia sunt foarte sensibili și pot fi atacați Hrănire: Mâncarea lor preferată este Tubifex, dar și larvele de țânțari Sunt omnivori și vor mânca tot ce găsesc pe fundul acvariului O dată sau de două ori pe săptămână poți să le dai verdețuri, mazăre, salată etc Nu obișnuiesc să mănânce peștii mici din acvariu Comentarii: Procambarus clarkii este un rac super, este mic și are un colorit roșu intens Este posibil să dezrădăcineze plantele și să le mănânce 482 Uca pugnax Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 2,5-5,1 cm > Apă: Salmastră, 1,005-1,010 > pH: 7,5-8,2 > Temperatura: 23,9-29,4 °C > Duritatea apei: 8-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viată: 1-2 ani > Familie: Dimorfism sexual: Este foarte evident, masculii au un clește foarte dezvoltat iar femelele au ambii clești de aceeași dimensiune înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate deoarece prezintă stadiu larvar în masa planctonică a apelor marine In libertate acești crabi se înmulțesc astfel: după ce ouăle sunt fecundate de mascul, sunt păstrate o perioadă relativ scurtă de femelă pe abdomen iar aceasta se va retrage în o mică groapă săpată în substrat La primul flux când va elibera ouăle în mare Larvele vor rămâne și vor constitui zooplanktonul timp de două săptămâni îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să aibă și zone uscate deoarece acești crabi își vor petrece mult timp și pe uscat Ca multe alte crustacee sunt sensibili la cupru Acvariul poate fi amenajat cu substrat nisipos și câteva stânci sau pietre presărate din loc în loc și poate fi ornat și cu lemn sau crengi Hrănire: Este omnivor și poate fi hrănit cu granule speciale pentru crustacee, Tubifex și larve de Chironomidae dar și cu legume fierte sau pești morți Comentarii: Este de preferat să nu fie ținuți împreună cu pești doar dacă peștii sunt prezenți, aceștia trebuie să tolereze condițiile de salinitate și să nu aibă înotătoare lungi, să fie agili și să nu trăiască pe fundul apei în așa fel încât să nu intre în competiție pentru hrană 483 Capitolul IV-MELCI Sursa: Autor: Ana Simpetru Familia melcilor de acvariu sau Ampullariidae cuprinde melci obișnuiți de apă dulce din multe zone tropicale ale lumii, dintre care unele specii și-au făcut loc în comerțul acvariofil, devenind astfel animale de casă foarte populare La succesul lor în această privință contribuie în mare măsură aspectul lor atractiv și dimensiunea relativ mare (5-10 cm/2-6 inch, în funcție de specie) Totuși, în ciuda popularității lor, există încă multe concepții greșite despre acești așa-ziși melci misterioși De exemplu, majoritatea cărților populare de acvariu numesc acești melci Ampullaria Gigas sau Ampullaria Cuprina, dar în literatura de specialitate aceste denumiri sunt de ani de zile greșite, depășite Din punct de vedere istoric, aceste probleme legate de denumiri sunt ușor de înțeles deoarece multe lucrări ale autorilor din secolele 17 și 18 care au descris acești melci sunt necunoscute în literatura acvariofilă Sub nomenclatura general acceptată familia melcilor de acvariu (Ampullariidae) se împarte în câteva genuri Asolene, Felipponea, Marisa și Pomacea sunt genurile Lumii Noi (America de Sud, America Centrală, Indiile de Vest și sudul Statelor Unite), în timp ce genurile Afropomus, Lanistes și Saulea se găsesc în Africa Genul Pila este nativ atât în Africa cât și în Asia In privința separării sexelor la melcii de acvariu există de asemenea unele concepții greșite Contrar gândirii comune, nu toți melcii sunt hermafrodiți, melcii de acvariu fiind un exemplu în această privință, printre mulți alții Această informație este importantă pentru cei care vor să înmulțească acești melci sau să prevină reproducerea lor Din păcate, determinarea sexului doar pe baza aspectului fizic este dificilă la majoritatea speciilor de melci, în afara cazului în care se împerechează sau dacă femela depune ouă 484 Melcii de acvariu sunt prezenți într-o gamă largă de ecosisteme de la mlaștini, rigole și iazuri până la lacuri și râuri Majoritatea speciilor preferă apele liniștite celor repezi și doar câteva specii s-au adaptat râurilor cu curent puternic Combinația plămâni/branhii la melcii de acvariu reflectă adaptarea lor la habitate cu ape sărace în oxigen Acesta este adesea cazul mlaștinilor și apelor superficiale Fără plămân, melcii ar depinde complet de branhii, ceea ce le-ar reduce abilitatea de a supraviețui Un alt avantaj al respirării aerului în combinație cu un opercul este capacitatea de a supraviețui perioadelor de secetă care apar adesea în aceste habitate în timpul sezonului uscat In aceste cazuri melcii se îngroapă singuri în substrat și hibernează cu cochilia bine închisă Când împrejurările le permit, melcii sunt activi în timpul anilor fără secetă și frig și nu hibernează Pe lângă protecția împotriva secetei, operculul protejează melcii și împotriva prădătorilor Multe specii, mai ales cele din genul sud-american Pomacea, au o altă particularitate anatomică remarcabilă: un sifon respirator Acest organ, format de un pliu al cavității la stânga gâtului nu prea este vizibil dacă nu este folosit Din când în când melcul are nevoie să-și împrospăteze aerul din plămân, și atunci mușchii acestui pliu se contractă, iar pliul se transformă într-o structură flexibilă tubulară (sifonul), care permite melcului să respire aer când este scufundat Dacă stau scufundați, melcii de acvariu au un mare avantaj pentru că sunt foarte vulnerabili la păsările mâncătoare de ouă O altă caracteristică, chiar mai remarcabilă a melcilor de acvariu o reprezintă ouăle aeriene La timpul potrivit, femela părăsește apa pentru a depozita oule pe un tufiș de vegetație care iese din apă, pe un trunchi, o stâncă sau orice alt obiect dur Acest comportament, pe cât se știe, există numai la familia melcilor de acvariu Totuși, nu toți melcii de acvariu își depun ouăle afară din apă, melcii din genul Asolene, Felipponea, Lanistes, Marisa și posibil Afropomus și Saulea depunându-și-le în apă în mase gelatinoase de ouă, pe vegetația acvatică, pietre sau alte obiecte Identificarea melcilor de acvariu poate fi importantă pentru că hrănirea diferă ușor de la specie la specie Pentru a simplifica chestiunea, se poate spune că dacă animalul este cumpărat din magazin, aveți probabil un Pomacea bridge si (melci misterioși, melcul de acvariu cu țepi, melcul de fildeș) sau un Pomacea canaliculata iar dacă melcul are cochilia plată și o mărime de peste 2,5 cm (1 inch), cu sau fără dungi întunecate la culoare, atunci aveți un Marisa cornuarietis (melcul gigant cu coarne) Acest melc nu este întotdeauna recunoscut că melc de acvariu datorită înfățișării sale diferite Mai puțin obișnuit, dar câteodată prezent în comerț (în principal în U S A ) este Pomacea paludosa (melcul de Florida) Doar popularul Pomacea bridgesi este potrivit bazinelor cu plante deoarece acesta se hrănește în principal cu materii moarte sau în descompunere și deoarece dinții lui foarte moi nu pot devora frumoasă dvs vegetație acvatică 485 Pomacea bridgesi sau melcul misterios Multe variații coloristice au fost cultivate de-a lungul anilor Pomacea canaliculata galben Varietatea naturală are cochilia maro cu benzii întunecate Marisa cornuarietis sau Melcul gigant Mai jos prezentăm un ghid rapid de identificare a melcilor pe baza formei cochiliei Important: ignorați culoarea melcilor când încercați să determinați specia prin comparare cu imaginile prezentate Există multe variații de culoare (ale cochiliei și corpului) în cadrul aceleiași specii (vedeți fotografia cu Pomacea bridgesi mai sus) Câteodată alte specii apar în comerț, în mare parte importate In aceste cazuri, este dificilă identificarea lor 486 Pomacea bridgesi: porțiunile roșii plate și îmbinări la 90° Aceste porțiuni devin totuși mai puțin evidente în ultimele circumvoluțiuni ale cochiliei Mărime: 45 până la 65 mm Pomacea canaliculata: îmbinări intricate, la un unghi mai mic de 90° Cochilia este mai globulară (mai rotundă) decât la cochilia speciei Pomacea bridgesi Mărime: 45 până la 80 mm Pomacea paludosa: îmbinări aproape plate la un unghi de peste 90°, ceea ce conferă vârfului cochiliei un aspect de con Mărime: 45 până la 65 mm Locuință: Melcii de acvariu pot fi ținuți într-un bazin de pești standard, dar din cauza apetitului mare pentru plante al celor mai multe specii de melci, aceștia nu reprezintă o alegere bună pentru toți acvariofilii Totuși, așa cum s-a mai spus, Pomacea bridgesi este o excepție și moare de foame fără o cantitate adecvată de hrană, chiar dacă este înconjurată de vegetație acvatică Din nefericire, mulți oameni, chiar și personalul magazinelor de profil, nu sunt conștienți de aceste diferențe și consideră toți melcii dăunători vegetației (o altă idee greșită) 487 Melcii de acvariu pot conviețui cu majoritatea peștilor tară probleme, dar speciile de melci mâncători de pești ar trebui evitate De asemenea, mulți pești încearcă să le ciupească tentaculele, dar aceasta nu este o problemă pentru că melcii se adaptează rapid și își țin tentaculele sub cochilie In general se recomandă un volum de 10 litri de apă pentru fiecare melc de mărime medie De asemenea, este necesară acoperirea bazinului pentru a evita escapadele nocturne Nu ați fi primii care-și găsesc melcii pe covor! Mai este necesară lăsarea unui spațiu de câțiva cm între apă și capac pentru a asigura melcilor aer proaspăt Chiar dacă au branhii și plămân, ei se vor îneca fără aer în cazul în care se dorește reproducerea melcilor, este necesar un spațiu de aproximativ 10 cm pentru că altfel melcii vor avea dificultăți în depozitarea ouălelor deasupra apei Calitatea apei: Melcii de acvariu nu sunt pretențioși în această privință: ei vor supraviețui unor condiții aspre mai bine decât majoritatea peștilor Luați aceleași precauții ca și în cazul peștilor pentru a menține calitatea apei la un nivel acceptabil (filtrare, schimbarea regulată a apei etc ) Totuși, deoarece melcii au nevoie de calciu pentru a-și construi căsuțele, ei au nevoie de ape neutre spre dure (pH 7 sau peste) și este important să se țină cont de acest lucru Dacă apa este moale (calciu scăzut), concentrația de calciu poate fi crescută adăugând praf de marmură, piatra de var, cochilii sau preparate vândute în Când concentrația de calciu a apei este prea mică, cochilia se deteriorează și apar găuri în ea (Pomacea bridgesi) Hrana: Melcii de acvariu nu sunt deloc pretențioși în ceea ce privește hrana, ei mănâncă aproape orice pot rupe în bucăți și care poate fi introdus în gură Legume precum castraveți, spanac, morcovi și salată, hrana pe bază de pește, pești morți, alți melci și oule lor, alge, creveți sunt mâncate fără nici un fel de probleme Așa cum s-a mai menționat, Pomacea bridgesi nu mănâncă vegetație decât dacă este foarte fină sau moartă și poate fi hrănită mai bine cu hrană de pești sub formă de pelete sau cu legume gătite sau spanac din conservă Atenție cu aceste alimente, pentru a nu polua apa Cantitatea de hrană dată melcilor ar trebui adaptată nevoilor lor în practică, aceasta înseamnă să nu se dea mai mult decât pot să mănânce înainte ca hrana să se deprecieze în apă Teama de supraalimentare nu este necesară, dar ar fi o idee bună să se restrângă cantitatea de hrana în bazinele mai mici pentru a evita o producție excesivă de reziduuri Deoarece melcii de acvariu au cantități mari de microorganisme în intestine care îi ajută la digestia hranei, apa se poate încețoșa pe măsură ce aceste microorganisme sunt eliberate în apă Acesta lucru nu este dăunător în mod direct și poate fi chiar un lucru bun ca sursa de hrană pentru pești O filtrare bună și limitarea 488 cantității de hrană pot reduce acest fenomen Temperatura: Melcii de acvariu sunt animale tropicale, deci temperatura apei ar trebui să rămână întrel8-28 °C Activitatea melcilor de acvariu crește odată cu temperatura și sunt aproape inactivi la 18 °C, în timp ce mișcările lor grațioase pot fi observate începând de la 24 °C Temperatura nu influențează numai activitatea, dar este și un factor important care determină viteza ciclului de viață La temperaturi înalte, ciclul vital (de la naștere la moarte) este redus de la 4 ani (la temperaturi joase) la mai puțin de un an, iar rata reproducerii crește odată cu temperatura Reproducerea: Reproducerea cu succes a melcilor de acvariu depinde de multe lucruri In primul rând, este nevoie de un mascul și de o femelă, și aceasta este prima problemă care apare: cum știm dacă-i avem pe amândoi? Din păcate, nu este ușor să vedem diferența fără exercițiu Pentru a fi siguri, este cel mai bine să ținem câțiva melci împreună pentru a crește șansele de avea ambele sexe Apoi, melcii ar trebui să înceapă împerecherea și producerea de ouă Temperaturi înalte și un belșug de hrană ar trebui să declanșeze acest proces Țineți seama că acesta poate dura ceva timp și deci este nevoie de răbdare Anotimpurile pot influența și ele activitatea reproducătoare a melcilor Odată ce ouăle sunt pregătite, femela părăsește apa pe timpul nopții în căutarea unui loc adecvat depozitarii lor In acvariu, acest loc va fi pe pereți sau pe capac, în timp ce în iazuri poate fi orice obiect aproape de suprafața apei Melci Pomacea bridgesi împerechindu-se Masculul (stânga) introduce organul reproducător în corpul femelei (dreapta) Ouăle: Ouăle sunt depuse unul după altul și atașate între ele într-o rețea strânsă Ele sunt moi și au o culoare lăptoasă la depunere, dar se întăresc în câteva ore Culoarea lor definitivă (albă, verde, rozalie spre portocaliu puternic, în funcție de specie) apare după o zi sau două Ouăle ar trebui să rămână umede, dar nu ude și niciodată acoperite de apă, pentru că puii de melc s-ar îneca în general, aceasta nu ar trebui să fie o problemă într-un bazin cu capac Țineți minte că nu toate speciile de melci de acvariu depun ouă aeriene Obișnuitul Gigant cu coarne (Marisa cornuarietis), de exemplu, depune ouă acvatice în rețea gelatinoasă 489 Femelă de Pomacea canaliculata depozitându-și ouăle deasupra apei Ouă galben strălucitor de Pomacea canaliculata Oule speciei Pomacea bridgesi au o culoare mai rozalie Masa gelatinoasă cu ouă de Marisa cornuarietis sau Gigantul cu coarne Mici melci Pomacea canaliculata Arată ca o copie în miniatură a părinților lor 490 Puii de melc: După 2 sau 4 săptămâni (în funcție de temperatură) micuții melci sunt gata de eclozare Rețeaua gelatinoasă se închide la culoare și în cele din urmă puii își fac drum afară mâncând materia și în cele din urmă cad în apă Pentru că mulți pești mănâncă acești melci micuți, este o idee bună transferarea lor într-un bazin separat Este dificilă prinderea melcilor mititei fără a-i deteriora, în schimb este destul de ușoară transferarea rețelei de ouă înainte de eclozare: umeziți ouăle și suprafața de care sunt atașați și așteptați puțin Apoi încercați să mișcați ouăle pe suprafață până când se eliberează și puneți-le pe un obiect plutitor în noul bazin O altă metodă este să așteptați până când melcii sunt gata de eclozare și îndepărtați rețeaua fără a mai conta dacă se destramă sau nu și puneți-o pe un obiect plutitor, sau chiar spălați melcuții de masa gelatinoasă ținându-i în ap ă și rostogolindu-i între degete Prin această metodă se obține un număr mare de pui sănătoși, dacă este efectuată cu grijă In timpul primelor zile după eclozare puii de melc se hrănesc cu alge moi, reziduuri sau rămășițe de hrană Acestea sunt întotdeauna prezente într-un bazin stabil, dar pot lipsi dintr-un bazin nou, deci pregătiți bazinul pentru melci cu cel puțin 2 săptămâni înainte ca melcii să eclozeze, sau hrăniți-i cu hrană de pești fină După una sau două săptămâni, micii melci sunt capabili să se hrănească la fel ca părinții lor ÎNTREBĂRI COMUNE Pot melcii de acvariu să devină dăunători acvariului meu? Nu, populația de melci dintr-un acvariu sau iaz poate fi ușor controlată Melcii adulți sunt ușor de reperat și oule lor sunt ușor de văzut Indepărtați-le pur și simplu pentru a preveni suprapopularea Cât de mult cresc că vârstă? In funcție de specie, de temperatură și de alți factori, se așteaptă ca perioada de viață a unui melc de acvariu să varieze de la un an la mai mult de 4 ani Melcul meu plutește deja de o zi Este mort (moartă)? Dacă nu este, ce are? Ce ar trebui/Ce pot să fac? Nu este ieșit din comun că un melc de acvariu să plutească când are mult aer în plămân De asemenea, nu este ieșit din comun nici ca un melc de acvariu să fie inactiv zile sau chiar săptămâni întregi; în special melcii mai bătrâni pot fi foarte inactivi Deci plutirea timp de zile întregi nu înseamnă neapărat ca melcul este bolnav sau mort Totuși, dacă melcul începe să miroasă urât sau corpul este foarte slăbit, melcul ar putea fi intr-adevăr mort și trebuie îndepărtat imediat Peștii mei au o boală și vreau să-i tratez îmi pot afecta chimicalele melcii? Principiul de bază în combaterea bolilor la pești este folosirea unor compuși chimici pentru a îndepărta boala, compuși care nu au efecte secundare la pești, datorită diferențelor neurologice/metabolice dintre organisme Totuși, melcii au mai multe în comun cu paraziții decât cu peștii în privința reacțiilor la substanțele chimice De aceea este recomandată izolarea peștilor într-un bazin separat pe perioada tratamentului, cu excepția cazului în care sunteți absolut siguri că respectivul produs nu conține substanțe toxice pentru melci Și cum 491 multe organisme cauzatoare de boli nu rezistă multe zile în afară corpului peștilor, împreună cu schimbările repetate ale apei în bazinul de izolare, riscul unei reinfectări prin introducerea melcilor poate fi minimalizat Excepțiile sunt paraziții care au un ciclu vital în care melcii și peștii sunt gazde intermediare (acesta este în principal cazul melcilor sau peștilor prinși din mediul lor natural) Iată o scurtă listă cu chimicalele care sunt sau pot fi toxice pentru melci în doze terapeutice: > Verde de malachit (folosit pentru tratarea punctelor albe, ciupercilor sau Ooodinium); > Variate pesticide organofosforice precum formaldehide, metrifonate, triclorfon (= dilox, masoten, metrifonat, neguvon, triclorofon), diclorvos și altele folosite pentru tratarea infecțiilor cu bacterii, viermi, crustacee și păduchi; > Metaldehide folosite pentru a îndepărta moluște; > Variate medicamente conținând cupru pentru tratamentul infecțiilor cu protozoare și ciuperci; > Parricide D folosit pentru eliminarea helminthes, acanthocephala, trematode, cestode și viermilor Sunt melcii capabili să audă ceva? Nu, melcii de acvariu nu au urechi și sunt complet surzi Cât de bine văd? Melcii au ochi care ar trebui să le permită să vadă prin mediul înconjurător, dar nu așteptați prea mult de la ei Câmpul lor vizual le permite doar să găsească locurile întunecate sau luminoase 492 Sursa: Autor: neprecizat Anentome helena Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 1,3-2,5 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-8,0 > Temperatura: 22,8-26,7 °C > Duritatea apei: 8-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viată: 2-5 ani > Familie: Dimorfism sexual: Spre deosebire de alți melci aceștia nu sunt hermafrodiți, ei fiind fie mascul fie femelă Femelele sunt de regulă mai mari decât masculul înmulțire: Pentru înmulțirea acestora avem nevoie de cel puțin o femelă și un mascul Ouăle de Anentome Helena sunt depuse pe zone dure, câte un singur ou învelit într-un înveliș semi-transparent După o perioadă destul de îndelungată de timp, ouăle eclozează, iar juvenili dispar în substrat o perioadă de câteva săptămâni, sau chiar luni Deși vor fi depuse mai multe ouă, numărul melcilor care ajung la maturitate este mic deoarece mortalitatea este mare îngrijire: Acest melc este considerat agresiv deoarece este carnivor (este predator, cât și necrofag) și atacă în general melcii mai mici ca el și nu ezită atacul la puii melcilor mai mari Nu atacă nici creveții sau peștii, deși este posibil să mănânce icrele acestora In natură se poate întâlni în râuri și lacuri cu substrat nisipos sau mâlos, unde poate să se ascundă pentru a aștepta prada ținând doar trompa afară pentru a inspecta, de aceea acvariul în care se dorește a fi ținut ar trebui să aibă caracteristicile cât mai apropiate de cele naturale Hrănire: Deși este carnivor, poate fi hrănit cu orice fel de mâncare care cade pe substrat, inclusiv mâncare uscată, fulgi, însă se hrănesc și cu alți meci, ținând astfel 493 populația sub control Comentarii: Acești melci sunt folosiți ca o soluție biologică de combatere a populațiilor de melci nedoriți în acvariu, melci precum Planorbis sp In acest caz, melcii asasini nu trebuiesc hrăniți suplimentar pentru a-i încuraja să se hrănească cu melcii nedoriti 5 Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 1,3-2,5 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,5 > Temperatura: 17,8-27,8 °C > Duritatea apei: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viată: 1-3 ani > Familie: Dimorfism sexual: Dimorfismul sexual este prezent dar sexele sunt imposibil de stabilit din punctul de vedere al aspectului, ideal este să se achiziționeze mai multe exemplare pentru a putea fi atât masculi, cât și femele îngrijire: Sunt foarte ușor de îngrijit Acvariul trebuie să fie plantat iar calitatea apei să se încadreze în valorile parametrilor din dreapta Sunt sensibili la concentrațiile mici de calciu, simptomele fiind dizolvarea cochiliei Acești melci sunt sensibili și nu vor tolera salinități crescute Vor căuta în permanență hrana răzuind diferite suprafețe ale acvariului înmulțire: Vor depune ouăle pe plante, sub suprafața apei și sunt acoperite de o materie gelatinoasă Ouăle au între 2-3 mm când sunt depuse dar pe măsură ce melcii se dezvoltă, acestea cresc, până la 4 mm și puii se pot vedea în interiorul acestora Hrănire: Acești melci vor mânca aproape orice găsesc, plante moarte și în descompunere, pești morți, icre, dar vor mânca și resturile meselor peștilor Pot fi hrăniți și cu legume crude sau fierte, castraveți, dovlecei, salată sau spanac Comentarii: Sunt pașnici și nu se vor ține împreună cu pești ce i-ar putea mânca, precum pești balon sau Botia sau împreună cu pești agresivi precum Cichlidae sau Betta 494 Detalii: Brotia pagodula > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 5-5,5 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-8,0 > Temperatura: 20-26 °C > Duritatea apei: 8-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Familie: Dimorfism sexual: Sunt meci care nu sunt hermafrodiți, având atât masculi cât și femele Dimorfismul sexual nu este foarte evident iar pentru a fi siguri că în acvariul nostru sunt ambele sexe se recomandă achiziționarea mai multor exemplare înmulțire: Acești melci nu depun ouă ci dau naștere direct la pui vii îngrijire: Are nevoie de un acvariu bine plantat și cu substrat destul de gros Acvariul trebuie să aibă un curent moderat de apă, filtrare și oxigenare foarte eficiente Necesită un substrat nisipos și mai multe pietre de pe care va aduna aufwuchs Hrănire: Poate fi hrănit cu granule și fulgi pe bază de plante cu condiția ca acestea să se scufunde, cu legume fierte sau crude Comentarii: în ciuda frumuseții lor se știe că acești melci trăiesc în acvariu doar șase luni Sunt foarte căutați de acvariștii din întreaga lume iar în România sunt foarte rari Dacă nu este hrănit corespunzător acest melc va mânca plantele din acvariu Nu este un melc agresiv și nu va ataca peștii sau creveții 495 Clithon corona Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 0,6-1,9 cm > Apă: Salmastră 1-1,010 > pH: 7,2-8,0 > Temperatura: 21,1-25,6 °C > Duritatea apei: 8-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viată: 2-5 ani > Familie: Dimorfism sexual: Melcii sunt hermafrodiți, adică au atât organe reproducătoare masculine cât și feminine dar pentru reproducere este nevoie ca ovulele să fie fecundate de un alt individ înmulțire: Au fost rar reproduși în captivitate deoarece nu se vor reproduce decât în apă salmastră Unii acvariști au avut un oarecare succes în reproducerea acestora însă se pare că puii nu au trăit foarte mult îngrijire: Sunt bineveniți în acvarii deoarece sunt consumatori vorace de alge însă nu se vor atinge de plante și mușchii utili Dacă în acvariu scade densitatea algelor, acestea pot fi suplimentate cu hrană pe bază de alge Se recomandă ca ac variile să aibă capace deoarece acești melci vor părăsi acvariul dacă este ceva în neregulă cu apa Pot trăi destul de mult în afara apei datorită faptului că trăiesc în zone în care mareele sunt puternice Dacă totuși melcul părăsește acvariul, puneți-1 înapoi pentru că va trăi Hrănire: Acești melci vor mânca alge însă dacă acestea se împuținează, ei pot fi hrăniți cu hrană pe bază de alge dar se vor hrăni și cu detritus și cu resturile meselor peștilor Comentarii: Sunt melci foarte pașnici și nu vor deranja nici o vietate din acvariu Se recomandă să fie ținuți în compania peștilor pașnici și a melcilor docili pentru a nu suferi pierderi Se recomandă atenție în manipularea acestui melc deoarece cornițele sale pot fi destul de fragile 496 Detalii: Gyraulus sp > Dificultate: Foarte ușor > Acvariu minim: 7,6 litri > Dimensiune: 2,5-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 17,8-30 °C > Duritatea apei: 8-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Foarte comun > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viată: 1-2 ani > Familie: Dimorfism sexual: Melcii sunt hermafrodiți, adică au atât organe reproducătoare masculine cât și feminine dar pentru reproducere este nevoie ca ovulele să fie fecundate de un alt individ înmulțire: Nu necesită nici un fel de efort suplimentar, aceștia vor depune des ouă pe plante, geam, pietre, pe aproape orice suprafață din acvariu Acestea sunt acoperite de un mucus care are rolul de a le proteja După 10-12 zile în funcție de temperatura din acestea vor ieși cca 20 pui Se înmulțesc excesiv și pot deveni o pacoste în acvariu, însă doar din motive estetice Atinge maturitatea sexuală la vârsta de 4 săptămâni dacă este bine hrănit îngrijire: Se vor dezvolta în orice acvariu plantat Acvariul poate fi decorat în funcție de necesitățile altor specii deoarece pentru acest melc nu este important nici substratul, nici speciile de plante sau pești din acvariu El va trăi și prosperă în aproape orice acvariu Hrănire: Se va hrăni cu frunze moarte, cu detritus și resturi de hrană în permanență acesta va răzui suprafețele în căutare de aufwuchs Poate fi hrănit și cu legume prefierte însă acesta nu le va mânca imediat ci va aștepta să înceapă să se descompună Poate mânca și pești morți Mănâncă și alge însă nu este folosit pentru combaterea acestora din cauza randamentului scăzut Comentarii: Adesea acest melc este considerat dăunător însă poate fi controlat ușor cu pești precum Botia sau cu melci asasini Poate fi ținut și în iazuri deoarece multe specii ale acestui gen sunt specii autohtone și pot supraviețui chiar și iarna 497 Detalii: Lymnaea stagnalis > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 4-7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-8,0 > Temperatura: 10-23,9 °C > Duritatea apei: 8-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Familie: Dimorfism sexual: Sunt hermafrodiți, posedând atât organe reproducătoare masculine cât și feminine înmulțire: Se înmulțesc prin ouă pe care le atașează de sticla acvariului, de plante, de decor, de aproape orice suprafață din acvariu Acestea sunt acoperite cu un mucus ce le protejează Nu sunt dificil de înmulțit îngrijire: Sunt foarte ușor de îngrijit Acvariul trebuie să fie plantat iar calitatea apei să se încadreze în valorile parametrilor din dreapta Sunt sensibili la concentrațiile mici de calciu, simptomele fiind dizolvarea cochiliei Hrănire: Se hrănesc cu detritus și cu resturile meselor peștilor însă se hrănesc și cu cadavrele peștilor Comentarii: Nu vor face rău nici unui pește din acvariu dar aceștia din urmă trebuiesc bine aleși deoarece ei pot mânca melcii 498 Marisa cornuarietis Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 1,3-2,5 cm > Apă: salmastră, 1-1,008 > pH: 7,5-7,8 > Temperatura: 21,1-25,6 °C > Duritatea apei: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viată: 3-5 ani > Familie: Dimorfism sexual: Nu sunt hermafrodiți însă diferențele dintre sexe nu sunt foarte evidente Dacă se privesc cu atenție două cochilii, se va observa că a masculului are un profil mai rotund iar a femelei, în secțiune transversală este mai puțin rotundă înmulțire: Vor depune ouăle pe plante, sub suprafața apei și sunt acoperite de o materie gelatinoasă Ouăle au între 2-3 mm când sunt depuse dar pe măsură ce melcii se dezvoltă, acestea cresc, până la 4 mm și puii se pot vedea în interiorul acestora îngrijire: Necesită un acvariu spațios, cu apă filtrată și bine oxigenată însă nu pot fi ținuți în acvarii plantate deoarece aceștia vor mânca plantele In acvariu poate exista un curent moderat de apă iar pentru ca melcii să se dezvolte armonios și să atingă dimensiuni maxime, acvariul trebuie să aibă cel puțin 60 cm lungime Hrănire: Acești melci vor mânca aproape orice găsesc, plante moarte și în descompunere, pești morți, icre dar vor mânca și resturile meselor peștilor Canibalismul se poate întâlni în cazurile de suprapopulare Comentarii: Deși este o specie de apă dulce, poate tolera și concentrații relativ mari de sare în apă, totuși reproducerea va avea loc doar în apă dulce 499 Detalii: Melanoides granifera > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 1,3-2,5 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-8,5 > Temperatura: 18-26 °C > Duritatea apei: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3 ani > Familie: Dimorfism sexual: Acești melci sunt hermafrodiți, adică posedă atât organe reproductive masculine cât și feminine înmulțire: Nu depun ouă ci dau naștere direct la pui vii Dacă condițiile de viață sunt satisfăcătoare se vor înmulți într-o manieră similară melcilor Melanoides tuberculata 5 îngrijire: Necesită un acvariu cu apa curată și cu substrat fin, deoarece mult timp îl vor petrece îngropați Nu vor mânca plantele și nu le vor dezrădăcina Obiceiul lor de a sta îngropați face aproape imposibilă estimarea populației din acvariu însă dacă aceștia ies din substrat și urcă pe geam sau alte obiecte din acvariu este un semn că substratul trebuie curățat deoarece poate avea concentrații mari de nitrați sau alte substanțe toxice sau ca însăși apa are o problemă de calitate, deci sunt buni indicatori de apă Hrănire: Vor căuta continuu hrana prin și pe substrat și pot fi hrăniți cu legume fierte precum dovlecel, spanac, castravete sau salată, însă de cele mai multe ori resturile meselor peștilor sunt suficiente Pentru ca melcii să își dezvolte cochilia armonios, aceștia pot fi hrăniți cu hrană pentru crustacee sau se poate oferi un surplus de calciu sub formă de tablete Comentarii: Nu vor deranja nici peștii, nici alți melci și nici creveții însă trebuie să avem grijă ca peștii să nu îi mănânce, deci se vor evita speciile de Botia sau Cichlidae mari, sau melci asasini 500 Detalii: Melanoides tuberculata > Dificultate: Foarte ușor > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 1,3-2,5 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 18-30 °C > Duritatea apei: 6-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Foarte comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 1-2 ani > Familie: Dimorfism sexual: Spre deosebire de multe alte rude de-ale sale, nu este un melc hermafrodit; masculii sunt puțin mai mari decât femelele înmulțire: Este un melc care dă naștere puilor vii, gata formați îngrijire: Melanoides tuberculata este un melc de acvariu foarte ușor de întreținut și înmulțit, dar care este considerat benefic pentru un acvariu, datorită faptului că va consuma resturile de alimente și alge și, prin deplasarea sa continuă prin substrat, va asigura aerarea acestuia In timpul zilei, are tendința de a se ascunde în substrat, de unde îi vine și denumirea, fiind mai activ în timpul nopții Hrănire: Se hrănește cu alge și resturi de mâncare, ceea ce-1 face un excelent sanitar al acvariului Poate fi hrănit suplimentar cu legume sau cu hrană pentru crustacee (suplimentează aportul de minerale necesare pentru dezvoltarea cochiliei) însă de cele mai multe ori resturile meselor peștilor sunt suficiente pentru ei Comentarii: Niciodată nu ne putem da seama de adevărata populație care există la noi în acvariu decât dacă stingem lumina și o aprindem după 2-3 ore de întuneric In scurt timp, populația crește foarte mult și dă impresia că substratul se mișcă datorită mișcărilor lor Acesta este un avantaj pentru plante pentru că le aerează rădăcinile Singurul lor dezavantaj este că pătrund peste tot, chiar și în filtru Câteodată se văd zeci de astfel de melci la suprafața apei, ceea ce este un semn de proastă calitate a apei 501 Detalii: Nerita natalensis > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 1,3-2,5 cm > Apă: Salmastră 1-1,010 > pH: 7,2-8,5 > Temperatura: 22,2-25,6 °C > Duritatea apei: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viată: 3-5 ani > Familie: Dimorfism sexual: Dimorfismul sexual este prezent dar sexele sunt imposibil de stabilit din punctul de vedere al aspectului înmulțire: Femela va depune icre dar puii nu vor supraviețui deoarece au nevoie de apă salmastră pentru a supraviețui în primele stadii de viață Icrele sunt lipite foarte bine de suprafețe și pot fi greu de înlăturat, acest aspect constituind una din puținele probleme raportate în legătură cu acest melc îngrijire: Se pot ține în acvarii plantate în care să existe și alge Dacă sunt ținuți în acvarii sărăcăcioase aceștia pot muri de foame Se recomandă ca acvariul să aibă capac deoarece aceștia pot ieși cu ușurință din apă și pot părăsi acvariul Hrănire: în timp ce se deplasează răzuie algele depuse pe suprafețe și pe frunzele plantelor, însă nu au fost raportate cazuri în care să atenteze la plantele sănătoase Se hrănește exclusiv vegetal, iar dacă algele lipsesc puteți să o hrăniți cu legume fierte precum castravete, dovlecel, salată sau spanac sau tablete cu alge Comentarii: Neritina este un melc pașnic care nu e agresiv față de alți melci, dar peștii mari, prădători, o pot răni Este foarte sensibilă la calitatea apei, așa că nu vă gândiți să o introduceți într-un acvariu instabil, sau cu parametrii improprii necesităților ei Preferă o apă cu un pH neutru și duritate de 7,8 dH Dacă sărurile minerale lipsesc din apă carapacea neritinei va crește cu carențe sub forma unor găuri mici 502 Neritina natalensis sp Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 1,3-3,2 cm > Apă: Salmastră 1-1,010 > pH: 18-28 > Temperatura: 8-12 °C > Duritatea apei: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viată: 5-10 ani > Familie: Dimorfism sexual: Dimorfismul sexual este prezent dar sexele sunt imposibil de stabilit din punctul de vedere al aspectului, ideal este să se achiziționeze mai multe exemplare pentru a putea fi atât masculi, cât și femele înmulțire: Depun ouă și în apă dulce însă nu vor putea supraviețui decât în apă salmastră Dacă se îndeplinesc condițiile de salinitate, puii vor crește și se vor dezvolta la fel ca orice alt pui de melc îngrijire: Se pot ține în acvarii plantate în care să existe și alge Dacă sunt ținuți în acvarii sărăcăcioase aceștia pot muri de foame Se recomandă ca acvariul să aibă capac deoarece aceștia pot ieși cu ușurință din apă și pot părăsi acvariul Hrănire: în timp ce se deplasează răzuie algele depuse pe suprafețe și pe frunzele plantelor, însă nu au fost raportate cazuri în care să atenteze la plantele sănătoase Se hrănește exclusiv vegetal, iar dacă algele lipsesc puteți să o hrăniți cu legume fierte precum castravete, dovlecel, salată sau spanac sau tablete cu alge Comentarii: Neritina este un melc pașnic care nu e agresiv față de alți melci, dar peștii mari, prădători, o pot răni Este foarte sensibilă la calitatea apei, așa că nu vă gândiți să o introduceți într-un acvariu instabil, sau cu parametrii improprii necesităților ei Preferă o apă cu un pH neutru și duritate de 7,8 dH Dacă sărurile minerale lipsesc din apă carapacea neritinei va crește cu carențe sub forma unor găuri mici 503 Neritina reclivata Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 1,3-2,5 cm > Apă: Salmastră 1-1,010 > pH: 7,2-8,5 > Temperatura: 22,2-25,6 °C > Duritatea apei: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viată: 3-5 ani > Familie: Dimorfism sexual: Necunoscut înmulțire: Depun ouă și în apă dulce însă nu vor puii supraviețui decât în apă salmastră Dacă se îndeplinesc condițiile de salinitate, puii vor crește și se vor dezvolta la fel ca orice alt pui de melc îngrijire: Se pot ține în acvarii plantate în care să existe și alge Dacă sunt ținuți în acvarii sărăcăcioase aceștia pot muri de foame Se recomandă ca acvariul să aibă capac deoarece aceștia pot ieși cu ușurință din apă și pot părăsi acvariul Hrănire: în timp ce se deplasează răzuie algele depuse pe suprafețe și pe frunzele plantelor, însă nu au fost raportate cazuri în care să atenteze la plantele sănătoase Se hrănește exclusiv vegetal, iar dacă algele lipsesc puteți să o hrăniți cu legume fierte precum castravete, dovlecel, salată sau spanac sau tablete cu alge Comentarii: Neritina este un melc pașnic care nu e agresiv față de alți melci, dar peștii mari, prădători, o pot răni Este foarte sensibilă la calitatea apei, așa că nu vă gândiți să o introduceți într-un acvariu instabil, sau cu parametrii improprii necesităților ei Preferă o apă cu un pH neutru și duritate de 7,8 dH Dacă sărurile minerale lipsesc din apă carapacea neritinei va crește cu carențe sub forma unor găuri mici 504 Physa acuta Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 0,6-1,3 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-8,5 > Temperatura: 18-25 °C > Duritatea apei: 6-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viată: 3-5 ani > Familie: Dimorfism sexual: Melcii sunt hermafrodiți, adică au atât organe reproducătoare masculine cât și feminine dar pentru reproducere este nevoie ca ovulele să fie fecundate de un alt individ înmulțire: Se înmulțesc prin ouă pe care le depun în apă, pe pietre sau pe geamul acvariului și sunt acoperite de o materie gelatinoasă protectoare Este un melc activ și rapid ce preferă apa curată și bine oxigenată Poate supraviețui și în iazuri în aer liber îngrijire: Sunt foarte ușor de îngrijit, motiv pentru care de multe ori populația crește exploziv și este considerată dăunătoare, în mare parte din cauze estetice Nu are nevoie de condiții speciale Hrănire: Se vor hrăni cu plante moarte, detritus, resturi de hrană de pești, pești morți Un acvariu ciclat și populat cu plante și pești va oferi acestora suficientă hrană pentru o populație numeroasă fără nici un efort suplimentar din partea posesorului Comentarii: Sunt melci pașnici și adesea considerați dăunători însă pot fi combătuți ușor cu melci asasini sau cu pești care vor mânca melci precum Botia 505 Pomacea bridgesii Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 20-28 °C > Duritatea apei: 8-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Vegetarian > Durata de viată: 1-2 ani > Familie: Dimorfism sexual: Melcii sunt hermafrodiți, adică au atât organe reproducătoare masculine cât și feminine dar pentru reproducere este nevoie ca ovulele să fie fecundate de un alt individ îngrijire: Sunt foarte ușor de îngrijit Acvariul trebuie să fie plantat iar calitatea apei să se încadreze în valorile parametrilor din dreapta Sunt sensibili la concentrațiile mici de calciu, simptomele fiind dizolvarea cochiliei înmulțire: Pentru reproducere este nevoie de două exemplare mature Deoarece melcii își vor depune ouăle în afara apei este necesar să se lase o zonă de 10-15 cm deasupra nivelului apei Ouăle, imediat după depunere sunt moi și rozalii pentru ca după o oră să se întărească și să devină roșii sau chiar verzui Ele au un diametru variabil, înjur de 2-3 mm Se întâmplă uneori ca ouăle de la suprafață să se usuce ceea ce compromite șansele de a mai obține pui din ele Ouăle trebuiesc menținute umede dar nu trebuiesc ținute sub apă deoarece puii s-ar îneca Puii ies după 2-4 săptămâni și, cei care supraviețuiesc, cresc repede astfel ca la 2-4 luni, când ating un diametru de aproximativ 2-3 cm sunt gata să se reproducă Hrănire: Pomacea Bridgesi este ierbivor, ceea ce ar putea să îi sperie pe cei ce au un acvariu bine plantat In realitate, melcul rareori mănâncă plantele din acvariu, cel mai adesea hrănindu-se cu alge, plante putrezite și în primul rând mâncare pentru pești In hrana sa mai intră peștii morți, diverși alți melci din alte specii, ajutând astfel la menținerea unei bune calități a apei din acvariu Comentarii: Efectele prezenței în acvariu a melcului măr sunt pozitive nu numai în privința aspectului plăcut pe care îl are ci și deoarece acesta consumă resturile de hrană ce rămân peștilor, plantele și peștii morți, intrați în descompunere, păstrând curățenia acvariului 506 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,5 > Temperatura: 18-26 °C > Duritatea apei: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Familie: Pomacea canaliculata Dimorfism sexual: Melcii sunt hermafrodiți, adică au atât organe reproducătoare masculine cât și feminine dar pentru reproducere este nevoie ca ovulele să fie fecundate de un alt individ înmulțire: Melcii ar trebui să înceapă împerecherea și producerea de ouă dacă condițiile de viață sunt bune Temperaturi înalte și un belșug de hrană ar trebui să declanșeze acest proces Țineți seama că acesta poate dura ceva timp și deci este nevoie de răbdare Anotimpurile pot influența și ele activitatea reproducătoare a melcilor Odată ce oule sunt pregătite, femela părăsește apa pe timpul nopții în căutarea unui loc adecvat depozitarii lor In acvariu, acest loc va fi pe pereți sau pe capac, în timp ce în iazuri poate fi orice obiect aproape de suprafața apei Ouăle sunt depuse unul după altul și atașate între ele într-o rețea strânsă Ele sunt moi și au o culoare lăptoasă la depunere, dar se întăresc în câteva ore Culoarea lor definitivă (albă, verde, rozalie spre portocaliu puternic, în funcție de specie) apare după o zi sau două Ouăle ar trebui să rămână umede, dar nu ude și niciodată acoperite de apă, pentru că puii de melc s-ar îneca In general, aceasta nu ar trebui să fie o problemă într-ші bazin cu capac Țineți minte că nu toate speciile de melci de acvariu depun ouă aeriene Obișnuitul Gigant cu coarne (Marisa cormiarietis), de exemplu, depune ouă acvatice în rețea gelatinoasă îngrijire: Melcii de acvariu pot conviețui cu majoritatea peștilor fără probleme, dar speciile de melci mâncători de pești ar trebui evitate De asemenea, mulți pești încearcă să le ciupească tentaculele, dar aceasta nu este o problemă pentru că melcii se adaptează rapid și își țin tentaculele sub cochilie In general se recomandă un volum de 10 litri de apă pentru fiecare melc de mărime medie De asemenea, este necesară acoperirea bazinului pentru a evita escapadele nocturne Mai este necesară lăsarea unui spațiu de câțiva cm între apă și capac pentru a asigura melcilor aer proaspăt Chiar dacă au branhii și plămân, ei se vor îneca 507 fără aer în cazul în care se dorește reproducerea melcilor, este necesar un spațiu de aproximativ 10 cm pentru că altfel melcii vor avea dificultăți în depozitarea ouălelor deasupra apei Hrănire: Melcii de acvariu nu sunt deloc pretențioși în ceea ce privește hrana, ei mănâncă aproape orice pot rupe în bucăți și care poate fi introdus în gură Legume precum castraveți, spanac, morcovi și salată, hrană pe bază de pește, pești morți, alți melci și oule lor, alge, creveți sunt mâncate fără nici un fel de probleme Cantitatea de hrană dată melcilor ar trebui adaptată nevoilor lor în practică, aceasta înseamnă să nu se dea mai mult decât pot să mănânce înainte ca hrana să se deprecieze în apă Teama de supraalimentare nu este necesară, dar ar fi o idee bună să se restrângă cantitatea de hrană în bazinele mai mici pentru a evita o producție excesivă de reziduuri Deoarece melcii de acvariu au cantități mari de microorganisme în intestine care îi ajută la digestia hranei, apa se poate încețoșa pe măsură ce aceste microorganisme sunt eliberate în apă Acesta lucru nu este dăunător în mod direct și poate fi chiar un lucru bun ca sursa de hrană pentru pești O filtrare bună și limitarea cantității de hrană pot reduce acest fenomen Comentarii: Efectele prezenței în acvariu a melcului măr sunt pozitive nu numai în privința aspectului plăcut pe care îl are ci și deoarece acesta consumă resturile de hrană ce rămân peștilor, plantele și peștii morți, intrați în descompunere, păstrând curățenia acvariului Tylomelania sar asin Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 2,5-11,4 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-8,0 > Temperatura: 27-30 °C > Duritatea apei: 8-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Familie: Dimorfism sexual: Dimorfismul sexual este prezent dar sexele sunt imposibil de stabilit din punctul de vedere al aspectului, ideal este să se achiziționeze mai multe exemplare pentru a putea fi atât masculi, cât și femele 508 înmulțire: Nu sunt o specie hermafrodită, ci este nevoie de un mascul și o femelă Momentan nu s-a dovedit, dar este foarte probabil că masculul fecundează femelă cu un spermatofor Puiul se dezvoltă în sacul reproductiv al femelei până eclozează In sacul respectiv, puii sunt acoperiți de o substanță nutritivă, ceea ce sugerează că sunt o specie ovovipară Puii proaspăt eclozați sunt, în funcție de specie între 2,8 și 17,5 mm Pe partea dreaptă a corpului se află un început de canehira, paralelă cu talpa, a cărei funcție nu a fost complet descoperită Este probabil ca aceasta să servească în scopul reproducerii, mergând paralel cu talpa și sfârșindu-se în zona capului într-o manta împăturită între tentacule Femela se așează pe o parte, astfel încât gura canelurei să iasă După o vreme, un ou moale și alb apare la capătul canelurei Oul este transportat de-a lungul acesteia, probabil cu ajutorul valurilor contracționale, până la talpa melcului Procesul durează aproximativ 5 minute Apoi, materia albă din care este format oul începe să se dizolve, apoi puiul complet dezvoltat apare și începe să se târască, în căutare de hrană îngrijire: Exemplarele aduse din sălbăticie, comercializate și introduse-n acvariu, arată disconfort la lumină intensă, chiar dacă au fost adaptați corespunzător la introducerea în bazin Iși vor căuta oportunități de-a se retrage în zone mai întunecoase Temperatura apei ar trebui să fie între 27 și 29 grade, iar un acvariu cu o lungime mai mică de 80 cm nu este potrivit pentru ei Cea mai mare rată de succes în îngrijirea lor s-a obținut cu următorii parametri: KH: 2, GH: 0, PH: 7,5-8,6 în urma încercărilor de a crește duritatea s-a ajuns la concluzia că aceștia supraviețuiesc și-n apă mai dură, dar după un timp dau semne de epuizare Totuși, dacă restul condițiilor sunt respectate, pot rezista la apa dură, așa cum o fac multe specii de melci, în domeniul substratului, s-a dovedit că este un melc al extremelor Se descurcă bine în nisip, sau într-un substrat moale și fin, dar și pe pietre mari și netezi Pietrișul (varianta de mijloc) nu este o alegere bună Existența lemnelor în acvariu este obligatorie Majoritatea subspeciilor de Tylomelania nu sunt compatibili cu peștii Nu vă speriați, nu există nici un pericol pentru pești, dar melcii vor fi stresați și vor da semne de oboseală, datorită sensibilităților legate de mediul înconjurător De asemenea, nici creveții nu sunt o alegere bună, sensibilitatea melcilor este grav atinsă de aceștia Totuși, pot fi asociați cu alte specii din aceeași familie, și cu alți melci în general, chiar și cu scoici de apă dulce Hrănire: în stomacul melcilor aduși din sălbăticie s-au găsit nisip și diatome în acvariu, le place să sape după mâncare, și acceptă orice fel de hrană granulată Unele specimene mănâncă ardei și castravete, dar și larve de țânțari Ei înșiși sunt pe lista de mâncăruri a unor varietăți de crabi în habitatul natural, cât și a localnicilor Tylomelania este cunoscut în Sulawesi ca fiind folosit împotriva bolilor de stomac și a discomfortului din timpul sarcinii Comentarii: în timpul primelor zile de acomodate ale unui Tylomelania într-un acvariu, va încerca să caute contact cu toate obiectele înconjurătoare, apăsându-și trompa și capul pe tot ce întâlnește După o vreme, această puternică nevoie de contact cu mediul înconjurător dispare, după се-au explorat și acceptat noul spațiu în care se află 509 Tylomelania sp Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 2,5-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-8,5 > Temperatura: 25,6-26,7 °C > Duritatea apei: 6-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 1-3 ani > Familie: Dimorfism sexual: Sunt melci care nu sunt hermafrodiți, având atât masculi cât și femele Dimorfismul sexual nu este foarte evident iar pentru a fi siguri că în acvariul nostru sunt ambele sexe se recomandă achiziționarea mai multor exemplare înmulțire: Acești melci nu depun ouă ci dau naștere direct la pui vii însă au o rată de înmulțire foarte scăzută 5 îngrijire: Are nevoie de un acvariu bine plantat și cu substrat destul de gros Acvariul trebuie să aibă un curent moderat de apă, filtrare și oxigenare foarte eficiente Necesită un substrat nisipos și mai multe pietre de pe care va aduna aufwuchs Hrănire: Poate fi hrănit cu granule și fulgi pe bază de plante cu condiția ca acestea să se scufunde, cu legume fierte sau crude precum castraveți, morcovi, spanac sau salată Comentarii: Sunt foarte căutați de acvariștii din întreaga lume iar în România sunt foarte rari Dacă nu este hrănit corespunzător acest melc va mânca plantele din acvariu Nu este un melc agresiv și nu va ataca peștii sau creveții A nu se ține împreună cu specii de pești ce ar putea să îl mănânce, precum Botia 510 Capitolul V - ALTE NEVERTEBRATE DIN ACVARIU Sursa: Autor: stefanp O problemă cu care mulți acvariști se întâlnesc este planaria Acești viermișori, deși deranjanți mai mult din punct de vedere estetic în prima fază, pot fi dăunători și pentru creveții din bazin In rândurile următoare veți găsi câteva informații despre acești intruși Planaria este un vierme plat ce face parte din ordinul Plathelminthes, din clasa Turbellaria, familia Planariidae, existent atât în apa dulce cât și cea sărată Este un vierme cu o structură foarte simplă Sistemul digestiv constă din gură, laringe și o structură numită cavitate gastrovasculară Gura se afla pe partea inferioară a viermelui Digestia începe la exterior prin niște enzime secretate de către planarie, după care hrana este introdusă și condusă de către faringe în interiorul corpului unde prezintă niște celule digestive de-a lungul intestinului Mai apoi nutrienții ajung în restul corpului prin difuziune simplă Tot prin difuzie simplă planaria absoarbe oxigenul și elimină bioxid de carbon Sistemul excretor este alcătuit din mulți tubi ce prezintă niște celule ce se comportă precum rinichii, eliminând substanțele la exterior prin niște pori excretori La extremitatea anterioară prezintă o masă nervoasă, „creierul” planariei, de la care pornesc o serie de nervi ce alcătuiesc un sistem comparabil cu o scară Corpul planariei este moale, plat, de forma unei pene, ce poate avea o culoare neagră, maro, albastră, gri sau albă Capul sub formă triunghiulară prezintă doi „ochi” (ocelli) ce sunt sensibili la lumină La baza capului se afla doi auriculi („urechi”) ce sunt sensibili la atingere și anumite chimicale din apă Gura se afla pe partea inferioară, la mijlocul corpului 511 și este acoperită de cili Nu prezintă sistem circulator sau respirator, oxigenul și bioxidul de carbon intrând și ieșind prin corpul planariei, precum am spus mai sus, prin difuzie simplă Lungimea este între 3 și 15 mm Planaria se înmulțește prin două moduri: > sexuat: fiind hermafrodiți, planariile conțin organele sexuale atât masculine cât și feminine Totuși, se pot înmulți și între exemplare, oferind și primind sperma prin secreții, de la un exemplar la altul Oule se dezvoltă în capsule aflate în interiorul corpului > asexuat: prin diviziunea corpului (separare în două bucăți distincte), părțile separate urmând să crească în continuare Același lucru se întâmplă când planaria este ruptă Transportul este asigurat prin cilii prezenți pe partea inferioară a viermelui, însă poate parcurge distanțe scurte mai rapid printr-o mișcare de „tarare”, ondulanta a întregului corp Planaria se hrănește cu vietăți mici precum crustacee, larve și viermi mici, vii sau moarte; cu detritus, plante moarte în acvariile noastre poate fi introdusă odată cu hrana vie, plante, substrat aduse din alt acvariu sau alte obiecte, existând afirmații cum că ar rezista în hrană uscată sau înghețată în general se dezvoltă în acvariile în care curățenia este deficitară, existând mult detritus pe fundul acvariului (fecalele peștilor, mâncare rămasă nemâncată, plante moarte) și în acvariile fără pești (personal cea mai mare densitate de planarii am avut-o în acvariul cu creveți) în cazul în care condițiile nu se schimbă, planariile se înmulțesc rapid și ajung de ordinul sutelor Viermii ies „la plimbare” mai ales noaptea și pot fi observați pe sticla acvariului Deși am întâlnit referințe pe internet cum că nu ar fi o specie parazitară, pot fi dăunători pentru creveți (în ceea ce privește peștii nu am întâlnit să îi afecteze cu ceva) De asemenea dăunează din punct de vedere estetic, iar dacă suntem în fața unei invazii înseamnă că nici condițiile din bazinul nostru nu sunt tocmai cele mai bune 5 Pentru a scăpa de acești intruși există mai multe soluții, însă cea mai importantă din punctul meu de vedere și care pe mine m-a scăpat de această problemă este CURĂȚENIA temeinică a acvariului Trebuie pus accent pe sifonarea substratului care elimină atât viermi, cât și sursa lor de hrană (detritusul) De asemenea puteți să micșorați porțiile de mâncare a peștilor/creveților dacă rămâne pentru planarii înseamnă că e prea mult pentru vietățile noastre De asemenea schimbul de apă regulat în cantitate suficientă împreună cu îngrijirea plantelor și eliminarea frunzelor moarte este de ajutor O altă soluție ce am găsit-o pe internet, dar nu am folosit-o, este momeala Se pune o bucățică de carne într-un săculeț și se introduce în acvariu după stingerea luminii După câteva ore săculețul se scoate și în mod normal acesta ar trebui să fie plin de planarii Repetând acest proces, populația viermilor va fi mai mică, însă dacă nu avem grijă la întreținerea bazinului, acest proces trebuie repetat în mod continuu, pentru că planariile se vor înmulți din nou 5 O altă soluție este introducerea unor pești, care să mănânce planariile Pe internet am 512 găsit că un astfel de pește ar fi Macropodus opercularis (sau peștele paradis) în ceea ce privește folosirea unui tratament împotriva acestor viermi există soluții pe bază de cupru; problema cu astfel de soluții este că vor afecta toate nevertebratele din bazin, inclusiv creveții 5 O altă soluție ce este citată a fi folosită în acvarii cu creveți, fără să îi afecteze pe aceștia din urmă, este fenbendazolul (denumire comercială Panacur sau varianta românească Rombendazoîy, se dizolvă o pastilă în apă și se adaugă la 25 litri (apă acvariu), urmat de un schimb de apă a doua zi De asemenea, pe ebay mai puteți găsi de cumpărat un produs denumit „No planaria”, teoretic un produs natural, activ atât pe planarii cât și pe hidre Ca o ultimă soluție ar fi resetarea bazinului, însă n-am întâlnit pe cineva până acum care să ajungă chiar până aici Iar aceasta nu vă garantează că într-un final nu vor apare alte planarii și în noul setup Și în final, atașez câteva poze cu planarii, pentru o identificare mai ușoară a acestora 513 Sursa: Autor: stefanp Detritus worms sunt niște viermi pe care mulți acvariști îi întâlnesc în bazinele lor și pe care îi confundă cu planariile, deși sunt aparțin unor clase diferite Planaria este un vierme ce face parte din familia Planariidae, clasa Turbellaria, ordinul Plathelminthes (viermi plăți), în timp ce viermele de substrat (detritus worm) face parte din ordinul Annelida (viermi inelați), clasa Oligochaeta Annelidele reprezintă un ordin însemnat de viermi segmentați ce se găsesc atât în apele sărate, cât și dulci, dar și pe uscat Corpul majorității viermilor constă din segmente ce conțin câte un set identic de organe interne Oligochetele (ce conțin și prea cunoscută râmă de uscat) reprezintă o clasă din ordinul Annelida Sunt niște viermi bine segmentați, cu o lungime ce variază de la 0,5 mm până la 2-3 metri Acestea se deplasează printr-o mișcare de peristaltică, adică părți din corpul lor se contractă și se lungesc alternativ Majoritatea oligochetelor se hrănesc cu detritus Tractul digestiv este reprezentat de un tub ce se întinde pe lungimea corpului, începând de la laringele ce se afla imediat înapoia orificiului bucal Esofagul conține glande calciferoase ce mențin concentrația calciului, eliminându-1 la exterior ca și carbonat de calciu Majoritatea viermilor nu prezintă branhii și respiră prin intermediul pielii Viermii acvatici secretă amoniac Sistemul vascular este alcătuit din două vase majore ce se continuă lateral în fiecare segment Sistemul nervos constă în doi nervi ventrali ce formează o singură structură și se divid în 3-4 perechi de nervi mai mici în fiecare segment 514 Majoritatea nu prezintă ochi Totuși prezintă celule fotoreceptoare ce le permite să detecteze lumina, astfel ascunzându-se de aceasta De asemenea prezintă chemoreceptori aflați în niște tuberculi ce le permit să „guste” mediul înconjurător Viermii de detritus sunt de obicei omni-prezenți în acvariu, însă de obicei trec neobservați stând în detritus și nefiind un pericol pentru pești (ce îi și mănâncă de obicei) Devin deranjanți atunci când numărul lor crește și încep să înoate prin apă sau să se deplaseze pe pereții acvariului Precum am spus, acești tip de viermi nu sunt dăunători direct pentru peștii din acvariu, nu sunt niște viermi paraziți Pot deveni dăunători atunci când se înmulțesc mult și intră în competiție cu celelalte vietăți din acvariu pentru oxigen Viermii de detritus încep să se înmulțească excesiv atunci când calitatea apei scade și când în substrat se găsesc cantități mari de detritus Aceste probleme apar de obicei în cazul unei filtrări subdimensionate (atât mecanice, cât și chimice), în cazul unei suprapopulări, de asemenea datorită un hrăniri excesive și a întreținerii inadecvate a bazinului Pentru a scăpa de acești viermi, în general trebuie verificate punctele amintite mai sus și corectat acolo unde este nevoie Odată cu îndreptarea acestor minusuri vom observa că 515 V ,' populația viermilor scade și scăpăm de acel inconvenient estetic, dar asigurăm în același timp un trai mai bun și vietăților noastre, îmbunătățind calitățile apei din acvariu Un aspect important este aspirarea substratului, care elimină atât detritus cât și viermi 516 Sursa: Autor: stefanp Hidra este un animal mic de apă dulce, prădător, ce face parte din încrengătura Cnidaria, subîncrengătura Medusozoa (fiind ruda de apă dulce a meduzelor și anemonelor din apele sărate), clasa Hydrozoa, familia Hydridae Are o structură radiară simetrică și se găsește în apele nepoluate din râuri și lacuri din zona temperată, sau chiar și în acvariile noastre Hidra este formată dintr-un corp tubular cu o lungime de până la 10 mm, atașându-se de obiecte printr-un disc bazai ce conține o serie de glande secretoare a unei substanțe lipicioase Extremitatea liberă a hidrei prezintă o „gură” (cavitate bucală) ce este înconjurată de niște mici tentacule mobile; pe aceste tentacule se găsesc celule specializate pentru a înțepa, ce conțin la rândul lor niște structuri (nematochisturi) în care se afla neurotoxine Odată ce prada atinge aceste tentacule, există niște declanșatori numiți cnidocili ce vor semnaliza eliberarea toxinelor ce vor duce la paralizia prăzii în momentul în care hidra este atacată, corpul acesteia se retrage, micșorându-și mult dimensiunea Ca și comportament, este un animal static, însă atunci când vânează se poate deplasa prin rostogolire Reproducerea se face atât asexuat (diviziune) cât și sexuat (masculul elimină în apă gârneți ce vor fertiliza femelele), dar și prin regenerare (dacă este ruptă, din cele două resturi se vor dezvolta două organisme mature) 517 Fiind un animal prădător, hrana constă în nevertebrate mici precum Daphnii sau Cyclopi în acvariile noastre este întâlnită o anume specie de hidră și anume Hydra viridis (sau Hydra viridissimd) sau hidra verde Culoarea este datorată simbiozei cu o algă unicelulară, numită Chlorella Această algă are rolul a suplini o parte din nutrienții necesari hidrei și de asemenea influențează puternic reproducerea sexuată a acestora, gonadele de tip feminin 518 dezvoltându-se doar la exemplarele de Hydra viridis ce prezentau simbioză cu această algă (față de un lot de exemplare crescute în asimbioză) (conform unui studiu efectuat la institutul zoologic al Universității Christian-Albrechts din Germania) O altă specie întâlnită în acvariu este Hydra vulgaris, aceasta fiind albicioasă (aspect de puncte albe pe sticla acvariului) în acvariu hidrele pot fi observate lipite de sticlă, obiecte de decor sau pe plante O metodă naturală de a scăpa de aceste vietăți din acvariu este popularea acestuia cu pești (în special Betta, Macropodus, Trichogaster trichopterus (gurami)) și grijă mare la mentenanța (curățenia) bazinului Există și soluții din comerț, pe bază de cupru, însă trebuie să fiți foarte atenți pentru că aceste soluții vor omorî TOATE nevertebratele din bazin (inclusiv melci și creveți) Alte substanțe ce le-am întâlnit pe internet, ce teoretic nu afectează viețuitoarele (includ aici și creveții; înțeleg că nu ar conține cupru), ar fi „Flubendazole” sau „Panacur” (al doilea l-am văzut la vânzare pe ebay) Hydra viridis Hydra vulgaris 519 Sursa: Autor: stefanp Unii dintre noi s-au confruntat la un moment dat în ac variile lor cu niște viețuitoare mici, ca un vârf de ac, ca niște insecte, ce se mișca de colo-colo pe sticla acvariului, pe substrat sau chiar printre plante Apar mai des în acvariile ce nu sunt populate cu pești, proliferând probabil datorită lipsei prădătorilor Eu le-am întâlnit în acvariile cu creveți Este vorba despre niște ființe denumite ostracode, copepode, cladocere Menționez din start că nu sunt dăunătoare pentru vietățile noastre, dar pot deranja din punct de vedere estetic 520 Ostracodele sunt o variatate de crustacee, aparținând clasei Ostracoda, ce pot fi găsite atât în apele marine cât și în apele dulci Au dimensiuni între 1 și 2 mm și sunt formate dintr-o parte solidă și una moale Cea solidă este asemănătoare cu o scoică, având două valve calcificate, între care se găsește partea moale formată din corp și cap și două perechi de „antene” ce servesc pentru motilitate, fixare și organe de simț Nu prezintă inimă sau sistem circulator (sângele circulă între valve) și nici branhii 521 4 2 Copepode Copepodele sunt tot o variate de crustacee, din ordinul Copepoda (și include genul Cyclops, de care probabil ați auzit fiind folosiți pentru hrănirea peștilor) Se dezvoltă de asemenea atât în apele marine cât și în cele dulci, stătătoare dar și lin curgătoare Au dimensiuni de ordinul milimetrilor (unele putând ajunge până la 10 mm) In apele dulci, cele mai întâlnite specii sunt Cyclops strenuns și Diaptonnis castor Sunt folositoare în alimentația peștilor și sunt căutate și culese din natură în acest scop Prezintă un corp segmentat (primele cinci segmente formând capul, următoarele șase toracele, abdomentul fiind format din cinci segmente), fără carapace Capul și toracele sunt unite, formând cefalotoracele Prezintă antene, ce le ajută la deplasare Corpul poate fi atât incolor, dar și colorat în diverse variante: roșu, verde sau albastru Se deplasează prin mișcări lente însă și prin mișcări rapide, salturi 522 Se hrănesc cu alge sau cu vietăți mai mici decât ele, ce ajung datorită curentului de apă provocat de antene, maxile și mandibula înmulțirea este sexuată 523 Cladocerele sunt crustacee întâlnite în apă dulce și sunt mult mai bine cunoscute sub numele de purici de baltă sau dafnii Ordinul Cladocera cuprinde peste 1000 de specii, ce variază între o gamă largă de culori, dar pot fi de asemenea transparente Daphnia pulex Prezintă un corp segmentat și o carapace ce acoperă doar partea dorsală a corpului La nivelul capului prezintă o pereche de antene pe care se găsesc apendici senzoriali și peri senzitivi Filtrează apa cu ajutorul unor peri, adunând astfel hrana ce este ghidată către orificiul bucal Datorită carapacei transparente se pot observa cu ajutorul lupei, organele interne (se poate observa și inima pulsând) Daphnia magna Cele mai importante specii de cladocere în apele dulci sunt: Daphniapulex (sau puricii de baltă), Daphnia magna, Daphnia cucullata, Bosmina longirostris, Bosmina hyalina, Polyphennis pediculus Bosmina hyalina Numele de purici de baltă vine de la salturile pe care aceștia le efectuează Preferă apele stătătoare cu o încărcătură biologică bogată 524 Capitolul VI - BROAȘTE ȚESTOASE Sursa: Autor: neprecizat Broaștele țestoase fac parte din rândul reptilelor ce aparțin ordinului Chelonieni, cu o vechime considerabilă, apreciindu-se că au apărut cu mai bine de 200 milioane de ani în urmă, cu mult înaintea erei dinozaurilor Ordinul Chelonienilor cuprinde în prezent aproximativ 250 de specii, structurate în genuri și familii, cele mai importante se găsesc în tabelul de mai jos Pentru identificarea broaștelor țestoase nu ajunge să te bazezi doar pe forma și culoarea acestora, ci sunt necesare examene analitice complexe ale fiecărei regiuni în parte, ale solzilor carapacei și ale altor segmente care să conducă la întregirea cunoștințelor despre această specie Corpul broaștelor țestoase este scurt și lățit în plan orizontal, închis permanent într-o carapace de natură osoasă, cu ramurile maxilarelor lipsite de dinți și tapetate cu plăci cornoase, asemănătoare cu ciocul păsărilor, astfel că ele, pe bună dreptate, sunt considerate printre cele mai curioase reptile din lumea animalelor Scheletul țestoaselor este foarte modificat în raport cu modelul clasic pe care-1 cunoaștem la alte specii de animale, datorită prezenței carapacei și a dependenței de aceasta Forma externă și structura internă a broaștelor țestoase este dominată de dezvoltarea aparatului de protecție tegumentar, de formele mai mult sau mai puțin convexe, care formează testul sau carapacea pentru partea dorsală și plastronul, de obicei plat pentru partea ventrală La formele mai puțin evoluate, cele două scuturi sunt separate și se pot mișca independent unul față de altul, iar la formele mai evoluate, scuturile sunt strâns sudate între ele și nu lasă decât un spațiu redus atât în partea anterioară, cât și în cea posterioară, pe unde își pot scoate capul, coada și membrele Aparatul de protecție al broaștei țestoase 525 PRINCIPALELE BROAȘTE ȚESTOASE ÎNTÂLNITE MAI FRECVENT ÎN CONTACT CU OMUL Subordin Familii Subfamilii Gen Specie pleurodirii chalides chelodina Phrynops Celus c Longicollis c fimbriata pelomeduside pelomedusine Pedocnemidine pelusios Pedocnemis criptodiri chelydride chelydra Marcrodemys c Serpentina M temminckii platystemide platystemon kinosternide kinosternine kinosternon Sternotherus s odoratus emydide emydine chrysemys c Scripta C Picta terrapene Grapremys Emys t Carolina betagurine mauremys Cuora testudinide testudo Kinixys Gopherus Geochelone t Graca T Horsfieldii T Hermanni T Marginata trionychiade trionychine Cyclanorobine trionyx Lissemys t Sinensis L Puncta Scuturile sunt formate din plăci osoase și din solzi comoși de origine epidermică, care tapetează plăcile, dar nu sunt identice nici sub raportul numărului său al formei și nici al extinderii la toate speciile Ca urmare a aranjamentului plăcilor și a solzilor, carapacea este foarte solidă și rezistentă Broasca țestoasă are carapace, este foarte solidă și o protejează mai bine împotriva prădătorilor Ea mai servește la înmagazinarea căldurii și la protecția organismului în cazul schimbării bruște de temperatură Spre deosebire de țestoasele terestre, cele acvatice au carapacea mai aplatizată și mai hidrodinamică, ceea ce le permite o deplasare mai ușoară Pentru identificarea unei țestoase se examinează cu mare atenție, carapacea și plastronul, iar pe baza unui ghid de identificare se poate distinge destul de ușor specia cărei aparține La așa-numitele țestoasele-cutii, plastorul posedă una sau două articulații transversale care permit o protecție eficientă a capului și a membrelor atunci când ele sunt 526 retrase Ca urmare a acestei particularități, țestoasa se întinde ermetic și astfel ea se protejează de eventualii dușmani Plăcile osoase ale carapacei formează un șir median de circa 8 plăci neurale sudate, mărginite de o parte și de alta de câte 8 plăci costale, sudate cu apofizele transversale și cu coastele acelorași vertebre Pe lângă plăcile costale pe fiecare latură se află un număr variabil de plăci marginale, fără legătură cu scheletul intern Diferențe ale complexității carapacei: A Broasca țestoasă terestră B Broasca țestoasă acvatică 5 Diferite tipuri de solzi la broasca țestoasă Plăcile neurale sunt de origine cartilaginoasă, iar celelalte, precum și plăcile plastronului, sunt de origine dermică Acestea sunt în general în număr de nouă și poartă următoarea denumire: o placă anterioară nepereche, numită endoplastron și patru perechi de plăci, care numerotate dinainte spre înapoi se numesc: epiplastron, hioplastron, hipoplastron și xifiplastron, omoloage cu interclavicularul, clavicularele și sternul abdominal al stegocefalilor, cu care broaștele țestoase sunt mai strâns înrudite comparativ cu alte reptile Plastronul este acoperit cu solzi perechi, în două șiruri longitudinale, care dinainte spre înapoi se numesc: solzi gualari, humeriali, pectoriali, abdominali, femuriale și anali La aceștia se mai pot adăuga solzul intergular și solzii inframarginali ce se află între plastron și carapace Capul broaștelor țestoase este relativ masiv și semirotund comparativ cu gâtul și corpul, dar uneori el poate fi aplatizat Craniul nu posedă oficiul parietal, osul supraoccipital este ridicat sub formă de creastă, iar la nivelul celor două fose posttemporale se găsesc mușchii puternici care servesc la retragerea gâtului sub carapace Bolta palatină este formată din unirea strânsă a premaxilalelor, maxilarelor, vomerelor (contopite într-unul singur), palatinelor și pterigoidelor Maxilarele sunt lipsite de dinți, dar sunt protejate de un așa-zisul „cioc” cornos, mai mult sau mai puțin dezvoltat, în funcție de particularitățile alimentare Marginile maxilarelor superioare și inferioare sunt acoperite de teci cornoase și ascuțite Broaștele țestoase nu au fost întotdeauna lipsite de dinți, dovada constituind-o broaștele țestoase descoperite în Germania, care provin din triasicul superior și care aveau dinți La broaștele țestoase ierbivore, ciocul posedă denticuli izolați sau dispuși în creste sau în crestături ce ușurează masticația alimentelor Coloana vertebrală a suferit o serie de modificări datorită raporturilor sale cu carapacea Vertebrele cervicale sunt articulate mobil între ele și permit mișcări variate ale gâtului, pe când vertebrele dorsale, lombare și cele două vertebre sacrare au apofizele spinoase contopite cu plăcile neurale ale carapacei, fiind deci imobile Vertebrele codale sunt în cea mai mare parte articulate cu plăcile costale ale carapacei, iar sternul lipsește Centura scapulară are trei oase de cartilaj perechi, mobile și semimobile și anume: omoplatul, coracoidul și precoracoidul, pe când oasele de membrană ale sale, claviculele și intere la vicularul intră în componența plastronului Centura pelviană la cele mai multe varietăți are cele trei oase perechi nesudate cu țesutul Membrele țestoaselor sunt relativ scurte și groase, armate cu gheare și îmbrăcăminte într-o musculatură deosebit de puternică, care susțin corpul și îl deplasează Forma membrelor diferă de la un grup la altul, în raport cu modul de locomoție și cu condițiile la care sunt adaptate Numărul degetelor este în general de 5, fiind uneori unite prin intermediul unor membrane interdigitale, particularitate caracteristică speciilor marine, ce le permite astfel deplasarea ușoară în mediul acvatic Datorită carapacei și plastronului care nu permit decât mișcări reduse ale trunchiului, musculatura acestuia este foarte slab dezvoltată sau chiar atrofiată Sistemul nervos - este destul de slab dezvoltat la broaștele țestoase, având un volum extrem de redus al creierului în comparație cu volumul corpului, în schimb, măduva spinării și nervii sunt relativ bine dezvoltați Putem menționa că și organe de simț mai dezvoltate, pe cel al mirosului, extrem de fin (componentele de hrană și prezența partenerului sunt percepute de la distanță ca urmare a complexității acestuia), simțul tactil și după unele 528 cercetări recente, ele sesizează bine și frecvențele acustice joase, chiar dacă urechea externă lipsește De asemenea, carapacea țestoaselor permite detectarea vibrațiilor mediului și deci apropierea unor dușmani ai ei Cel mai important rol dintre organele de simț îl are ochiul Animalele sesizează deosebit de repede mișcările sau schimbările de lumină, iar reflexele de apărare se declanșează uimitor de rapid Aparatul circulator al țestoaselor este mai puțin complex, considerent pentru care ele nu pot efectua eforturi foarte mari și prelungite Inima la țestoase este situată în zona centrală a plastorului, ușor deplasată spre dreapta, fiind constituită din 2 auricule și nu numai 1 ventricul, care este parțial compartimentat Ca urmare a acestei conformații, separarea sângelui oxigenat de cel încărcat cu bioxid de carbon este incompletă, iar cele două tipuri de sânge sunt relativ amestecate In consecință, sistemul circulator este puțin eficient în oxigenarea organelor, deoarece sângele nu este niciodată complet oxigenat, ci doar parțial Aparatul respirator, în schimb, este foarte perfecționat, de altfel cel mai evoluat în rândul reptilelor și se apropie în unele privințe de cel al mamiferelor Plămânii au o structură spongioasă, fiind atașați de regiunea dorsală a cavității toracice Traheea este constituită din inele cartilaginoase, iar pulmonii beneficiază și de bronhii secundare Având în vedere amplasarea pulmonilor imediat sub carapace, nu este indicat să răsturnăm țestoasele pe spate, deoarece risca să se sufoce din cauza celorlalte organe care apasă pulmonii pe carapace, strivindu-i Respirația la țestoasele terestre este favorizată de mișcările gâtului și ale membrelor anterioare Când aceste organe sunt mișcate înainte Aerul pătrunde în plămâni, iar când ele sunt retrase sub carapace, apasă plămânii și elimină aerul Aerul mai poate fi introdus în plămâni prin înghițire De asemenea, țestoasele mai pot respira și prin mucoasa faringiană Datorită faptului că la broaștele țestoase lipsește diafragma, plămânii sunt separați de celelalte organe de un perete foarte subțire, care joacă acest rol La țestoasele de apă, plămânii sunt tot de natură spongioasă, dar se mai poate observa prezența, în regiunea cloacei, a unei perechi de saci laterali cu pereți subțiri și puternic vascularizați In acești saci intră și iese mereu apa prin crăpătura cloacală, asigurând astfel respirația țestoasei când se găsește în mediul subacvatic Aparatul digestiv la țestoasă, cuprinde cavitatea bucală, esofagul, stomacul și glandele anexe, intestinul subțire și intestinul gros Prezența glandelor salivare este foarte rar întâlnită, în mod obișnuit ele lipsesc la majoritatea țestoaselor, păstrându-se doar la câteva forme terestre mai puțin răspândite Intestinul subțire este în general lung și continuă drumul de la stomac la intestinul gros, care se deschide într-o așa-numită cloacă Ea reprezintă un spațiu de formă cilindrică, ce se deschide posterior spre anus, compartiment care preia conținutul vezicii urinare a oviductelor și a intestinului gros La țestoasele ierbivore, tubul digestiv este foarte lung, iar cecumul este bine dezvoltat Această dezvoltare este necesară adaptării animalului la dificultățile de valorificare a celulozei vegetale De menționat că ficatul este un organ foarte bine dezvoltat la țestoase Aparatul excretor - cuprinde doi rinichi, care sunt însă amplasați la distanțe mari unul de celălalt și două uretre care se deschid într-o vezică, foarte bine dezvoltată în raport 529 cu cea de la alte reptile Țestoasele terestre își elimină produsele metabolice sub formă de cheaguri albe de acid uric, adesea amestecat cu excrementele Broaștele țestoase acvatice excretă substanțe rezultate în urma activității metabolice în apă, care, pe lângă că sunt foarte iritante, sunt și deosebit de toxice dacă depășesc anumite praguri In acest sens, se impune ca în captivitate apa să fie filtrată și schimbată cât mai des 2 ^trahee; 1-pulmoni; 3-esofgg; 4-stornac; biliara; G-ficat; 7-int^stin sif^cfre; S-splina; S-intestin gros; 10-ѵегіи; 11-іпітэ Aparatul reproducător - cuprinde la femele două ovare și două oviducte, prevăzute cu pavilioane ciliate, care favorizează deplasarea gârneților Ovarele conțin foliculi ce se găsesc în diferite stadii de dezvoltare, capabile de a stoca materialul seminal timp de mai multe sezoane Se pare că în peretele oviductelor există anumiți receptori seminali care preiau și conservă spermatozoizii între două ponte Aparatul genital mascul este reprezentat de testicule, în număr de două, de formă relativ circulară și două epiderme care se prelungesc până la cloacă prin două canale deferente Penisul este reprezentat de o îngroșare a planșeului cloacal, constituit din două burelete erectile separate printr-o gutieră seminală In momentul erecției, burețelele de structură spongioasă sunt irigate cu sânge și astfel penisul iese din cloacă Gutiera se repliază atunci complet într-un canal în care se vehiculează materialul seminal La broaștele țestoase, demorfismul sexual este mai greu de sesizat de către amator, dar prezintă diferențe evidente pentru un cunoscător In mod obișnuit, femela este de talie mai mare comparativ cu masculul, chiar dacă la unele broaște țestoase, acest aspect este mai puțin sesizabil Coada masculului este în general mai lungă și mai groasă la bază, comparativ cu cea a femelei La mascul, plastronul este în general mai concav, ceea ce face ca distanță față de sol să fie mai mare spre deosebire de femele, la care plastronul este mai drept sau ușor convex și spațiu față de sol mai redus 530 Este o specie de talie mijlocie, ca adult având o lungime de 20-25 cm și o greutate de 1,5-2 kg De multe ori este apreciată ca o specie pitică avându-se în vedere că la naștere măsoară doar 3-4 cm și greutate de 10 g, iar la faza de tineret păstrează dimensiuni relativ reduse Originară din America de Nord, mai precis din regiunile subtropicale, este în prezent tot mai răspândită în lume La tineret, colorația exteriorului este foarte intensă, cu parte dorsală verde, brăzdată de linii galbene, verzi și negre, care se extind și la nivelul gâtului, capului și membrelor De fiecare parte a corpului, în zona posterioară a ochiului se găsește o pată de culoare roșie, de unde de altfel îi vine și denumirea de țestoasă cu tâmple roșii Uneori se poate observa pe suprafața capului o dungă subțire, de culoare roșie, mai mult sau mai puțin intensă (planșa 1-2) Pe măsura înaintării în vârstă, țestoasa cu tâmple roșii se închide la culoare, ajungând la maturitate până la o nuanță de verde brun, cu reflexe violete, ceva mai pronunțate la masculi Liniile galbene sunt mai puțin evidente și conturate, iar zonele post oculare au o colorație roșie mai puțin sensibilă Cu înaintarea în vârstă se mai poate observa și o creștere relativ exagerată a ghearelor, care există un indiciu în aprecierea vârstei In mediul natural, sunt răspândite îndeosebi în zonele brăzdate de cursuri de apă cu deplasare lentă, mai puțin adânci sau în terenuri inundate o mare parte a anului, zone mlăștinoase, bazine acvatice naturale sau artificiale, bălți și lacuri care beneficiază de o bogată vegetație micro și macrofită In perioada activă, se remarcă printr-o predilectă tendință de însorire și odihnă, pe care o petrece în vârful unor pietre, pe vegetație lemnoasă răsturnată, taluzuri, bancuri de nisip sau alte zone mai ridicate Carnivoră prin excelență în primele stadii de viață, se hrănește cu fauna acvatică sau terestră, apoi devine la vârsta de adult omnivoră, hrănindu-se atât cu componente vegetale, cât și animale Broaștele țestoase cu tâmple roșii sunt tot mai căutate de amatori, exportându-se din America peste 5 milioane de capete anual, îndeosebi în Europa și Extremul Orient Ba mai mult, în unele țări au început să se aclimatizeze chiar în mediul natural de adopțiune Creșterea acestei specii nu se poate face fără a se avea în vedere îndrumările și sugestiile pe care vi le oferim în acest site, la care se adăugă cerințele broaștei țestoase la un moment dat, în funcție de condițiile asigurate 531 Broasca țestoasă europeană este de talie mică spre mijlocie, prezentând varietăți cuprinse între 15-25 cm Formatul corporal este diferit în funcție de categoria de vârstă, evoluând de la o formă relativ rotundă la tineret, la o formă ovală la materialul adult Membrele țestoasei de apă sunt foarte puternice, în formă de coloană, cu labe puternice și palmate, prevăzute cu gheare lungi și puternice, în număr de 5 la membrele anterioare și 4 la cele posterioare Ca particularitate, putem menționa că ghearele sunt unite printr-o membrană interdigitală, care le permite deplasarea ușoară în apă Corpul este bine închis într-o carapace dură, osificată, acoperită cu plăci de natură cornoasă Placa anală a carapacei este întreagă, nedevizibilă, coada scurtă, fără terminație cornoasă De ambele părți ale cozii, pe partea internă a coapselor, sunt prezenți câte un tubercul conic cornos Culoarea este foarte variabilă, cu țesutul de nuanță ce se extinde de la brun până la negru, pe suprafața căreia se găsesc răspândite mici pete sau linii de culoare galbenă Pe regiunea capului, a gâtului și a membrelor se găsesc de asemenea pete de culoare galbenă Broasca țestoasă de apă este răspândită pe un areal mare, ce cuprinde Europa, Asia Occidentală și Africa de Nord-Vest în România, ea a fost răspândită pe aproape tot cuprinsul țării, dar în efective relativ reduse, iar astăzi este tot mai puțin întâlnită Locurile preferate ale acestei broaște țestoase sunt malurile lacurilor cu vegetație acvatică bogată, precum și zonele mlăștinoase, greu de străbătut de alte animale îi place foarte mult să stea pe marginea apei, dar la cea mai mică alarmă se aruncă în apă și dispare în masa ei Este o specie foarte agilă, deplasându-se ușor în apă, unde de altfel în mod obișnuit se și hrănește Carnivor feroce, își așteaptă prada plutind printre vegetația acvatică Prada care se apropie este prinsă prin destinderea fulgerătoare a gâtului și omorâtă rapid prin mișcările repetate ale maxilarelor După aceea, broasca țestoasă se retrage sub apă, unde prada este sfâșiată în bucăți Hrana acestor broaște o constituie: crustaceele, nevertebratele terestre, rozătoarele, chiar păsările tinere, pești, insecte, viermi și foarte rar, unele componente vegetale Această specie iernează pe fundul apelor, o dată cu sfârșitul toamnei și până la începutul lunii aprilie La finele lunii mai sau începutul lunii iunie, femela depune 3-16 ouă de mărimea oului de porumbel, în regiunile inundabile ale Deltei Dunării, se urcă uneori în sălcii și depune ouăle în pământul afânat din scorburi, dar obișnuit pe mal, nu departe de luciul apei în mod obișnuit, toamna sau chiar primăvara următoare, puii ies din ouă, spărgând coaja cu ajutorul unui dinte de eclozare de natură cornoasă, situat pe maxilarul superior în captivitate, aceste țestoase nu intră în hibernare în condițiile în care se țin la o temperatură ridicată (cea a camerei), dar în acest caz necesită o îngrijire atentă din partea noastră 532 Broasca țestoasă de apă europeană este în prezent amenințată cu dispariția, datorită reducerii condițiilor naturale, a poluării, a amenajărilor hidrologice și chiar a cruzimii unor oameni, fiind ocrotită de lege în toate țările unde este prezentă Broasca de talie mijlocie, are circa 4 cm la naștere și respectiv 15-30 la vârsta de adult Răspândită îndeosebi în zona Porțile de Fier, pe văile afluenților Dunării, cu precădere la marginea lizierelor de pădure Testul este convex, cu contur rotunjit, fără a se lăți spre partea posterioară Nu prezintă tuberculi cornoși în regiunea cozii Solzul supracaudal este divizat în două, iar formatul general este în mod obișnuit oval Culoarea acestei specii este ocru-galben sau galben-portocaliu, cu pete de culoare neagră și două benzi de aceeași culoare la nivelul plastronului Este o specie vegetariană prin excelență, hrănindu-se cu frunze, fructe de pădure, legume și foarte rar mici nevertebrate Hibernează din octombrie până la sfârșitul lunii aprilie, îngropată în pământ sau în mici peșteri prezente în stâncile de la nivelul malurilor Obișnuit, se reproduce la sfârșitul primăverii, când femela depune 11-12 ouă albe, sferice, cu un diametru de 3,5 cm, pe care le îngroapă în pământ afânat Puii eclozează după o perioadă de 3-4 luni și măsoară la naștere circa 4 cm Datorită modificării biotopului, a poluării, a necunoașterii și chiar a dezinteresului față de specie, în prezent este pe cale de dispariție, fiind și ea ocrotită de lege Broasca țestoasă cu capac sau broasca cu capac, este răspândită în nord-vestul Africii, Bazinul Mediteranean, Asia Mică și Peninsula Balcanică La noi în țară se întâlnește îndeosebi în Dobrogea De talie mijlocie, la vârsta de adult poate ajunge la 20-30 cm Capul, gâtul și membrele se pot retrage în totalitate sub carapace La toate animalele mai în vârstă, carapacea este mai bombată iar în partea posterioară este mai lățită, spre deosebire de tineret, la care carapacea este mai puțin convexă și cu contur aproape circular Culoarea 533 carapacei este galbenă sau galben-verzui, iar marginile și chiar unele zone pot fi de culoare brun închis Plastronul este ornat cu pete întinse de culoare maronie, pe un fond de culoare galben-versui deschis Coada este scurtă și fără vârf cornos Pe ambele părți ale cozii se găsește câte un tubercul cornos Masculul are cloaca anală mai proeminentă, iar plastronul mult mai concav comparativ cu al femelei Broaștele țestoase cu capac coabitează în locuri uscate, însorite, pe dealuri cu înălțimi reduse și vegetația bogată, dar se întâlnesc frecvent și în păduri Este un animal foarte agil, care în timpul zilei se deplasează permanent după hrană, iar noaptea și în timpul zilei cu temperaturi ridicate, se adăpostește în tufe, între pietre, în mici peșteri săpate în stâncile calcaroase etc Hrana este în exclusivitate vegetală, consumând frunze, fructe, flori și cu totul accidental, rame și melci In condiții vitrege de trai poate deveni chiar coprofagă sau consumatoare de pământ cu un conținut ridicat de substanțe organice Având o carapace foarte solidă, are în general puțini dușmani și aceștia mai ales în perioada de tineret, când carapacea este mai moale, aceasta întărindu-se odată cu vârsta In iunie, femela depune 2-5 ouă, cu coaja tare, ce vor ecloza în august sau septembrie Uneori, puii intră direct în hibernare până primăvara viitoare De talie mai redusă, prezintă variații cuprinse între 20-30 cm și poate uneori să fie confundată cu broasca țestoasă grecească Se deosebește de aceasta, printre altele și datorită faptului că are la toate membrele 4 gheare Conturul este aproape circular, cu solzii largi și aplatizați, de culoare castanie, măslinie, pătată în unele zone, cu forme mai mult sau mai puțin conturate, de culoare neagră Plastronul este relativ plat și ornat cu pete de culoare neagră, ce se întind pe suprafețe mai mici întinse ca și pe test de altfel Este răspândită în Asia Centrală, de la țărmul răsăritean al Marii Caspice, până în nord-vestul Indiei Trăiește îndeosebi în deșerturi nisipoase, stepe și oaze sau în văile munților Exteriorul este în mare parte dependent de mediul în care trăiește Obișnuit, masculii au greutate corporală mai redusă decât a femelelor de aceeași vârstă Perioada de împerechere se caracterizează prin lupte violente ce se dau între masculi, care se desfășoară pe baza unor adevărate strategii de bătaie (ciocniri, loviri frontale sau laterale, împingeri și chiar mușcări la nivelul membrelor) 534 Este o specie omnivoră, hrănindu-se cu plante, flori, fructe, dar și cu insecte Melci și alte animale de talie mică In prezent, este tot mai mult exportată în numeroase țări ale lumii, însă necesită condiții corespunzătoare, care se pot asigura cel mai bine doar în terarii amenajate în acest scop Cu toate că nu se crește în captivitate decât în condiții cu totul speciale, ne-am permis să o prezentăm, deoarece s-au întâlnit exemplare din această rasă și pe litoralul nostru și nu este admisibil să nu o cunoaștem și să nu o putem identifica dacă o vom întâlni Talia este în general mare, astfel că adulții pot atinge chiar 1,2 m și o greutate de până la 200 kg Această specie trăiește în Oceanul Atlantic, Marea Mediterană și uneori pătrunde și în Marea Neagră, de unde poate ajunge accidental și în apropierea plajelor românești Ca particularitate, putem aminti faptul că în faza de tinerețe, carapacea ei prezintă 3 carene, iar la bătrânețe, carena este puțin bombată, iar marginea posterioară este retezată și acoperită cu plăci cornoase așezate una lângă alta, fără a se suprapune Capul este mare, cu maxilarele puternice, iar membrele anterioare în formă de paletă, sunt prevăzute cu două gheare Coloritul pe partea dorsală este brun-roșiatic, iar plastronul are o culoare galbenă la animalele adulte și aproape neagră la tineret Specie exclusiv marină, în perioada de reproducere se deplasează pe anumite plaje din zona tropicală și subtropicală, unde la circa 50 m de apă depune ouăle în gropi săpate în nisip, pe care apoi le acoperă și le bătătorește cu ajutorul plastronului După 2-3 luni eclozează, iar puii pornesc imediat spre apă, singura șansă de supraviețuire fiind contactul cât mai rapid cu mediul acvatic Această broască țestoasă este omnivoră, hrănindu-se cu pești și alte animale marine, dar și cu alge sau diferite componente vegetale marine Specie mai rar întâlnită la noi, poate fi totuși văzută la Muzeul Deltei Dunării de la Tulcea, unde este expus un exemplar prins la Sf Gheorghe în anul 1968, precum și la Muzeul Marinei de la Constanta 5 535 în momentul în care ne-am hotărât să creștem broaște țestoase, trebuie să ne propunem în primul rând să ne familiarizăm cu câteva noțiuni elementare legate de cerințele minime ale țestoaselor prezente într-un capitol anterior La începutul unei astfel de preocupări, trebuie să ne punem cea mai simplă întrebare și anume: care sunt principalele nevoi esențiale ale unei broaște țestoase? Prima regulă generală pe care trebuie să o avem în atenție este aceea a mediului exterior De asemenea, ea are nevoie de o anumită căldură, care îi permite să-și îndeplinească în mod corespunzător activitățile procesului metabolic, o creștere și o dezvoltare normală Dacă nu vom ține cont de aceste elemente esențiale și indispensabile, broasca noastră țestoasă nu va putea supraviețui prea mult timp O altă precauție care trebuie să stea în atenția noastră este aceea că organismul broaștei țestoase are nevoie de o alternanță de temperatură scăzută și respectiv ridicată Dacă vom asigura o temperatură constantă, o supraîncălzire sau o suprarăcire, consecințele vor fi aceleași, broasca noastră țestoasă va muri în scurt timp Un alt element de care trebuie să ținem cont în creșterea acestei specii este tipul de regim alimentar, care este propriu fiecărei specii și el trebuie cunoscut și respectat cu strictețe în acvariul este necesar să asigurăm parametri mediali corespunzători, dintre care importanți sunt: cantitatea de oxigen necesar respirației, evitarea curenților de aer, deoarece țestoasele sunt foarte sensibile la aceștia, o anumită luminozitate asigurată de lumină naturală și respectiv raze ultraviolete necesare sintetizării vitaminei D Ținând cont de aceste cerințe, trebuie să mai precizăm că nu este suficient să plasăm acvariul în apropierea ferestrei, deoarece razele ultraviolete sunt barate de geamul de sticlă, deci se impune asigurarea unei surse de ultraviolete chiar și artificiale De reținut este faptul că majoritatea speciilor de broaște țestoase au obiceiul de a hiberna, sens în care trebuie să oferim condițiile adecvate acestei perioade de „odihnă fiziologică” și să asigurăm parametri necesari pentru a depăși fără riscuri această etapă temută de crescători Nu în ultimul rând, spațiul pe care-1 punem la dispoziția chiriașului nostru, trebuie să asigure acestuia un minim de confort vital în care animalul să aibă posibilitatea să se deplaseze pentru a-și activa în mod corespunzător circulația, să-și asigure o temperatură corespunzătoare și să poată înota după voie Respectarea acestor cerințe vor asigura o stare de întreținere bună, o poftă de mâncare corespunzătoare și o valorificare eficientă a hranei Obligatorie este și întreținerea unei igiene corespunzătoare a spațiului de creștere și implicit a animalului Suprafața pe care trebuie să o asigurăm atunci când creșterea se face în spațiu liber este de 4 m2 pe individ, iar pentru un cuplu, de 6-7 m2 536 întreținerea țestoaselor în grădină Ținând cont că broaștele țestoase sunt excelente săpătoare, la construirea adăposturilor amplasate în grădină este indispensabilă asigurarea protecției împotriva evadării, prin introducerea unui mic zid în adâncime la circa 30-40 cm, pe care se amplasează picioarele împletiturii de sârmă La cele patru colțuri se vor monta niște triunghiuri care vor asigura atât umbra necesară în perioadele foarte calde de peste zi, cât și bariere împotriva evadării țestoaselor Dacă spațiul îngrădit este foarte expus la soare, atunci se pot aplica un guler suplimentar pe toată partea de vest, care va proteja animalele de căldură toridă înălțimea împrejmuirii va fi de 40 cm, iar la suprafața acesteia se montează un grilaj metalic, care de asemenea ara rolul de a menține securitatea spațiului împotriva evadărilor, cât și a pătrunderii unor intruși în acest loc în interiorul spațiului amenajat se va instala un mic bazin cu apă, al cărui nivel nu va depăși înălțimea bărbiei Acesta este necesar pentru a se spăla de pământ, a se răcori și pentru consum Nu este lipsit de importanță a se instala o mică movilă de pământ cu o platformă la suprafață liberă, care fiind bine expusă la soare va fi mult apreciată de țestoase, unde se vor însori și își vor depune eventual ouăle La broaștele țestoase de apă dulce, recomandările pentru amenajarea spațiului de întreținere în grădină sunt asemănătoare, cu mențiunea că bazinul de apă va avea o suprafață mai mare, deoarece își petrec cea mai mare parte a timpului în apă Bazinul va fi expus la soare și în el se vor amenaja crengi de copac sau spații plutitoare, pe care broaștele se vor cățăra pentru însorire în interiorul acestui țarc se vor mai introduce pietre sau butuci de lemn, pe care broaștele țestoase le vor utiliza cu mare plăcere Unul sau două din malurile bazinului vor fi amenajate în pantă astfel că broaștele țestoase să iasă ușor din bazin Suprafața asigurată pe cap de animal este dependentă de condițiile de care beneficiem, dar în mod ideal acestea este de 5 m2 Adâncimea bazinului va fi de 40-50 cm dacă întreținerea este temporară, și de 80-100 cm atunci când vor fi lăsate să hiberneze afară Schimbarea apei din bazin este obligatorie la intervale cât mai scurte, fără a depăși maximum două săptămâni 537 Pentru asigurarea unor spații de întreținere corespunzătoare, vom ține cont în primul rând de cerințele minime necesare broaștelor țestoase, iar în continuare vom putea da frâu liber imaginației noastre O primă condiție a unui acvariu este de a se putea întreține ușor și de a folosi materiale cât mai ieftine și mai rezistente Cel mai adesea se folosește plexiglasul, fibră de sticlă și sticlă propriu-zisă, iar lemnul, ceva mai puțin în funcție de locul disponibil, numărul animalelor ce se vor crește și condițiile de confort pe care dorim să le asigurăm, vor stabili dimensiunile acvariului Un model simplu și eficient pe care vi-1 recomandăm este constituit dintr-un acvariu al cărui fund este tapetat cu nisip, amestecat cu diferite proporții cu pământ în stratul de nisip, se va amplasa, în mod obligatoriu, un bazin din plastic pentru îmbiere și răcorire într-un colț se poate monta o lespede de piatră, ce poate fi încălzită printr-un cablu electric, pe sistemul pernelor electrice, necesară pentru cerințele variabile ale animalului la un moment dat într-un alt colț se vor amplasa câteva pietre și un butuc de lemn, care vor permite broaștelor să se cațere, să se dezmorțească și să se odihnească Se mai poate aranja un colț verde, în care se vor utiliza plante exotice, ce vor oferi o zonă umbrită, cu o lumină mai redusă și mai liniștitoare Asigurarea luminii se va face cu ajutorul unui tub fluorescent, care va arde 8-9 ore pe zi, iar asigurarea temperaturii necesare se va face cu ajutorul unui bec cu filament ce carbon dublat de o lampă cu infraroșii Capacul acvariului va fi confecționat parțial din sticlă și parțial dintr-un grilaj care să permită un schimb de aer corespunzător înălțimea pereților acvariului va avea în vedere talia broaștei țestoase, numărul acestora, tipurile și numărul accesoriilor introduse în interior De menționat că atunci când se întrețin mai multe broaște țestoase la un loc, există tendința de a se ajuta între ele, pentru a evada, cățărându-se una peste alta 538 Ca suport al pardoselii acvariului se mai poate folosi și linoleum, ce se întreține ușor și constituie un pat mai elastic pentru unghiile țestoaselor El poate fi perforat, asigurând astfel o aderență mai mare pentru deplasarea broaștelor țestoase Fundul acvariului poate fi și dublu, asigurându-se astfel un vid sanitar și un pat mai cald și mai constant din punct de vedere al temperaturii în interior se vor mai putea aranja câteva pietre, crengi, plante și bineînțeles un bazin cu apă, acestea permițând animalelor să-și aleagă zonele de confort în funcție de cerințele biologice la un moment dat Temperatura asigurată în acvarii trebuie să fie cuprinsă între 26-30 °C, timp de 8-12 ore pe timpul zilei și de maximum 20-25 °C pe timpul nopții Aceste temperaturi pot fi menținute cu ajutorul unor termostate dotate cu ceas programator Acvariul pentru țestoasele de apă dulce este format dintr-un acvariu, pe fundul căruia o treime o reprezintă spațiul terestru și 70% spațiul acvatic Fundul acvariului este tapetat cu nisip în care pot planta o serie de plante ornamentale Trecerea dintre parte terestră și cea acvatică se face printr-un plan înclinat, care să permită broaștelor țestoase să intre și să iasă din apă cu ușurință Zona de trecere se poate constitui dintr-un amestec de pietre și nisip, turbă, pământ, în care se pot planta câteva vegetale acvatice sau terestre Aceste plante au avantajul că pot oferi broaștelor țestoase zone de umbră, dar participa în același timp și la asigurarea unui aer mai bogat în oxigen Tot ca zonă de trecere mai poate fi amplasată o creangă cu 1-3 ramuri, cu o extremitate în zona terestră și respectiv fundul acvariului Pentru odihnă și însorire se mai pot folosi bucăți de plută mult apreciate de țestoase Este bine să amenajăm în adăpost și zone de refugiu sub apă, cu ajutorul unei pietre plate, amplasată între două pietre rotunde sau de altă formă, care să constituie pereții Acest spațiu asigura un loc de confort și precauție în anumite cazuri pentru țestoase Dimensiunea acvariului este dependentă, ca și în cazul precedent, de numărul și talia materialului biologic Astfel, pentru broaștele de talie redusă, gen broaștele de Florida, în primele etape de viață, se poate utiliza un acvariu de 60-100 1, amenajat conform cerințelor expuse mai sus Pentru cele adulte, se utilizează terarii acvatice cu capacitate de 500-1000 litrii unde se pot crește 6-8 exemplare 539 Temperatura ape din acvarii trebuie să se situeze la 23-26° C Apa se va reîmprospăta și filtra permanent, deoarece, în caz contrar, ea va constitui o sursă de poluare cu consecințe grave pentru sănătatea broaștelor Apa se va putea menține la temperatură relativ constantă, cu ajutorul unui încălzitor cu termostat, ce oferă posibilitatea de a verifica permanent parametrii acesteia Broaștele țestoase de apă dulce ca și celelalte, de altfel, au nevoie de raze ultraviolete, asigurate de lămpi de UV amplasate la 60 cm deasupra broaștelor și cu funcționare de 5-15 minute, de 2-3 ori pe săptămână O dată cu reducerea activității țestoaselor și pregătirea pentru hibernare, nu se vor mai utiliza sursele ultraviolete Filtrarea apei este obligatorie și în acest sens folosesc diferite și numeroase tipuri de filtrare Dacă nu utilizăm filtre de apă, atunci este obligatoriu că aceasta să fie schimbată la intervale de 3-5 zile, altfel ea nu mai este corespunzătoare cerințelor broaștelor țestoase Și pentru broaștele țestoase, ca și pentru alte viețuitoare, alimentația reprezintă o necesitate absolută, în lipsa căreia organismul nu s-ar putea menține, dezvoltă și perpetua Pe lângă particularitățile biologice specifice, în alimentația țestoaselor se vor avea în vedere și necesitățile organismului, determinate de anotimp, vârstă, variațiile mediului înconjurător și de metabolismul acestora Cunoscând particularitățile biofiziologice ale țestoaselor, putem afirma cu certitudine că ele pot fi hrănite cu succes în captivitate, sub rezerva cunoașterii de către crescător a câtorva elemente de bază, pe care le vom trece succint în revistă, în continuare Unul dintre cele mai importante elemente pe care trebuie să le avem în vedere în momentul achiziționării unei broaște țestoase, este de a stabili cu certitudine specia căreia îi aparține și deci tipul de hrană: carnivor, omnivor sau vegetarian Experiențele crescătorilor de broaște țestoase au demonstrat că acestea, pe lângă hrana lor specifică din mediul natural, în captivitate, se pot uneori chiar repede adaptat la o hrană ce poate fi apreciată că neașteptată Astfel că, față de cunoștințele acumulate până în prezent, în acest material venim cu o serie de precizări care fac mai ușoară activitatea de hrănire a broaștelor țestoase crescute în captivitate în continuare vom trata diferențiat alimentația broaștelor țestoase carnivore și respectiv a celor omnivore sau vegetariene La început vom face câteva recomandări pentru hrănirea broaștelor țestoase carnivore, luând etalon broasca țestoasă de Florida, sau cu tâmple roșii, printre cele mai răspândite în 540 rândul terariștilor Unul din principiile de bază în alimentația broaștelor țestoase este de a administra acestora o hrană cât mai variată posibil, astfel încât să asigure toate elemente necesare organismului pornind de la proteină și încheind cu săruri minerale și vitaminele Dacă nu reușim să asigurăm cerințele minim biologice ale organismului țestoaselor prin alimentele administrate, este obligatoriu să suplimentăm rația cu elemente minerale și vitamine, evitând astfel o serie de carențe, care se vor putea corecta în continuare deosebit de dificil, sau nu vor putea fi corectate, iar consecințele vor fi catastrofale Structura rației administrată țestoaselor carnivore va cuprinde în mod obligatoriu carne provenită de la diferite animale domestice Cu excepția celei de porc, care este greu digerabilă De asemenea, ea va mai cuprinde organe, pești, melci, râme, hrană preparată special pentru câini și pisici, tocătură, șoareci, broaște etc Cantitatea de hrană ce se administrează broaștelor țestoase carnivore depinde, printre altele, de apetitul acestora la un moment dat, având în vedere perioadele de trecere dinspre sau înspre hibernare, de asemenea de temperatura mediului ambiant care reglează pofta de mâncare și de activitatea reproductivă din sezon In cazul unei broaște țestoase de 600-700g, se va administra o cantitate de 50-60 g Tot la 2 zile, sau 150-200 g, la o greutate de 1,5-2 kg Obișnuit, se calculează o cantitate de hrană egală cu 8-10% din greutatea animalului, ce se va oferi la intervale de 1-2 zile, în funcție de apetit și de consum In stabilirea acestei cantități se va avea în vedere, printre altele, vârsta animalului, precum și rezultatele unor tatonări preliminare pentru hrană să nu rămână, deoarece ea se poate altera și apoi trebuie aruncată Rezultatele cele mai bune se obțin în situația în care hrana broaștelor țestoase de apă este vie, deoarece corespunde mai bine preferințelor animalului și este mai corespunzătoare sub raport calitativ în funcție de vârsta broaștelor, administrarea hranei se va face diferențiat Astfel, la țestoasele tinere, administrarea hranei se face la intervale mai mici, la început de două ori pe zi, iar apoi, o dată pe zi, pe când cele adulte, hrănirea se va face o dată la două sau trei zile Alimentele care sunt mai fragede se pot administra ca atare, iar cele mai dure, se vor da tocate sau tăiate în bucăți mai mici Țestoasele carnivore sunt capabile să se descurce și cu bucăți mai mari, pe care le sfâșie, dar consumul este mai dificil și cu pierderi de energie sporită, pe când cele mai tinere, rămân nemâncate cu hrana lângă ele La administrarea hranei se va avea în vedere faptul ca țestoasele carnivore mai și mușcă și uneori când întoarcem imprudent mâna în acvariu, ele pot confunda degetele cu prada și deci putem fi mușcați violent Se recomandă ca hrana să se administreze cât mai variat, să cuprindă două sortimente și să nu se dea în cantități prea mari, deoarece, prin oxidare și descompunere poluează apa din acvariu, constituind astfel o sursă de îmbolnăvire De asemenea, se va avea în vedere că hrana să nu fie alterată sau infestată, deoarece provoacă îmbolnăvirea broaștelor țestoase Cu toate că sunt carnivore și la broaștele de apă, pe lângă hrana de bază, se vor administra săptămânal de cel puțin două ori, frunze verzi de salată, pe care le consumă cu plăcere și în plus, acestea aduc un aport considerabil de săruri minerale și vitamine 541 Broaștele țestoase terestre, ca urmare a particularităților morfofuncționale ale aparatului digestiv, se hrănesc mai des, comparativ cu cele acvatice, iar dacă nu este posibil acest lucru, activitatea lor se reduce foarte mult De asemenea, tranzitul intestinal este mult mai rapid comparativ cu cel de la broaștele țestoase carnivore Sub raport structural, hrana broaștelor țestoase terestre cuprinde o gamă largă de sortimente vegetale Pe lângă o serie de ierburi din flora spontană se mai administrează numeroase varietăți de legume La acestea, se mai administrează numeroase varietăți de legume La acestea, se mai pot adăuga cu mult succes, fructele roșii (cireșe, vișine, zmeură, fragi, struguri, căpșuni), dar și altele ca: banane, mere, pere, portocale O structură de rație care corespunde în mod ideal cerințelor organismului țestoaselor terestre poate cuprinde: ierburi sălbatice și cultivate (trifoi, lucerna, sparceta, păpădie, flori, cimbrișor, măcriș etc ) și legume (salată, morcovi, cartofi tăiați, varză, spanac, fructe coapte etc ) La toate acestea se mai pot recomanda alimente de origine animală, cum sunt: carnea sau organele tocate mărunt, brânză, cașcaval, dar și lapte praf amestecat cu cartofi pregătiți sub formă de pastă Ținând cont de faptul că necesarul de săruri minerale și vitamine este destul de dificil de dozat, la perioade scurte de timp se vor administra suplimentar săruri minerale complexe, vitamine AD3 administrate în apa de băut, sau complexe vitamino-minerale, necesare calcifierii și bunei desfășurări a proceselor metabolice Pentru o pigmentație pronunțată a broaștelor țestoase se mai pot utiliza morcovi, pentru broaștele țestoase terestre și respectiv creveți roz pentru cele acvatice, care vor aduce un aport substanțial de caroten sau unii precursori ai acestuia 542 Broaștele țestoase, alături de pești și toate celelalte reptile, sunt animale cu temperatura corpului variabilă (poikilotermice) Pentru asigurarea unei temperaturi corespunzătoare organismului, țestoasele au nevoie de anumite condiții, în afara cărora nu pot trăi In acest sens, când este necesară o temperatură mai ridicată, se expun la băile de soare sau se deplasează dintr-un loc în altul în ritm alert Când se expun la soare, broaștele țestoase se urcă pe stânci sau copaci înclinați, unde stau nemișcate o perioadă lungă de timp, absorbind cantitatea de căldură necesară în situația în care creștem broaște țestoase în acvarii sau în zone amenajate natural și destinate acestui scop, este bine să le asigurăm suporturi înclinate pentru însorirea necesară De asemenea, prin însorire, pe lângă căldură, mai beneficiază și de razele ultraviolete, deosebit de necesare sterilizării corpului, eliminării unor paraziți acvatici și mai ales producerii compușilor indispensabili osificării Atunci când temperatura corporală este prea mare, țestoasele, pentru a-și regla temperatura (îndeosebi cele terestre), caută locuri umbroase, iar cele acvatice plonjează în apă O altă posibilitate de reglare a temperaturii corporale este posibilă prin creșterea voluntară a respirației și modificarea ritmului cardiac Astfel, în condițiile în care temperatura este prea ridicată, ritmul cardiac se reduce, iar circulația sângelui este mai lentă, spre deosebire de situația în care temperatura trebuie să crească, când ritmul cardiac crește, iar circulația sângelui se face mult mai rapid Această autoreglare se poate efectua numai în condițiile în care broaștele țestoase beneficiază de posibilitatea de adaptare, deoarece, dacă le menținem le menținem la temperaturi constante o durată lungă de timp, există riscul de a le provoca moartea Necesitatea ca broaștele țestoase să beneficieze de repaus la temperaturi scăzute sau ridicate, joacă un rol determinant în protecția organismului, considerent pentru care, în condițiile creșterii în captivitate, este necesar să le oferim atât locuri așa-zis calde, cât și zone reci, care să asigure confortul de temperatură cerut de corpul acestora în funcție de temperatura mediului înconjurător, broaștele țestoase au o activitate mai mult sau mai puțin intensă Pentru fiecare specie de broască țestoasă există parametri de confort pentru activitate și hibernare foarte preciși, de care trebuie să ținem cont atunci când ne-am propus să ne ocupăm de această îndeletnicire Orientativ, să prezentăm în continuare, temperaturile optime și critice la câteva specii de broaște țestoase 543 Specia Temperatura (°C) Optimă Critică Țestoasa cu tâmple roșii (CHRYSEMYS SCRIPTA ELEGANS) 24-28 38-41 Țestoasa de apă europeană (EMYS ORBICULARIS) 24-26 40-42 Țestoasa de uscat (TESTUDO HERMANNI) 25-30 39-42 Broasca cu capac (TESTUDO GREACA IBERA) 25-30 38-40 temp letala J/pu'teJe temp fie hibernare activitate latenta temp> corpului uman □ temp optima a țestoaselor Й Influența temperaturii asupra țestoaselor Broaștele țestoase sunt animale a căror temperatura internă, așa cum am mai afirmat, este variabilă și dependentă de temperatura mediului ambiant Modificarea condițiilor de viață (reducerea ușoară a temperaturii sau scăderea excesivă a acesteia), face că activitatea țestoaselor să scadă la minimum, intrând într-un așa-numit „somn-hibernare” In asemenea condiții, broaștele țestoase se pun la adăpost, îngropându-se în pământ sau în apă (dacă sunt acvatice) In această perioadă, nevoile de hrană și oxigen se reduc foarte mult, deoarece funcțiile vitale scad până la un prag minim 544 în mod obișnuit, hibernarea și durata acesteia variază în funcție de o serie de factori, dintre care putem aminti: specia, zonă geografică, temperaturile externe, condițiile de asigurare a hranei etc Așa de exemplu, la broasca țestoasă cu tâmple roșii, hibernarea poate dura 5-6 luni, dacă temperatura este scăzută Dacă reproducerea a avut loc târziu, embrionii pot să hiberneze în interiorul ouălor și își vor continua dezvoltarea în sezonul următor, când vor beneficia de condiții corespunzătoare La fel se petrec lucrurile și cu puii recent eclozionați, care, dacă nu beneficiază de temperaturi corespunzătoare, intra în hibernare până în primăvara viitoare în cazul unor țestoase care trăiesc în condiții cu temperaturi ridicate și sunt depășite anumite praguri, acestea se retrag în adăposturi răcoroase săpate în maluri sau în alte zone protectoare Metabolismul este în aceste cazuri încetinit, dar în proporție mai redusă comparativ cu hibernarea în plus, imediat ce temperatura devine optimă, broasca țestoasă își reia activitatea b - terestre Hibernarea broaștelor țestoase în captivitate, hibernarea reprezintă o etapă deosebit de delicată, de care trebuie să ținem seama, deoarece în caz contrar, se pot înregistra pierderi numeroase Broaștele țestoase acvatice pot hiberna fără riscuri afară pe fundul unui bazin, a cărui adâncime să fie minim 60 cm, pentru a nu fi prinse de îngheț în condițiile unui climat temperat, hibernarea broaștelor țestoase se poate asigura cu foarte mici eforturi în primul rând, trebuie să avem grijă de broaștele țestoase tinere, care în perioada de hibernare pot fi victimele rozătoarelor, îndeosebi până la vârsta de 6-7 ani, când dimensiunile sunt mai mici și învelișul mai puțin consolidat Pentru a descuraja prădătorii, cuibul care va constitui locul de hibernare trebuie protejat cu un grilaj din plasă de sârmă, care să împiedice orice trecere a altor intruși Pentru a proteja cuibul de hibernare de temperaturi foarte scăzute, este indicat că acesta să fie acoperit cu paie, frunze, fân, pământ sau alte componente, pe o rază de circa 100 cm Unii 545 indivizi aparținând broaștelor țestoase acvatice hibernează destul de ușor și afară din apă, dacă beneficiază de o grămadă de paie amplasate în apropierea bazinului sau dacă există alt spațiu în care să-și găsească un adăpost cu temperatura constantă Este bine, dacă este posibil, să lăsăm broasca să-și aleagă locul de hibernare, dar în acest sens să-i oferim pe cât posibil mai multe variante în cazul în care nu putem asigura condiții corespunzătoare pentru hibernarea, este mai bine să menținem broaștele țestoase în semihibernare artificială controlată Trebuie însă să ținem seama de perioada în care în mod normal hibernează și să-i asigurăm condiții care să-i ofere posibilitatea de a se adăposti în acest sens, se poate asigura un cuib de pământ pe care-1 protejăm la exterior de prezența altor animale printr-o plasă de sârmă deasă în ansamblu, putem aprecia că broaștelor țestoase le putem asigura condiții optime de hibernare, atât în cadrul natural, cât și în cel amenajat artificial de om, dacă vom avea în vedere câteva din elementele pe care le-am expus mai sus Momentul în care broaștele țestoase intra în hibernare și durata acesteia este dependentă de evoluția temperaturii exterioare Acest moment este sesizabil dacă urmărim activitatea țestoaselor, deoarece, o dată cu scăderea temperaturii în mod progresiv, devin din ce în ce mai puțin acvatice, consumă hrana la intervale tot mai lungi, iar când temperatura scade sub 10-12 °C, ele nu mai consumă deloc Temperatura ce declanșează hibernarea nu este fixă, ci depinde de specie, zona climatică și chiar de individ în regiunile țării noastre, broaștele țestoase hibernează în mod obișnuit din septembrie și până în martie-aprilie Trebuie să precizăm că nu toate broaștele țestoase hibernează, motiv pentru care este necesar să cunoaștem foarte bine cerințele fiecărei specii, în caz contrar, putem avea surprize neplăcute Din rândul broaștelor țestoase care nu hibernează putem aminti: pe cele ecuatoriale sau unele specii din cele tropicale, cum sunt broască țestoasă cu spatele artificiale articulat sau broască țestoasă carbonifera 5 Obișnuit, este necesar ca broaștele țestoase să hiberneze minim 4-5 săptămâni, chiar dacă le oferim condiții corespunzătoare de activitate prelungită, iar acest lucru se poate asigura prin scăderea treptată a temperaturii la valori de 10-12 °C Hibernarea le conferă o rezistență mai bună, că va permite să înceapă un nou ciclu într-un stadiu mai viguros și cu performanțe de reproducție corespunzătoare Pe durata hibernării, care poate fi mai lungă sau mai scurtă, broaștele țestoase nu se hrănesc, iar acoperirea nevoilor organismului în această perioadă se face pe baza rezervelor acumulate în organism din perioada de activitate intensă Ținând cont de aceste particularități biologice va trebui să hrănim broaștele țestoase cât mai rațional, pentru că organismul, în momentul în care intră în hibernare, să se găsească într-o stare bună de întreținere Un alt element pe care trebuie să-l avem în vedere când creștem broaștele țestoase în captivitate, este cel privind necesitățile față de temperatură Astfel, se va ține cont de evoluția temperaturii din zona de proveniență a broaștei, iar scăderea temperaturii în vederea hibernării se va face treptat pe durata a circa 30 de zile, până când se atinge temperatura de 8-10 °C, care corespunde în general declanșării acestui fenomen Pe durata pregătirii animalului pentru hibernare se va trece și la un regim alimentar adecvat, cu zile de post alternând cu altele de hrănire normală, iar spre finele perioadei de 546 pregătire, cu zile în care nu se vor administra alimente, pentru a obliga organismul la o evacuare cât mai completă a tubului digestiv Pentru eliminarea corespunzătoare a tubului digestiv Pentru eliminarea corespunzătoare a tubului digestiv și evitarea proceselor de fermentație în perioada hibernării, este indicat că broaștele țestoase să fie pregătite din timp în acest sens Astfel, după zilele de post impuse broaștelor țestoase, ele se vor introduce în băi de apă călduță (26-30 °C), timp de câteva minute (10-12 min), în mai multe reprize Acest procedeu se va repeta timp de câteva zile, provocând astfel evacuarea totală a conținutului tubului digestiv Broaștele țestoase care au fost supuse tratamentului de pregătire pentru hibernare și vor fi găzduite în continuare în locuințe, trebuie să le introducem în cutii de lemn sau în mici acvarii amenajate special în acest sens Pentru broaștele țestoase acvatice tinere, acvariul poate conține apă într-un strat de circa 1 cm, ceea ce conduce la o scădere a duratei de hibernare, care obișnuit se va extinde pe intervalul noiembrie-martie Pregătirea țestoasei pentru hibernare cu ajutorul băilor calde Temperatura ideală de hibernare este cuprinsă între 2 și 8 °C, dar numai atunci când ea se păstrează constantă, lucrul destul de greu de realizat In cazul unor variații mari de temperatură, broaștele țestoase se trezesc din hibernare prematur și riscă să-și epuizeze rezervele, ceea ce conduce, nu de puține ori, la moartea lor Nici scăderea temperaturii sub 0 °C nu este o soluție, animalele având același sfârșit tragic, moartea prin îngheț Dacă vom asigura condiții corespunzătoare sub raportul temperaturii și a menținerii ei constante, putem ușor să ne pierdem prietenul nostru drag în vederea hibernării, broaștele țestoase nu se vor adăposti în beciuri sau în poduri, deoarece ele nu sunt aerisite în mod corespunzător sau nu au temperaturi constante, existând astfel riscul trezirii din hibernare, care repetându-se, poate deveni fatal O variantă experimentală cu succes în prezent în unele țări, se bazează pe hibernarea țestoaselor în compartimente frigorifice adaptate special acestei activități Compartimentele sunt reglate la o temperatură constantă, cuprinsă între 1-4 °C, prevăzute cu aeratoare, care insufla aer forțat în interior De asemenea, dacă este vorba de broaște țestoase acvatice, aceste compartimente vor beneficia și de o cutie cu apă care va asigura umiditatea necesară locuitoarelor 547 Hibernarea în compartimente frigorifice Pentru trecerea broaștelor țestoase de la stadiul de hibernarea la cel de activitate, regulile sunt relativ aceleași cu cele preconizate la intrarea în hibernare Astfel, reclimatizarea se va face în mod progresiv, atât din punct de vedere al evoluției temperaturii, cât și al administrării hranei In acest ultim caz, se va folosi în mod treptat alimente bogate în calciu, vitamine, precum și suculente, pentru o rehidratare rapidă Dacă broaștele țestoase au hibernat în grădină sau în locuri special amenajate, se vor scoate din aceste adăposturi numai în momentul în care temperatura exterioară este de minim 15-16 °C și constantă câteva zile la rând Când în grădină avem amenajate sere, se pot scoate mai repede din adăposturile de hibernare și introduse aici, unde vor beneficia de condiții corespunzătoare pentru trecerea treptată la o activitate normală Este posibil că uneori broasca țestoasă să se trezească mai repede, iar condițiile de mediu să nu fie cele mai corespunzătoare In acest caz, broaștele țestoase se vor introduce în cutii special amenajate, unde se vor întreține până în lunile aprilie-mai, când se vor muta în natură Cutiile vor beneficia de o sursă de căldură (becuri 100 W) Pentru asigurarea confortului termic și de hrană corespunzătoare Dacă este vorba de broaște țestoase de apă, vom asigura în acest spațiu și un vas cu apă, care se va schimba cât mai des La broaștele țestoase nu se poate vorbi de o anumită vârstă de reproducere, deoarece aceasta este foarte variabilă, de la o specie la alta, dar și în cadrul aceleiași specii, de la un individ la altul, în funcție de condițiile de care a beneficiat și ea se derulează pe o perioadă foarte lungă de timp Trebuie să reținem că masculii sunt în general mai precoce comparativ cu femelele, diferență care poate fi de unul sau chiar mai mulți ani După unii cercetători, atingerea maturității reproductive este în strânsă interdependență cu talia animalului și cu condițiile de viață asigurate și mai puțin cu vârsta animalelor Apreciind vârsta relativ optimă de împerechere la unele specii crescute în captivitate, putem constata că cele mai precoce sunt broaștele țestoase cu tâmple roșii (6-20 ani) 548 în mediul natural, broaștele țestoase, în perioada de reproducere, au un comportament teritorial foarte bine marcat, pe care îl păstrează cu strictețe toată viața, aspect pe care trebuie să îl avem în vedere și atunci când le creștem în captivitate Astfel, broaștele țestoase nu se vor reproduce dacă nu le vom crea condiții care să copieze cât de cât pe cele din zonele cadrului natural O dată cu apropierea momentului împerecherii, dacă se cresc mai mulți indivizii la un loc, masculii încep să se bată pentru câștigarea partenerei în acest sens, masculii execută adevărate parade nupțiale în fața femelelor, deplasându-se în forță, atingându-se de nenumărate ori de carapacea partenerei, făcând-o să vibreze, scărpinând ușor bărbia femelei cu ajutorul membrelor anterioare, musca uneori femela, se învârte în cerc în jurul său în fața acesteia etc De asemenea, la unele specii, masculul emite niște sunete care seamănă mai degrabă cu un scâncet prin care imploră acceptul femelei sau execută mișcări de lateralitate a capului, până la acordul partenerei La broasca țestoasă de apă, împerecherea are loc după urmăriri frenetice în bazinele acvatice, ciocniri numeroase și nu de puține ori chiar mușcături destul de brutale La alte specii de țestoase de apă, masculul execută o serie de mișcări acrobatice, înotând în fața femelei în toate pozițiile, inclusiv pe spate, în cerc, în paralel, sub ea etc împerecherea broaștelor țestoase în condițiile de la noi din țară are loc din primăvară până la finele verii, în funcție de temperatura exterioară, cu toate că în captivitate s-a constatat că ele se pot reproduce pe tot parcursul anului, însă cu frecvența cea mai mare la începutul verii La broaștele țestoase acvatice, împerecherea are loc în apă, unde masculul înoată pe spatele femelei și rămâne în această poziție mai bine de o oră, agățându-se de carapacea acesteia Actul coplutator se derulează în mai multe zile, având o durată ce se întinde de la câteva minute, la peste o oră Broaștele de uscat, care au forme mai convexe, întâmpină o serie de dificultăți în actul reproductiv, ceea ce face că masculul să depună eforturi considerabile până să poată fecunda femela Convexitatea pronunțată a plastronului masculilor și țestului femelelor, aduce adesea masculul în poziții acrobatice, care atinge o verticalitate aproape perfectă în această situație femela vine în întâmpinarea masculului, sprijinindu-1 cu ajutorul membrelor posterioare să nu cadă pe spate și să poată executa actul împerecherii Masculul cu gâtul întins, ridicat pe membrele posterioare, repliază penisul înspre înainte și îl introduce în cloaca femelei La anumite specii, dacă condițiile de viață nu sunt corespunzătoare, femelele au posibilitatea de a-și stoca materialul seminal și deci de a fecunda mai multe serii de ouat, particularitate care oferă una din posibilitățile de protejare și perpetuare a speciei După împerechere, la circa 8-10 săptămâni, în funcție de temperatura mediului ambiant și de specie, are loc depunerea ouălor Trebuie să menționăm că unele specii de țestoase au posibilitatea de depunere a ouălor în mai multe reprize, pe durata aceluiași sezon, ceea ce reprezintă tot adaptabilitatea la mediu și un coeficient de siguranță pentru obținerea de noi generații înainte de depunerea ouălor, broaștele țestoase femele aleg locurile cele mai corespunzătoare, specifice zonelor în care trăiesc sau a celor în care se reproduc Astfel, broaștele țestoase de uscat caută zone cu pământ relativ afânat, unde sapă gropi până la adâncimi variabile, ce depind de specie 549 După depunerea ouălor, broasca le acoperă cu pământ, pentru mascarea teritoriului Broaștele țestoase nu au nici un fel de grijă de cuib și respectiv de viitorii produși, instinctul matern fiind inexistent Durata incubării prezintă o variabilitate foarte mare, cuprinsă între 60 și 150 de zile și depinde, pe lângă condițiile de mediu și de specie și chiar de individ репоэсМ de c^fduri împerecherea Reproducerea broaștelor țestoase Foarte interesantă este acțiunea temperaturii asupra ecloziunii, care poate totodată influența într-o oarecare măsură și diferențierea sexelor Astfel, dacă temperatura este ridicată (peste media temperaturii din zonă, în care au fost depuse ouăle), se vor dezvolta un număr mai mare de femele, în timp ce la temperaturi mai scăzute, se vor obține mai mulți masculi Pregătirea cuibului Ouatul Contrar legilor geneticii referitoare la determinarea sexelor, a căror baze se pun în timpul procesului de fecundație, la broasca țestoasă, acest rol revine, conform cercetărilor întreprinse de Claude Piean, influenței pe care o exercita temperatura Potrivit acestor cercetări, dirijând temperatura de incubație, există posibilitatea de obținere numai de femele sau numai de masculi La temperaturi intermediare, se obțin atât masculi, cât și femele, în proporții relativ egale, iar, în funcție de specie, se mai pot întâlni și indivizi intersex 550 La broasca țestoasă de apă europeană, temperatura optimă pentru obținerea ambelor sexe în proporții relativ egale, este de 29°C, iar dacă aceasta este mai mică, se vor obține mai mulți masculi, în schimb, peste acesta temperatură, vor fi mai multe femele Ouăle depuse de broaștele țestoase au mărimi și forme diferite, în funcție de specie, dar cu structura relativ asemănătoare cu cea a ouălor de pasăre Se deosebesc de acestea în primul rând prin aspectul pergamentos al cojii și o suplețe mai mare a acesteia Din punct de vedere structural, oul este constituit din două componente distincte, un așa-zis gălbenuș (ovulă sau vitelusul) și un albuș (albumina), secretă de-a lungul traiectului parcurs de ovulă prin oviduct O particularitate a albușului este de a absorbi apă, el asigurând rezerva de proteină și umiditate pentru embrionul ce se dezvoltă Evoluția embrionului este relativ lentă și se face pe seama componentelor viteline care sunt consumate aproape în totalitate, însă, nu de puține ori, la ecloziune, sacul vitelin este încă prezent, el nefiind resorbit total Puii născuți au carapacea relativ moale, dar se întărește o dată cu înaintarea în vârstă O dată terminată dezvoltarea viitorului produs, acesta beneficiind de un dinte cornos, situat la extremitatea botului, are posibilitatea de a tăia cochilia și a ieși din ou Dintele dispare nu la mult timp după eclozare De multe ori, crescătorii experimentați sau amatorii de broaște țestoase, își pun problema înmulțirii acestei specii și în captivitate, operațiune care nu este atât de ușoară cum pare la prima vedere Cu toate acestea, fenomenul este posibil și de multe ori realizabil Dacă aprecierea capacității reproductive este mai greu de realizat, deoarece nu există încă metode de a controla fecunditatea reproducătorilor, există posibilitatea ca din totalul ouălor depuse, o parte să poată fi incubate artificial Tehnica incubării artificiale este în prezent pusă la punct și numai o documentare corespunzătoare în acest sens mai trebuie făcută, de cei care doresc să înmulțească artificial mai repede broaștele țestoase Pentru obținerea unor ouă corespunzătoare incubației este nevoie, în primul rând, de o pregătire adecvată a reproducătorilor In acest sens, se impune aplicarea unui regim alimentar foarte bine controlat, care să nu favorizeze stări de obezitate, deoarece acestea pot conduce la o sterilitate parțială sau chiar totală Hrana administrată reproducătorilor va trebui să fie de volum mic, însă să cuprindă toate elementele necesare organismului, dintre care vitaminele și componentele minerale au un rol determinant în ovogeneză și 551 spermatogeneză Un alt element pe care trebuie să-l avem în vedere este calitatea hranei administrate, direcție în care se va ține cont că acesta să cuprindă în special proteine de calitate superioară, asigurate prin hrana pe cât posibil vie și proaspătă pentru cele carnivore și respectiv proaspătă și diversificată pentru cele omnivore O importanță deosebită pentru reușita activității reproductive o constituie asigurarea și respectarea regimului alimentar, precum și a condițiilor de confort, în strânsă corespondență cu cerințele ritmului biologic, caracteristic fiecărui tip de broască țestoasă De asemenea, se va ține cont totodată de alternanța fazelor de activitate și respectiv de odihnă specifică acestora O altă particularitate ce trebuie să ne fie în atenție în activitatea broaștelor țestoase, este fluctuația de temperatură la care sunt supuse în mediul natural țestoasele și pe care trebuie să o asigurăm și în captivitate In acest sens, în terariile pe care le amenajăm pentru țestoase, trebuie să avem atât zone cu temperaturi mai ridicate, cât și zone mai răcoroase, astfel că animalele să-și poată alege în orice moment locul de odihnă sau de încălzire, în funcție de cerințele biologice la un moment dat, precum și zone perfect uscate sau zone umede, pentru îmbăiat De asemenea, se impune ca, pe durata nopții, temperatura să scadă asemănător cu cea pe care o suportă animalele în mediul natural (cu 5-8 °C mai redusă față de cea peste zi) Activitatea de reproducție la broască țestoasă europeană debutează în mod obișnuit, la puțin timp după ce iese din somnul de hibernare, considerent pentru care în acest caz nu este nevoie de intervenția omului, decât în cazuri speciale Un element important în reușita declanșării activității reproductive îl constituie alternanța perioadelor de lumină-întuneric (fotoperiodism), respectiv durata celor două faze O situație mai delicată o întâlnim în cazul broaștelor țestoase tropicale și subtropicale, la care asigurarea unui regim de lumină cât mai corespunzător poate fi obținut prin reducerea timpului de lumină de la 8-12 ore pe zi la 6 ore și o scădere a temperaturii cu (4-5 °C) începând cu circa 30 de zile înainte de declanșarea sezonului obișnuit de reproducere care are loc în cadrul natural In etapa a doua se vor reduce în mod progresiv cei doi parametri la valorile obișnuite, program ce se va derula pe parcursul următoarei perioade Scăderea sau creșterea temperaturii, precum și modificarea regimului de lumină se face treptat, pentru a permite animalului o adaptare ușoară și pentru a nu-1 stresa Experiența unor vechi crescători de broaște țestoase a confirmat că o separare pe sexe a partenerilor înainte de actul reproductiv a avut efecte benefice asupra comportamentului sexual și a rezultatelor de reproducție Acest aspect a fost demonstrat și de experiențele efectuate pe broaște țestoase marine, la care o creștere prelungită împreună a celor două sexe a diminuat apetitul sexual și o scădere a fecundității, pe când o creștere individuală până la împerechere este mult mai corespunzătoare O îmbunătățire a indicilor de fecunditate s-a putut constata și în cazul în care în două spații îngrădite paralele s-au format loturi de 4-5 indivizi din cele două sexe, situație care a declanșat creșterea spiritului de competiție sau chiar o emulare a apetitului sexual și sporire a fecundității La broasca țestoasă carboniferă s-au obținut rezultate foarte bune dacă indivizii, o dată pregătiți pentru reproducere au fost supuși unor pulverizări fine de apă, asemănătoare cu ploile ce cad în sezonul de reproducere în mediul natural și care declanșează foarte rapid 552 cuplarea celor doi parteneri Așa cum menționam cea mai devreme, pentru depunerea ouălor sunt necesare condiții care să favorizeze incubația și care să asigure locuri destinate special acestui scop Dacă creștem broaștele țestoase în sezonul cald în grădină, problema se simplifică deoarece broască țestoasă își alege ea singură locul de depunere a ouălor In acvariu însă este nevoie să amenajăm un loc special de nisip sau altă structură de pământ ușor afânat și pe cât posibil aranjat într-o ușoară pantă Această pantă este necesară și pentru a crea condiții favorabile actului împerecherii, care altfel se desfășoară destul de dificil Nisipul sau pământul care este destinat pentru depunerea ouălor trebuie să fie uscat, iar după depunerea pontei se va folosi fie un bec pentru încălzirea zonei, fie se va acoperii acest cuib cu frunze sau paie, asigurând astfel o temperatură mai constantă Dacă incubația se face în mod artificial După ce femela a depus ouăle, acestea se vor recoltă și se vor introduce în incubatoare destinate acestui scop La manipularea ouălor de broască țestoasă se va avea în vedere particularitățile structurale ale acestora, deoarece, în caz contrar, se poate compromite întreaga operațiune După cum este cunoscut, ouăle de broască țestoasă sunt lipsite de șalaze (cordoane de albumină care susțin gălbenușul și embrionul) In cazul unor mișcări necontrolate, se produce moartea embrionului, deoarece are loc scurgerea aerului embrionar și ruperea vaselor sangvine Pentru incubația artificială se pot face simple amenajări care să permită obținerea de noi produși Materialul necesar pentru construirea unui incubator este reprezentat de un mic recipient din plastic sau sticla, care să fie dotat și cu un capac sau chiar un acvariu de dimensiuni mai mici Se mai poate folosi o cutie din plastic în care se vor amplasa ouăle, nisip bine sterilizat, un bec de 40 W sau o rezistență electrică pentru încălzirea apei și un termometru de control Temperatura de incubație asigurată prin intermediul becului este de 28-30 °C, care arde circa 8-9 ore pe zi, sau se poate monta o termorezistență electrică de 25-30 W care să asigure temperatura necesară Placa de sticlă care acoperă acvariul asigură menținerea unei umidități relativ constante 5 Modele de incubatoare Dacă se utilizează incubatoare cu apă, pentru broaștele țestoase de tipul Cistuda sau Hermann, aceasta trebuie să fie încălzită la 30-32 °C, pentru ca nisipul să asigure temperatura de 26-28 °C Termometrele plasate în apă și nisip ne permit să avem permanent 553 date precise de control pentru cele două medii Capacul care acoperă recipientul asigură o menținere a unei umidități optime de 80-90% în interiorul incubatorului Este de asemenea necesară asigurarea unor orificii în capacul sau pereții incubatorului, pentru o aerare corespunzătoare bunei dezvoltări embrionare Durata timpului de incubație este variabilă și dependentă atât de specie, cât și de condițiile asigurate în incubator, variind în general între 60 și 100 zile Din momentul începerii ecloziunii și până la părăsirea oului, trece o durată ce poate fi cuprinsă între câteva ore și chiar 2-3 zile Această durată depinde de gradul de dezvoltare al viitorului produs, vigoarea acestuia și eficacitatea ciocului cornificat de care beneficiază în acesta etapă La eclozare, micuțele broaște mai pot prezenta încă resturi ale sacului vitelin, situație în care ele vor fi introduse în cutii sau incubatoare, până când acesta va fi absorbit în totalitate După depășirea acestei faze, broscuțele țestoase se pot transfera în acvariu - sau în alte spații amenajate, în care se vor crește în continuare Eclozarea bec 100W neon Acvariu cu parametrii controlabili PRINCIPALII PARAMETRII REPRODUCTIVI LA BROAȘTELE ȚESTOASE Specificare UM Broasca de Florida Cistuda Broasca cu capac Broasca Hemann Maturitate sexuală ani M 2-5 F 5-6 M 6-8 F 15-20 M 5-6 F 5-8 M 10-13 F 13-14 Per împerecherii luna Martie-Iun Aprilie-Mai Martie-Mai Mai-Iulie Per depunerii ouălor luna Iunie-Iulie Mai-Iulie Mai-Iulie Mai-Iulie Nr de ouă depuse buc 4-20 8-9 3-8 3-6 Lungime ou cm 2,5-10 6-7 8-10 5-10 Lățime ou cm 3,7 3-4 3,5 3-3,5 Durata incubației luni 2-2,5 3-4 2-3 2-4 Lungime nou născut cm 3-4 5 3-4 3,5-5 554 în mod obișnuit, broaștele țestoase sunt animale longevive și deosebit de rezistente la condițiile mediului înconjurător Cu toate acestea, apar o varietate mare de boli și nu de puține ori unele necunoscute de marea majoritate a crescătorilor, până la ora actuală în acest sens sunt prezentate în continuare principalele boli întâlnite mai frecvent la țestoase, cauzele care le generează și unele mijloace de prevenire și tratament Asemănător cu situația întâlnită la alte reptile, broaștele țestoase au o temperatură fluctuantă a organismului, dependentă de condițiile mediului exterior Țestoasele caută temperatura optimă sau medie preferată și evită pe cât posibil excesele termice maxime sau minime critice Șocul de frig - este frecvent întâlnit atunci când sistemul de încălzire din acvarii nu funcționează sau întreținem țestoasele la temperaturi foarte scăzute, până la limita înghețului în aceste situații, broască țestoasă este apatică, nu mai consumă hrană și nu mai reacționează la excitanții exteriori Situația este și mai periculoasă în cazul speciilor tropicale, care sunt deosebit de sensibile și fragile Dacă acest șoc a avut loc în acvariu, trebuie reparate urgent aparatele de încălzire treptată a animalelor în condițiile de creștere în mediul natural situația este extrem de periculoasă, îndeosebi atunci când apar valuri de frig care pot provoca moartea țestoaselor prin șoc termic sau când temperatura este foarte scăzută o perioadă mai lungă de timp Șocul de temperaturi ridicate - se întâlnește mai frecvent vara și este rezultatul influenței căldurii excesive asupra organismului broaștelor țestoase, iar acestea sunt lipsite de posibilitatea de a se refugia în zone de protecție Simptomele sunt în esență de natură nervoasă, excitații, mișcări dezordonate în deplasare, o stare de neliniște permanentă, care se accentuează după 30 °C și îndeosebi la 32-35 °C în astfel de situații, trebuie acționat de urgență și broaștele țestoase trebuie trecute în primul rând la umbră Se mai pot administra injecții care să stimuleze organele respiratorii și circulatorii Cauzele acestui șoc sunt determinate de expunerile exagerate ale animalelor la soare, fără posibilitatea de deplasare în zone mai răcoroase, un sistem de încălzire defectuos, sau expunerea acvariului la soare o durată prea mare de timp Aceste simptome pot fi prevenite dacă se vor verifica permanent și corespunzător termostatele, se vor asigura unele zone de refugiu care să asigure o temperatură mai scăzută, se vor deplasa acvariile sau alte sisteme de întreținere la umbră, se vor verifica capacitățile sistemelor de încălzire și se vor efectua calcule corecte privind funcționarea și reglarea corespunzătoare a temperaturii înecul Cu toate că specia este bine adaptată la apă, adesea broaștele țestoase terestre mor prin înecare Astfel, în cazul tineretului aparținând broaștelor țestoase terestre, se înregistrează cele mai numeroase pierderi prin înec, datorită adâncimii apei din bazin Țestoasele acvatice pot de asemenea, în anumite situații, să se înece, datorită lipsei unor 555 suporteri pentru odihnă sau a spațiului necorespunzător de trecere din mediul acvatic la cel terestru și invers Menținerea o durată prea mare de timp a unei broaște țestoase terestre într-un mediu acvatic cu adâncime prea mare poate conduce de asemenea la înec Prevenirea acestor pierderi se poate face prin asigurarea unui strat de apă redus, care să nu depășească înălțimea bărbiei, sau a unor suporturi fixe și mobile care să-i permită broaștei să se odihnească în anumite perioade Sindromul de adaptare în procesul de creștere în captivitate, broaștele țestoase pot să moară datorită unor agenți stresant ce acționează în lanț, ca urmare a precarității condițiilor de întreținere asigurate Dimensiunile spațiului de întreținere prea mici, temperatura prea scăzută în momentul ieșirii din hibernare, variațiile mari de temperatură de la o etapă la alta, curenții mari de aer, umiditatea ridicată și temperatura scăzută, sunt tot atâția factori cu influențe nefaste asupra organismului țestoaselor Principalele simptome care apar pot fi o scădere a greutății corporale, o reducere a mișcărilor, apatie, leziuni ale pielii, diaree, somnolență prelungită etc Toate acestea favorizează apoi o serie de boli infecțioase Moartea poate surveni mai lent sau mai rapid, în funcție de amplitudinea varietăților parametrilor de confort în astfel de situații se vor corecta rapid condițiile necorespunzătoare, se va trece la alimentarea forțată (eventual îndopare) și se va urmări cu atenție dacă starea generală s-a îmbunătățit sau nu, luând măsurile care se impun O atenție sporită se va acorda animalelor recent achiziționate, care sunt în general mai sensibile, precum și animalelor recent ieșite din hibernare Dacă în condițiile de creștere naturală țestoasele își asigură în general toate elementele nutritive necesare organismului, nu același lucru se întâmplă în captivitate, unde beneficiază numai de ceea ce le oferă crescătorul o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp Dezechilibrul ce se manifestă mai frecvent în alimentația țestoaselor este datorat unor alimente sărace în principii nutritivi, săruri minerale și vitamine, sau a unei alimentații monotone pe o durată mai lungă Cel mai frecvent se întâlnesc carențele în vitamine, care se pot combate printr-o alimentație cât mai variată și în concordanță cu cerințele biologice ale speciei, la care, dacă este necesar, se adăugă un supliment vitamino-mineral în cazul în care se observă la broasca țestoasă pleoapele umflate și o lipsă a poftei de mâncare, putem fi siguri că este vorba de o carență a vitaminei A, mai frecvent în întâlnită la tineretul de țestoase de apă dulce în acest caz se va administra vitamina A timp de 2-3 săptămâni, la dozaj de 40 U I Lipsa vitaminei В are drept consecință o reducere sau chiar o oprire a creșterii, mai frecvent la țestoasele de apă dulce, care au consumat în exclusivitate peste Această carență poate fi echilibrată prin administrarea prin administrare de 3 mg vitamina В/Kg alimente administrare în situația în care la nivelul cavității bucale se întâlnesc stomatite, putem suspecta animalele că au carență în vitamina C Tot datorită acestei carențe se mai pot întâlni inflamații ale pleoapelor sau ale pielii, indolență, lipsa poftei de mâncare, prezența gușii etc Tratamentul efectuat în astfel de cazuri constantă în retragerea din rație a vegetalelor care 556 provoacă gușa (varza, salata, măcrișul) și administrarea unei cantități sporite de iod (lugol, iodura de sodiu, sare de bucătărie), precum și administrarea unui complex vitamino-mineral Hipervitaminozele întâlnite la broaștele țestoase sunt determinate de un exces de vitamine care au drept consecință leziuni ale pielii la nivelul gâtului și membrelor, o descuamare a celulelor cutanate și prezența unor plăgi supurante sau din contră, îngroșări cornificate Pentru prevenirea acestor boli sunt necesare reduceri ale alimentelor cu aport sporit în Vitamina A, cel puțin pe durata a 120-150 de zile Tulburări ale țesutului osos în cazul unui dezechilibru în săruri minerale și în calciu, fosfor și vitaminele A și D, pot apărea o serie de boli, în general greu de diferențiat La țestoasele de apă dulce se întâlnesc frecvent carențe în calciu și vitamina D, care se manifestă printr-un ritm redus de creșterea, deformații ale craniului și membrelor, apetit redus, slăbirea rezistenței carapacei și plastronului, care în acest caz au o structură mai moale Dacă există un dezechilibru al raportului dintre calciu și fosfor, el conduce la apariția unor articulații deformate, carapacea de consistenta moale, reducerea poftei de mâncare, o decalcifiere a scheletului, fracturi etc O alimentație variată și echilibrată poate remedia o astfel de situație într-un timp însă variabil, lung său scurt, în funcție de momentul sesizării și corectitudinea măsurilor luate Obișnuit, broaștele țestoase au o rezistență mare la bacterii, cu excepția câtorva germeni specifici în cazul în care broaștele țestoase sunt foarte slăbite, există posibilitatea ca ele să contracteze și boli bacteriene, ce pot lua amploarea unor adevărate septicemii Tratamentul care se va aplica în astfel de situații va avea ca baza rezultatele unor antibiotice, pentru a putea folosi cu discernământ antibioticele cele mai adecvate Sunt cazuri în care broaștele țestoase de apă dulce pot să fie infectate cu o bacterie numită Citrobacter freundi, care se localizează la nivelul tubului digestiv în acest caz, broaștele țestoase refuză mâncarea, sunt apatice, se mișcă foarte puțin, au membrele și coada congestionate, în plus se mai pot sesiza necroze și ulcerații, urmate uneori de căderea ghearelor sau chiar paralizia membrelor Fără un tratament rapid cu antibiotice și o terapie generală, broaștele mor pe capete Se mai pot întâlni la țestoase salmoneloze, îndeosebi la cele slăbite, subnutrite sau întreținute în condiții improprii Tratamentul cu antibiotice trebuie avut în vedere, dar el elimina parțial germenii și țestoasele rămân în continuare purtătoare O alimentație și o igienă corespunzătoare vor reduce riscul de infectare cu acești germeni Ca urmare a unor mușcături între indivizii aceleiași specii sau către alte animale, apar o serie de plăgi care trebuie să fie tratate cât mai repede, deoarece constituie focare de infecție ce se cicatrizează apoi foarte greu Datorită unor surse de iluminat sau de încălzit amplasate necorespunzător, pot avea loc o serie de arsuri, care apoi să constituie punctul de infectare a animalului Acestea trebuie 557 cât mai rapid dezinfectate, iar organismul să fie alimentat masiv cu antibiotice și vitamine pentru reglementarea țesuturilor Se mai întâlnesc uneori rosături ale plastronului determinate de contactul cu un sol accidentat și prea dur, îndeosebi la animalele slăbite, ceea ce presupune efectuarea unor dezinfecții zilnice și eventual aplicarea unor mici plăcuțe din plastic care să protejeze această regiune Dacă țestoasele terestre se cresc în condiții de umiditate ridicată, pot apare o serie afecțiuni ale pielii și carapacei, materializate prin numeroase vezicule cutanate, care apoi se rup și conduc la leziuni purulente foarte periculoase pentru suprainfecții O modificare a condițiilor de întreținere este indispensibilă și urgentă, la care se mai poate adăuga tratamentul local antiseptic O afecțiune bacteriană contagioasă foarte gravă, este putrezirea carapacei, întâlnită mai frecvent la broaștele țestoase de apă dulce Ea se poate declanșa de la nivelul micilor leziuni cutanate determinate de traumatisme provocate de rocile sau obiectele dure cu care vine în contact Animalele bolnave trebuie izolate și evitate contactele cu pietrele la care se adăugă restricțiile privind administrarea crustaceelor, precum și tratamentul antiseptic local asociat cu o antibioterapie pe cale generală, cel puțin o dată pe săptămână Carapacea moale este mai frecventă la tineretul țestoaselor de apă dulce și poate fi și rezultatul manifestării rahitismului, datorită unei carențe pronunțate de calciu Paraziți ai tegumentului Animalele slăbite sunt victimele unor insecte a căror larve se dezvoltă la nivelul țesutului De aceste afecțiuni sunt atinse animalele care se deplasează mai puțin și rămân mai mult în colțuri umede, unde există condiții favorizabile pentru o serie de insecte care-și depun ouăle, în special în jurul cloacei, la nivelul pliurilor cozii, la limita zonei de prindere a carapacei etc Trebuie distruse larvele, aplicat un tratament antiseptic și o antibioterapie intensivă De asemenea, vor fi evitate locurile care favorizează dezvoltarea acestor paraziți Căpușele sunt paraziți foarte frecvent întâlniți la țestoase, dar mai ales la țestoasă greacă Căpușele se fixează la nivelul cavităților nazale, în colțurile gurii sau ale ochilor, la baza membrelor sau a cozii, pe zonele protejate de carapace etc De asemenea, ele se fixează la baza labelor și a gâtului, precum și în regiunea cloacei După o anestezie cu ajutorul unor uleiuri minerale, acestea se pot extrage ușor, folosind diferite tipuri de pensete Paraziți ai tegumentului Afecțiune pulmonară 558 Dacă țestoasele sunt întreținute în condiții de umiditate ridicată și pe fondul existenței unor plăgi, pot apare micoze superficiale, datorate unor ciuperci Microzele se întâlnesc mai frecvent la animalele sălbatice și afectează în primul rând carapacea și plastronul Solzii sunt spălăciți, de culoare brumărie, plisați și relativ uscați, iar uneori se pot observa plăgi de culoare albicioasă mai mult sau mai puțin ulcerative, care vor conduce la căderea solzilor Broaștele astfel atinse se vor dezinfecta și se vor îmbăia timp de 20 de minute într-o soluție de permanganat de potasiu Aplicarea unor pomezi cu stamicină de două ori pe zi, completează tratamentul, care permite o ameliorare clară Țestoasele acvatice sunt de multe ori atacate de lipitori, care după ce și-au asigurat o rezervă substanțială de sânge, cad de pe gazde Ele pot transmite țestoaselor de apă dulce un parazit periculos al sângelui îndepărtarea lor de pe suprafața țestoaselor se va face cu atenție, pentru a nu leza pielea, după care rănile se vor dezinfecta cu alcool sau cu o soluție salină saturată Sulfatul de cupru se mai poate folosi în acvariu, unde în două zile le distruge, dar atenție, nu se va efectua tratamentul în prezența țestoaselor Infecțiile cavității bucale sunt destul de frecvente și se manifestă sub forma unor ulcerații a comisurii labiale De asemenea se pot sesiza leziuni pe suprafața dorsală a limbii, sub forma unor ulcerații acoperite cu secreție de culoare galbenă, ce poate cuprinde chiar toată cavitatea Se pot folosi cu succes antibiotice în formele mei grave, sau o tamponare cu apă oxigenată amestecată cu apă călduță și administrarea de vitamina C, dacă formele sunt incipiente Diareile nespecifice sunt frecvente la broaștele țestoase, fiind urmarea unor dereglări pasagere a tranzitului digestiv, și sunt determinate fie de o scădere bruscă de temperatură sau de o digestie necorespunzătoare O dietă hidrică timp de 2-3 zile, însoțită de un pansament gastric, eventual administrarea unui vermifug, sunt suficiente pentru îndepărtarea diareei Unii viermi paraziți ai tubului digestiv pot provoca diaree, care trebuie tratată imediat, aplicând un tratament antiparazitar Constipația este de asemenea întâlnită la țestoase, fiind favorizată de o alimentație necorespunzătoare, la care se adăugă un consum exagerat de nisip și pietriș Antidotul acesteia îl reprezintă administrarea de ulei mineral, al cărui efect, deși lent, este foarte eficace Pneumoniile și bronhopneumoniile sunt destul de frecvent întâlnite la țestoase și de cele mai multe ori cu efecte letale Ele sunt rezultatul unor condiții de întreținere necorespunzătoare, cum ar fi: stresul, temperatura și umiditatea neadecvată, defecte de alimentație etc 5 Inflamabile cailor respiratorii sunt des întâlnite la țestoase și se manifestă sub forma unui jetaj mucopurulent ce se scurge din cavitățile nazale Ele mai pot avea o respirație 559 zgomotoasă sau își mențin gura întredeschisă în aceste cazuri, se vor asigura țestoaselor afectate, locuri calde, ferite de curenții de aer și se vor efectua inhalații O scădere bruscă a temperaturii este de cele mai multe ori cauza apariției unor pneumonii sau bronhopneumonii Simptomele apar dintr-o dată sau după o rinită și se manifestă prin respirație grea, frecvența strănuturilor și o scurgere de lichid la nivelul cavităților nazale Când afecțiunea este unilaterală, țestoasele de apă dulce se apleacă pe partea plămânului lezat, care a pierdut rolul de flotor Tratamentul trebuie să fie rapid și constă în încălzirea țestoaselor și ferirea lor de curenții de aer, efectuarea unor inhalații de cel puțin 3 ori pe zi și administrarea de vitamine pe cale injectabilă Scurgerile oculare întâlnite uneori sunt determinate de prezența unui corp străin la nivelul ochiului său eventual de o infecție în acest caz, se va curăța cu grijă ochiul și se va aplica o soluție cu antibiotice Umflarea pleoapelor și conjunctivita întâlnite la țestoase sunt determinate în principal de carența în vitamina A Se pot distinge mai multe stadii și anume: simpla tumefiere a pleoapelor, pleoape lipite de un lichid muco-purulent etc Tratamentul consta în aplicarea unor unguente în care sunt înglobate vitamina A și administrarea unor rații bogate în vitamina A De asemenea, de 2 ori pe săptămână, se pot administra injecții cu vitamina A Administrarea acestei vitamine nu trebuie să fie excesivă, căci hipervitaminoza este și ea periculoasă, așa după cum a-a arătat în acest capitol Otitele Absența pavilionului auricular și al conductului auditiv extern fac ca timpanul să fie foarte superficial, practic la nivelul pielii Maladia se manifestă sub forma unei umflături ce se găsește amplasată la jumătatea distanței între ochi și comisura labială care ridică timpanul Este menționată mai rar la țestoase La broaștele țestoase terestre, economia pierderilor de apă conduce la emisia de urină semi-solidă foarte bogată în acid uric și urâți Țestoasele acvatice elimină urina sub formă lichidă (uree, amoniac) Tulburările acestei eliminări, patologiile renale, pot conduce la depozite de urați în vezica (calculi renali) O lipsă a adaptării sau dezechilibre alimentare pot fi la originea calculilor Hexamitoza este singura afecțiune parazitară importantă a aparatului urinar Țestoasele se infestează ingerând chiști ai acestor protozoare care eliberează în cloacă paraziți, ce urcă apoi pe căile urinare, până la rinichi Animalele sunt în general slăbite și se deplasează cu greutate Mai des se întâlnesc la nivelul membrelor și a cozii, urmare a mușcăturilor sau a căderilor de la înălțimi mai mari La animalele de talie mare se poate folosi gipsul, în schimb pentru cele mici problema este mai delicată Fracturile la nivelul carapacei se por 560 întâlni uneori la țestoasele terestre și se produc ca urmare a unor căderi de la înălțime, striviri sau șocuri puternice In aceste cazuri, animalul trebuie izolat atât de ceilalți indivizi, cât și de eventuale surse de infecție Se va recurge la o dezinfectare foarte atentă a fracturii și se va asigura o temperatură mai ridicată Aceste măsuri pot conduce la vindecarea animalului, mai ales că el are o putere de regenerare fantastică și o rezistență deosebită Se întâlnesc uneori indivizi cu manifestări convulsive, mișcări dezordonate sau chiar paralizii parțiale sau totale Ele apar rapid, urme a unor cauze bacteriene, inflamatorii sau intoxicații, mai ales de natură medicamentoasă Tratamentul acestor afecțiuni se face de către medicul veterinar și el este de durată relativ lungă întâlnite frecvent la țestoase, sunt de cele mai multe ori rezultatul unor condiții necorespunzătoare asigurate pe durata incubației Astfel, o temperatură prea scăzută conduce la apariția unor anomalii ale cozii și ale membrelor O umiditate insuficientă poate provoca modificarea numărului și formei solzilor carapacei Se mai întâlnesc cazuri de hermafrodism, siameze, cu mai multe membre etc în momentul depistării unei țestoase bolnave, prima acțiune pe care o vom avea în vedere va fi ridicarea sau scăderea temperaturii la cea optimă (25-32 °C), crescând sau crescând cu 2-4 °C pe zi, până la atingerea valorilor normale Acest lucru este necesar pentru a favoriza mecanismele de apărare și scăderea rezistenței germenilor Foarte important este că atunci când am constatat că broasca țestoasă este bolnavă să nu lăsăm să hiberneze, indiferent de anotimp, deoarece scăderea temperaturii amplifica agravarea unor tulburări, cum ar fi pneumoniile, septicemiile etc Un alt element pe care trebuie să-l avem în atenție este lumina, care prin efectul ultravioletelor stimulează diferitele funcții ale organismului și în primul rând pe cele neuroendocrine în acest sens, ținând cont și de comportamentul speciei, animalele vor fi așezate la soare sau se va utiliza o lampă cu ultraviolete, fără a depăși 10-25 de minute pe zi Animalul bolnav trebuie ferit de contactul direct cu celelalte animale, considerent pentru care se va izola parțial, fără însă a-1 sustrage complet din ambianta generală, deoarece unele exemplare sunt mai sensibile și pot trece la o anorexie totală Apa administrată va fi verificată să nu aibă microorganisme, să fie curată și schimbată la intervale cât mai mici La administrarea medicamentelor pe cale bucală se va avea în vedere că acestea să se dilueze cu apă numai în momentul utilizării lor De asemenea, ele pot fi amestecate în furaje, sau dacă se prezintă în soluții, injectate în mici bucăți de carne Dacă nu se pot administra injectabil, se poate trece la îndopat, metodă la care se recurge în cazul în care animalele nu se mai hrănesc sau când sunt foarte slăbite în mod obișnuit, sunt preferate injecțiile, deoarece doza de medicamente stabilită pentru administrare este foarte precisă Pentru a evita accidentele este necesară contenționarea corectă a țestoaselor, care 561 obișnuit se face de către două persoane Injecțiile subcutanate se fac în pliurile gâtului, sau pe fața internă a membrelor și uneori chiar sub coadă Cele intramusculare se administrează în mod frecvent în mușchii pulpei sau în cei pectorali Pentru afecțiunile aparatului respirator se practică cu succes inhalațiile cu diferite produse, în funcție de tipul afecțiunii In acest sens, într-un bol cu apă fierbinte se introduce substanța inhalată, iar animalul este obligat să stea timp de 10 minute într-un spațiu pe cât posibil redus, pentru a efectul să fie benefic Modul de injectare a broaștelor țestoase în cazul unor răni sau abcese se utilizează loțiuni sau unguente antiseptice, cu mențiunea că în aceste medicamente nu se va folosi alcool, deoarece există riscul de absorbție la nivelul pielii și de intoxicații (mai frecvente la țestoasele acvatice) în același sens, se impun restricții în utilizarea formolului și a iodurilor pentru animalele bolnave și pentru dezinfecția spațiilor de cazare sau a celorlalte componente din interiorul acvariului Nu se vor folosi medicamente a căror toleranță de dozaj nu se cunosc, deoarece există riscul ca în loc să facem bine animalelor, să le agravăm situația și să le pierdem La alegerea broaștei țestoase este bine că în prealabil să cunoaștem care sunt pretențiile speciei și în același timp să analizăm posibilitățile noastre de a-i putea satisface cerințele minime de creștere și supraviețuire Nu cumpărați și nu acceptați broaște țestoase de la necunoscuți, deoarece riscați să luați o specie protejată de lege, eventul bolnavă sau cu cerințe biologice pe care nu le puteți asigura înainte de procurarea unei broaște țestoase este bine să vă documentați cu privire la tehnica de hrănire și întreținere a țestoaselor și să pregătiți în mod corespunzător spațiul destinat acestor musafiri Dacă luăm contact cu o broască țestoasă și este de talie mică, se va ține cu o mână de dedesubt, la mijlocul plastronului, iar cu degetul mare pe carapace, pentru a evita 562 eventualele zgârieturi provocate de ghearele membrelor sau chiar mușcături Transportul țestoasei de uscat Transportul țestoasei de apă în cazul unei broaște țestoase de talie mijlocie se vor utiliza ambele mâini, dar contactul se va face tot la mijlocul plastronului și a carapacei Nu se va pune niciodată broască țestoasă pe spate, deoarece există pericolul asfixierii animalului Aprecierea stării de sănătate și a conformației corecte a broaștei țestoase sunt condiții obligatorii pe care trebuie să le avem în vedere la achiziționarea unei broaște țestoase La cele terestre se va avea în vedere că plastronul să nu atingă solul, deoarece în caz contrar este vorba despre un animal slăbit, debil, degenerat sau bolnav înălțimea normală fată de sol 5 5 Nu se vor achiziționa broaște țestoase care plutesc în derivă la suprafața apei, cele care prezintă răni sau au un mers dezechilibrat lateral, ori pielea mată și pronunțată cutata Se va renunța la cumpărarea broaștelor țestoase ce prezintă urme de diaree, care au cavitățile nazale înfundate, gâtul întins și gura permanent deschisă După achiziționarea materialului biologic, el va fi supravegheat cel puțin două săptămâni pentru a fi siguri că nu este bolnav Transportul broaștelor țestoase este bine să se facă în cutii de plastic, carton, polistiren, tapetate cu câlți, cu dimensiuni apropiate de cele ale materialului biologic, pentru a nu se accidenta Atenție însă la asigurarea aerului, care se va distribui prin orificiile decupate în capacul cutiei Se mai pot transporta și în interiorul unei șosete sau într-un sac de pânză, cu mărimi ce depind de dimensiunea broaștei țestoase în timpul concediului de odihnă, broaștele țestoase se pot lăsa acasă fără hrana timp de 563 până la 1 lună, cu condiția scăderii temperaturii cu câteva grade, pentru a diminua activitatea metabolică și deci apetitul și consumul de hrană Pentru broaștele țestoase terestre trebuie să asigurăm o anumită umiditate ambianță (75-80%) Dacă în perioada de vară broaștele țestoase se vor întreține în grădină, este indicat să le amenajăm mici cabane de 30-40 cm înălțime, în care se vor introduce fân și paie și unde se pot refugia în timpul nopții sau în cazul unor intemperii puternice Micile cabane se pot amenaja cu acoperișuri care să reprezinte un fel de captatoare solare Ele pot fi confecționate din folie de nylon sau folie de plastic de culoare neagră, acestea având calitatea de a absorbi radiațiile solare și de a încălzi aerul din interior Pentru a evita evadările, de altfel frecvente la această specie, se vor lua măsuri de protecție ce constau în împrejmuiri cu înălțimi care să nu permită escaladarea, sau dacă se întrețin în terarii, pereții vor fi prevăzuți cu margini de protecție Se vor evita pe cât posibil curenții de aer care aduc prejudicii sănătății broaștelor țestoase, îndeosebi când sunt asociați și cu o temperatură scăzută încălzirea terarilor se poate asigura în diverse moduri artificiale sau naturale, astfel încât să cuprindă întreg spațiul sau numai anumite zone, iar pe durata nopții, temperatura se reduce cu 2-6 °C (26-32 °C ziua și 24-26 °C noaptea), asemănător cu variația temperaturii în cadrul natural 564 PARTEA а VI-a ENCICLOPEDIE CU PEȘTI Sursa: Autor: acvariidevis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5,1-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 21,1-25,6 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 6-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Aborichthys elongatus Dimorfism sexual: Femelele adulte vor avea abdomenul mai pronunțat decât masculii, mai ales dacă acestea poartă icre înmulțire: Nu au fost înmulțiți în acvarii încă 5 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să imite un curs de apă rapid Acesta trebuie să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin și să aibă mai multe locuri în care acest pește să se ascundă Se recomandă ca în acvariu să existe un curent moderat de apă Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată, se recomandă să fie efectuate schimbări de apă parțiale dese Hrănire: Sunt omnivori și pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi care se scufundă și cu Artemia salina, larve de Chironomidae, creveți și râme tocate Comentarii: Este posibil ca masculii să devină teritoriali Se recomandă ca pietrele din acvariu să fie bine fixate în substrat deoarece acești pești pot săpa pe sub ele, înlăturând nisipul de sub acestea și făcând ca ele să cadă, posibil peste pește 565 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 5,1-7,9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 21-25 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 12-20 ani > Habitat: Asia > Familie: Aborichthys kempi Dimorfism sexual: Femelele adulte vor avea abdomenul mai pronunțat decât masculii, mai ales dacă acestea poartă icre înmulțire: Nu au fost înmulțiți în acvarii încă 5 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să imite un curs de apă rapid Acesta trebuie să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin și să aibă mai multe locuri în care acest pește să se ascundă Se recomandă ca în acvariu să existe un curent moderat de apă Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată, se recomandă să fie efectuate schimbări de apă parțiale dese Hrănire: Sunt omnivori și pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi care se scufundă și cu Artemia salina, larve de Chironomidae, creveți și râme tocate Comentarii: Este posibil ca masculii să devină teritoriali Se recomandă ca pietrele din acvariu să fie bine fixate în substrat deoarece acești pești pot săpa pe sub ele, înlăturând nisipul de sub acestea și făcând ca ele să cadă, posibil peste pește 566 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10,2-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 21,7-25,6 °C > Duritate: 4-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Abramites eques Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă femelele sunt mai plinuțe decât masculii, înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu a acestei specii îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, cu substrat nisipos și amenajat în așa fel încât să existe multe ascunzători formate din lemn scufundat sau pietre Acvariul trebuie să aibă mult spațiu pentru înot Hrănire: Este o specie omnivoră însă va mânca mai mult hrană de origine vegetală, poate fi hrănit cu granule pe bază de plante sau alge din comerț Va mânca plantele din acvariu Comentarii: Este o specie semiagresivă care nu se va ține cu pești mai mici decât ea Se poate ține împreună cu C severum sau Silver Dollars 567 Abramites hypselonotus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22,2-27,8 °C > Duritate: 2-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 10-15 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt pești dificil de sexat însă femelele adulte sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate încă îngrijire: Pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos, fin cu mai multe crengi și rădăcini submerse care pot chiar să se ridice până deasupra nivelului apei Plantele pot fi ținute în acvariu însă cele cu frunze fine vor fi mâncate și chiar și cele cu frunze dure vor fi ciugulite Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea apei să fie eficiente Hrănire: Sunt pești omnivori însă principala sa hrană este de origine vegetală Pot fi hrăniți în mod regulat cu granule sau fulgi însă este bine să se suplimenteze dieta cu Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae și castravete, spanac și dovlecel Comentarii: Când sunt mici sunt pești gregari, dar pe măsură ce se maturizează aceștia devin solitari și este bine să se țină în exemplare singulare Pot fi ținuți cu pești precum Metynnis, Mylossoma, Corydoras, Loricariidae, Geophagus, Satanoperca dar a se evita asocierea cu specii lente și cu înotătoare lungi deoarece aceștia vor fi hărțuiri 568 Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 757,1 litri > Dimensiune: 96,5-101, 6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,8 > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă masculii vor avea mai mulți spini decât femelele înmulțire: Nu s-a efectuat reproducerea în acvarii îngrijire: Sunt recomandați acvariilor publice sau acvariilor personale mari Preferă acvariile cu ascunzători printre plante și rădăcini sau crengi scufundate Hrănire: Deși este omnivor, majoritatea hranei trebuie să fie de origine vegetală iar castravetele este ideal Mai poate fi hrănit cu bucăți de pește, hrană vie sau congelată, hrană uscată din comerț 5 Comentarii: Deși sunt timizi în acvariu, pot deveni agresivi cu membrii propriei specii și nu trebuiesc ținuți mai mulți de un exemplar într-un acvariu mai mic de 2000 litri Se pot ține împreună cu pești mari de mijloc și suprafață 569 Acanthicus hystrix Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 50,8-61 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,8 > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă se pare că masculii sunt mai spinoși decât femelele înmulțire: Nu s-a efectuat reproducerea în acvarii îngrijire: Sunt recomandați acvariilor publice sau acvariilor personale mari Preferă acvariile cu ascunzători printre plante și rădăcini sau crengi scufundate Hrănire: Deși este omnivor, majoritatea hranei trebuie să fie de origine vegetală iar castravetele este ideal Mai poate fi hrănit cu bucăți de pește, hrană vie sau congelată, hrană uscată din comerț 5 Comentarii: Deși sunt timizi în acvariu, pot deveni agresivi cu membrii propriei specii și nu trebuiesc ținuți mai mulți de un exemplar într-ші acvariu mai mic de 2000 litri Se pot ține împreună cu pești mari de mijloc și suprafață 570 Detalii: Acanthocobitis botia > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 9-11 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,2 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 15-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți au un sunt suborbital care lipsește la femele, de asemenea aceștia sunt mai supli decât femelele înmulțire: Acest pește nu a fost reprodus în acvariu îngrijire: Aceștia trebuiesc ținuți în acvarii plantate, cu multe locuri în care să se ascundă Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și se poate amenaja cu crengi sau rădăcini submerse decorate cu Anubias sau Java fern Se recomandă schimbări parțiale de apă săptămânale de 30-50% din volumul apei Deși nu este obligatoriu se poate oferi un curent moderat în acvariu deoarece acești pești trăiesc în cursuri de apă cu viteză moderată Hrănire: Poate fi hrănit cu granule care se scufundă dar dieta trebuie suplimentată și cu hrană vie sau congelată precum Daphnia sau Artemia, larve de Chironomidae O dietă variată este cheia spre o stare de sănătate bună a acestui pește Comentarii: Este un pește pașnic și poate fi ținut împreună cu membri mai mici ai genurilor Puntius și Danio dar și cu Gastromyzon, Pseudogastromyzon sau Beaufortia 571 Acanthocobitis urophthalmus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 3-7 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, granule, hrană vie, fulgi > Durata de viață: 2-3 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă femelele sunt mai plinuțe decât masculii, înmulțire: Nu a fost înmulțit încă în acvarii 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat cu mai multe ascunzători iar substratul ideal este nisipos Apa trebuie să fie bine filtrată și substratul trebuie menținut curat In acvariu poate exista lemn submers pentru decor și locuri în care acest pește să se ascundă precum ghivece răsturnate, însă trebuie să se aibă în vedere că acești pești se vor strecura peste tot și nu trebuie să existe margini tăioase Hrănire: Vor accepta hrana uscată însă este bine să fie hrăniți și cu Artemia sau larve de Chironomus, fie vii, fie congelate Comentarii: Este bine să fie ținuți în grupuri de 3-5 indivizi sau mai mult Este un pește curios și pașnic Poate fi ținut împreună cu alți pești pașnici 572 Acanthocobitis zonalternans Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 6,4-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 18-25 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă femelele sunt mai plinuțe decât masculii, înmulțire: Nu a fost înmulțit încă în acvarii 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat cu mai multe ascunzători iar substratul ideal este nisipos Apa trebuie să fie bine filtrată și substratul trebuie menținut curat In acvariu poate exista lemn submers pentru decor și locuri în care acest pește să se ascundă precum ghivece răsturnate, însă trebuie să se aibă în vedere că acești pești se vor strecura peste tot și nu trebuie să existe margini tăioase Hrănire: Vor accepta hrana uscată însă este bine să fie hrăniți și cu Artemia sau larve de Chironomus, fie vii, fie congelate Comentarii: Este bine să fie ținuți în grupuri de 3-5 indivizi sau mai mult Este un pește curios și pașnic Poate fi ținut împreună cu alți pești pașnici 573 Acanthodoras cataphractus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,4 > Temperatura: 21,7-25,6 °C > Duritate: 6-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate îngrijire: Preferă acvariile cu substrat fin, nisipos, bine plantate și cu mai multe locuri în care să se ascundă; acestea pot fi confecționate din crengi sau rădăcini submerse, pietre sau chiar ghivece răsturnate ori țevi din PVC Iluminarea nu trebuie să fie foarte puternică, altfel își va petrece foarte mult timp ascuns Se recomandă ca hrănirea să se facă după stingerea luminilor acvariului Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană uscată sub formă de granule sau hrană pe bază de alge însă și hrana vie precum Artemia sau larvele de Chironomidae trebuie să reprezintă o parte importantă a dietei sale Comentarii: Este un pește pașnic însă va mânca peștii mai mici Se poate ține cu peștii cu care împarte în mod natural habitatul său din bazinul Amazonului precum specii de Tetra, Loriicaridae, Cichlidae pașnice Nu este agresiv nici cu membrii propriei specii și poate fi ținut fără mari probleme în grupuri de mai mulți indivizi 574 Acanthodoras spinosissimus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,4-7,4 > Temperatura: 21,7-25,6 °C > Duritate: 6-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-19 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate îngrijire: Preferă acvariile cu substrat fin, nisipos, bine plantate și cu mai multe locuri în care să se ascundă; acestea pot fi confecționate din crengi sau rădăcini submerse, pietre sau chiar ghivece răsturnate ori țevi din PVC Iluminarea nu trebuie să fie foarte puternică, altfel își va petrece foarte mult timp ascuns Se recomandă ca hrănirea să se facă după stingerea luminilor acvariului Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană uscată sub formă de granule sau hrană pe bază de alge însă și hrană vie precum Artemia sau larvele de Chironomidae trebuie să reprezintă o parte importantă a dietei sale Comentarii: Este un pește pașnic însă va mânca peștii mai mici Se poate ține cu peștii cu care împarte în mod natural habitatul său din bazinul Amazonului precum specii de Tetra, Loriicaridae, Cichlidae pașnice Nu este agresiv nici cu membrii propriei specii și poate fi ținut fără mari probleme în grupuri de mai mulți indivizi 575 Acanthorhodeus asmussi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 18-22 °C > Duritate: 6-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-? Ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai lungi și mai viu colorați, când femelele sunt gata de depunere, ovipozitorul acestora se poate observa Unii masculi prezintă tuberculi nupțiali pe cap înmulțire: Această specie de pește are un mod inedit de a se înmulți, femela va depune icrele într-o scoică vie Pentru a putea înmulți această specie trebuie să avem și scoici vii în acvariu îngrijire: Acvariul poate fi decorat cu crengi și rădăcini, substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Acvariul trebuie să fie mare, alternativa acestuia fiind un iaz In acvariu se pot întreține și câteva scoici pentru a permite peștilor să se înmulțească Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată Hrănire: Pot fi hrăniți și cu granule sau fulgi iar ocazional cu hrană vie precum Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae sau alte insecte, insecte și viermi sau râme Comentarii: Acest pește devine mai intens colorat în perioada de reproducere și este o specie interesantă prin modul său de înmulțire Poate fi ținută în acvarii fără încălzire 576 Detalii: Acantopsis choirorhynchos > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 20,3-30,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,8 > Temperatura: 25-27,8 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Comportament față de aceeași familie: Pașnic Comportament față de alte specii: Pașnic Locul în acvariu: Zona de fund a acvariului Originea peștelui: Asia de Est Durată viată: 5 ani 5 577 1 14 Acarichthys heckelii (Threadfin Cichlid) Acarichthys heckelii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 151,4 litri > Dimensiune: 12-13 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,2 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-6 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai viu colorat și are înotătoarele anală și dorsală mai alungită înmulțire: Nu sunt dificil de înmulțit dacă se respectă parametrii apei Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate, preferabil hrană vie pentru a stimula depunerea Femela va depune icrele pe substrat de unde le ridică în gură iar masculul va elibera lapții tot pe substrat, femela ridică și lapții iar fecundarea are loc în gura femelei Femela poate ține icrele și puii proaspăt eclozați în gură circa două săptămâni după care îi eliberează și aceștia pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Se recomandă să fie ținuți în acvarii cu substrat nisipos deoarece aceștia vor căuta mâncare în substrat Se recomandă ca plantele să fie ținute în ghivece deoarece pot fi dezrădăcinate Nu trebuie ca lumina să fie foarte puternică și se pot folosi plante de suprafață pentru a diminua cantitatea de lumină ajunsă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi ca hrană de bază însă pentru a stimula reproducerea se va folosi și hrană vie precum Artemia sau larve de Chironomidae, pot fi hrăniți și cu Spirulină sau cu spanac sau castravete Comentarii: Pot deveni teritoriali și agresivi mai ales în perioada de reproducere Se pot ține mai multe exemplare dacă spațiul este suficient de mare încât să permită indivizilor hărțuiți să scape și se pot ține împreună cu Corydoras sau Hoplo sau Tetra 578 Acestrorhynchus falcatus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 321,8 litri > Dimensiune: 27-28 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 21,1-23,9 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Piscivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă femelele sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: Nu există multe informații referitoare la înmulțire însă a fost realizată în captivitate Se pare că trebuie respectat raportul mascul:femelă și trebuie să li se ofere un spațiu suficient de mare îngrijire: Are nevoie de mult spațiu, decorul nu este foarte important însă poate fi ornat acvariul cu crengi, rădăcini și pietre, având un substrat nisipos Se recomandă să se lase cât mai mult spațiu liber și să existe un curent moderat de apă în acvariu Este bine ca filtrarea și oxigenarea să fie foarte eficiente și să se efectueze schimburi parțiale de apă frecvent Hrănire: Este piscivor dar poate fi hrănit și cu râme, viermi, larve de Chironomus pe lângă peștișori Este bine că dieta să fie cât mai variată Comentarii: Deși este predator poate fi ținut împreună cu pești pe care să nu îi poată mânca, pești precum Loriicaridae, Characidae mari, Cichlidae pașnice și alți pești mari 579 да Acheilognathus macropterus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 22,9-25,4 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 15-25 °C > Duritate: 6-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-? Ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai lungi și mai viu colorați, când femelele sunt gata de depunere, ovipozitorul acestora se poate observa Unii masculi prezintă tuberculi nupțiali pe cap înmulțire: Această specie de pește are un mod inedit de a se înmulți, femela va depune icrele într-o scoică vie Pentru a putea înmulți această specie trebuie să avem și scoici vii în acvariu îngrijire: Acvariul poate fi decorat cu crengi și rădăcini, substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Acvariul trebuie să fie mare, alternativa acestuia fiind un iaz In acvariu se pot întreține și câteva scoici pentru a permite peștilor să se înmulțească Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată Hrănire: Pot fi hrăniți și cu granule sau fulgi iar ocazional cu hrană vie precum Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae sau alte insecte, insecte și viermi sau râme Comentarii: Acest pește devine mai intens colorat în perioada de reproducere și este o specie interesantă prin modul său de înmulțire Poate fi ținută în acvarii fără încălzire 580 Acnodon normani Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 13-15 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,2 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 10-18 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: înotătoarea dorsală a masculului este mai ascuțită decât a femelei, iar înotătoarea anală are marginea zimțată înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvariu 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare și să aibă mult spațiu liber în care peștii să înoate, nu necesită un anumit decor, de fapt nu necesită deloc decor, acesta fiind opțional Dacă spațiul permite se poate decora acvariul cu crengi și rădăcini submerse însă acestea trebuiesc bine fixate pentru ca peștii să nu le poată muta Se recomandă ca substratul să fie nisipos iar filtrarea și oxigenarea să fie foarte eficiente Trebuiesc efectuate schimbări parțiale de apă frecvent pentru a se păstra calitatea apei Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană uscată sau cu hrană de origine vegetală precum spanac, salată, măr, banană, piersică, struguri, dovlecel, varză sau mazăre Comentarii: Peștii mai mici vor fi mâncați însă sunt pașnici cu speciile mari Poate deranja peștii mai lenți sau mai inactivi deoarece sunt foarte agitați Pentru a ține un grup de asemenea pești este nevoie în mod evident de un acvariu pe măsură 581 Acrobrycon ipanquianus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 8-10 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Dificil de realizat, de obicei femelele sunt mai grase datorită icrelor Masculii au un mic cârlig la înotătoarea anală înmulțire: Vor depune adesea spontan, de obicei pe frunzele late ale plantelor sau pe geam Icrele nu sunt lipicioase și se vor împrăștia pe substrat și frunze, adulții nu au instinct parental și pot mânca icrele sau puii Femelele pot depune până la 500 de icre și se recomandă ca după depunere să se separe adulții de pui Dacă nu se vor separa adulții de pui, un acvariu bine plantat, atât cu plante cu frunze late cât și cu plante cu frunze fine va oferi puilor mai multe șanse de supraviețuire îngrijire: Necesită acvarii bine plantate, de minim 60 litri, cu suficient spațiu pentru a înota, cu zone plantate pentru siguranță Au nevoie de apă curată, bine filtrată, este adaptabil la duritatea apei Se pot adăuga și plante plutitoare pentru a oferi peștilor mai multă siguranță Hrănire: Acceptă majoritatea tipurilor de hrană atât uscate cât și vii sau congelate, ocazional se pot hrăni cu Artemia sau Tubifex Comentarii: Pești pașnici, ar putea ciupi aripioarele altor pești mai mari, a se ține în grupuri de peste șase indivizi, împreună cu alți pești activi Dacă grupul este mai mare, peștii vor fi mai curajoși și își vor petrece mai mult timp în câmp deschis 582 Aequidens diadema Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 4,9-7,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 1-13 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și au înotătoarele anală și dorsală mai lungi decât femela înmulțire: Vor depune icrele pe o piatră plată După ce cele 200-300 de icre au fost depuse și fertilizate, ambii părinți le vor îngriji prin a le incuba în gură După opt zile aceștia pot înota și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, cu locuri în care să se ascundă și cu zone libere în care să înoate Substratul trebuie să fie nisipos sau pietros și din loc în loc este bine să existe și pietre mai mari și plate ca posibile locuri de depunere a icrelor Hrănire: Poate fi hrănit în mod regulat cu fulgi sau granule pentru ciclide și ocazional pot fi hrăniți și cu hrană vie sau uscată precum Artemia sau larve de Chironomidae Comentarii: Sunt o specie în general pașnică dar pot deveni agresivi în perioada de reproducere Este recomandat să fie ținuți în perechi In acvariu se pot adăuga și crengi sau rădăcini submerse 583 Aequidens metae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-6,0 > Temperatura: 24-30 °C > Duritate: 0-4 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: înotătoarele dorsală și anală ale masculului adult sunt mai lungi decât ale femelei, sexarea indivizilor ce nu sunt încă adulți este dificilă înmulțire: Ușor de înmulțit, ridicați temperatura la 27 °C, apa nu trebuie să fie foarte dură și aproximativ neutră Peștii se pot reproduce de la șase luni însă este bine să așteptăm până la un an deoarece altfel adulții vor rămâne mici Acvariul are nevoie de pietre plate pe care adulții vor depune ponta Sunt părinți exemplari, se vor îngriji de icre și de pui pentru o perioadă destul de lungă de timp Sunt depuse aproximativ 500 de icre ce vor ecloza în două zile și vor înota liber după o zi și jumătate Adulții vor hrăni puii cu mâncare mărunțită îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se ofere mai multe locuri în care peștii să se ascundă, aceste pot fi formate din pietre sau din crengi și rădăcini submerse însă trebuie avut în vedere că la maturitate acești pești vor fi mari și puternici deci obiectele decorațiunile trebuiesc să fie grele, fie bine fixate Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată iar schimbările parțiale de apă sunt obligatorii Hrănire: Vor accepta hrana uscată precum granulele și fulgii (când sunt mici) însă este bine să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae sau chiar peștișori mai mici Comentarii: Sunt pești mari și pot deveni agresivi așa că se vor ține doar împreună cu pești mari precum Loriicaridae mari sau alte Cichlidae de aceeași talie Pentru a putea ține acești pești împreună cu speciile compatibile, acvariul trebuie să fie mare pentru a nu deveni agresivi 584 Aequidens patricki Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-6,5 > Temperatura: 24-30 °C > Duritate: 0-4 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: înotătoarele dorsală și anală ale masculului adult sunt mai lungi decât ale femelei, sexarea indivizilor ce nu sunt încă adulți este dificilă înmulțire: Ușor de înmulțit, ridicați temperatura la 27 °C, apa nu trebuie să fie foarte dură și aproximativ neutră Peștii se pot reproduce de la șase luni însă este bine să așteptăm până la un an deoarece altfel adulții vor rămâne mici Acvariul are nevoie de pietre plate pe care adulții vor depune ponta Sunt părinți exemplari, se vor îngriji de icre și de pui pentru o perioadă destul de lungă de timp Sunt depuse aproximativ 500 de icre ce vor ecloza în două zile și vor înota liber după o zi și jumătate Adulții vor hrăni puii cu mâncare mărunțită îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se ofere mai multe locuri în care peștii să se ascundă, aceste pot fi formate din pietre sau din crengi și rădăcini submerse însă trebuie avut în vedere că la maturitate acești pești vor fi mari și puternici deci obiectele decorațiunile trebuiesc să fie grele, fie bine fixate Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată iar schimbările parțiale de apă sunt obligatorii Hrănire: Vor accepta hrana uscată precum granulele și fulgii (când sunt mici) însă este bine să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae sau chiar peștișori mai mici Comentarii: Sunt pești mari și pot deveni agresivi așa că se vor ține doar împreună cu pești mari precum Loriicaridae mari sau alte Cichlidae de aceeași talie Pentru a putea ține acești pești împreună cu speciile compatibile, acvariul trebuie să fie mare pentru a nu deveni agresivi 585 Aequidens pulcher Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 189,3 litri > Dimensiune: 20,3-22,9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,8 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 1-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: înotătoarele dorsală și anală ale masculului adult sunt mai lungi decât ale femelei, sexarea indivizilor ce nu sunt încă adulți este dificilă înmulțire: Ușor de înmulțit, ridicați temperatura la 27 °C, apa nu trebuie să fie foarte dură și aproximativ neutră Peștii se pot reproduce de la șase luni însă este bine să așteptăm până la un an deoarece altfel adulții vor rămâne mici Acvariul are nevoie de pietre plate pe care adulții vor depune ponta Sunt părinți exemplari, se vor îngriji de icre și de pui pentru o perioadă destul de lungă de timp Sunt depuse aproximativ 500 de icre ce vor ecloza în două zile și vor înota liber după o zi și jumătate Adulții vor hrăni puii cu mâncare mărunțită îngrijire: Acvariul are nevoie de filtrare eficientă, o lungime de minimum 80 cm și câteva ascunzători din pietre Peștii nu vor săpa foarte mult și nu vor mânca plantele Peștii sunt teritoriali și se vor ține mai mult de o pereche doar în acvarii mari Sunt necesare schimbări parțiale frecvente de apă deoarece excrementele peștilor pot altera calitatea apei Hrănire: Acceptă aproape orice tip de hrană dar vor aprecia hrana vie precum Artemia, viermi mici, larve de Chironomidae Comentarii: Sunt de obicei pașnici însă devin teritoriali și agresivi în perioada de reproducere 586 Aequidens rivulatus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 249,8 litri > Dimensiune: 22,9-33 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 20-24 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mai viu colorați decât femelele iar la maturitate aceștia vor avea o proeminență nupțială pe frunte înmulțire: Masculul va curăța o piatră plată și va convinge femela să depună icrele pe aceasta, apoi el fecundează icrele Sunt părinți grijulii iar perechile se formează foarte devreme Peștii adulți vor forma perechi mai greu Pot depune până la 400 de icre iar rolul principal în îngrijirea puilor îl va avea femela, iar masculul va păzi teritoriul îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se ofere mai multe locuri în care peștii să se ascundă, aceste pot fi formate din pietre sau din crengi și rădăcini submerse însă trebuie avut în vedere că la maturitate acești pești vor fi mari și puternici deci obiectele decorațiunile trebuiesc să fie grele, fie bine fixate Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată iar schimbările parțiale de apă sunt obligatorii Hrănire: Vor accepta hrana uscată precum granulele și fulgii (când sunt mici) însă este bine să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae sau chiar peștișori mai mici Comentarii: Sunt pești mari și pot deveni agresivi așa că se vor ține doar împreună cu pești mari precum Loriicaridae mari sau alte Cichlidae de aceeași talie Pentru a putea ține acești pești împreună cu speciile compatibile, acvariul trebuie să fie mare pentru a nu deveni agresivi 587 Aequidens tetramerus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 20-25 cm > Apă: Dulce > pH: 4,9-7,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 1-13 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: înotătoarele dorsală și anală ale masculului adult sunt mai lungi decât ale femelei, sexarea indivizilor ce nu sunt încă adulți este dificilă înmulțire: Ușor de înmulțit, ridicați temperatura la 27 °C, apa nu trebuie să fie foarte dură și aproximativ neutră Peștii se pot reproduce de la șase luni însă este bine să așteptăm până la un an deoarece altfel adulții vor rămâne mici Acvariul are nevoie de pietre plate pe care adulții vor depune ponta Sunt părinți exemplari, se vor îngriji de icre și de pui pentru o perioadă destul de lungă de timp Sunt depuse aproximativ 500 de icre ce vor ecloza în două zile și vor înota liber după o zi și jumătate Adulții vor hrăni puii cu mâncare mărunțită îngrijire: Acvariul are nevoie de filtrare eficientă, o lungime de minimum 80 cm și câteva ascunzători din pietre Peștii nu vor săpa foarte mult și nu vor mânca plantele Peștii sunt teritoriali și se vor ține mai mult de o pereche doar în acvarii mari Sunt necesare schimbări parțiale frecvente de apă deoarece excrementele peștilor pot altera calitatea apei Hrănire: Poate fi hrănit în mod regulat cu fulgi sau granule pentru ciclide și ocazional pot fi hrăniți și cu hrană vie sau uscată precum Artemia sau larve de Chironomidae Comentarii: Sunt o specie în general pașnici dar pot deveni agresivi în perioada de reproducere Este recomandat să fie ținuți în perechi în acvariu se pot adăuga și crengi sau rădăcini submerse 588 Agamyxis pectinifrons Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 10,2-14 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 20-25,6 °C > Duritate: 0-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-17 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă eficientă de a diferenția sexele însă se pare că femelele sunt mai plinuțe la maturitate din cauza icrelor înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate încă îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine planat și cu substrat nisipos sau format din pietriș fin, de asemenea este nevoie de o iluminare slabă și de mai multe ascunzători în care peștele să se poată retrage Acestea pot fi confecționate din lemn și din pietre Hrănire: Poate fi hrănit cu granule sau cu hrană vie precum Artemia și larvele de Chironomus însă se recomandă să fie hrănit după ce se sting luminile acvariului deoarece este un pește preponderent nocturn Comentarii: Este un pește relativ pașnic însă dacă este ținut cu pești mai mici, pe aceștia îi va mânca, poate fi ținut împreună cu alte doradide, Corydoras și Loricariide 589 1 26 Akysis longifilis (Pyu Stream Catfish) Akysis longifilis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,3-5,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,7-7,2 > Temperatura: 18-23 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie > Durata de viață: 3-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște înmulțire: Nu s-a realizat încă în acvarii îngrijire: Acvariul trebuie să aibă mai multe ascunzători și un substrat nisipos deoarece acești pești se vor îngropa în nisip Nu vor fi foarte activi într-un acvariu puternic iluminat deoarece sunt o specie nocturnă, aspect important de reținut atunci când este hrănit Hrănire: Fiind nocturn este bine să fie hrănit după stingerea luminilor Poate fi hrănit cu larve de Chironomidae, Artemia, Daphnia și alte tipuri de hrană congelată sau vie Comentarii: Este o specie inofensivă ce își va petrece mult timp în nisip Poate fi ținută cu alte specii pașnice din Asia precum Rasbora, Danio, Puntius sau Cobitidae 590 Alburnoides taeniatus ■ Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 8-9 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,7 > Temperatura: 10-20 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-6 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai intens colorați decât femelele, culorile se vor intensifica în perioada de reproducere înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii sunt ușor de crescut îngrijire: Acvariul ideal pentru acești pești va avea pietre, plante și multe locuri în care să se ascundă Plantele trebuiesc să fie specii rezistente, cu frunza tare pentru că vor ciuguli din acestea, se vor planta acvariile pe margine și pe partea din spate, lăsând un loc liber pentru înot în partea din față a acvariului Hrănire: Deoarece sunt omnivori, vor mânca aproape orice tip de hrană, este bine să aibă o dietă echilibrată, bazată pe fulgi și granule din comerț și ocazional să fie hrăniți și cu Artemia, vie sau congelată și larve de Chironomidae Comentarii: Deși de obicei sunt o specie pașnică, se poate să atace și să mănânce peștii mai mici sau să ciupească înotătoarele peștilor mai lenți Pot fi ținuți în acvarii comunitare dar este ideal să fie ținuți în acvarii specifice 591 Alcolapia alcalicus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 10,2-11,7 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-10,0 > Temperatura: 25,6-37,8 °C > Duritate: 10-35 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mai colorați decât femelele înmulțire: Nu s-a realizat foarte des în acvarii din cauza rarității peștelui Masculul va săpa o mică groapă în substrat unde femela va depune icrele apoi va permite masculului să le fertilizeze O femelă poate migra și depune în gropile mai multor masculi după care va ridica icrele în gură și le va incuba circa două săptămâni Puii vor fi suficient de mari ca să se hrănească cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul poate fi amenajat destul de simplu cu substrat nisipos și câteva peșteri formate din pietre, plantele nu sunt necesare deoarece nu fac parte din habitatul lor natural Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană vie sau congelată precum Artemia sau larve de Chironomidae însă este bine să primească și parte vegetală, spanac sau Spirulină Comentarii: Din cauza cerințelor particulare de calitate a apei, se recomandă să fie ținută în acvarii specifice dar fiind de dimensiuni mici, pot fi ținute mai multe exemplare 592 Alcolapia grahami Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 10,2-12,2 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-10,0 > Temperatura: 27,8-37,8 °C > Duritate: 10-35 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mai viu colorați decât femelele înmulțire: Nu se cunosc foarte multe detalii despre înmulțirea lor datorită faptului că sunt destul de rari Masculul va săpa o mică groapă în substrat unde femela va depune icrele apoi va permite masculului să le fertilizeze O femelă poate migra și depune în gropile mai multor masculi după care va ridica icrele în gură și le va incuba circa două săptămâni Puii vor fi suficient de mari ca să se hrănească cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul poate fi amenajat destul de simplu cu substrat nisipos și câteva peșteri formate din pietre, plantele nu sunt necesare deoarece nu fac parte din habitatul lor natural Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană vie sau congelată precum Artemia sau larve de Chironomidae însă este bine să primească și parte vegetală, spanac sau Spirulină Comentarii: Din cauza cerințelor particulare de calitate a apei, se recomandă să fie ținută în acvarii specifice dar fiind de dimensiuni mici, pot fi ținute mai multe exemplare 593 Alestes bimaculatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 12-14 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-7,8 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 6-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai viu colorați decât femelele înmulțire: Se introduc într-un acvariu de reproducere bine plantat cu plante cu frunze fine, alternativă este plasarea în apropiere de fundul acvariului a unei plase suficient de mare ca icrele să poată trece dar suficient de mică încât adulții să nu poată ajunge la icre Se vor stimula cu hrană vie din belșug iar după depunere se reintroduc adulții în acvariul comunitar iar puii vor fi hrăniți doar după cca 24-48 ore cu nalupi de Artemia sau Microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate, când vor începe să se descompună vor oferi peștilor o importantă sursă secundară de hrană Filtrarea nu trebuie să fie foarte eficientă iar curentul trebuie să fie slab deoarece aceștia nu reușesc să înoate dacă curentul este prea puternic Hrănire: Acești pești vor accepta hrana uscată din comerț sub formă de granule sau fulgi, însă pentru a stimula reproducerea și pentru a induce un colorit mai accentuat se recomandă și suplimente de hrană vie precum Artemia salina, larve de Chironomidae, Daphnia s a Comentarii: Este o specie ce se va ține doar în grupuri de opt indivizi sau mai mult Se pot ține în acvarii comunitare împreună cu alte specii de Tetra similare sau alți pești pașnici nu foarte mari 594 Alestopetersius caudalis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,8 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai viu colorați decât femelele înmulțire: Se introduc într-un acvariu de reproducere bine plantat cu plante cu frunze fine, alternativă este plasarea în apropiere de fundul acvariului a unei plase suficient de mare ca icrele să poată trece dar suficient de mică încât adulții să nu poată ajunge la icre Se vor stimula cu hrană vie din belșug iar după depunere se reintroduc adulții în acvariul comunitar iar puii vor fi hrăniți doar după cca 24-48 ore cu nalupi de Artemia sau Microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate, când vor începe să se descompună vor oferi peștilor o importantă sursă secundară de hrană Filtrarea nu trebuie să fie foarte eficientă iar curentul trebuie să fie slab deoarece aceștia nu reușesc să înoate dacă curentul este prea puternic Hrănire: Acești pești vor accepta hrana uscată din comerț sub formă de granule sau fulgi, însă pentru a stimula reproducerea și pentru a induce un colorit mai accentuat se recomandă și suplimente de hrană vie precum Artemia salina, larve de Chironomidae, Daphnia s a Comentarii: Este o specie ce se va ține doar în grupuri de opt indivizi sau mai mult Se pot ține în acvarii comunitare împreună cu alte specii de Tetra similare sau alți pești pașnici nu foarte mari 595 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 6,4-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculii prezintă gonopodium și au înotătoarele ventrale mai alungite înmulțire: Sunt pești vivipari, adică dau naștere la pui vii, fără a depune icre Se pot înmulți atât în acvariul comunitar dacă acesta este bine plantat însă nu foarte mulți pui vor supraviețui Se pot introduce femelele într-un acvariu separat, într-o maternitate unde vor da naștere puilor apoi se va reintroduce în acvariul comunitar Pot da naștere la 20, până la 100 pui în funcție de vârstă și dimensiunile femelei Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia sau cu fulgi de calitate fărâmițați îngrijire: Se vor ține în acvarii bine plantate, cu substrat nisipos Se recomandă ca acvariul să aibă capac deoarece aceștia sunt excelenți săritori Se recomandă să se folosească și plante plutitoare pentru a diminua cantitatea de lumină ce ajunge în acvariu Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, putând fi hrăniți cu granule sau cu fulgi de calitate, însă este bine să fie hrăniți și cu hrană vie precum Daphnia sau Artemia, acestea fiind acceptate cu mare entuziasm Comentarii: Sunt pești timizi și acvariul trebuie să le ofere mai multe locuri retrase, printre plante Un acvariu plantat va face ca peștii să aibă un comportament mai natural și un colorit mai intens 596 1 33 Alfaro huberi (Huber's Knife Livebearer) Detalii: Alfaro huberi > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 4,5-5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari decât masculii putând ajunge la 7 cm iar masculii la 5 cm înmulțire: Aceștia nasc pui vii, se recomandă ca acvariul de reproducere să fie bine plantat iar aici se va introduce femela înainte să nască După naștere se separă femela de pui deoarece aceasta îi poate mânca Puii pot fi hrăniți cu fulgi fărâmițați sau cu nalupi de Artemia pentru o creștere mai rapidă îngrijire: Se vor ține în acvarii bine plantate, cu substrat nisipos Se recomandă ca acvariul să aibă capac deoarece aceștia sunt excelenți săritori Se recomandă să se folosească și plante plutitoare pentru a diminua cantitatea de lumină ce ajunge în acvariu Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, putând fi hrăniți cu granule sau cu fulgi de calitate, însă este bine să fie hrăniți și cu hrană vie precum Daphnia sau Artemia, acestea fiind acceptate cu mare entuziasm Comentarii: Sunt pești timizi și acvariul trebuie să le ofere mai multe locuri retrase, printre plante Un acvariu plantat va face ca peștii să aibă un comportament mai natural și un colorit mai intens 597 Detalii: Allodontichthys hubbsi > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Mexic > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți au coada tivită cu nuanțe de portocaliu și albastru fosforescent înmulțire: Sunt pești vivipari, adică nasc pui vii Vor fi înmulțiți folosind o maternitate sau un acvariu bine plantat în care se vor introduce femelele pentru a naște Acestea pot naște până la 40 pui ce sunt suficient de mari să mănânce nalupi de Artemia, fulgi fărâmițați să hrana pentru pui îngrijire: Sunt pești foarte rezistenți și pot fi ținuți în aproape orice acvariu, nu necesită un anumit aranjament al obiectelor de decor însă vor arăta superb într-un acvariu bine plantat Hrănire: Pot fi hrăniți cu fulgi și granule dar și cu larve de chironomidae, Artemia, sau Daphnia Comentarii: Nu sunt pești agresivi însă pot ciupi înotătoarele altor pești, pot fi ținuți împreună cu pești activi de aceeași talie sau cu Plecostomus ori Corydoras 598 Detalii: 1 35 Alticorpus peterdaviesi (Peter's Cichlid) Alticorpus peterdaviesi > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,6 > Temperatura: 25,6-27,8 °C > Duritate: 7-30 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și mai mari decât femelele înmulțire: Nu sunt ușor de înmulțit Se înmulțesc prin icre pe care le vor incuba în gură Nu se formează perechi ci sunt poligami Pot depune până la 100 icre iar perioada de incubație este de cca 3 săptămâni îngrijire: Acvariul trebuie să aibă suficiente ascunzători din pietre pentru ca peștii să se retragă, un substrat nisipos este recomandat acestor Cichlidae De obicei își petrec timpul în secțiunea de mijloc a apei însă pot înota în toate regiunile Hrănire: Sunt pești omnivori, pot fi hrăniți cu fulgi și hrană pe bază vegetală alternată cu hrana pe bază de carne și hrană vie Comentarii: Sunt pești agresivi atât cu alte specii cât și cu indivizi din propria specie, deci este nevoie de mare atenție atunci când alegem speciile cu care vor conviețui Sunt o specie foarte frumoasă și adaugă foarte multă culoare acvariului 599 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,6 > Temperatura: 25,6-27,8°C > Duritate: 15-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Alticorpus profundicola Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și mai mari decât femelele înmulțire: Nu sunt ușor de înmulțit Se înmulțesc prin icre pe care le vor incuba în gură Nu se formează perechi ci sunt poligami Pot depune până la 100 de icre iar perioada de incubație este de cca 3 săptămâni îngrijire: Acvariul trebuie să aibă suficiente ascunzători din pietre pentru ca peștii să se retragă, un substrat nisipos este recomandat acestor Cichlidae De obicei își petrec timpul în secțiunea de mijloc a apei însă pot înota în toate regiunile Hrănire: Sunt pești omnivori, pot fi hrăniți cu fulgi și hrană pe bază vegetală alternată cu hrana pe bază de carne și hrană vie Comentarii: Sunt pești agresivi atât cu alte specii cât și cu indivizi din propria specie, deci este nevoie de mare atenție atunci când alegem speciile cu care vor conviețui Sunt o specie foarte frumoasă și adaugă foarte multă culoare acvariului 600 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 7,6-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-9,0 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 10-15 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Altolamprologus calvus Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mai colorați decât femelele înmulțire: Se înmulțesc prin depunerea icrelor în substrat Este normal ca posesorul să nu vadă momentul depunerii deoarece acest lucru are loc în secret De obicei depun într-o ascunzătoare, peșteră sau ghiveci răsturnat, prea mic pentru ca masculul să poată intra Femela depune icrele în interior iar masculul eliberează lapții la intrare, apoi direcționează lapții spre icre Pot depune până la 200 de icre, iar femela poate depune la fiecare 25-35 zile Puii vor apărea după circa o săptămână și sunt destul de mari să înoate singuri Cresc foarte greu, pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie amenajat cu nisip sau pietriș fin, cu ascunzători formate din piatră și cu iluminare puternică Filtrarea și oxigenarea trebuie, de asemenea să fie eficiente Se recomandă schimbări parțiale dese de apă pentru a menține calitatea acesteia Hrănire: Pot fi hrăniți cu orice tip de hrană, inimă de vită, creveți, râme, peștișori Vor mânca și fulgi sau granule dar acestea nu sunt suficiente pentru a induce reproducerea Comentarii: Sunt pești răpitori, specializați în prinderea altor pești, în scoaterea lor dintre pietre sau din cochilii de melci Nu se recomandă asocierea lor cu pești mai mici 601 Detalii: Altolamprologus compressiceps > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-9,0 > Temperatura: 23,9-27,2 °C > Duritate: 12-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mai colorați decât femelele înmulțire: Se înmulțesc prin depunerea icrelor în substrat Este normal ca posesorul să nu vadă momentul depunerii deoarece acest lucru are loc în secret De obicei depun într-o ascunzătoare, peșteră sau ghiveci răsturnat, prea mic pentru ca masculul să poată intra Femela depune icrele în interior iar masculul eliberează lapții la intrare, apoi direcționează lapții spre icre Pot depune până ăla 200 de icre, iar femela poate depune la fiecare 25-35 zile Puii vor apărea după circa o săptămână și sunt destul de mari să înoate singuri Cresc foarte greu, pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie amenajat cu nisip sau pietriș fin, cu ascunzători formate din piatră și cu iluminare puternică Filtrarea și oxigenarea trebuie, de asemenea să fie eficiente Se recomandă schimbări parțiale dese de apă pentru a menține calitatea acesteia Hrănire: Pot fi hrăniți cu orice tip de hrană, inimă de vită, creveți, râme, peștișori Vor mânca și fulgi sau granule dar acestea nu sunt suficiente pentru a induce reproducerea Comentarii: Sunt pești răpitori, specializați în prinderea altor pești, în scoaterea lor dintre pietre sau din cochilii de melci Nu se recomandă asocierea lor cu pești mai mici 602 Amblyceps mangois Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 9-12,5 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 18-23 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a diferenția sexele acestei specii, înmulțire: Nu a fost realizată încă în acvariu îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat cu crengi și rădăcini în așa fel încât să se realizeze mai multe ascunzători în care peștii să se retragă Substratul trebuie să fie nisipos iar apa trebuie să fie foarte curată, oxigenată și bine filtrată Ascunzătorile pot fi realizate din pietre, crengi sau din tuburi de PVC Hrănire: Vor mânca larve de Chironomidae, larve de insecte, râme și viermi Uneori vor accepta și granule Comentarii: Pot fi ținuți în acvarii specifice, mai mulți dacă spațiul permite Se pot ține și împreună cu specii ale genului Danio 603 Amblydoras hancocki Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,6 > Temperatura: 22,8-27,8 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele iar partea ventrală a acestora este albă iar a masculilor este pătată înmulțire: Nu a fost încă înmulțit în acvariu 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat și cu substrat nisipos sau format din pietriș fin, de asemenea este nevoie de o iluminare slabă și de mai multe ascunzători în care peștele să se poată retrage Acestea pot fi confecționate din lemn și din pietre Hrănire: Poate fi hrănit cu granule sau cu hrană vie precum Artemia și larvele de Chironomus, însă se recomandă să fie hrănit după ce se sting luminile acvariului deoarece este un pește preponderent nocturn Comentarii: Este un pește relativ pașnic însă dacă este ținut cu pești mai mici, pe aceștia îi va mânca, poate fi ținut împreună cu alte doradide, Corydoras și Loricariide 604 Amblypharyngodon mola Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 15,2-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22,2-25,6 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai intens colorați decât femelele, culorile se vor intensifica în perioada de reproducere înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii sunt ușor de crescut îngrijire: Acvariul ideal pentru acești pești va avea pietre, plante și multe locuri în care să se ascundă Plantele trebuiesc să fie specii rezistente, cu frunza tare pentru că vor ciuguli din acestea, se vor planta acvariile pe margine și pe partea din spate, lăsând un loc liber pentru înot în partea din față a acvariului Hrănire: Deoarece sunt omnivori, vor mânca aproape orice tip de hrană, este bine să aibă o dietă echilibrată, bazată pe fulgi și granule din comerț și ocazional să fie hrăniți și cu Artemia, vie sau congelată și larve de Chironomidae Comentarii: Deși de obicei sunt o specie pașnică, se poate să atace și să mănânce peștii mai mici sau să ciupească înotătoarele peștilor mai lenți Pot fi ținuți în acvarii comunitare dar este ideal să fie ținuți în acvarii specifice 605 Ameiurus natalis Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 1324,9 litri > Dimensiune: 40-48 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 5-21,7 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 15-18 ani > Habitat: America de Nord > Familie: Dimorfism sexual: Sunt mai dificil de sexat însă femelele sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: Reproducerea are loc primăvara când femela depune între 2 și 3000 de icre îngrijire: Nu necesită un anumit aranjament în acvariu însă este bine să aibă ascunzători formate din crengi, rădăcini sau pietre, și tuburile de PVC sunt bune Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Hrănire: Nu sunt greu de hrănit, vor accepta aproape orice, granule, fulgi, larve de Chironomus, Artemia, râme, viermi, carne de scoică, peștișori etc Comentarii: Această specie are potențial de a deveni specie invazivă în Europa și se recomandă ca aceștia să nu fie eliberați în cursurile naturale de apă pentru a nu ajuta la extinderea populațiilor actuale 606 1 43 Amia calva (Bowfin) Amia calva Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 100-110 cm > Apă: Dulce > pH: 6,6-7,2 > Temperatura: 22,2-23,9 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 10-12 ani > Habitat: America de Nord > Familie: Dimorfism sexual: Masculii vor avea o pată la baza înotătoarei caudale, la maturitate femelelor le dispare această pată, de asemenea masculii vor avea înotătoarele ventrale de culoare verde înmulțire: Se reproduce în primăvară, când apa ajunge la o temperatură de 16 °C Masculul construiește un cuib în plantele de pe fundul apei Cuibul constă din resturile vegetale pe care masculul le rupe de pe plantele de fund Totodată masculul curăță locul unde plasează cuibul cu ajutorul aripioarelor ventrale După terminarea cuibului, femela se întinde pe fundul cuibului în timp ce masculul se rotește în jurul acesteia, după care se întinde lângă femelă Femela începe să depună icrele iar masculul le fecundează Intr-un cuib pot fii înjur de 2 000-5 000 de icre, acestea putând proveni de la mai multe femele O femelă poate avea înjur de 20 000-65 000 icre, deci foarte probabil că aceasta nu le depune pe toate o singură dată După icrare, masculul protejează cuibul După eclozare, alevinii încep să înoate în jurul cuibului în forma unei mingi, iar masculul le urmează protejându-i până ajung la dimensiunea de 100 mm îngrijire: în natură trăiește în ape mai reci, care conțin mai mult oxigen decât acvariile standard Din acest motiv în acvariu necesită o aerare bogată a apei, precum și acvarii cu suprafețe mari Apa trebuie să fie foarte curată și bine filtrată Hrănire: Poate fi hrănit cu pește, broaște, creveți, carne de scoică și râme Comentarii: Este un pește foarte lacom și va mânca orice îi încape în gură, din fericire nu are gura foarte mare și poate fi ținut cu specii mai mari de Characidae, Cyprinidae 607 Amphilophus alfari Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 13-15 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 20-34 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculul va fi colorat cu mai mult portocaliu spre galben și va avea pistrui albaștri pe corp și înotătoare înotătoarele dorsală și pectorale sunt roșii Femelele vor avea dungi verticale negre iar coloritul corpului va fi portocaliu aprins spre roșu De asemenea masculii sunt mai mari înmulțire: Se înmulțesc prin icre pe care le depun la adăpostul unor peșteri ca ascunzători stil grotă în această ascunzătoare femela poate depune până la 3000 de icre mari, acestea vor ecloza în 3-4 zile iar puii vor fi transportați în mici adâncituri create anterior După 5-6 zile puii vor putea înota însă părinții vor avea în continuare grijă de ei îngrijire: Acvariul trebuie să aibă zone largi pentru înot și zone în care peștii să se poată adăposti, posibile locuri de depunere Acestea pot fi realizate din piatră sau din bucăți ornamentale de lemn A se avea în vedere că peștii sunt puternici și pot mișca decorațiunile aducând stricăciuni acvariului Acvariul nu necesită plante deoarece aceștia vor săpa destul de mult și le vor dezrădăcina Plantele de suprafață sau cele fixate de decorațiuni sunt o opțiune Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu Artemia, larve de Chironomidae sau chiar râme Comentarii: Sunt pești foarte teritoriali și pot deveni agresivi Se recomandă să fie ținuți doar cu specii mari, la fel de agresive și robuste Vor mânca orice pește le va încăpea în gură, adică orice pește sub 10 cm 608 Amphilophus calobrensis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 20,3-25,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22,2-27,2 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mai colorați, mai ales în perioada reproducerii înmulțire: Se înmulțesc prin icre pe care le depun la adăpostul unor peșteri ca ascunzători stil grotă In această ascunzătoare femela poate depune până la 3000 de icre mari, acestea vor ecloza în 3-4 zile iar puii vor fi transportați în mici adâncituri create anterior După 5-6 zile puii vor putea înota însă părinții vor avea în continuare grijă de ei îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat în așa fel încât să asigure peștilor multe ascunzători și potențiale locuri de depunere a icrelor Se pot folosi pietre, bucăți de lemn și chiar ghivece de lut răsturnate Plantele pot fi folosite însă acestea vor fi dezrădăcinate de către pești Hrănire: Nu sunt pretențioși și vor accepta multe tipuri de mâncare precum granule, fulgi, Artemia, larve de Chironomidae, creveți tocați, legume opărite, mazăre, spirulină Comentarii: Sunt agresivi mai ales în perioada de reproducere, pot fi ținuți în acvarii specifice sau împreună cu alte cichlidae sud-americane dacă acvariul este suficient de mare 609 1 46 Amphilophus citrinellus (Midas Cichlid) Amphilophus citrinellus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 25-33 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,2 > Temperatura: 23-33 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-3 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculul va fi colorat cu mai mult portocaliu spre galben și va avea pistrui albaștri pe corp și înotătoare înotătoarele dorsală și pectorală sunt roșii Femelele vor avea dungi verticale negre iar coloritul corpului va fi portocaliu aprins spre roșu De asemenea masculii sunt mai mari înmulțire: Se înmulțesc prin icre pe care le depun la adăpostul unor peșteri ca ascunzători stil grotă în această ascunzătoare femela poate depune până la 3000 de icre mari, acestea vor ecloza în 3-4 zile iar puii vor fi transportați în mici adâncituri create anterior După 5-6 zile puii vor putea înota însă părinții vor avea în continuare grijă de ei îngrijire: Acvariul trebuie să aibă zone largi pentru înot și zone în care peștii să se poată adăposti, posibile locuri de depunere Acestea pot fi realizate din piatră sau din bucăți ornamentale de lemn A se avea în vedere că peștii sunt puternici și pot mișca decorațiunile aducând stricăciuni acvariului Acvariul nu necesită plante deoarece aceștia vor săpa destul de mult și le vor dezrădăcina Plantele de suprafață sau cele fixate de decorațiuni sunt o opțiune Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu Artemia, larve de Chironomidae sau chiar râme Comentarii: Sunt pești foarte teritoriali și pot deveni agresivi Se recomandă să fie ținuți doar cu specii mari, la fel de agresive și robuste Vor mânca orice pește le va încăpea în gură, adică orice pește sub 10 cm 610 Amphilophus labiatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 25,4-35,6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-7,8 > Temperatura: 28-33 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Nicaragua > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mai colorați, mai ales în perioada reproducerii, de asemenea aceștia prezintă fruntea proeminentă la maturitate înmulțire: Se înmulțesc prin icre pe care le depun la adăpostul unor peșteri ca ascunzători stil grotă In această ascunzătoare femela poate depune până la 3000 de icre mari, acestea vor ecloza în 3-4 zile iar puii vor fi transportați în mici adâncituri create anterior După 5-6 zile puii vor putea înota însă părinții vor avea în continuare grijă de ei îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat în așa fel încât să asigure peștilor multe ascunzători și potențiale locuri de depunere a icrelor Se pot folosi pietre, bucăți de lemn și chiar ghivece de lut răsturnate Plantele pot fi folosite însă acestea vor fi dezrădăcinate de către pești Hrănire: Nu sunt pretențioși și vor accepta multe tipuri de mâncare precum granule, fulgi, Artemia, larve de Chironomidae, creveți tocați, legume opărite, mazăre, spirulină Comentarii: Sunt agresivi mai ales în perioada de reproducere, pot fi ținuți în acvarii specifice sau împreună cu alte cichlidae sud-americane dacă acvariul este suficient de mare 611 Anaspidoglanis macrostoma Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 20-24 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-8,0 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 4-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mici și de obicei sunt mai închiși la culoare decât femelele înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea în acvariu însă în natură construiesc un cuib se spumă și manifestă grijă pentru icre și pui îngrijire: Necesită acvarii mari, cu substrat nisipos sau format din pietriș fin în care să poată săpa Plantele nu vor fi necesare deoarece acesta le va dezrădăcina Necesită ascunzători în care să se retragă în timpul zilei, acestea pot fi realizate din bucăți de lemn scufundat sau din pietre Hrănire: Nu sunt pretențioși și vor mânca aproape orice, pot fi hrăniți cu larve de Chironomidae, râme, granule și pelete, fulgi, Artemia Comentarii: Sunt pești relativ pașnici și pot fi ținuți cu Cichlidae, Cyprinidae, Characidae însă acestea trebuie să fie destul de mari încât să nu poată fi mâncate de Anaspidoglanis macrostoma pe timp de noapte, dacă peștii sunt mai mari de 7-8 cm nu mai sunt în pericol 612 Ancistrus cirrhosus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,5 > Temperatura: 21,1-26,1 °C > Duritate: 6-13 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 8-25 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Face parte din familia Loricariidae Este bine să fie ținut în perechi sau tot cu pești nocturni La hrănire au neapărat nevoie de hrană vegetală, dar acceptă și hrană vie sau sub formă de tablete Hrana vie, daphiile, se vor da congelate Apa trebuie să fie normală, iluminarea normală dar cu multe plante plutitoare la suprafață, temperatura optimă e de 23 °C Sunt pești de fund Biotopul natural este în estul și nord-estul zonei tropicale a Americii de Sud, în Guiana, Trinidad, cursul Amazonului și Rio Paraguai Au partea din față a corpului aplatizată, operculele sunt mobile și acoperite cu țepi Pe vârful botului au ramificații (coarne) care se pot bifurca, dorsala este înaltă, prima radie este întărită, pe aripioarele pectorale are țepi foarte puternici Aripioara adipoasă are și ea un spin foarte puternic Coada are radii întărite în partea de sus și de jos Intre radii coada este oblică Atinge 14 cm lungime Coloritul este oliv maro-închis, până la negru, pe abdomen este gri-verzui până la maroniu-verde Pe aripioare are rânduri de pete închise la culoare iar la începutul dorsalei are o pată neagră mare 613 Detalii: Ancistrus claro > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 6,6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,2-7,6 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii vor avea mai multe mustăți decât femelele și vor fi mai colorați decât femelele 5 înmulțire: Reproducerea acestui pește se poate face și de către acvariștii mai puțin experimentați Pentru reproducere se poate folosi un acvariu de cca 60 litri, fără substrat și amenajat cu multe ascunzișuri: rădăcini, ghivece cu mai multe găuri de acces, diverse decoruri găurite etc In bazinele de reproducție nu trebuie să lipsească tuburile de plastic, de culoare închisă, obturate la unul din capete sau așezate astfel încât unul din capete să fie „blocat”, unde peștii au obiceiul de a depune înainte de reproducere femelele ar trebui ținute separat și hrănite din belșug mai ales cu hrană vegetală Acest lucru nu este, se pare, absolut necesar Masculii se vor pune în bazinul de reproducție cu 2-5 zile înainte de introducerea femelelor Pentru a forța reproducerea se folosește schimbarea unei treimi din apă cu apă proaspătă stătută în timpul depunerii masculii capătă un colorit deosebit, în timp ce coloritul femelelor rămâne neschimbat Temperatura apei trebuie să fie de 23, max 24 grade C La o temperatură mai mare icrele eclozează mai repede și pierderile vor fi foarte mari După introducerea femelelor în bazin, în mod normal încep jocurile nupțiale Abdomenul femelei se mărește literalmente văzând cu ochii Icrele vor fi depuse în goluri, de obicei acolo unde te aștepți mai puțin Masculul acoperă un ciorchine destul de mare de icre, păzind și ventilând ponta Icrele sunt mari, de aprox 3mm diametru de culoare portocaliu deschis După depunere este de preferat ca femela să fie scoasă din acvariu pentru ca masculul să-și vadă liniștit de îngrijirea icrelor Icrele eclozează după cca 6 zile în funcție de temperatură După alte 6-7 zile puii părăsesc adăposturile Puii sunt destul de mari și când se împrăștie prin acvariu se lipesc de geamuri, de pietre, și de frunzele plantelor Puii se pot hrănii ușor cu tubii tocat și foarte bine spălat, făină de ovăz, frunze de salată opărită Deoarece sunt destul de imobili nu este indicată hrănirea cu nauplii de 614 Artemia Eu am folosit-o totuși după ce am congelat-o câteva ore (alții preferă să o opărească) Creșterea puilor este neuniformă și de aceea este recomandat ca puii să fie triați în bazine separate In bazinul de reproducere filtrarea și aerarea trebuie să funcționeze permanent îngrijire: Poate fi ținut în acvarii plantate, cu multe ascunzători și cu substrat nisipos Acvariu poate fi decorat cu crengi sau rădăcini și pietre mari, rotunjite și tocite de apă Apa trebuie să fie foarte bine oxigenată și este bine să existe un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană pe bază de plante și alge din comerț sau Spirulină și cu felii de castravete sau spanac, salată și dovlecel De asemenea va accepta și larve de Chironomidae, Daphnia și Artemia Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținut cu multe alte specii pașnice precum Characidae, Loriicaridae și Cichlidae americane Poate deveni teritorial cu indivizii din propria specie 615 Ancistrus dolichopterus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 8,9-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22,8-27,8 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Se va ține pe cât posibil în perechi, în primul rând au nevoie de hrană vegetală și apoi de hrană vie Acceptă hrana vegetală sub formă de tablete speciale pentru „mâncătorii de verzituri” Acceptă o apă normală, o lumină normală cu zone umbroase, asigurate de plante plutitoare gen Ceratopteris Temperatura optimă este de 23 °C Este un pește preponderent de fund, făcând parte din familia Loricariidae Este frecvent în Amazon și Guiane, ajungând la maximum 13 cm Culoarea de fond este gri-maro până la verzui-maro (la tineret) în timp ce la maturi culoarea de bază poate fi un negru-albăstrui Pe corp are pete închise la culoare, aripioarele sunt albăstrui spre negru Pe dorsală și coadă au pete mici de un alb murdar, cu marginea aripioarelor mai deschisă Tineretul are corpul și aripioarele albastre cu pete albe Dimorfismul sexual este evident prin faptul că la mascul, coarnele sunt puternic dezvoltate și bifurcate, în timp ce la femelă acestea sunt subțiri și nebifurcate Puii vor fi crescuți circa 2 săptămâni numai cu hrană vegetală și abia după acest termen se va administra și hrană animală ca nauplii de Artemia salina, omorâți, sau dacă nu, sub geamul de fund al acvariului cu pui se va monta un bec mic (de lanternă) pentru că nauplii de Artemia să se adune pe fund și să fie ușor găsiți de pui Depun icre în peșteri închise (grote) S-au obținut bune rezultate în vase de ceramică brută, nesmălțuită, pentru că icrele aderă mai bine la această suprafață Icrele sunt bine păzite de mascul timp de 5-6 zile Puii de Ancistrus au sacul vite lin foarte mare Dacă temperatura apei este prea mare, atunci ecloziunea va fi mai rapidă și vom avea pierderi mari La fel se vor petrece lucrurile și în cazul unei ape lipsite de oxigen Când sacul vitelin s-a resorbit complet, puii încep să se hrănească intens, masculul își conduce puii precum Ciclidele In momentul depunerii masculul capătă un colorit alb intens, având niște pete deschise la culoare pe cap Capul este colorat în roșu, ca un fes, în timp ce coloritul femelei rămâne neschimbat 616 Ancistrus hoplogenys Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 8-10 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 2-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii vor avea mai multe mustăți decât femelele și vor fi mai colorați decât femelele 5 înmulțire: Ancistrus este un pește relativ ușor de reprodus în mod normal acest pește va depune în acvarii comune în diferite ascunzători Pentru a favoriza depunerea este necesară o temperatură mai mare, iar apă trebuie să fie moale și ușor acidă Masculul va proteja icrele timp de 5 zile până când acestea vor ecloza Puii vor părăsi imediat cuibul și își vor căuta locuri în acvariu de care să se prindă Aceștia vor sta fixați de acest obiect până când sacul vitelin se va resorbi Din acest moment puii vor începe să se hrănească intens îngrijire: Poate fi ținut în acvarii plantate, cu multe ascunzători și cu substrat nisipos Acvariu poate fi decorat cu crengi sau rădăcini și pietre mari, rotunjite și tocite de apă Apa trebuie să fie foarte bine oxigenată și este bine să existe un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană pe bază de plante și alge din comerț sau Spirulină și cu felii de castravete sau spanac, salată și dovlecel De asemenea va accepta și larve de Chironomidae, Daphnia și Artemia Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținut cu multe alte specii pașnice precum Characidae, Loriicaridae și Cichlidae americane Poate deveni teritorial cu indivizii din propria specie 617 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,5 > Temperatura: 21,1-26,1 °C > Duritate: 6-13 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 8-25 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Cea mai mare diferență între cele două sexe o constituie coarnele care la masculi sunt mari și bifurcate la capăt, în timp ce la femele acestea lipsesc sau sunt foarte mici Aceste coarne apar abia după 7-8 luni, dar acest timp poate să scadă sau să crească în funcție de condițiile în care sunt crescuți In timpul depunerii masculul își schimbă coloritul, având câteva pete deschise la culoare în zona capului înmulțire: Ancistrus este un pește relativ ușor de reprodus în mod normal acest pește va depune în acvarii comune în diferite ascunzători Pentru a favoriza depunerea este necesară o temperatură mai mare, iar apă trebuie să fie moale și ușor acidă Masculul va proteja icrele timp de 5 zile până când acestea vor ecloza Puii vor părăsi imediat cuibul și își vor căuta locuri în acvariu de care să se prindă Aceștia vor sta fixați de acest obiect până când sacul vitelin se va resorbi Din acest moment puii vor începe să se hrănească intens îngrijire: Ancistrus are nevoie de acvarii mari, foarte bine filtrate, iar lungimea minimă a unui acvariu trebuie să fie de 60 cm Acest pește se adaptează foarte ușor la diferite tipuri de apă, dar trebuie evitată introducerea lor în acvarii cu apă alcalină Ancistrus este un pește foarte activ seara și pe timpul nopții, dar dacă introduceți în acvariu plante emerse care să umbrească acvariul, atunci acesta va fi activ și pe timpul zilei Acest pește ajunge la maturitate la o lungime totală de 13 cm Hrănire: Hrana principală pentru acest pește o constituie algele și hrană rămasă de la ceilalți pești Pentru a suplimenta această hrană puteți apela și la salată, spanac sau mazăre, iar dacă în acvariu introduceți mai multe exemplare de ancistrus atunci este aproape necesar să apelați și la aceste suplimente vegetale Comentarii: Ancistrus este un pește pașnic și poate fi introdus în acvarii cu diferite specii de pești, fiind foarte folositor deoarece se hrănește cu alge 618 Detalii: Ancistrus triradiatus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,6-7,6 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Loricariidae Dimorfism sexual: Masculii vor avea mai multe mustăți decât femelele și vor fi mai colorați decât femelele 5 înmulțire: Reproducerea acestui pește se poate face și de către acvariștii mai puțin experimentați Pentru reproducere se poate folosi un acvariu de cca 601, fără substrat și amenajat cu multe ascunzișuri: rădăcini, ghivece cu mai multe găuri de acces, diverse decoruri găurite etc In bazinele de reproducție nu trebuie să lipsească tuburile de plastic, de culoare închisă, obturate la unul din capete sau așezate astfel încât unul din capete să fie „blocat”, unde peștii au obiceiul de a depune înainte de reproducere femelele ar trebui ținute separat și hrănite din belșug mai ales cu hrană vegetală Acest lucru nu este, se pare, absolut necesar Masculii se vor pune în bazinul de reproducție cu 2-5 zile înainte de introducerea femelelor Pentru a forța reproducerea se folosește schimbarea unei treimi din apă cu apă proaspătă stătută în timpul depunerii masculii capătă un colorit deosebit, în timp ce coloritul femelelor rămâne neschimbat Temperatura apei trebuie să fie de 23, max 24 grade C La o temperatură mai mare icrele eclozează mai repede și pierderile vor fi foarte mari După introducerea femelelor în bazin, în mod normal încep jocurile nupțiale Abdomenul femelei se mărește literalmente văzând cu ochii Icrele vor fi depuse în goluri, de obicei acolo unde te aștepți mai puțin Masculul acoperă un ciorchine destul de mare de icre, păzind și ventilând ponta Icrele sunt mari, de aprox 3mm diametru de culoare portocaliu deschis După depunere este de preferat ca femela să fie scoasă din acvariu pentru că masculul să-și vadă liniștit de îngrijirea icrelor Icrele eclozează după cca 6 zile în funcție de temperatură După alte 6-7 zile puii părăsesc adăposturile Puii sunt destul de mari și când se împrăștie prin acvariu se lipesc de geamuri, de pietre, și de frunzele plantelor Puii se pot hrănii ușor cu tubii tocat și foarte bine spălat, făină de ovăz, frunze de salată opărită Deoarece sunt destul de imobili nu este indicată hrănirea cu nauplii de Artemia Eu am folosit-o totuși după ce am congelat-o câteva ore (alții preferă să o 619 opărească) Creșterea puilor este neuniformă și de aceea este recomandat ca puii să fie triați în bazine separate In bazinul de reproducere filtrarea și aerarea trebuie să funcționeze permanent îngrijire: Poate fi ținut în acvarii plantate, cu multe ascunzători și cu substrat nisipos Acvariu poate fi decorat cu crengi sau rădăcini și pietre mari, rotunjite și tocite de apă Apa trebuie să fie foarte bine oxigenată și este bine să existe un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană pe bază de plante și alge din comerț sau Spirulină și cu felii de castravete sau spanac, salată și dovlecel De asemenea va accepta și larve de Chironomidae, Daphnia și Artemia Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținut cu multe alte specii pașnice precum Characidae, Loriicaridae și Cichlidae americane Poate deveni teritorial cu indivizii din propria specie 620 Anomalochromis thomasi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5-7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22,8-27,2 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, granule, fulgi, hrană vie > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Nu este evident însă uneori masculul este mai închis la culoare decât femela înmulțire: înmulțirea are loc în perechi Acest pește depune icre la un pH de 7,0-7,5 pe pietre mari, plate Ambii părinți păzesc ponta și puii însă este probabil să îi mănânce dacă acvariul este prea mic sau supraaglomerat Hrănire: Pește carnivor, se hrănește cu Tubifex, Artemia salina sau fulgi îngrijire: Necesită un acvariu de peste 100 litri, bine plantat și pietre mari și plate ca substrat pentru pontă Se pot adăuga pentru decor rădăcini sau crengi submerse Trebuie să existe spații libere pentru înot iar apa trebuie să fie bine filtrată și să îndeplinească întocmai cerințele speciei Comentarii: Poate împărți acvariul cu alte specii pașnice cu care să fie compatibile în ceea ce privește calitatea apei Datorită faptului că nu dezrădăcinează și nu mănâncă plantele, acvariul lor poate fi amenajat astfel încât să imite habitatul lor natural 621 Anostomus anostomus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 14-16 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă femelele sunt mai plinuțe decât masculii, înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu a acestei specii îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, cu substrat nisipos și amenajat în așa fel încât să existe multe ascunzători formate din lemn scufundat sau pietre Acvariul trebuie să aibă mult spațiu pentru înot Hrănire: Este o specie omnivoră însă va mânca mai mult hrană de origine vegetală, poate fi hrănit cu granule pe bază de plante sau alge din comerț Va mânca plantele din acvariu Comentarii: Este o specie semiagresivă și care nu se va ține cu pești mai mici decât ea Se poate ține împreună cu C severum sau Silver Dollars 622 Anostomus ternetzi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 8-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă femelele sunt mai plinuțe decât masculii, înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu a acestei specii îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, cu substrat nisipos și amenajat în așa fel încât să existe multe ascunzători formate din lemn scufundat sau pietre Acvariul trebuie să aibă mult spațiu pentru înot Hrănire: Este o specie omnivoră însă va mânca mai mult hrană de origine vegetală, poate fi hrănit cu granule pe bază de plante sau alge din comerț Va mânca plantele din acvariu Comentarii: Este o specie semiagresivă și care nu se va ține cu pești mai mici decât ea Se poate ține împreună cu C severum sau Silver Dollars 623 Aphanius danfordii Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 10-30 °C > Duritate: 10-30 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Dimorfismul este foarte pronunțat și este ușor de sexat Masculii au între 9 și 13 dungi verticale negre pe corp și aproximativ trei dungi pe coadă Inotătoarea anală este galbenă și are două-trei dungi și marginea negre In perioada reproducerii inotătoarea dorsală devine neagră cu câteva pete mai deschise la culoare la bază Femelele sunt mai mari și sunt mai puțin colorate decât masculii înmulțire: Nu sunt greu de înmulțit în captivitate dacă acvariul îndeplinește câteva cerințe de bază (vezi îngrijire) Femela va depune mai mult sau mai puțin continuu între lunile Aprilie și Septembrie Icrele sunt eliberate individual sau în mici grupuri și se atașează de plante sau alge printr-un mic filament Icrele trebuiesc separate de adulți, fie individual, prin tăierea cu delicatețe a frunzei sau a bucățelei de plantă, moss, etc de care este atașată icra sau prin scoaterea întregului mediu de depunere și înlocuirea sa la fiecare 5-6 zile Icrele trebuiesc puse într-un acvariu care va avea apă de aceeași calitate și temperatura ca și cea din bazinul de reproducere, perioada de incubare este scurtă iar în 7-14 zile puii vor fi suficient de mari să mănânce nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu multe ascunzători printre plante pentru a permite ascunderea indivizilor mai puțin dominanți Acvariul nu trebuie să aibă neapărat substrat însă este indicat să existe tufe de Java moss pentru a feri eventualele icre de adulți Filtrarea nu trebuie să fie foarte eficientă, un simplu burete este suficient Hrănire: Pot fi hrăniți cu Artemia, Daphnia sau larve de Chironomidae, vii sau congelate și cu supliment Spirulină Comentarii: Este un pește ce devine agresiv în perioada de reproducere și nu se recomandă păstrarea sa în acvarii comunitare 624 Aphanotorulus unicolor Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 12,7-14 cm > Apă: Dulce > pH: 5,6-7,0 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 2-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: în perioada de reproducere masculul va avea structurile osoase de pe pielii mai lungi decât femela înmulțire: Masculul sapă o groapă la intrarea într-o peșteră Femela intră în peșteră și depune 20-25 de icre mari După depunerea icrelor, masculul le îngrijește Icrele vor ecloza după cinci-șase zile însă puii vor rămâne acolo până la vârsta de 20-25 de zile Puii pot fi hrăniți cu aceeași hrană ca și adulții, însă aceasta trebuie mărunțită îngrijire: Acvariul trebuie să aibă un substrat nisipos sau cu pietriș fără margini tăioase sau ascuțite Iluminarea nu trebuie să fie puternică, ci mai slabă, peștele va sta foarte mult timp ascuns în peșteri sau ascunzători confecționate din pietre sau rădăcini și crengi submerse Acvariul trebuie să aibă o filtrare și o oxigenare eficientă deoarece acest pește va face multă mizerie, se recomandă schimburile parțiale de apă Hrănire: Este un pește vegetarian ce poate fi hrănit cu castravete, spanac, salată sau Spirulină și hrană uscată pe bază de alge sau plante Comentarii: Este un pește pașnic ce poate fi ținut în multe acvarii comunitare dacă acestea sunt bine oxigenate Poate fi ținut împreună cu multe Cichlidae, Cyprinidae, Characidae și alte Loriicaridae 625 Aphyocharax alburnus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6-8 > Temperatura: 18,3-27,8 °C > Duritate: 6-12 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai evident iar masculii au coloritul mai puternic pe înotătoarea anală decât femelele înmulțire: Este necesar un acvariu de reproducere cu multe plante cu frunze fine sau cu moss, filtrarea se va face cu un simplu burete Se vor stimula cu hrană vie din belșug mai mulți indivizi Când femelele par pline de icre iar masculii sunt foarte colorați aceștia se vor introduce în acvariul de reproducere, unde hrănirea va continua Curând acestea vor depune icre, iar după depunere adulții trebuiesc înlăturați Puii vor apărea după circa 24 ore, după ce își consumă rezerva de hrană din sacul vitelin aceștia pot fi hrăniți cu infuzori, apoi cu microviermi iar după ce cresc pot fi hrăniți și cu nalupi de Artemia Această specie este foarte prolifică și la o singură depunere, pot supraviețui câteva sute de pui îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, cu zone dense și zone libere unde să poată înota Se poate amenaja cu crengi și rădăcini submerse iar plantele plutitoare vor oferi peștilor zone umbrite unde se vor simți în siguranță Acvariul trebuie să fie acoperit deoarece acești pești pot sări Hrănire: Nu este pretențios și acceptă granulele și fulgii de calitate însă în vederea reproducerii aceștia trebuiesc hrăniți cu hrană vie Comentarii: Sunt pești pașnici, de cârd și este bine să fie ținuți în grupuri cât mai mari, pe măsura spațiului Pot fi ținuți împreună cu alți pești pașnici de aceeași talie 626 Aphyocharax anisitsi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6-8 > Temperatura: 18,3-27,8 °C > Duritate: 6-12 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Redusă > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viată: 5-8 ani 5 > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Dificil de realizat, de obicei femelele sunt mai grase datorită icrelor Masculii au un mic cârlig la înotătoarea anală înmulțire: Vor depune adesea spontan, de obicei pe frunzele late ale plantelor sau pe geam Icrele nu sunt lipicioase și se vor împrăștia pe substrat și frunze, adulții nu au instinct parental și pot mânca icrele sau puii Femelele pot depune până la 500 de icre și se recomandă ca după depunere să se separe adulții de pui Dacă nu se vor separa adulții de pui, un acvariu bine plantat, atât cu plante cu frunze late cât și cu plante cu frunze fine va oferi puilor mai multe șanse de supraviețuire îngrijire: Necesită acvarii bine plantate, de minim 60 litri, cu suficient spațiu pentru a înota, cu zone plantate pentru siguranță Au nevoie de apă curată, bine filtrată, este adaptabil la duritatea apei Se pot adăuga și plante plutitoare pentru a oferi peștilor mai multă siguranță Hrănire: Acceptă majoritatea tipurilor de hrană atât uscate cât și vii sau congelate, ocazional se pot hrăni cu Artemia sau Tubifex Comentarii: Pești pașnici, ar putea ciupi aripioarele altor pești mai mari, a se ține în grupuri de peste șase indivizi, împreună cu alți pești activi Dacă grupul este mai mare, peștii vor fi mai curajoși și își vor petrece mai mult timp în câmp deschis 627 Aphyocharax paraguayensis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 2,5-3 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 22-27 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai evident iar masculii au coloritul mai puternic pe inotătoarea anală decât femelele înmulțire: Este necesar un acvariu de reproducere cu multe plante cu frunze fine sau cu moss, filtrarea se va face cu un simplu burete Se vor stimula cu hrană vie din belșug mai mulți indivizi Când femelele par pline de icre iar masculii sunt foarte colorați aceștia se vor introduce în acvariul de reproducere, unde hrănirea va continua Curând acestea vor depune icre, iar după depunere adulții trebuiesc înlăturați Puii vor apărea după circa 24 ore, după ce își consumă rezerva de hrană din sacul vitelin aceștia pot fi hrăniți cu infuzori, apoi cu microviermi iar după ce cresc pot fi hrăniți și cu nalupi de Artemia Această specie este foarte prolifică și la o singură depunere, pot supraviețui câteva sute de pui îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, cu zone dense și zone libere unde să poată înota Se poate amenaja cu crengi și rădăcini submerse iar plantele plutitoare vor oferi peștilor zone umbrite unde se vor simți în siguranță Acvariul trebuie să fie acoperit deoarece acești pești pot sări Hrănire: Nu este pretențios și acceptă granulele și fulgii de calitate însă în vederea reproducerii aceștia trebuiesc hrăniți cu hrană vie Comentarii: Sunt pești pașnici, de cârd și este bine să fie ținuți în grupuri cât mai mari, pe măsura spațiului Pot fi ținuți împreună cu alți pești pașnici de aceeași talie 628 1 63 Aphyocharax rathbuni (Rathbun's Bloodfm) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 2-3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 15-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-6 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Characidae Aphyocharax rathbuni Dimorfism sexual: Masculii prezintă marginile înotătoarelor dorsală, anală, pectorale și libii caudali albe înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Characinelor Se va separa o pereche sănătoasă într-un acvariu cu plante de suprafață și luminozitate slabă Este mai ușor de menținut curat în timpul creșterii puilor dacă acvariul nu va avea substrat Depunerea poate fi indusă de scăderea pH-ului la 5,5 și scăderea durității la 4 dGH, acest lucru este ușor de realizat cu filtrare prin turbă Masculii vor începe un comportament nupțial ce se va finaliza cu eliberarea de către femelă a 500 de icre După depunere, adulții trebuiesc înlăturați iar puii vor fi hrăniți cu nalupi de Artemia După câteva zile aceștia sunt suficient de mari cât să mănânce fulgi zdrobiți Trebuiesc hrăniți la fiecare câteva ore, fapt pentru care sunt necesare schimbări frecvente de apă îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu substrat nisipos Poate fi decorat cu crengi, pietre sau rădăcini ce vor oferi peștilor și locuri mai ascunse în care să se retragă Nu necesită o anumită intensitate a luminii însă nu trebuie să fie foarte puternică Se recomandă să fie în acvariu un curent moderat de apă Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta granulele și fulgii de calitate și este bine ca în mod regulat să li se ofere și hrană vie precum Daphnia, Artemia și larve de Chironomidae Comentarii: Sunt pești pașnici, de cârd și se recomandă să fie ținuți în grupuri de minimum șase indivizi A se evita asocierea cu specii lente și cu înotătoare lungi deoarece aceștia pot fi ciupiți Pot fi asociați cu alte Characidae de aceeași talie 629 Aphyolebias peruensis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 6-10 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 27-30 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele și au înotătoare dorsală, anală și caudală înmulțire: Se alege o pereche adultă și sănătoasă și se separă într-un acvariu de reproducere Acvariul poate fi gol, având doar Java moss pe fund, ca mediu de depunere Perechea se va stimula cu hrană vie în prealabil Se lasă în acvariul de reproducere cca o săptămână după care se reintroduce în acvariul obișnuit, deoarece depunerea icrelor este un proces epuizant și riscă să moară Imediat ce depun icrele se vor separa cu grijă și se pun în apă sau pe Java moss umedă pentru a ecloza Inițial puii sunt mici și trebuiesc hrăniți cu infuzorii și după câteva zile cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare și să fie bine plantat, cu zone umbrite, se pot folosi plante plutitoare sau crengi și rădăcini submerse Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană vie sau congelată precum Daphnia sau larve de Chironomidae, acceptă și granule sau fulgi de calitate Dieta trebuie să fie cât mai variată pentru a se menține peștele sănătos Comentarii: Nu este un pește agresiv însă poate deveni în perioada de reproducere Este teritorial și se recomandă să fie ținut doar în acvarii specifice 630 1 65 Aphyosemion australe (Lyretail Panchax Killifish) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-6,5 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Nothobranchiidae Aphyosemion australe Dimorfism sexual: Masculul este mai mare decât femela înmulțire: Acești pești se număra printre cei mai ușor de reproduși killie, majoritatea crescătorilor începând reproducerea acestei familii cu această specie înainte de reproducere trebuie să îi hrăniți în special cu hrană vie Acvariul de reproducere trebuie să fie dotat cu mopuri de depunere și cu plante care pot deveni suport pentru icre Depunerea icrelor este lentă și durează 10-12 zile până când toate sunt depuse, doar o mică parte fiind și fertilizate la timp (în mod normal 10-20 la o depunere) După ce sunt depuse toate icrele îndepărtați perechea reproducătoare sau mutați icrele într-un alt acvariu Puii trebuie să hrăniți cu Artemia proaspătă îngrijire: Trei peștișori din această specie - un mascul și două femele - se pot ține fără probleme într-un bazin de 5 litri cu sau fără filtru interior; acvariul este foarte indicat să fie bine plantat cu Anubias sp , Cryptocoryne sp , Mycrosorum pteropus etc în condițiile absenței unui filtru este obligatorie schimbarea apei 10-15% la fiecare 2 zile Hrănire: Australe nu este prea pretențios la mâncare și consumă chiar și fulgi când este înfometat dar coloritul lui splendid și dezvoltarea sa normală se obțin doar printr-o alimentație predominant constituită din hrană vie (Tubifex, Chironomus, Artemia, Daphnia, s a ) Ceea ce este sigur e faptul că fără hrană vie nu prea veți reuși să obțineți o nouă generație iar dacă veți reuși s-o obțineți peștișorii vor fi rahitici și vor avea un colorit care vă va displace în mod sigur Comentarii: Aphyosemion australe sunt pești pașnici și este de dorit să fie crescuți împreună cu pești de talie asemănătoare și cu un temperament asemănător în cazul în care sunt crescuți împreună cu pești de talie mare sau agresivi, aceștia se vor retrage într-un anumit colț al acvariului unde se vor putea ascunde 631 Aphyosemion cinnamomeum Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,2 > Temperatura: 22-24 °C > Duritate: 6-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai intens colorați și mai mari decât femelele, înmulțire: Depune icre lipicioase ce se vor lipi de plante Peștii vor depune relativ ușor dacă sunt respectați parametrii apei și dacă sunt hrăniți cu hrană vie, variată Puii trebuiesc hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Sunt sensibili la calitatea apei, deci se recomandă efectuarea de schimbări parțiale dese de apă Acvariul trebuie să fie plantat, cu ascunzători și nu trebuie să fie foarte mare Hrănire: Vor accepta aproape orice tip de hrană, dar se recomandă dacă este posibil hrănirea și cu hrană vie iar dieta trebuie să fie cât mai variată Comentarii: Nu este un pește agresiv, dar este lacom și trebuie avut în vedere că este ușor de a suprahrănihrăni și pot apărea complicații 632 Aphyosemion gabunense Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 2,5-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 22,2-25 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai viu colorați decât femelele care au o culoare mai pală, brună înmulțire: Acvariul de reproducere trebuie să fie puternic iluminat, să aibă plante de suprafață și multe plante cu frunze fine sau moss care să acționeze ca mediu de depunere Filtrarea se poate realiza cu un simplu burete Peștii trebuiesc hrăniți în prealabil cu hrană vie din belșug In acest acvariu se poate introduce o pereche sau un mascul și două femele Peștii vor depune continuu circa două săptămâni In acest timp, icrele se scot cu grijă din acest acvariu și se introduc în alt acvariu cu apa de circa 5 cm și cu câteva picături de Albastru de Metilen Dacă se observă icre atacate de fungi, acestea se scot imediat cu o pipetă Icrele vor ecloza după 8-11 zile și pot fi hrăniți inițial cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia Aceștia cresc foarte diferit și vor trebui selecționați tot timpul îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare, de preferat turbă, multe ascunzători formate din crengi și ramuri submerse, pietre Plantele de suprafață sunt binevenite deoarece vor umbri unele zone din acvariu Acvariul trebuie să fie acoperit deoarece acești pești pot sări Dacă este posibil, se recomandă filtrarea prin turbă Hrănire: Vor accepta aproape orice tip de hrană, dar se recomandă dacă este posibil hrănirea și cu hrană vie precum Daphnia, Artemia și larve de Chironomidae iar dieta trebuie să fie cât mai variată Comentarii: Nu este un pește agresiv, dar este lacom și trebuie avut în vedere că este ușor de a suprahrănihrăni și pot apărea complicații Sunt o specie relativ pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii de aceeași talie Pot fi ținuți împreună cu Characidae, Cyprinidae, Corydoras sauLoriicaridae 633 Aphyosemion georgiae Detalii: > Dificultate: Dificil > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-3,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 18-22 °C > Duritate: 4-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai mare și mai colorat decât femela înmulțire: Se alege o pereche adultă și sănătoasă și se separă într-un acvariu de reproducere Acvariul poate fi gol, având doar Java moss pe fund, ca mediu de depunere Perechea se va stimula cu hrană vie în prealabil Se lasă în acvariul de reproducere cca o săptămână după care se reintroduce în acvariul obișnuit, deoarece depunerea icrelor este un proces epuizant și riscă să moară Imediat ce depun icrele se vor separa cu grijă și se pun în apă sau pe Java moss umedă pentru a ecloza Inițial puii sunt mici și trebuiesc hrăniți cu infuzori și după câteva zile cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare și să fie bine plantat, cu zone umbrite, se pot folosi plante plutitoare sau crengi și rădăcini submerse Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană vie sau congelată precum Daphnia sau larve de Chironomidae, acceptă și granule sau fulgi de calitate Dieta trebuie să fie cât mai variată pentru a se menține peștele sănătos Comentarii: Nu este un pește agresiv însă poate deveni în perioada de reproducere Este teritorial și se recomandă să fie ținut doar în acvarii specifice 634 Aphyosemion ogoense Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-6,5 > Temperatura: 18-22 °C > Duritate: 0-8 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele 5 înmulțire: Se alge o pereche adultă și sănătoasă și se separă într-un acvariu de reproducere Acvariul poate fi gol, având doar Java moss pe fund, ca mediu de depunere Perechea se va stimula cu hrană vie în prealabil Se lasă în acvariul de reproducere cca o săptămână după care se reintroduce în acvariul obișnuit, deoarece depunerea icrelor este un proces epuizant și riscă să moară Imediat ce depun icrele se vor separa cu grijă și se pun în apă sau pe Java moss umedă pentru a ecloza Inițial puii sunt mici și trebuiesc hrăniți cu infuzori și după câteva zile cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare și să fie bine plantat, cu zone umbrite, se pot folosi plante plutitoare sau crengi și rădăcini submerse Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană vie sau congelată precum Daphnia sau larve de Chironomidae, acceptă și granule sau fulgi de calitate Comentarii: Pot fi ținuți în acvarii comunitare, dacă se aleg cu grijă celelalte specii, acestea nu trebuie să fie foarte active și să concureze cu Aphyosemion ogoense, totuși este indicat să fie ținuți în acvarii specifice 635 1 70 Aphyosemion splendopleure (Splendid Killifish) Detalii: > Dificultate: Moderată Aphyosemion splendopleure > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 5,1-6,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 3-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai mare și mai colorat decât femela înmulțire: Se alege o pereche adultă și sănătoasă și se separă într-un acvariu de reproducere Acvariul poate fi gol, având doar Java moss pe fund, ca mediu de depunere Perechea se va stimula cu hrană vie în prealabil Se lasă în acvariul de reproducere cca o săptămână după care se reintroduce în acvariul obișnuit, deoarece depunerea icrelor este un proces epuizant și riscă să moară Imediat ce depun icrele se vor separa cu grijă și se pun în apă sau pe Java moss umedă pentru a ecloza Inițial puii sunt mici și trebuiesc hrăniți cu infuzori și după câteva zile cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare și să fie bine plantat, cu zone umbrite, se pot folosi plante plutitoare sau crengi și rădăcini submerse Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană vie sau congelată precum Daphnia sau larve de Chironomidae, acceptă și granule sau fulgi de calitate Dieta trebuie să fie cât mai variată pentru a se menține peștele sănătos Comentarii: Nu este un pește agresiv însă poate deveni în perioada de reproducere Este teritorial și se recomandă să fie ținut doar în acvarii specifice 636 1 71 Aphyosemion striatum (Five-Banded Killifish) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 4-5 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,0 > Temperatura: 21-23 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: othobranchiidae Aphyosemion striatum Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai viu colorați decât femelele care au o culoare mai pală, brună înmulțire: Acvariul de reproducere trebuie să fie puternic iluminat, să aibă plante de suprafață și multe plante cu frunze fine sau moss care să acționeze ca mediu de depunere Filtrarea se poate realiza cu un simplu burete Peștii trebuiesc hrăniți în prealabil cu hrană vie din belșug In acest acvariu se poate introduce o pereche sau un mascul și două femele Peștii vor depune continuu circa două săptămâni In acest timp, icrele se scot cu grijă din acest acvariu și se introduc în alt acvariu cu apă de circa 5 cm și cu câteva picături de Albastru de Metilen Dacă se observă icre atacate de fungi, acestea se scot imediat cu o pipetă Icrele vor ecloza după 8-11 zile și pot fi hrăniți inițial cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia Aceștia cresc foarte diferit și vor trebui selecționați tot timpul îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare, de preferat turbă, multe ascunzători formate din crengi și ramuri submerse, pietre Plantele de suprafață sunt binevenite deoarece vor umbri unele zone din acvariu Acvariul trebuie să fie acoperit deoarece acești pești pot sări Dacă este posibil, se recomandă filtrarea prin turbă Hrănire: Nu este pretențios, deși este carnivor, va accepta și hrană uscată însă se recomandă să fie hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae sau Daphnia Comentarii: Sunt o specie relativ pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii de aceeași talie Pot fi ținuți împreună cu Characidae, Cyprinidae, Corydoras sau Loriicaridae 637 Apistogramma agassizii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5-9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 23,9-26,7 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 5-6 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu este dificil de deosebit masculul de femelă, femela este galbenă cu o dungă diagonală neagră sub ochii și cu o pată neagră pe lateralul corpului, care poate deveni o dungă longitudinală când este gata să depună icre, are înotătoarele ceva mai scurte, rotunjite și mai uniforme ca și culoare Masculul este albastru-gri pe partea dorsală și ventrala, cu o dungă longitudinală neagră ce se îngustează către coadă, colorația înotătoarelor diferă de la roșu aprins până la galben-portocaliu pal în funcție de morfologie Caracteristic pentru mascul este culoarea, turcoaz fluorescent, vizibil mai ales sub o lampă UV Masculul crește până la 8 cm iar femela până la 6 cm înmulțire: Se înmulțesc prin icre, în adăpostul unor ascunzători Se recomandă plantarea densă a acvariului pentru a le permite peștilor mai puțin dominanți să se ascundă Hrănire: Sunt pești carnivori, vor fi hrăniți cu hrană diversă, atât congelată cât și fulgi și ocazional viermi Tubifex îngrijire: Acvariul poate avea ca substrat, pietriș negru Este recomandat să existe multe plante pentru a servi, alături de ascunzători din pietre, rădăcini și crengi, pentru adăpost Comentarii: Este o specie pașnică (mai puțin când depun icre) și pot fi ținuți în acvarii comunitare Acvariul trebuie conceput în așa fel încât să satisfacă nevoile majorității cichlidelor pitice Ca și restul speciilor gin genul Apistogramma, sunt o specie interesantă de observat în perioada depunerii pontelor 638 1 73 Apistogramma borellii (Borelli's Dwarf Cichlid) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5-8 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 25-27 °C > Duritate: 8-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: "ichlidae Apistogramma borellii Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și au înotătoarele anală și dorsală mai alungite decât femelele înmulțire: Perechea se va ține în acvariu separat Femela va depune icre într-o ascunzătoare sau într-un ghiveci răsturnat In timp ce femela îngrijește icrele, masculul va păzi teritoriul După ce puii înoată liber pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin Este necesară o bună filtrare și schimbări parțiale de apă Hrănire: Vor accepta fericită hrană vie și cea congelată precum Artemia salina sau larve de Chironomidae, dar dieta trebuie suplimentată de hrană din comerț tip granule sau fulgi Comentarii: Pot fi ținuți în acvarii comunitare cu specii de Tetra, Discus, Corydoras, scalari, guppy, platy, gourami și zebre 639 Apistogramma cacatuoides Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5,1-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 23,9-26,7 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele foarte dezvoltate înotătoarea dorsală are primele trei radii crescute lungi față de celelalte și are vârfurile ascuțite Inotătoarea caudală este bifurcată, iar înotătoarea anală este ascuțită Femelele spre deosebire de masculi nu au înotătoarele dezvoltate înmulțire: Pentru reproducere folosiți apă cu un ph între 6,8-7,2, cu o duritate de 5 gH și o temperatură între 26-29 grade C Pentru obținerea mai multor exemplare feminine, temperatura trebuie să fie de 24 grade C, iar pentru obținerea mai multor masculi, temperatura trebuie să fie de 28 grade C Fiecărei femele trebuie să i se asigure o „peșteră” care poate fi o nucă de cocos sau un ghiveci de flori răsturnat pentru protecția pontei Femelele depun aproximativ 100 de icre, de multe ori pe „tavanul” peșterii Femela apără ouăle în timp ce masculul apără teritoriul haremului Icrele eclozează după 3-4 zile, iar puii sunt plimbați prin acvariu de femelă începeți să hrăniți puii cu infuzori, după o săptămână-două, puii pot fi hrăniți cu nauplii de Artemia La vârsta de 4 luni puii sunt apți pentru reproducere devenind total maturi la vârsta de 7-8 luni Reproducerea este destul de dificilă îngrijire: Este bine să avem în acvariu niște plante plutitoare pentru a difuza lumina și un substrat închis la culoare Acvariul trebuie să fie bine plantat și să aibă multe ascunzători printre pietre, lemne și rădăcini Apistogramma cacatuoides are nevoie frecvent de un schimb de apă parțial cu apă proaspătă, la fel ca ceilalți pești crescuți în acvariu Hrănire: Ca hrana este recomandată cea vie pentru un colorit intens, formată din: Artemia salina, Daphnia, Cyclops, Gammarus, Chironomide Acceptă și fulgii, granulele, tabletele și în final inimă de vită tocată mărunt (de asemenea este bună și inima de curcan) Nu au încredere să meargă la suprafața apei să mănânce (se hrănesc la fundul apei) Comentarii: Apistogramma cacatuoides este un pește teritorial care poate fi asociat cu alte Apistogramme (de exemplu Apistogramma bitaeniata care este o specie similară, 640 Apistogramma borellii, Apistogramma uaupesi, etc ), corydoras, Paracheirodon innesi, Lamprocheirodon axelroxi, tetre (caracide) și alți pești care înoată la nivelul superior al acvariului Un mascul trebuie ținut cu mai multe femele, toți formând un harem Masculii sunt bătăioși în timpul sezonului de împerechere și pot ataca alți pești din acvariu, chiar și pe femele (dacă în acvariu avem un harem) 641 Apistogramma hoignei Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,0 > Temperatura: 23,3-28,9 °C > Duritate: 1-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați și au înotătoarele anală, dorsală și caudală mai lungi decât femelele înmulțire: Pentru reproducere folosiți apă cu un ph între 6,8-7,2, cu o duritate de 5 gH și o temperatură între 26-29 grade C Pentru obținerea mai multor exemplare feminine, temperatura trebuie să fie de 24 grade C, iar pentru obținerea mai multor masculi, temperatura trebuie să fie de 28 grade C Fiecărei femele trebuie să i se asigure o „peșteră” care poate fi o nucă de cocos sau un ghiveci de flori răsturnat pentru protecția pontei Femelele depun aproximativ 100 de icre, de multe ori pe „tavanul” peșterii Femela apără ouăle în timp ce masculul apără teritoriul Icrele eclozează după 3-4 zile, iar puii sunt plimbați prin acvariu de femelă începeți să hrăniți puii cu infuzori, după o săptămână-două, puii pot fi hrăniți cu nauplii de Artemia La vârsta de 4 luni puii sunt apți pentru reproducere devenind total maturi la vârsta de 7-8 luni Reproducerea este destul de dificilă îngrijire: Este bine să avem în acvariu niște plante plutitoare pentru a difuza lumina și un substrat închis la culoare Acvariul trebuie să fie bine plantat și să aibă multe ascunzători printre pietre, lemne și rădăcini Apistogramma cacatuoides are nevoie frecvent de un schimb de apă parțial cu apă proaspătă, la fel ca ceilalți pești crescuți în acvariu Hrănire: Vor accepta granule și fulgi însă este bine să fie hrăniți și cu larve de Chironomidae, Artemia, Spirulină și hrană pe bază de plante sau alge Comentarii: Pot fi ținuți împreună cu Tetra, Rasbora și Corydoras deoarece este o specie relativ pașnică, dar devine teritorială atunci când se reproduce Pot fi ținuți și în acvarii specifice 642 Apistogramma hongsloi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5-8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 24-27 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt colorați mai intens decât femelele, sunt mai mici și au înotătoarele dorsală și anală mai alungite decât ale femelelor înmulțire: Se înmulțește ușor, în perechi Depunerea are loc în mici peșteri, ascunzători Ponta poate fi destul de mică mai ales dacă perechea este la prima depunere Femela va prelua sarcina de a păzi ponta și va alunga orice pește intră pe teritoriul său Icrele vor ecloza după aproximativ trei zile, iar după alte patru sau cinci aceștia vor înota liber Puii vor fi hrăniți cu nalupi de Artemia la început îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat și poate avea și lemn scufundat Ascunzătorile sunt necesare pentru că masculul poate deveni agresiv cu femela Iluminarea trebuie să fie mai slabă deoarece acești pești sunt timizi, curentul puternic de apă trebuie evitat Se pot adăuga și frunze uscate pentru a imita mediul său natural Comentarii: Este un pește de talie mică și pașnic, mai puțin în perioada de reproducere 643 Apistogramma linkei Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și au înotătoarele anală și dorsală mai alungite decât femelele înmulțire: Perechea se va ține în acvariu separat Femela va depune icre într-o ascunzătoare sau într-un ghiveci răsturnat In timp ce femela îngrijește icrele, masculul va păzi teritoriul După ce puii înoată liber pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat și poate avea și lemn scufundat Ascunzătorile sunt necesare pentru că masculul poate deveni agresiv cu femela Iluminarea trebuie să fie mai slabă deoarece acești pești sunt timizi, curentul puternic de apă trebuie evitat Se pot adăuga și frunze uscate pentru a imita mediul său natural Hrănire: Acceptă aproape orice tip de hrană dar vor aprecia hrana vie precum Artemia, viermi mici, larve de Chironomidae Comentarii: Deși mici, sunt agresivi și nu este indicat să se țină în acvarii comunitare Sunt necesare schimbări parțiale de apă săptămânale pentru a menține calitatea apei 644 Apistogramma macmasteri > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 6,4-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-6,8 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 6-8 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mici decât masculii, iar aceștia au înotătoarea caudală mai rotunjită și cu nuanțe de roșu înmulțire: Perechea se va ține în acvariu separat Femela va depune icre într-o ascunzătoare sau într-un ghiveci răsturnat In timp ce femela îngrijește icrele, masculul va păzi teritoriul După ce puii înoată liber pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie executat în așa fel încât să imite habitatul său natural, cu multe ascunzători formate din lemn, crengi, pietre sau frunze uscate pe substratul nisipos sau poate fi plantat și prevăzut cu ascunzători formate fie din lemne scufundate fie din ghivece răsturnate Hrănire: Sunt carnivori dar vor accepta și hrană uscată sub formă de fulgi sau granule, caz în care dieta trebuie suplimentată cu hrană vie sau congelată, preferabil larve de Chironomis sau Artemia salina Ocazional pot fi hrăniți și cu hrană de origine vegetală precum mici bucățele de castravete Comentarii: Este un pește pașnic dar devine foarte agresiv în perioada de reproducere Se recomandă ca apa să fie schimbată săptămânal parțial pentru a se menține calitatea sa 645 Apistogramma nijsseni Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-7 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-6,5 > Temperatura: 23-30 °C > Duritate: 1-5 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mici decât masculii, iar aceștia auînotătoarea caudală mai rotunjită și cu nuanțe de roșu înmulțire: Perechea se va ține în acvariu separat Femela va depune icre într-o ascunzătoare sau într-un ghiveci răsturnat In timp ce femela îngrijește icrele, masculul va păzi teritoriul După ce puii înoată liber pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat și poate avea și lemn scufundat Ascunzătorile sunt necesare pentru că masculul poate deveni agresiv cu femela Iluminarea trebuie să fie mai slabă deoarece acești pești sunt timizi, curentul puternic de apă trebuie evitat Se pot adăuga și frunze uscate pentru a imita mediul său natural Hrănire: Acceptă aproape orice tip de hrană dar vor aprecia hrana vie precum Artemia, viermi mici, larve de Chironomidae Comentarii: Pot fi ținuți împreună cu Tetra, Rasbora și Corydoras deoarece este o specie relativ pașnică, dar devine teritorială atunci când se reproduce Pot fi ținuți și în acvarii specifice 646 Apistogramma norberti Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-6,8 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 0-4 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-6 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și au înotătoarele anală și dorsală mai alungite decât femelele înmulțire: Pentru reproducere folosiți apă cu un ph între 6,8-7,2, cu o duritate de 5 gH și o temperatură între 26-29 grade C Pentru obținerea mai multor exemplare feminine, temperatura trebuie să fie de 24 grade C, iar pentru obținerea mai multor masculi, temperatura trebuie să fie de 28 grade C Fiecărei femele trebuie să i se asigure o „peșteră” care poate fi o nucă de cocos sau un ghiveci de flori răsturnat pentru protecția pontei Femelele depun aproximativ 100 de icre, de multe ori pe „tavanul” peșterii Femela apără ouăle în timp ce masculul apără teritoriul haremului Icrele eclozează după 3-4 zile, iar puii sunt plimbați prin acvariu de femelă începeți să hrăniți puii cu infuzori, după o săptămână-două, puii pot fi hrăniți cu nauplii de Artemia La vârsta de 4 luni puii sunt apți pentru reproducere devenind total maturi la vârsta de 7-8 luni Reproducerea este destul de dificilă îngrijire: Este bine să avem în acvariu niște plante plutitoare pentru a difuza lumina și un substrat închis la culoare Acvariul trebuie să fie bine plantat și să aibă multe ascunzători printre pietre, lemne și rădăcini Apistogramma cacatuoides are nevoie frecvent de un schimb de apă parțial cu apă proaspătă, la fel ca ceilalți pești crescuți în acvariu Hrănire: Ca hrana este recomandată cea vie pentru un colorit intens, formată din: Artemia salina, Daphnia, Cyclops, Gammarus, Chironomide Acceptă și fulgii, granulele, tabletele și în final inimă de vită tocată mărunt (de asemenea este bună și inima de curcan) Nu au încredere să meargă la suprafața apei să mănânce (se hrănesc la fundul apei) Comentarii: pot fi ținuți în acvarii comunitare cu specii de Tetra, Discus, Corydoras, scalari, guppy, platy, gourami și zebre în perioada de reproducere masculul va deveni teritotial și mai agresiv 647 А Detalii: Apistogramma panduro > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 4-4,9 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,0 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 1-5 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați și au înotătoarele anală, dorsală și caudală mai lungi decât femelele înmulțire: Pentru reproducere folosiți apă cu un ph între 6,8-7,2, cu o duritate de 5 gH și o temperatură între 26-29 grade C Pentru obținerea mai multor exemplare feminine, temperatura trebuie să fie de 24 grade C, iar pentru obținerea mai multor masculi, temperatura trebuie să fie de 28 grade C Fiecărei femele trebuie să i se asigure o „peșteră” care poate fi o nucă de cocos sau un ghiveci de flori răsturnat pentru protecția pontei Femelele depun aproximativ 100 de icre, de multe ori pe „tavanul” peșterii Femela apără ouăle în timp ce masculul apără teritoriul Icrele eclozează după 3-4 zile, iar puii sunt plimbați prin acvariu de femelă începeți să hrăniți puii cu infuzori, după o săptămână-două, puii pot fi hrăniți cu nauplii de Artemia La vârsta de 4 luni puii sunt apți pentru reproducere devenind total maturi la vârsta de 7-8 luni Reproducerea este destul de dificilă îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin Este necesară o bună filtrare și schimbări parțiale de apă Hrănire: Vor accepta fericită hrană vie și cea congelată precum Artemia salina sau larve de Chironomidae, dar dieta trebuie suplimentată de hrană din comerț tip granule sau fulgi Comentarii: Pot fi ținuți în acvarii comunitare cu specii de Tetra, Discus, Corydoras, scalari, guppy, platy, gourami și zebre 648 Apistogramma sp Rio Madeira Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-6,0 > Temperatura: 22,8-25,6 °C > Duritate: 3-5 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați și au înotătoarele anală, dorsală și caudală mai lungi decât ale femelelor înmulțire: Pentru reproducere folosiți apă cu un pH între 6,8-7,2, cu o duritate de 5 gH și o temperatură între 26-29 grade C Pentru obținerea mai multor exemplare feminine, temperatura trebuie să fie de 24 grade C, iar pentru obținerea mai multor masculi, temperatura trebuie să fie de 28 grade C Fiecărei femele trebuie să i se asigure o „peșteră” care poate fi o nucă de cocos sau un ghiveci de flori răsturnat pentru protecția pontei Femelele depun aproximativ 100 de icre, de multe ori pe „tavanul” peșterii Femela apără ouăle în timp ce masculul apără teritoriul Icrele eclozează după 3-4 zile, iar puii sunt plimbați prin acvariu de femelă începeți să hrăniți puii cu infuzori, după o săptămână-două, puii pot fi hrăniți cu nauplii de Artemia La vârsta de 4 luni puii sunt apți pentru reproducere devenind total maturi la vârsta de 7-8 luni Reproducerea este destul de dificilă îngrijire: Acvariul trebuie executat în așa fel încât să imite habitatul său natural, cu multe ascunzători formate din lemn, crengi, pietre sau frunze uscate pe substratul nisipos sau poate fi plantat și prevăzut cu ascunzători formate fie din lemne scufundate fie din ghivece răsturnate Hrănire: Sunt carnivori dar vor accepta și hrană uscată sub formă de fulgi sau granule, caz în care dieta trebuie suplimentată cu hrană vie sau congelată, preferabil larve de Chironomis sau Artemia salina Ocazional pot fi hrăniți și cu hrană de origine vegetală precum mici bucățele de castravete Comentarii: Este un pește pașnic dar devine foarte agresiv în perioada de reproducere Se recomandă ca apa să fie schimbată săptămânal parțial pentru a se menține calitatea sa 649 Apistogramma steindachneri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,2-6,8 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 3-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mici decât masculii, iar aceștia au înotătoarea caudală mai rotunjită și cu nuanțe de roșu înmulțire: Perechea se va ține în acvariu separat Femela va depune icre într-o ascunzătoare sau într-un ghiveci răsturnat In timp ce femela îngrijește icrele, masculul va păzi teritoriul După ce puii înoată liber pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie executat în așa fel încât să imite habitatul său natural, cu multe ascunzători formate din lemn, crengi, pietre sau frunze uscate pe substratul nisipos sau poate fi plantat și prevăzut cu ascunzători formate fie din lemne scufundate fie din ghivece răsturnate Hrănire: Sunt carnivori dar vor accepta și hrană uscată sub formă de fulgi sau granule, caz în care dieta trebuie suplimentată cu hrană vie sau congelată, preferabil larve de Chironomis sau Artemia salina Ocazional pot fi hrăniți și cu hrană de origine vegetală precum mici bucățele de castravete Comentarii: Este un pește pașnic dar devine foarte agresiv în perioada de reproducere Se recomandă ca apa să fie schimbată săptămânal parțial pentru a se menține calitatea sa 650 Apistogramma trifasciata Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 26-29 °C > Duritate: 2-5 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari decât femelele, sunt mai colorați și au înotătoarele mai mari decât femelele Femelele sunt colorate argintiu cu negru și au înotătoarele mai mici înmulțire: Ca multe alte specii de Apistograme, dacă li se oferă condițiile necesare, vor depune Femela va îngriji icrele iar masculul va apăra teritoriul După ce icrele eclozează, femela va îngriji puii câteva săptămâni îngrijire: Necesită acvarii bine plantate ce au suficiente locuri pentru a se ascunde, sub rădăcini și crengi submerse, în mici peșteri, sau în alte ascunzători Hrănire: Acceptă aproape orice tip de hrană dar vor aprecia hrana vie precum Artemia, viermi mici, larve de Chironomidae Comentarii: Deși mici, sunt agresivi și nu este indicat să se țină în acvarii comunitare Sunt necesare schimbări parțiale de apă săptămânale pentru a menține calitatea apei 651 Apistogramma viejita Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2,5-3 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,0 > Temperatura: 23-30 °C > Duritate: 1-5 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mici decât masculii, iar aceștia au înotătoarea caudală mai rotunjită și cu nuanțe de roșu înmulțire: Perechea se va ține în acvariu separat Femela va depune icre într-o ascunzătoare sau într-un ghiveci răsturnat In timp ce femela îngrijește icrele, masculul va păzi teritoriul După ce puii înoată liber pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat și poate avea și lemn scufundat Ascunzătorile sunt necesare pentru că masculul poate deveni agresiv cu femela Iluminarea trebuie să fie mai slabă deoarece acești pești sunt timizi, curentul puternic de apă trebuie evitat Se pot adăuga și frunze uscate pentru a imita mediul său natural Hrănire: Acceptă aproape orice tip de hrană dar vor aprecia hrana vie precum Artemia, viermi mici, larve de Chironomidae Comentarii: Pot fi ținuți împreună cu Tetra, Rasbora și Corydoras deoarece este o specie relativ pașnică, dar devine teritorială atunci când se reproduce Pot fi ținuți și în acvarii specifice 652 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 30,3 litri > Dimensiune: 2,5-3,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-4 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați, în special pe aripioare unde au galben Femelele sunt mai puțin colorate și au o tentă de gri sau verde înmulțire: Nu sunt dificil de înmulțit Aceștia trebuiesc introduși într-un acvariu de reproducere care să conțină Java moss Perechea va alege un loc în acest moss și va începe depunerea Aceasta constă în faptul că ambii pești vor plana și atât icrele cât și lapții vor fi eliberate Acest lucru se va repeta până când femela nu ai mare icre Acum trebuiesc separați adulții de icre deoarece aceștia le vor mânca Icrele vor ecloza în 12-14 zile iar puii trebuiesc hrăniți cu infuzori și apoi nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață și cu crengi și rădăcini care să ofere peștilor mai multă siguranță și acvariului un aspect mai natural Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Hrănire: Nu sunt pretențioși, putând fi hrăniți atât cu hrană uscată precum fulgi sau granule cât și cu hrană vie sau congelată precum Artemia, Daphnia sau larve de Chironomidae Comentarii: Sunt o specie pașnică și pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alți pești de talie similară și pașnici Pot fi ținuți împreună cu specii de Tetra, rasbora, cichliddae pitice, Corydoras, Loricariidae 653 Aplocheilus lineatus Detalii: > Dificultate: Moderat > Acvariu minim: 150 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 7-13 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-3 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai colorați și mai mari decât femelele înmulțire: Peștii vor depune des în acvariul comunitar însă pentru a-i reproduce este necesară mutarea în acvariu separat Acvariul trebuie să aibă o lungime de 40 cm, nivelul apei scăzut și bine plantat și filtrat Perechea trebuie bine hrănită cu hrană vie din belșug și ținută în acvariul de reproducere timp de două săptămâni După înlăturarea adulților, primele icre vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu infuzori Puii mai mari trebuiesc separați de cei mici pentru că altfel îi mănâncă Dacă sunt bine hrăniți puii pot crește repede In acvariul comunitar pot supraviețui câțiva pui însă doar dacă au suficiente locuri în care să se ascundă îngrijire: Pot fi ținuți în acvarii cu o lungime de 80 cm sau mai mari își vor petrece mult timp la suprafața apei și au nevoie de plante plutitoare ce se întind pe suprafața apei pentru a se ascunde între ele După ce cresc nu este indicată asocierea lor cu pești mici, gen neon deoarece îi va mânca Nu sunt pretențioși la condițiile apei atât timp cât nu este prea dură Hrănire: Sunt carnivori și vor fi hrăniți în special cu hrană vie sau congelată precum larve de Chironomidae, Artemia sau Daphnia dar pot fi hrăniți ocazional și cu fulgi de calitate Comentarii: Acvariul trebuie să fie bine acoperit deoarece sunt săritori excelenți La maturitate pot deveni agresivi cu alți pești din alte specii 654 1 88 Aplocheilus werneri (Werner's Panchax) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 6-9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Aplocheilus werneri Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai colorați și mai mari decât femelele înmulțire: Peștii vor depune des în acvariul comunitar însă pentru a-i reproduce este necesară mutarea în acvariu separat Acvariul trebuie să aibă o lungime de 40 cm, nivelul apei scăzut și bine plantat și filtrat Perechea trebuie bine hrănită cu hrană vie din belșug și ținută în acvariul de reproducere timp de două săptămâni După înlăturarea adulților, primele icre vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu infuzori Puii mai mari trebuiesc separați de cei mici pentru că altfel îi mănâncă Dacă sunt bine hrăniți puii pot crește repede In acvariul comunitar pot supraviețui câțiva pui însă doar dacă au suficiente locuri în care să se ascundă îngrijire: Pot fi ținuți în acvarii cu o lungime de 80 cm sau mai mari își vor petrece mult timp la suprafața apei și au nevoie de plante plutitoare ce se întind pe suprafața apei pentru a se ascunde între ele După ce cresc nu este indicată asocierea lor cu pești mici, gen neon deoarece îi va mânca Nu sunt pretențioși la condițiile apei atât timp cât nu este prea dură Hrănire: Sunt carnivori și vor fi hrăniți în special cu hrană vie sau congelată precum larve de Chironomidae, Artemia sau Daphnia dar pot fi hrăniți ocazional și cu fulgi de calitate Comentarii: Acvariul trebuie să fie bine acoperit deoarece sunt săritori excelenți La maturitate pot deveni agresivi cu alți pești din alte specii 655 Apteronotus albifrons Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 38,1-50,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Comportament față de aceeași familie: Pașnic Comportament față de alte specii: Agresiv cu cei mici Zona în acvariu: Zona de fund a acvariului Originea peștelui: America de Sud, Bazinul amazonian Hrănire: Carnivor Ordinul: Cypriniformes Subordinul: Gymnotoidei Familia: Apteronotidae Genul: Apteronotus Specia: Albifrons Trăiesc aproximativ 10 ani chiar și mai mult Este un pește timid și este recomandat să avem un acvariu bine plantat și cu locuri unde să se ascundă Fantoma neagră folosește un șoc electric pentru a-și găsi și imobiliza prada Articol oferit de Bubu 656 Archocentrus centrarchus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-8,0 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și au înotătoarele dorsală și anală mai lungi decât femelele înmulțire: Nu sunt foarte greu de înmulțit dacă se respectă regulile de calitate a apei Perechea va alege un loc de depunere, acesta va fi adesea o ascunzătoare în stil peșteră cu fundul plat Aici vor depune 1-200 de icre pe care le vor apăra, aceștia devin foarte agresivi îngrijire: Acvariul trebuie să fie destul de mare, să aibă mult spațiu liber pentru înot și ascunzători formate din lemn sau piatră Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Plantele nu sunt absolut necesare dar se pot folosi Anubias sau Java moss care vor fi ancorate de decorațiuni Se recomandă să se efectueze săptămânal schimburi parțiale de apă Hrănire: Nu sunt foarte pretențioși la hrană, pot fi hrăniți cu hrană uscată pentru Cichlidae sau fulgi dar și cu hrană vie precum Artemia sau larve de Chironomidae Comentarii: Este o specie pașnică însă va deveni agresivă cu membrii propriei specii, deci se va ține doar în perechi A nu se ține împreună cu pești mici deoarece aceștia vor fi atacati sau mâncați 5 5 657 Archocentrus multispinosus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 189,3 litri > Dimensiune: 8-9 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 21-36 °C > Duritate: 9-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și au înotătoarele dorsală și anală mai lungi decât femelele înmulțire: Femela va alege un loc unde să depună, de obicei în interiorul unei ascunzători tip peșteră După ce icrele au fost depuse aceasta le curăță și le aerează Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina, nu sunt greu de înmulțit îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos sau pietriș fin, trebuie să existe ascunzători formate din pietre, lemn sau ghivece răsturnate Plantele nu sunt necesare deoarece aceștia le pot mânca sau dezrădăcina Se recomandă filtrare și oxigenare eficientă și schimbări parțiale dese de apă Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru cichlide, larve de chironomidae, Artemia, Daphnia sau legume opărite și mazăre Comentarii: Este o specie pașnică însă va deveni agresivă cu membrii propriei specii, deci se va ține doar în perechi A nu se ține împreună cu pești mici deoarece aceștia vor fi atacati sau mâncați 5 5 658 Archocentrus myrnae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 109,8 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,5 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt de regulă mai mari, au înotătoarele mai ascuțite iar femelele au o pată neagră pe înotătoarea dorsală înmulțire: Femela va alege un loc unde să depună, de obicei în interiorul unei ascunzători tip peșteră După ce icrele au fost depuse aceasta le curăță și le aerează Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina, nu sunt greu de înmulțit îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos sau pietriș fin, trebuie să existe ascunzători formate din pietre, lemn sau ghivece răsturnate Plantele nu sunt necesare deoarece aceștia le pot mânca sau dezrădăcina Se recomandă filtrare și oxigenare eficientă și schimbări parțiale dese de apă Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru cichlide, larve de chironomidae, Artemia, Daphnia sau legume opărite și mazăre Comentarii: Sunt relativ agresivi mai ales în perioada reproducerii și nu se recomandă asocierea lor cu pești mici sau pașnici Pot fi ținuți împreună cu C nigrofasciatum sau C meeki 659 Detalii: Archocentrus nanoluteus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 109,8 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 22-32 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și au înotătoarele dorsală și anală mai lungi decât femelele înmulțire: Nu sunt foarte greu de înmulțit dacă se respectă regulile de calitate a apei Perechea va alege un loc de depunere, acesta va fi adesea o ascunzătoare în stil peșteră cu fundul plat Aici vor depune 1-200 de icre pe care le vor apăra, aceștia devin foarte agresivi îngrijire: Acvariul trebuie să fie destul de mare, să aibă mult spațiu liber pentru înot și ascunzători formate din lemn sau piatră Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Plantele nu sunt absolut necesare dar se pot folosi Anubias sau Java moss care vor fi ancorate de decorațiuni Se recomandă să se efectueze săptămânal schimburi parțiale de apă Hrănire: Nu sunt foarte pretențioși la hrană, pot fi hrăniți cu hrană uscată pentru Cichlidae sau fulgi dar și cu hrană vie precum Artemia sau larve de Chironomidae Comentarii: Este o specie pașnică însă va deveni agresivă cu membrii propriei specii, deci se va ține doar în perechi A nu se ține împreună cu pești mici deoarece aceștia vor fi atacati sau mâncați 5 5 660 Archocentrus sajica Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 22,2-25,6 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari, prezintă o proeminență nupțială și sunt puțin mai colorați decât femelele Femelele au înotătoarele mai galbene înmulțire: Femela va alege un loc unde să depună, de obicei în interiorul unei ascunzători tip peșteră După ce icrele au fost depuse aceasta le curăță și le aerează Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina, nu sunt greu de înmulțit îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos sau pietriș fin, trebuie să existe ascunzători formate din pietre, lemn sau ghivece răsturnate Plantele nu sunt necesare deoarece aceștia le pot mânca sau dezrădăcina Se recomandă filtrare și oxigenare eficientă și schimbări parțiale dese de apă Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru cichlide, larve de chironomidae, Artemia, Daphnia sau legume opărite și mazăre Comentarii: Sunt relativ agresivi mai ales în perioada reproducerii și nu se recomandă asocierea lor cu pești mici sau pașnici Pot fi ținuți împreună cu C nigrofasciatum sau C meeki 661 Detalii: Archocentrus sp > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 8-10 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 22-32 °C > Duritate: 9-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele dorsală și anală mai alungite, de cele mai multe ori femela va avea un colorit portocaliu sub dorsală când este pregătită de depunere înmulțire: Cea mai bună metodă este de a cumpăra mai mulți pui pe care îi creștem împreună pentru a permite formarea de perechi După ce s-a format o pereche, dacă spațiul nu permite renunțăm la ceilalți indivizi Femela va alege un loc pentru depunere pe care îl va curăța, cel mai adesea acesta este o ascunzătoare După ce locul este pregătit, femela va atrage atenția masculului prin colorit și va depune până la 200 de icre în peșteră Femela va îngriji icrele iar masculul va apăra zona, pentru o specie mică sunt surprinzător de agresivi în perioada reproducerii După 3-4 zile icrele vor ecloza iar puii vor cădea pe podeaua ascunzătorii, femela îi va lua și îi va muta în mici adâncituri în substrat săpate anterior După alte 4-7 zile puii vor putea înota și pot fi hrăniți cu naupli de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și mai multe ascunzători Nu se recomandă să fie ținuți în acvarii plantate deoarece aceștia vor mânca și dezrădăcina plantele Ascunzătorile se pot realiza din pietre sau din rădăcini și crengi submerse Hrănire: Nu sunt pești pretențioși, vor mânca hrană uscată, granule pentru Cichlidae și Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae dar este bine să li se ofere și spanac, Spirulină și castravete Comentarii: Nu sunt recomandați acvariilor comunitare deoarece sunt pești agresivi, este bine să fie ținuți doar în acvarii specifice sau împreună cu alte Cichlidae de talie similară Nu se recomandă să fie ținuți împreună cu alte specii din genul Archocentrus deoarece aceștia vor hibrida 662 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-7,8 > Temperatura: 24,4-26,7 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt de regulă mai mari și mai colorați decât femelele înmulțire: Femela va alege un loc unde să depună, de obicei în interiorul unei ascunzători tip peșteră După ce icrele au fost depuse aceasta le curăță și le aerează Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina, nu sunt greu de înmulțit îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos sau pietriș fin, trebuie să existe ascunzători formate din pietre, lemn sau ghivece răsturnate Plantele nu sunt necesare deoarece aceștia le pot mânca sau dezrădăcina Se recomandă filtrare și oxigenare eficientă și schimbări parțiale dese de apă Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru cichlide, larve de chironomidae, Artemia, Daphnia sau legume opărite și mazăre Comentarii: Sunt relativ agresivi mai ales în perioada reproducerii și nu se recomandă asocierea lor cu pești mici sau pașnici Pot fi ținuți împreună cu C nigrofasciatum sau C meeki 663 1 97 Arnoldichthys spilopterus (Red Eyed Tetra) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 9-10 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Africa > Familie: Arnoldichthys spilopterus Dimorfism sexual: Masculul are înotătoarea anală curbată înmulțire: Adulții se condiționează pentru reproducere și apoi se introduc într-un acvariu de înmulțire Aici ei se vor alerga și vor elibera icrele, împrăștiindu-le După depunere adulții se vor separa deoarece aceștia vor mânca icrele Icrele vor ecloza în 30 ore iar după alte 24 aceștia vor putea înota și vor putea fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să ofere peștilor foarte mult spațiu liber în care să poată înota, preferabil în partea superioară Se pot folosi și plante în amenajare deoarece aceștia nu le vor ataca Hrănire: Nu sunt pretențioși și pot fi hrăniți cu hrană uscată ca hrană de bază însă în vederea reproducerii se recomandă să fie hrăniți cu hrană vie sau congelată Comentarii: Este o specie pașnică însă foarte activă și nu se recomandă să fie ținuți cu pești timizi Pot fi ținuți împreună cu alți pești africani și cichlidae precum Synodontis și Kribensis Se recomandă să fie ținuți în grupuri de cel puțin 10 exemplare 664 Aspidoras depinnai Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2,5-3,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 21,7-23,9 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Poate fi dificil de sexat vizual însă femelele au abdomenul mai pronunțat decât masculii, care sunt mai supli înmulțire: Nu există informații referitoare la înmulțirea în acvarii până în prezent îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, cu ascunzători formate din rădăcini și crengi scufundate sau pietre Substratul trebuie să fie nisipos, fin, se recomandă existența unui curent la suprafața apei Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie eficiente Hrănire: Vor aprecia hrana vie sau congelată precum Artemia salina sau larvele de Chironomidae, dar vor accepta și granule sau fulgi care se scufundă Comentarii: Este o specie mică, pașnică și nu se recomandă să fie ținută cu specii mai mari, dar se poate ține în acvarii comunitare cu alte specii din bazinul Amazonului precum Tetra, Cichlidae pitice Este un pește social și este bine să fie ținut în grupuri de cel puțin șase indivizi 665 Aspidoras menezesi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 21-24 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-6 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai pronunțat, mai ales când poartă icre înmulțire: S-a realizat foarte rar în acvariu însă este posibilă Se introduc 10-12 pești în raport egal femele-masculi într-un acvariu de reproducere Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană vie în prealabil, când sunt gata de depunere se efectuează o schimbare de apă majoră, înlocuindu-se cu apă mai rece Icrele vor fi împrăștiate atât pe substrat cât și pe geamul acvariului După depunere adulții se separă iar puii vor apărea după circa cinci zile Puii pot fi hrăniți cu microviermi, nalupi de Artemia și hrană pentru pui sub formă de praf Aceștia vor crește lent îngrijire: Acvariul trebuie să aibă un substrat nisipos sau format din pietriș fin și multe ascunzători formate din pietre, lemn scufundat Ascunzătorile pot fi decorate cu Java moss, dar acesta se poate așeza și pe substrat Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie eficiente și se recomandă să existe în acvariu un curent moderat de apă In aceeași manieră se va amenaja și acvariul de reproducere Hrănire: Vor aprecia hrana vie sau congelată precum Artemia salina sau larvele de Chironomidae, dar vor accepta și granule sau fulgi care se scufundă Comentarii: Este o specie mică, pașnică și nu se recomandă să fie ținută cu specii mai mari, dar se poate ține în acvarii comunitare cu alte specii din bazinul Amazonului precum Tetra, Cichlidae pitice Este un pește social și este bine să fie ținut în grupuri de cel puțin șase indivizi 666 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2,5-3,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 21,7-25 °C > Duritate: 3-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Aspidoras pauciradiatus Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai pronunțat, mai ales când poartă icre înmulțire: S-a realizat foarte rar în acvariu însă este posibilă Se introduc 10-12 pești în raport egal femele-masculi într-un acvariu de reproducere Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană vie în prealabil, când sunt gata de depunere se efectuează o schimbare de apă majoră, înlocuindu-se cu apă mai rece Icrele vor fi împrăștiate atât pe substrat cât și pe geamul acvariului După depunere adulții se separă iar puii vor apărea după circa cinci zile Puii pot fi hrăniți cu microviermi, nalupi de Artemia și hrana pentru pui sub formă de praf Aceștia vor crește lent îngrijire: Acvariul trebuie să aibă un substrat nisipos sau format din pietriș fin și multe ascunzători formate din pietre, lemn scufundat Ascunzătorile pot fi decorate cu Java moss, dar acesta se poate așeza și pe substrat Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie eficiente și se recomandă să existe în acvariu un curent moderat de apă In aceeași manieră se va amenaja și acvariul de reproducere Hrănire: Poate fi hrănit cu granule ce se scufundă în mod regulat însă este indicat să se hrănească și cu hrană vie precum Artemia sau larve de Chironomidae Comentarii: Este un pește timid ce poate fi deranjat de agitația unui acvariu comunitar însă poate fi ținut împreună cu pești mici din bazinul Amazonului Se recomandă să fie ținut în grupuri de minimum șase indivizi însă dacă spațiul permite acestea pot fi mai mari 667 Astrodoras asterifrons Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,8 > Temperatura: 21,7-25,6 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu este cunoscută o metodă de a distinge masculii de femele în mod vizual înmulțire: Nu au fost înmulțiți încă în acvarii 5 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare și să aibă suficient spațiu de înot, de asemenea peștii aceștia au nevoie de ascunzători deoarece dacă lumina este prea puternică nu vor fi activi și se vor ascunde Iluminarea trebuie să fie slabă și substratul trebuie să fie nisipos sau pietriș fin Acvariul poate fi decorat cu rădăcini sau crengi submerse și cu pietre tocite de apă Hrănire: Sunt o specie omnivoră și preferă hrana de origine animală, în special viermi Pot fi hrăniți cu aproape orice tip de hrană vie sau congelată precum Artemia, larve de Chironomidae sau râme Comentarii: Sunt în general pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alți pești de aceeași talie sau mai mari Ocazional vor ciupi înotătoarele semenilor lor, nu se recomandă asocierea cu specii mai mici deoarece aceștia vor fi considerați hrană 668 Astronotus ocellatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 25,4-40,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,2-7,5 > Temperatura: 22,2-25 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 6-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Astronostus Ocellatus (Cuvier) sau Peștele Oscar Denumirea inițială a fost LOBOTES OCELLATUS și a fost dată de baronul Cuvier în perioada anilor 1800 Acești pești sunt răspândiți în America de Sud pe cursul mijlociu al Amazonului și al lui Rio Negro, iar în sud, în zona Panama până la Rio Paraguai și în mod artificial în partea sudică a Floridei, în cursurile de apă ale acestui sat unde sunt pescuiți atât ca sport cât și pentru consum Peștele are un corp cu o formă ovală, prelungită și cu cât înaintează în vârstă are spatele tot mai înalt Fruntea este puțin teșită deasupra ochilor, botul este rotunjit cu o gură foarte mare Dunga laterală este întreruptă, ca la toate ciclidele, aripioarele sunt rotunjite și sunt acoperite cu solzi mici până la mai mult de jumătate din înălțimea lor Are șiruri de solzi și pe lateralele capului, aspectul lor fiind catifelat Are nevoie de acvarii foarte mari, de 150-200 litri și este bine să-i ținem perechi, neasociați cu alți pești și mai ales cu pești mai mici Peștii tineri sunt mai agresivi ca cei maturi Mănâncă orice, chiar și hrană uscată, dar în cantități mari Preferă râmele, peștii mici, inima de vită, ficat, carne de pește congelat sau tablete pentru ciclide Coloritul depinde de vârstă, putându-se distinge 3 modele de desen: 1 Peștii tinerii au o culoare neagră-albăstruie până la maro închis, cu dungi transversale albe până la roșcat Dungile sunt neregulate, destul de subțiri, cuprinzând între ele pete cu contur negru 2 Peștii de vârstă mijlocie sunt gri-gălbui, modelul este neregulat, cu dungi negre pe tot corpul, iar pe opercule au o pată portocalie, una neagră la baza aripioarei abdominale și încă una neagră cu contur portocaliu-roșu spre coadă 3 Peștii maturi au un desen diferit de la individ la individ Spatele este verde-oliv Lateralele sunt bej până la roșcat-gălbui cu irizații albastre, modelul fiind format din dungi de un albastru-negru de diferite grosimi Are mai multe șiruri de solzi cu o pată de un roșu 669 portocaliu, mai ales spre coadă Operculele au spre partea posterioară un tiv portocaliu Peștele are două pete: una pe operculele și cealaltă la rădăcina cozii (două din cele trei benzi de la vârstă mijlocie, dar mult micșorate) Pe flancuri are dungi mai șterse ce se întind până la aripioare, de un albastru spre gri, la baza părții moi a dorsalei are 3 pete, formând o stea și acest lucru ar fi o caracteristică a masculului (FREY) Acest lucru nu este mereu adevărat deoarece petele pot să apară și la femele Deci nu putem fi siguri că un pește cu această caracteristică este un mascul în S U A este un pește de acvariu cu un mare succes comercial și este numit „Oscar” A apărut și o varietate coloristică roșie Oscarul roșu, care are câte o pată de un roșu portocaliu pe fiecare solz, iar aripioarele sunt de un negru închis Deosebirea între sexe este evidentă doar în perioada reproducerii și anume după papila genitală, care la peștele mascul este mai mică și ascuțită, iar la femela este mai mare și are o formă de trunchi de con Perechile sunt dificil de obținut, de aceea este bine să creștem mai mulți pui, într-un acvariu mare, pui obținuți din perechi diferite pentru a evita consangvinizarea Când ajung la maturitatea sexuală, peștii se constituie singuri în perechi Odată perechea aleasă, vom îndepărta ceilalți pești, lăsând perechea singură în acvariu Dacă totuși vrem să-i asociem cu alți pești în același acvariu, se împacă bine cu Scalarii și cu Ciclasoma festivus La depunere este agresiv cu femelele care nu vor să depună, dar odată depuse icrele, acestea sunt îngrijite cu atenție Puii sunt destul de mari pentru a fi hrăniți de la început cu naupli de Artemia salina sau daphnii mărunte Fiind un pește mare cu un metabolism ridicat, are nevoie de acvarii mari, cu o lungime de peste 1,5 m și de schimbări dese de apă în acvariu se vor pune plante mari cu rădăcini puternice, care vor fi plantate sau în ghivece sau dacă le plantam în nisip, la rădăcina vom pune o grămăjoară de pietre La suprafața apei are nevoie de plante plutitoare ca Ceratopteris Temperatura optimă a apei din acvariu este de 22-25 grade C, iar la reproducere are nevoie de 28-29 grade C Pentru puțin timp rezistă la o temperatură de 16 grade C Este bine ca puii să fie lăsați în același acvariu cu părinții, imediat după eclozare, pentru că se pare (există relatări) ca puii se hrănesc o perioadă ca puii de discus, cu mucozitățile produse de epiderma părinților Cheia succesului reproducerii peștilor „Oscar” o constituie obținerea unei perechi compatibile, cât și asigurarea unui acvariu suficient de mare în care să-și depună icrele Cel mai simplu procedeu pentru obținerea unei perechi este procurarea a 6-8 pești tineri și creșterea până ajung la maturitatea sexuală Când încep împerecherea, se alege perechea preferată, restul peștilor îndepărtându-i din acvariu Deși, în general, acceptă orice femelă, sunt cazuri în care masculul refuză femela dorită Maturitatea sexuală o atinge la vârsta de 12-18 luni, când puietul trebuie alimentat foarte variat și în cantități mari Hrana principală o constituie peștii vii Din punct de vedere al dimorfismului sexual, nu acceptă nici o diferență între mascul și femelă, decât în momentul reproducerii (după papila genitală) Un alt criteriu pentru diferențierea sexelor ar fi acela ca peștele mascul are un număr de pete la baza aripioarei dorsale și că aceste pete nu există la peștele femelă, acest lucru nefiind întotdeauna valabil, unii masculi neavând aceste pete Se mai poate spune că masculii tineri sunt mai colorați ca femelele și mai agresivi, dar nici aceasta nu este o regulă generală Dacă 670 folosim mărimea drept criteriu pentru deosebirea sexelor, acest lucru este valabil numai pentru pești de aceeași vârstă Mărimea poate fi rezultatul alimentației și al spațiului din acvariu pus la dispoziția peștilor și nu al unui sex sau altuia Presupunând că vrem să obținem și jumătate, ne rămâne alternativă de a cumpăra pești separați, dar maturi sexual, sau să cumpărăm pe încredere, o pereche gata formată Dacă avem doar un pește, al cărui sex nu-1 știm și obținem un altul, tot matur sexual, atunci procedăm în felul următor: într-un acvariu de 150-200 1 vom separa cei doi pești prin intermediul unui geam transparent Peștii vor fi bine hrăniți și treptat se va ridica temperatura apei în acvariu la 28-29 grade C După o săptămână se scoate geamul despărțitor și observăm ce se întâmplă Dacă peștii încep să se apuce de gură, să tremure de la cap la coadă, își dau reciproc lovituri de coadă și încep să mute substratul de pe fundul acvariului, atunci se pare că suntem pe drumul cel bun Dacă nu depun icre într-o zi sau două (nu mai mult), atunci îi separăm peștii din nou timp de câteva zile înainte de a-i separa definitiv este bine să le dăm măcar 3 șanse, repetând procedeul Dacă după aceste 3 încercări observăm că peștii încearcă să-și provoace reciproc răni atunci îi vom separa Agresiunea se manifestă mai ales prin mușcarea și lovirea în partea mijlocie a corpului precum și în zona capului în acest caz păstrăm peștele pe care 1-am avut îndepărtându-1 pe celălalt Se repetă încercarea cu un alt pește până reușim să formăm o pereche Chiar dacă am obținut o pereche care a depus icre la fostul proprietar, nu este obligatoriu să depună și la noi De aceea este de preferat să ne creștem singuri peștii din care vom alege perechea Trebuie știut că în natură 90% din pui mor înainte de a ajunge la mărimea de 1,5 cm, din diverse motive în acvariu o parte din neajunsurile vieții peștilor din sălbăticie dispar datorită grijii acvaristului, procentul de pui viabili fiind mult mai mare înainte de depunere, perechea de pești practică un ritual tipic acestei specii ca: prinderea de gură, lovituri cu coada, urmărirea și retragerea, lovituri cu botul etc Totuși depunerea icrelor în acvariu poate avea loc și fără acest ritual Și durata ritualului de împerechere poate varia foarte mult, de la un foarte scurt timp până la durata unei zile întregi între aceste perioade active, se observă că peștii curăță o anumită zonă din acvariu, aleasă special pentru depunerea icrelor Ambii pești lucrează la îndepărtarea materialelor care-i incomodează: astfel va fi mutat pietrișul, pietre mai mari, crengi Icrele vor fi depuse pe fundul acvariului sau pe o piatră plată (țiglă) Când am terminat de curățat locul, peștele femelă începe depunerea icrelor în șiruri paralele, dar privită de sus, depunerea are o formă circulară De regulă icrele nu se ating unele de altele Femela depune un număr de icre, se dă la o parte făcând loc masculului să le fecundeze Când toate icrele au fost depuse, perechea de pești începe să le îngrijească prin ventilarea cu aripioarele, ferindu-le și de depunerile de sedimente Icrele sunt luate în gură, cu această ocazie icrele nefecundate fiind îndepărtate La temperatura apei din acvariu de 28-29 grade C, icrele eclozează în 36-48 ore Embronii peștilor aderă pe locul în care au eclozat, având aspectul unei aglomerări pe care tremură Timp de încă 4 zile, până se resoarbe sacul vitelin, puii stau pe loc După acest timp puii încep să înoate liber în acvariu și trebuie să-i hrănim cu nauplii de Artemia salina în cantități suficiente Se sugerează și o altă metodă: dacă icrele au fost depuse pe o rocă ce poate fi scoasă din acvariu, aceasta va fi mutată într-un acvariu pregătit anterior, cu apă din bazinul în care a avut loc depunerea și mai ales la aceeași temperatură Acest lucru este bine să-l facem deoarece unii pești care au 671 îngrijit cu devotament câteva serii de pui, dintr-un motiv sau altul mănâncă icrele și chiar puii Bazinul pregătit va avea o capacitate de 20-40 1, înălțimea coloanei de apă nu va depăși 15 cm Piatra sau placa pe care au depus se va dispune sub un anumit unghi față de fundul acvariului, aerisită cu o piatră de la un vibrator Bulele vor fi foarte fine și în nici un caz nu vor veni în contact cu icrele peștilor In apă se adaugă câteva picături de tripaflavina sau tetraciclină pentru prevenirea sau întârzierea creșterii bacteriilor Dacă peștii au depus pe fundul acvariului, sau într-un alt loc care nu poate fi mișcat atunci se scoate perechea de pești și se mută în alt acvariu Unii autori recomandă acoperirea locului depunerii icrelor de către pești cu un ghiveci, așezat cu gura mai în jos pe pontă Pe fundul ghiveciului s-a mai dat o gaură cu un diametru mai mare, în afara celei existente In această gaură suplimentară se va monta un filtru pe burete Ghiveciul mai are și avantajul că protejează și icrele peștilor de lumina prea puternică Dezavantajul metodei este ca icrele vor ecloza într-un acvariu prea mare, densitatea naupilor de Artemia pe unitatea de volum va fi mică, de aici necesitatea unei mai mari cantități de hrană, deci și schimbări mai dese de apă După scoaterea perechii din acvariu, peștii vor deveni nervoși bătându-se unul cu celălalt, fiind necesară separarea lor o perioadă de timp Ca o alternativă la nauplii de Artemia salina se mai pot oferii puilor și viermi micro, sau se pot administra ambele tipuri de hrană De asemenea se mai poate folosi și hrana deshidratată sub formă de fulgi bine sfărâmați, această hrană având și avantajul că asigură peștilor o nutriție completă din punct de vedere al substanțelor nutritive și al vitaminelor La sfârșitul primelor 3 luni de viață puii trebuie să aibă circa 4-5 cm Ca număr de icre, perechile de pești tinere pot depune circa 300 bucăți, cele mature ajungând să depună câteva mii de icre Se poate întâmpla ca perechile tinere, la primele depuneri să dea un număr mare de icre nefecundate sau pui neviabili, dar acest lucru se remediază odată cu înaintarea în vârstă a peștilor 672 Astyanax bimaculatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 5-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari și au abdomenul mai pronunțat decât masculii înmulțire: înainte de a depune peștii vor fi stimulați cu hrană vie timp de câteva zile Pentru că peștii să depună icre temperatura trebuie scăzută la 18-20 grade Celsius Femela va împrăștia circa 100 de icre prin acvariul de reproducere Icrele nu trebuiesc mutate deoarece sunt sensibile la mișcare Icrele vor ecloza în două sau trei zile, apoi după încă două sau trei zile puii vor înota liber Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Preferă un acvariu cu luminozitate slabă, cu plante de suprafață și substrat negru Acvariul trebuie să fie plantat pe părțile laterale și pe partea din spate, lăsând spațiu liber pentru înot în partea centrală, și fața acvariului Hrănire: Vor mânca aproape orice hrană li se pune la dispoziție, hrană vie, uscată sau congelată Pentru menținerea sănătății peștilor se recomandă o hrană cât mai variată Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, totuși pot deveni agresivi la hrănire și pot ciupi înotătoarele altor pești sau chiar semenilor lor 673 1 104 Astyanax fasciatus mexicanus (Blind Cave Tetra) Detalii: Astyanax fasciatus mexicanus > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 7,6-8,9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,3 > Temperatura: 23,3-25,6 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-8 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Cha Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari și au abdomenul mai pronunțat decât masculii înmulțire: înainte de a depune peștii vor fi stimulați cu hrană vie timp de câteva zile Pentru că peștii să depună icre temperatura trebuie scăzută la 18-20 grade Celsius Femela va împrăștia circa 100 de icre prin acvariul de reproducere Icrele nu trebuiesc mutate deoarece sunt sensibile la mișcare Icrele vor ecloza în două sau trei zile, apoi după încă două sau trei zile puii vor înota liber Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia Hrănire: Vor mânca aproape orice hrană li se pune la dispoziție, hrană vie, uscată sau congelată Pentru menținerea sănătății peștilor se recomandă o hrană cât mai variată îngrijire: Nu sunt pești sensibili la parametri apei și vor tolera o plajă largă de parametri, de la ușor acid până la puternic alcalin Acvariul trebuie să fie plantat și să aibă suficient spațiu pentru ca peștii să înoate liber Comentarii: Este un pește activ și poate deveni agresiv și poate ciupi alți pești, se va asocia cu alte specii rapide într-un acvariu spațios Sunt pești de cârd și trebuiesc ținuți în grupuri de cel puțin patru indivizi 674 Astyanax kennedyi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,0 > Temperatura: 25,6-28,9 °C > Duritate: 3-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari și au abdomenul mai pronunțat decât masculii înmulțire: înainte de a depune peștii vor fi stimulați cu hrană vie timp de câteva zile Pentru că peștii să depună icre temperatura trebuie scăzută la 18-20 grade Celsius Femela va împrăștia circa 100 de icre prin acvariul de reproducere Icrele nu trebuiesc mutate deoarece sunt sensibile la mișcare Icrele vor ecloza în două sau trei zile, apoi după încă două sau trei zile puii vor înota liber Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Preferă un acvariu cu luminozitate slabă, cu plante de suprafață și substrat negru Acvariul trebuie să fie plantat pe părțile laterale și pe partea din spate, lăsând spațiu liber pentru înot în partea centrală, și fața acvariului Hrănire: Vor mânca aproape orice hrană li se pune la dispoziție, hrană vie, uscată sau congelată Pentru menținerea sănătății peștilor se recomandă o hrană cât mai variată Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, totuși pot deveni agresivi la hrănire și pot ciupi înotătoarele altor pești sau chiar semenilor lor 675 1 106 Astyanax leopoldi (Leopold's Tetra) Astyanax leopoldi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 5,1-5,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 23,3-26,7 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari și au abdomenul mai pronunțat decât masculii înmulțire: înainte de a depune peștii vor fi stimulați cu hrană vie timp de câteva zile Pentru că peștii să depună icre temperatura trebuie scăzută la 18-20 grade Celsius Femela va împrăștia circa 100 de icre prin acvariul de reproducere Icrele nu trebuiesc mutate deoarece sunt sensibile la mișcare Icrele vor ecloza în două sau trei zile, apoi după încă două sau trei zile puii vor înota liber Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Preferă un acvariu cu luminozitate slabă, cu plante de suprafață și substrat negru Acvariul trebuie să fie plantat pe părțile laterale și pe partea din spate, lăsând spațiu liber pentru înot în partea centrală, și fața acvariului Hrănire: Vor mânca aproape orice hrană li se pune la dispoziție, hrană vie, uscată sau congelată Pentru menținerea sănătății peștilor se recomandă o hrană cât mai variată Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, totuși pot deveni agresivi la hrănire și pot ciupi înotătoarele altor pești sau chiar semenilor lor 676 Auchenipterichthys longimanus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 13-15 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 20-23 °C > Duritate: 10-18 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mici și au abdomenul mai pronunțat decât al masculilor Masculilor li se poate observa organul genital în partea anterioară a înotătoarei anale înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate încă îngrijire: Acvariul poate avea substrat nisipos sau format din pietriș fin și trebuie să aibă mai multe ascunzători formate din pietre sau bucăți de tuburi de PVC Dacă se alege să fie ținuți mai mulți indivizi în același acvariu, acesta trebuie decorat în așa fel încât să se formeze ușor teritorii pentru fiecare pește Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente iar schimburile parțiale de apă să fie efectuate săptămânal Hrănire: Nu sunt foarte pretențioși, aceștia putând fi hrăniți cu granule, pelete dar și cu hrană vie precum larve de Chironomidae și Artemia salina Comentarii: Spre deosebire de alte specii de somn sud-american aceștia nu sunt gregari și sunt chiar teritoriali Pot fi ținuți mai mulți dacă spațiul permite Noaptea aceștia pot produce sunete ciudate atunci când încearcă să își stabilească teritoriile 677 Detalii: Auchenipterichthys thoracatus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 10-11 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 20-24 °C > Duritate: 7-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mici și au abdomenul mai pronunțat decât al masculilor Masculilor li se poate observa organul genital în partea anterioară a înotătoarei anale înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate încă îngrijire: Acvariul poate avea substrat nisipos sau format din pietriș fin și trebuie să aibă mai multe ascunzători formate din pietre sau bucăți de tuburi de PVC Dacă se alege să fie ținuți mai mulți indivizi în același acvariu, acesta trebuie decorat în așa fel încât să se formeze ușor teritorii pentru fiecare pește Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente iar schimburile parțiale de apă să fie efectuate săptămânal Hrănire: Nu sunt foarte pretențioși, aceștia putând fi hrăniți cu granule, pelete dar și cu hrană vie precum larve de Chironomidae și Artemia salina Comentarii: Spre deosebire de alte specii de somn sud-american aceștia nu sunt gregari și sunt chiar teritoriali Pot fi ținuți mai mulți dacă spațiul permite Noaptea aceștia pot produce sunete ciudate atunci când încearcă să își stabilească teritoriile 678 Auchenoglanis biscutatus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 757,1 litri > Dimensiune: 88,9-137,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 8-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-18 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mici și de obicei sunt mai închiși la culoare decât femelele înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea în acvariu însă în natură construiesc un cuib se spumă și manifestă grijă pentru icre și pui îngrijire: Necesită acvarii mari, cu substrat nisipos sau format din pietriș fin în care să poată săpa Plantele nu vor fi necesare deoarece acesta le va dezrădăcina Necesită ascunzători în care să se retragă în timpul zilei, acestea pot fi realizate din bucăți de lemn scufundat sau din pietre Hrănire: Nu sunt pretențioși și vor mânca aproape orice, pot fi hrăniți cu larve de Chironomidae, râme, granule și pelete, fulgi, Artemia Comentarii: Sunt pești relativ pașnici și pot fi ținuți cu Cichlidae, Cyprinidae, Characidae însă acestea trebuie să fie destul de mari încât să nu poată fi mâncate de el pe timp de noapte 679 Auchenoglanis occidentalis > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 1324,9 litri > Dimensiune: 55-70 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,8 > Temperatura: 21-25 °C > Duritate: 8-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-18 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Este aproape imposibil de sexat acest pește în mod vizual însă femelele adulte, purtătoare de icre vor avea abdomenul mai pronunțat înmulțire: Nu a fost înmulțit încă în acvarii 5 5 îngrijire: Acvariul nu trebuie să fie amenajat într-un anumit fel însă se poate decora cu pietre mari și tocite de apă și rădăcini sau crengi foarte mari, pe care peștele să nu le poată mișca Lumina nu trebuie să fie foarte puternică și acvariul trebuie să aibă unele zone mai umbrite Substratul trebuie să fie nisipos iar plantele se vor plantă în ghivece mari, imposibil de mișcat Filtrul trebuie să fie foarte eficient deoarece acest pește, mai ales la maturitate va produce foarte multe reziduuri Hrănire: Nu este pretențios și va mânca aproape orice Poate fi hrănit cu granule, larve de Chironomidae, Artemia, râme, carne de scoică, melci sau alte nevertebrate Comentarii: Este o specie foarte pașnică, în ciuda dimensiunii are o gură foarte mică Poate fi ținut împreună cu multe alte specii precum Cyprinidae mari și Cichlidae africane 680 Aulonocara baenschi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10-13 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-8,2 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 10-30 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai viu colorat decât femela și are înotătoarea dorsală mai ascuțită Femelele au dungile verticale de un negru mai intens și înotătoarele dorsală și anală mai rotunjită Hrănire: Deși sunt o specie omnivoră, vor fi hrăniți mai mult într-un regim carnivor, dacă există plante în acvariu, nu le vor mânca Pot fi hrăniți cu pelete, larve de Chironomidae, Daphnia sau Artemia congelată, evitați să îi hrăniți cu Tubifex înmulțire: în perioada de înmulțire peștii devin foarte agresivi, de aceea se recomandă separarea lor în vederea reproducerii Femela depune icrele, apoi le ține în gură și stimulează masculul să elibereze lapții Fecundarea are loc în gura femelei Aceasta va păstra icrele și puii în gura până ce sunt destul de mari să se hrănească singuri îngrijire: Se țin șase femele și un mascul într-un acvariu de 150 litri dotat cu ascunzători formate din pietre și substrat fin Necesită o filtrare performantă și de schimbări parțiale dese de apă deoarece sunt sensibili la concentrații mari de amoniac Pot împărți acvariul cu alte Cichlide Malawi relative pașnice și compatibile în ceea ce privește parametrii apei Comentarii: Această specie este predispusă hibridizării, pentru a nu deteriora linia, nu reproduceți indivizi mult diferiți din punct de vedere fiziologic 681 Aulonocara hueseri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 8-8,5 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,5 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 7-30 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai viu colorat decât femela și are înotătoarea dorsală mai ascuțită 5 înmulțire: în perioada de înmulțire peștii devin foarte agresivi, de aceea se recomandă separarea lor în vederea reproducerii Femela depune icrele, apoi le ține în gură și stimulează masculul să elibereze lapții Fecundarea are loc în gura femelei Aceasta va păstra icrele și puii în gură până ce sunt destul de mari să se hrănească singuri îngrijire: Se țin șase femele și un mascul într-un acvariu de 150 litri dotat cu ascunzători formate din pietre și substrat fin Necesită o filtrare performantă și de schimbări parțiale dese de apă deoarece sunt sensibili la concentrații mari de amoniac Pot împărți acvariul cu alte Cichlide Malawi relative pașnice și compatibile în ceea ce privește parametrii apei Hrănire: Pot fi hrăniți cu pelete, larve de Chironomidae, Daphnia sau Artemia congelată, evitați să îi hrăniți cu Tubifex Comentarii: Pot deveni agresivi în perioada de reproducere și se recomandă să fie ținuți în acvarii specifice sau împreună cu alte Cichlidae din Lacul Malawi 682 Aulonocara jacobfreibergi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 12-15 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai colorat decât femela înmulțire: Femela depune icrele, apoi le ține în gură și stimulează masculul să elibereze lapții Fecundarea are loc în gura femelei Aceasta va păstra icrele și puii în gură până ce sunt destul de mari să se hrănească singuri, adică circa trei săptămâni Nu este o specie foarte prolifică, depunând doar 30-50 de icre într-o pontă îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și multe ascunzișuri formate din pietre Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente și să se execute schimbări parțiale dese de apă Hrănire: Granule sau fulgi cu conținut echilibrat de fibră vegetală și proteină, se mai pot folosi larve de Chironomidae, Daphnia sau Artemia congelată Comentarii: Este un pește cu o agresivitate redusă, nu sunt agresivi față de alte specii In timpul depunerii pe corpul masculului pot fi vizibile și dungi verticale, iar agresivitatea este sporită în special față de masculi din specia lui Pot fi ținuți împreună cu mbuna și cu utaka 683 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 7-9 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 8-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Aulonocara nyassae Dimorfism sexual: Masculul este mai viu colorat decât femela și are înotătoarea dorsală mai ascuțită 5 înmulțire: în perioada de înmulțire peștii devin foarte agresivi, de aceea se recomandă separarea lor în vederea reproducerii Femela depune icrele, apoi le ține în gură și stimulează masculul să elibereze lapții Fecundarea are loc în gura femelei Aceasta va păstra icrele și puii în gură până ce sunt destul de mari să se hrănească singuri îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și multe ascunzișuri formate din pietre Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente și să se execute schimbări parțiale dese de apă Hrănire: Pot fi hrăniți cu pelete, larve de Chironomidae, Daphnia sau Artemia congelată, evitați să îi hrăniți cu Tubifex Comentarii: Pot deveni agresivi în perioada de reproducere și se recomandă să fie ținuți în acvarii specifice sau împreună cu alte Cichlidae din Lacul Malawi 684 Aulonocara stuartgranti Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,2 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt vizibil mai colorat decât femelele care au un colorit mai șters înmulțire: Femela depune icrele, între 5-50, apoi le ține în gură și stimulează masculul să elibereze lapții Fecundarea are loc în gura femelei Aceasta va păstra icrele și puii în gură până ce sunt destul de mari să se hrănească singuri O nouă depunere va avea loc peste aproximativ 30 zile dar dacă femelă vă îngrijii o serie de pui, depunerea va fi amânată îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos, fin și multe ascunzători din pietre Acvariul trebuie să aibă filtrare eficientă și se recomandă schimbări parțiale dese de apă pentru păstrarea calității acesteia Hrănire: Deși sunt o specie omnivoră, vor fi hrăniți mai mult într-un regim carnivor, dacă există plante în acvariu, nu le vor mânca Pot fi hrăniți cu pelete, larve de Chironomidae, Daphnia sau Artemia congelată, evitați să îi hrăniți cu Tubifex Comentarii: Această specie este predispusă hibridizării, pentru a nu deteriora linia genetică, nu reproduceți indivizi mult diferiți din punct de vedere fiziologic 685 Aulonocranus dewindti Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 8,2-8,6 > Temperatura: 25-26,1°C > Duritate: 15-30 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari decât femelele și dezvoltă un colorit albastru metalic, de asemenea au înotătoarele pectorale mai lungi înmulțire: Femela va găsi un loc de depunere, de obicei o peșteră în care masculul nu va putea intra Aceasta va depune icrele, acestea, după ce vor fi fecundate de mascul vor fi incubate în gura ei Incubarea durează circa 10 zile, apoi puii sunt suficient de mari să se hrănească singuri Pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia Aceștia nu trebuiesc separați de adulți decât dacă perechea vrea să depună din nou și va deveni agresivă cu puii îngrijire: Acvariul trebuie să aibă multe ascunzători formate din pietre și un substrat nisipos Filtrarea trebuie să fie eficientă și oxigenarea puternică, poate exista un curent în acvariu Hrănire: Vor accepta atât hrană uscată cât și hrană vie însă trebuie ca acestea să vie bine echilibrate și cât mai variate Se pot folosi granule, fulgi, larve de Chironomidae, Artemia, Daphnia Comentarii: Pot fi ținuți în acvarii specifice, stabilindu-se curând o mică colonie Pot fi ținuți și în acvarii comunitare împreună cu alte specii similare de Cichlidae din Lacul Malawi, Tanganyika sau Victoria 686 Australoheros facetus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 15,2-17,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 23,9-26,7 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: De obicei este greu de realizat, dar masculii sunt puțin mai mari și au înotătoarele ceva mai lungi decât femela înmulțire: Sunt ușor de înmulțit, dacă apa este curată și îndeplinește cerințele speciei, atunci vor depune între 300 și 1000 de icre pe o piatră plată, curățată anterior După apariția puilor, adulții îi vor muta prin acvariu în diverse gropi de creștere Adulții vor îngrijii puii timp de șase săptămâni, apoi se recomandă separarea lor pentru că o mare parte a acestora să supraviețuiască Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia după ce înoată liber îngrijire: Acvariul trebuie să fie dotat cu ascunzători formate din pietre, rădăcini sau crengi submerse și nu este necesar să conțină plate deoarece acești pești sapă și le vor dezrădăcina, bineînțeles, poate să conțină plante de suprafață Hrănire: Vor mânca cu entuziasm hrană vie sau congelată precum larve de Chironomidae, Artemia, Dapnhia dar pot fi învățați să mănânce și hrană uscată, granule și fulgi Comentarii: Se recomandă ținerea lor doar în perechi și nu sunt recomandați acvariilor comunitare deoarece sunt agresivi, mai ales în perioada reproducerii 687 1 118 Austrolebias nigripinnis (Blackfin Pearl Killifîsh) Austrolebias nigripinnis Detalii: > Dificultate: Provocatoare > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 3-7 > Temperatura: 15,6-20 °C > Duritate: 1-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 0,5-1 an > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați iar femelele tind spre o nuanță maron-gri Hrănire: Se poate hrăni cu insecte, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia și alte nevertebrate acvatice înmulțire: Se amenajează un acvariu cu 5 cm strat de turbă și câteva locuri pentru a se ascunde femela îmbrățișarea depunerii are loc iar icrele se vor așeza în turbă Scoateți icrele și turba apoi stoarceri apa din turbă și depozitați-le într-o pungă de plastic Acest lucru se întâmplă deoarece în mediul lor natural, ei trăiesc în cursuri temporare de apă iar după evaporarea apei adulții mor însă icrele rezistă Așteptați între două și patru luni apoi puneți icrele în apă proaspătă și moale în câteva ore de la contactul cu apa, icrele vor ecloza Dacă eclozarea nu are loc puneți-le înapoi și încercați din nou mai târziu îngrijire: Sunt greu de îngrijit dar frumusețea lor face ca toată strădania să merite Comentarii: - 688 Detalii: Axelrodia stigmatias > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 2-3 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-6,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 7-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai plinuțe decât masculii care sunt supli înmulțire: Trebuie să alegem cu atenție indivizii pe care îi vom înmulți, aceștia pot fi până la 12 indivizi, în număr egal de masculi și femele Folosiți un acvariu mic de reproducere, de 10-15 litri, cu substrat închis la culoare, plante cu frunze fine ca Myriophyllum, Cabomba, Java Moss și ceva plante plutitoare, iluminarea trebuie să fie foarte difuză Icrele vor fi împrăștiate printre plante Reproducătorii își vor mânca icrele, deci vor fi înlăturați imediat ce s-a încheiat depunerea Puii vor ecloza în 24-36 de ore După alte 3-4 zile sacul vitelin se va resorbi complet și poate începe hrănirea Trebuie hrăniți cu infuzori, gălbenuș de ou, iar după ce mai cresc, cu hrană sub formă de fulgi, mărunțită fin Atenție la suprahrănire, va duce la degradarea apei, iar puii în această perioadă nu pot fi mutați Mutarea lor prin sifonare, este posibilă abia din ziua a zecea După 4-5 săptămâni puii încep să semene cu părinții, ca formă și colorit Hrănire: Nu sunt pretențioși, pot fi hrăniți cu granule și fulgi, hrană vie precum Artemia sau Daphnia îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, folosind fie plante naturale, fie de plastic Puritatea apei trebuie menținută printr-o filtrare corespunzătoare Substratul poate fi nisipos și se pot adăuga și câteva crengi sau rădăcini submerse Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, totuși pot deveni agresivi la hrănire și pot ciupi înotătoarele altor pești sau chiar semenilor lor 689 Sursa: Autor: acvariidevis Badis blosyrus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 3,5-5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 24-30 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, granule, hrană vie > Durata de viață: 2-3 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mici, au coloritul mai pal iar masculii vor avea înotătoarele mai alungite la maturitate înmulțire: în vederea înmulțirii este necesar ca peștii sau aibă acces la mici ascunzători în stil peșteră Masculul va fi mult mai colorat în perioada de reproducere și va încerca să o convingă pe femelă să intre în peșteră De multe ori acesta va încerca să o tragă prinzând-o de buze în interiorul peșterii femela va depune între 30 și 100 de icre, apoi este alungată iar icrele rămân în grijă masculului Icrele vor ecloza după două sau trei zile însă puii vor putea înota după șase până la opt zile După ce puii pot înota, adulții se pot scoate din acvariu deoarece aceștia pot fi mâncați Puii pot fi hrăniți cu microviermi și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin Trebuie să aibă acces la mai multe ascunzători stil peșteră realizate din pietre sau jumătăți de nuci de cocos Acvariul poate fi decorat cu crengi sau rădăcini pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a acorda acvariului un aspect mai natural Se pot folosi și plante fixate de decorațiuni, plante precum Microsorum, Taxiphyllum sau Anubias Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți cu granule, fulgi sau Artemia, Daphnia, 690 larve de Chironomidae sau Tubifex însă trebuie menționat că dacă sunt hrăniți cu ultimele două, aceștia pot deveni predispuși la boli și obezitate Comentarii: Se recomandă să fie ținut în acvarii specifice, în perechi sau un mascul și două femele Masculii sunt teritoriali și se pot lupta între ei Dacă se dorește să fie ținuți împreună cu alte specii, aceste pot fi următoarele: specii de Rasbora sau Puntius sau gurami 691 Badis ferrarisi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 2,5-3,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 21,7-25 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mici, au coloritul mai pal iar masculii vor avea înotătoarele mai alungite la maturitate înmulțire: în vederea înmulțirii este necesar ca peștii sau aibă acces la mici ascunzători în stil peșteră Masculul va fi mult mai colorat în perioada de reproducere și va încerca să o convingă pe femela să intre în peșteră De multe ori acesta va încerca să o tragă prinzând-o de buze în interiorul peșterii femela va depune între 30 și 100 de icre, apoi este alungată iar icrele rămân în grijă masculului Icrele vor ecloza după două sau trei zile însă puii vor putea înota după șase până la opt zile După ce puii pot înota, adulții se pot scoate din acvariu deoarece aceștia pot fi mâncați Puii pot fi hrăniți cu microviermi și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin, cu multe ascunzători formate fie din lemn scufundat, fie din pietre Plantele pot fi atașate de decorațiuni însă acestea nu sunt absolut necesare Se pot adăuga și frunze uscate pe substrat pentru a da apei un colorit mai natural și pentru a spori caracterul natural al acvariului Filtrarea și oxigenarea nu reprezintă o problemă deoarece acestea nu trebuie să fie foarte puternice Hrănire: Nu vor accepta foarte des hrană uscată însă pot fi hrăniți cu Artemia, Daphnia și larve de Chironomidae în mod regulat, hrana vie va încuraja înmulțirea și coloritul mai intens al peștilor Comentarii: Se recomandă să fie ținuți în acvarii specifice, în perechi sau un mascul și două femele dacă spațiul permite însă dacă spațiul este mic aceștia vor deveni agresivi 692 Badis khwae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2,5-3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22,2-25,6 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 2-3 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele, mai colorați, mai ales în perioada de reproducere și au marginea înotătoarei dorsale albă înmulțire: în vederea înmulțirii este necesar ca peștii sau aibă acces la mici ascunzători în stil peșteră Masculul va fi mult mai colorat în perioada de reproducere și va încerca să o convingă pe femela să intre în peșteră De multe ori acesta va încerca să o tragă prinzând-o de buze în interiorul peșterii femela va depune între 30 și 100 de icre, apoi este alungată iar icrele rămân în grijă masculului Icrele vor ecloza după două sau trei zile însă puii vor putea înota după șase până la opt zile După ce puii pot înota, adulții se pot scoate din acvariu deoarece aceștia pot fi mâncați Puii pot fi hrăniți cu microviermi și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin Trebuie să aibă acces la mai multe ascunzători stil peșteră realizate din pietre sau jumătăți de nuci de cocos Acvariul poate fi decorat cu crengi sau rădăcini pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a acorda acvariului un aspect mai natural Se pot folosi și plante fixate de decorațiuni, plante precum Microsorum, Taxiphyllum sau Anubias Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți cu granule, fulgi sau Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae sau Tubifex însă trebuie menționat că dacă sunt hrăniți cu ultimele două, aceștia pot deveni predispuși la boli și obezitate Comentarii: Se recomandă să fie ținut în acvarii specifice, în perechi sau un mascul și două femele Masculii sunt teritoriali și se pot lupta între ei Dacă se dorește să fie ținuți împreună cu alte specii, acestea pot fi următoarele: specii de Rasbora sau Puntius sau gurami 693 Badis руета Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,5-4,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 22,8-25 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mici, au coloritul mai pal iar masculii vor avea înotătoarele mai alungite la maturitate înmulțire: în vederea înmulțirii este necesar ca peștii sau aibă acces la mici ascunzători în stil peșteră Masculul va fi mult mai colorat în perioada de reproducere și va încerca să o convingă pe femela să intre în peșteră De multe ori acesta va încerca să o tragă prinzând-o de buze în interiorul peșterii femela va depune între 30 și 100 de icre, apoi este alungată iar icrele rămân în grijă masculului Icrele vor ecloza după două sau trei zile însă puii vor putea înota după șase până la opt zile După ce puii pot înota, adulții se pot scoate din acvariu deoarece aceștia pot fi mâncați Puii pot fi hrăniți cu microviermi și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin Trebuie să aibă acces la mai multe ascunzători stil peșteră realizate din pietre sau jumătăți de nuci de cocos Acvariul poate fi decorat cu crengi sau rădăcini pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a acorda acvariului un aspect mai natural Se pot folosi și plante fixate de decorațiuni, plante precum Microsorum, Taxiphyllum sau Anubias Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți cu granule, fulgi sau Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae sau Tubifex însă trebuie menționat că dacă sunt hrăniți cu ultimele două, aceștia pot deveni predispuși la boli și obezitate Comentarii: Se recomandă să fie ținut în acvarii specifice, în perechi sau un mascul și două femele Masculii sunt teritoriali și se pot lupta între ei Dacă se dorește să fie ținuți împreună cu alte specii, acestea pot fi următoarele: specii de Rasbora sau Puntius sau gurami 694 Detalii: I > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2,5-4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22,2-25,6 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 2-3 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mici, au coloritul mai pal iar masculii vor avea înotătoarele mai alungite la maturitate înmulțire: în vederea înmulțirii este necesar ca peștii sau aibă acces la mici ascunzători în stil peșteră Masculul va fi mult mai colorat în perioada de reproducere și va încerca să o convingă pe femela să intre în peșteră De multe ori acesta va încerca să o tragă prinzând-o de buze în interiorul peșterii femela va depune între 30 și 100 de icre, apoi este alungată iar icrele rămân în grijă masculului Icrele vor ecloza după două sau trei zile însă puii vor putea înota după șase până la opt zile După ce puii pot înota, adulții se pot scoate din acvariu deoarece aceștia pot fi mâncați Puii pot fi hrăniți cu microviermi și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin, cu multe ascunzători formate fie din lemn scufundat, fie din pietre Plantele pot fi atașate de decorațiuni însă acestea nu sunt absolut necesare Se pot adăuga și frunze uscate pe substrat pentru a da apei un colorit mai natural și pentru a spori caracterul natural al acvariului Filtrarea și oxigenarea nu reprezintă o problemă deoarece acestea nu trebuie să fie foarte puternice Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți cu granule, fulgi sau Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae sau Tubifex însă trebuie menționat că dacă sunt hrăniți cu ultimele două, aceștia pot deveni predispuși la boli și obezitate Comentarii: Se recomandă să fie ținut în acvarii specifice, în perechi sau un mascul și două femele Masculii sunt teritoriali și se pot lupta între ei Dacă se dorește să fie ținuți împreună cu alte specii, acestea pot fi: specii de Rasbora sau Puntius sau gurami 695 Bagrichthys hypselopterus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 30-40 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte vor avea abdomenul mai pronunțat decât masculii, mai ales dacă acestea poartă icre înmulțire: Nu au fost înmulțiți în acvarii încă 5 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să imite un curs de apă rapid Acesta trebuie să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin și să aibă mai multe locuri în care acest pește să se ascundă Se recomandă ca în acvariu să existe un curent moderat de apă Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată, se recomandă să fie efectuate schimbări de apă parțiale dese Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană de origine animală, hrană vie sau congelată precum râme tocate, Tubifex, Artemia și ocazional cu hrană de origine vegetală precum granule sau Spirulină Acest pește va mânca și melci, astfel ținând sub control populația de melci din acvariu Comentarii: Se recomandă să fie ținut singur deoarece este foarte teritorial și va omorî sau va încerca să omoare orice alt pește, chiar și mai mare Este necesară multă atenție atunci când se manevrează obiectele din acvariu deoarece se cunosc cazuri când a fost atacat chiar posesorul 696 Detalii: Bagrichthys majusculus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 15,2-16,3 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,0 > Temperatura: 23,9-27,2 °C > Duritate: 1-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte vor avea abdomenul mai pronunțat decât masculii, mai ales dacă acestea poartă icre înmulțire: Nu au fost înmulțiți în acvarii încă 5 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să imite un curs de apă rapid Acesta trebuie să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin și să aibă mai multe locuri în care acest pește să se ascundă Se recomandă ca în acvariu să existe un curent moderat de apă Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată, se recomandă să fie efectuate schimbări de apă parțiale dese Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană de origine animală, hrană vie sau congelată precum râme tocate, Tubifex, Artemia și ocazional cu hrană de origine vegetală precum granule sau Spirulină Acest pește va mânca și melci, astfel ținând sub control populația de melci din acvariu Comentarii: Se recomandă să fie ținut singur deoarece este foarte teritorial și va omorî sau va încerca să omoare orice alt pește, chiar și mai mare 697 Bagrus meridionalis Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 1135,6 litri > Dimensiune: 100-150 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,2 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte vor avea abdomenul mai pronunțat decât masculii înmulțire: Sunt părinți foarte grijulii Aceștia vor depune icrele în substrat și le vor îngriji și păzi După ce puii pot înota, femela va produce și elibera icre sterile cu care se vor hrăni puii îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin pentru a nu se răni la mustățile sale sensibile și multe ascunzători realizate fie din crengile, rădăcinile și lemnul folosit ca decor în acvariu, fie din ghivece sau tuburi de PVC de diferite lungimi Pe suprafața crengilor sau pietrelor din acvariu se pot fixa plante precum Anubias sau Java moss pentru a oferi acvariului un aspect mai natural Este bine ca acvariul să nu fie foarte luminat deoarece este un pește nocturn și va fi deranjat de lumină, în acest scop se pot folosi plantele de suprafață Se recomandă o filtrare și o oxigenare foarte eficientă Hrănire: Poate fi hrănit cu pești, scoici, Artemia sau larve de Chironomidae dar și cu hrană vie precum granule sau fulgi Comentarii: Poate fi ținut în acvarii cu Cichlidae africane cât timp este juvenil și Cichlidaele sunt mai mari decât el, însă atunci când acesta va crește va putea mânca orice pește îi încape în gură La maturitate trebuie ținut în acvarii specifice 698 Balantiocheilos melanopterus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 30,5-33 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu este evident, singura modalitate de a-i diferenția este de a-i privi când depun icre Hrănire: Nu sunt pretențioși, acceptă fulgi sau pelete dar dieta lor normală cuprinde fitoplancton, rotiferi, insecte și larve de insecte, vor accepta bucuroși hrana vie înmulțire: Când peștii au cam 23 cm vor deveni activi din punct de vedere sexual, vor începe curtarea Pentru a-i înmulți acvariul trebuie să fie destul de mare și condițiile optime pentru că aceștia să se simtă confortabil, temperatura trebuie să fie undeva pe la limita superioară a plajei suportate de specie (28-29 °C) Femelele vor împrăștia icrele iar masculii vor elibera lapții, pentru că acest lucru să se realizeze este indicat un curent de apă, altfel lapții masculului nu vor ajunge prea departe Icrele se vor așterne pe substrat iar după eclozare este obligatoriu separarea puilor de adulți deoarece aceștia îi vor mânca îngrijire: Bala Shark au nevoie de acvarii mari, la început peștii vor fi mici însă vor crește repede și vor ajunge la dimensiunea adultă (25-35 cm) Dacă nu au suficient spațiu acești pești agili vor deveni agresivi asupra altor pești din acvariu, pentru a preveni această acțiune și pentru a satisface pe deplin nevoia de spațiu a acestor pești este recomandat un acvariu de circa 450 litri Necesită un acvariu plantat cu mult spațiu pentru înot, nu au nevoie de un tip anume de substrat însă acesta nu trebuie să aibă colțuri ascuțite în care să se rănească Comentarii: Sunt pești de cârd și sunt necesar cel puțin cinci sau șase indivizi, în caz contrat aceștia se pot simți singuri și pot deveni agresivi 699 Barbatula barbatula Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 19-21 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,7 > Temperatura: 18-23 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-7 ani > Habitat: Eurasia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt de obicei mai mari și au abdomenul mai pronunțat decât masculii înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvarii încă 5 5 îngrijire: Necesită un acvariu cu substrat nisipos, cu apă curată și cu un curent moderat Este bine să fie în acvariu și câteva pietre plate pe care peștele să se poată odihni și multe ascunzători, acestea pot fi realizate din crengi, rădăcini sau pietre plate sprijinite pe sticla acvariului Filtrarea și oxigenarea apei trebuie să fie eficiente Hrănire: Poate fi hrănită cu Artemia salina sau cu larve de Chironomidae iar cu puțin timp și noroc, peștele poate fi obișnuit și cu granule de calitate, însă nu tot timpul acesta va accepta hrana uscată Comentarii: Este o specie pașnică și chiar timidă, este ideală pentru acvariile ce imită cursurile de apă cu curent moderat Se recomandă să nu fie ținută cu pești ce se vor reproduce deoarece aceasta va mânca puii 700 2 11 Barbichthys laevis (Sucker Barb) Barbichthys laevis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 25-30 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Sunt destul de dificil de sexat însă de cele mai multe ori femelele sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate îngrijire: Pot fi ținuți în acvarii cu mult spațiu pentru înot, cu ascunzători formate din crengi, rădăcini sau pietre Pot fi ținuți și în acvarii plantate însă aceștia vor mânca plantele Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea apei să fie eficiente și să se efectueze schimburi parțiale de apă dese Hrănire: Deși sunt pești vegetarieni, nu vor refuza Artemia și larvele de chironomidae, pot fi hrăniți cu granule și fulgi însă este bine să primească și hrana vegetală precum spanac opărit, dovlecel și castravete Comentarii: Sunt pești relativ pașnici însă este bine să nu fie ținuți împreună cu pești foarte mici sau cu pui Pot fi ținuți împreună cu pești de aceeași talie și pașnici A se evita asocierea cu specii lente și cu înotătoare lungi 701 Barboides gracilis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 1,3-1,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 21-26 °C > Duritate: 0-6 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt puțin mai colorați decât femelele și mai mici înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu încă dar este posibil să se înmulțească într-o manieră similară celorlalte Cyprinidae Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii sunt ușor de crescut îngrijire: Poate fi ținut în acvarii plantate deoarece aceștia nu vor vătăma plantele Acvariul poate avea substrat nisipos, multe plante și ascunzători formate din crengi și rădăcini submerse, lăsând spațiu liber în care să poată înota Pe nisip se pot adăuga câteva frunze uscate pentru a oferi apei o tentă mai naturală dar și pentru a oferi peștilor o importantă sursă secundară de hrană din microfauna descompunătoare a frunzelor Hrănire: Sunt pești mici și trebuiesc hrăniți pe măsură, pot fi hrăniți cu Daphnia cernuta, larve de Chironomidae tocate, microviermi și grindal Comentarii: Din cauza dimensiunilor reduse, nu pot fi ținuți împreună cu multe alte specii de pești însă pot fi ținuți cu Characidae mici sau cu Corydoras pitici Este o specie pașnică de cârd și este bine să fie ținută în grupuri de minimum 10 indivizi 702 Barbonymus altus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 18-20 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-27 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu există diferențe aparențe exterioare însă femelele sunt mai plinuțe atunci când sunt pregătite să depună înmulțire: Poate fi înmulțiți într-o manieră similară celorlalte specii ale genului Acvariul de înmulțire ar trebui să fie decorat ori cu plante cu frunze medii ca mărime ori cu un suport pentru depunere Acești pești se vor înmulți în grupuri dacă este nevoie; adăugând un număr egal de ambele sexe va fi îndeajuns îndepărtați toți părinții când icrele au fost depuse, ar trebui să eclozeze în 24-48 de ore iar puii vor înota liberi foarte rapid, în mod normal după 24 de ore de la eclozare Trebuie hrăniți cu infuzori inițial, dar pot fi hrăniți și cu Artemia abia eclozati 5 îngrijire: Acvariul trebuie să imite un curs de apă cu curent moderat Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin și în acvariu să existe câteva crengi sau rădăcini pentru decor Filtrarea și oxigenarea sunt foarte importante și trebuie să fie eficiente Este bine să se evite decorul ascuțit sau tăios deoarece acești pești se pot răni Hrănire: Nu este un pește pretențios și poate fi hrănit cu granule sau fulgi însă hrana vie este necesară pentru un colorit mai intens și pentru reproducere, se poate folosi Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae, alte larve de insecte și chiar insecte Comentarii: Este o specie relativ pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii de talie similară din genul Barbus Este un pește de cârd și se recomandă să se țină minimum 6-8 exemplare 703 Barbonymus schwanenfeldii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 321,8 litri > Dimensiune: 25,4-35,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 9-12 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Sunt foarte dificil de sexat însă femela va avea abdomenul mai proeminent mai ales dacă poartă icre înmulțire: Sunt foarte dificil de înmulțit în captivitate și necesită un acvariu de reproducere foarte mare Acvariul de înmulțire ar trebui să fie decorat ori cu plante cu frunze medii ca mărime ori cu un suport pentru depunere Acești pești se vor înmulți în grupuri dacă este nevoie; adăugând un număr egal de ambele sexe va fi îndeajuns, îndepărtați toți părinții când icrele au fost depuse, ar trebui să eclozeze în 24-48 de ore iar puii vor înota liberi foarte rapid, în mod normal după 24 de ore de la eclozare Trebuie hrăniți cu infuzori inițial, dar pot fi hrăniți și cu Artemia abia eclozați îngrijire: Acvariul trebuie să fie decorat cu crengi și rădăcini, lăsând suficient spațiu pentru înot Acesta poate avea și plante însă acestea vor trebui înlocuite destul de des deoarece vor fi mâncate Substratul trebuie să fie nisipos sau format din pietriș fin iar filtrarea trebuie să fie foarte eficientă Hrănire: Vor mânca aproape orice: granule, fulgi, mazăre, spanac, castravete, insecte și larve de insecte, râme Comentarii: Sunt pești activi și este bine să se țină în grupuri de minimum cinci indivizi însă dacă spațiul permite, grupul poate fi și mai mare Se pot ține împreună cu alte Cyprinidae mari sau cu Loriicaridae mari 704 Barbus barbus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 1324,9 litri > Dimensiune: 100-120 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,8 > Temperatura: 10-24 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Europa > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat înmulțire: Maturitatea sexuală a acestui pește se situează la vârsta de 3-4 ani, mai rar la 5 ani Masculii devin maturi din punct de vedere sexual mai devreme decât femelele, care depun primele icre, de obicei, la vârsta de 4 ani In funcție de greutatea corporală, o femelă depune 5000-12000 de boabe de icre de culoare galben-portocalie, cu un diametru de 2,2-2,5 mm Icrele sunt puțin lipicioase, fixându-se astfel ușor pe pietrele sau pietrișul care acoperă albia râului îngrijire: Mreana preferă ca loc de trai acele porțiuni ale râului în care viteza curenților este relativ mare, iar albia este alcătuită din pietre și pietriș, unde, în adânciturile formate de vârtejuri sau la adăpostul pietrelor mai mari, poate găsi loc de refugiu și de pândă în timpul zilei Astfel se poate decora un acvariu ținând cont de preferințele sale și ajungând ca acvariu să amintească de habitatul său Se recomandă filtrare și oxigenare foarte eficiente Hrănire: Nu reprezintă o problemă așa de mare chiar dacă este carnivor, poate fi hrănit cu larve de Chironomus, cu râme, viermișori, carne de scoică și creveți Comentarii: Poate fi ținut împreună cu specii robuste europene, într-un acvariu tematic 705 Detalii: Bar bus candens > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 3-3,5 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-6,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 1-2 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele 5 înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii vor crește rapid îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat și decorat cu crengi sau ramuri scufundate pentru ca peștele să aibă coloritul mai intens, altfel va fi mai palid Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente și să existe un curent moderat de apă în acvariu Substratul poate fi nisipos cu câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți atât cu hrană uscată, granule sau fulgi, cât și cu hrană vie sau congelată, Artemia, Daphnia și larve de Chironomodae Hrana de origine vegetală va fi apreciată, se poate folosi hrană pe bază de alge sau plante din comerț Comentarii: Sunt pești pașnici și se pot ține împreună cu specii ale genului Pelvicachromis sau cu Cichlidae pitice Se recomandă să fie ținuți în grupuri mai mari, 8-10 indivizi, dacă sunt ținute exemplare solitare, acestea pot deveni agresive 706 Detalii: Barbus eutaenia > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 12-14 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele 5 înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii vor crește rapid îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat și decorat cu crengi sau ramuri scufundate pentru ca peștele să aibă coloritul mai intens, altfel va fi mai palid Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente și să existe un curent moderat de apă în acvariu Substratul poate fi nisipos cu câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți atât cu hrană uscată, granule sau fulgi, cât și cu hrană vie sau congelată, Artemia, Daphnia și larve de Chironomodae Hrana de origine vegetală va fi apreciată, se poate folosi hrană pe bază de alge sau plante din comerț Comentarii: Sunt pești pașnici și se pot ține împreună cu specii ale genului Pelvicachromis sau cu Cichlidae pitice Se recomandă să fie ținuți în grupuri mai mari, 8-10 indivizi, dacă sunt ținute exemplare solitare, acestea pot deveni agresive 707 Barbus fasciolatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mici și mai viu colorați, femelele vor avea abdomenul mai pronunțat mai ales dacă sunt purtătoare de icre înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii vor crește rapid îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat și decorat cu crengi sau ramuri scufundate pentru ca peștele să aibă coloritul mai intens, altfel va fi mai palid Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente și să existe un curent moderat de apă în acvariu Substratul poate fi nisipos cu câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți atât cu hrană uscată, granule sau fulgi, cât și cu hrană vie sau congelată, Artemia, Daphnia și larve de Chironomodae Hrana de origine vegetală va fi apreciată, se poate folosi hrana pe bază de alge sau plante din comerț Comentarii: Sunt pești pașnici și se pot ține împreună cu specii ale genului Pelvicachromis sau cu Cichlidae pitice Se recomandă să fie ținuți în grupuri mai mari, 8-10 indivizi, dacă sunt ținute exemplare solitare, acestea pot deveni agresive 708 Barbus holotaenia Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 24-30 °C > Duritate: 2-8 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mici și mai viu colorați, femelele vor avea abdomenul mai pronunțat mai ales dacă sunt purtătoare de icre înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii vor crește rapid îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat și decorat cu crengi sau ramuri scufundate pentru ca peștele să aibă coloritul mai intens, altfel va fi mai palid Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente și să existe un curent moderat de apă în acvariu Substratul poate fi nisipos cu câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Acvariul trebuie să aibă și mult spațiu liber în care peștele să poată înota deoarece este un pește foarte activ Hrănire: Nu este un pește pretențios și poate fi hrănit cu granule sau fulgi însă hrana vie este necesară pentru un colorit mai intens și pentru reproducere, se poate folosi Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae, alte larve de insecte și chiar insecte Comentarii: Este o specie relativ pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii de talie similară din genul sau Este un pește de cârd și se recomandă să se țină minimum 6-8 exemplare Nu recomandăm asocierea cu specii mici deoarece are o gură destul de mare și îi poate mânca 709 Detalii: Barbus jae > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-6,2 > Temperatura: 21-25 °C > Duritate: 1-5 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele 5 înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii vor crește rapid îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat și decorat cu crengi sau ramuri scufundate pentru ca peștele să aibă coloritul mai intens, altfel va fi mai palid Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente și să existe un curent moderat de apă în acvariu Substratul poate fi nisipos cu câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți atât cu hrană uscată, granule sau fulgi, cât și cu hrană vie sau congelată, Artemia, Daphnia și larve de Chironomodae Hrana de origine vegetală va fi apreciată, se poate folosi hrana pe bază de alge sau plante din comerț Comentarii: Sunt pești pașnici și se pot ține împreună cu specii ale genului Pelvicachromis sau cu Cichlidae pitice Se recomandă să fie ținuți în grupuri mai mari, 8-10 indivizi, dacă sunt ținute exemplare solitare, acestea pot deveni agresive 710 2 21 Barbus janssensi (Janssens' Barb) Barbus janssensi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 21-25 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-6 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mici și mai viu colorați, femelele vor avea abdomenul mai pronunțat mai ales dacă sunt purtătoare de icre înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii vor crește rapid îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat și decorat cu crengi sau ramuri scufundate pentru ca peștele să aibă coloritul mai intens, altfel va fi mai palid Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente și să existe un curent moderat de apă în acvariu Substratul poate fi nisipos cu câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți atât cu hrană uscată, granule sau fulgi, cât și cu hrană vie sau congelată, Artemia, Daphnia și larve de Chironomodae Hrana de origine vegetală va fi apreciată, se poate folosi hrana pe bază de alge sau plante din comerț Comentarii: Sunt pești pașnici și se pot ține împreună cu specii ale genului Pelvicachromis sau cu Cichlidae pitice Se recomandă să fie ținuți în grupuri mai mari, 8-10 indivizi, dacă sunt ținute exemplare solitare, acestea pot deveni agresive 711 Detalii: Barbus leonensis > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22-24 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați decât femelele, acestea au coloritul mai pal și sunt mai mari și au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Nu a fost înmulțit încă dar se crede că se înmulțește într-o manieră tipică Cyprinidaelor îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat și decorat cu crengi sau ramuri scufundate pentru ca peștele să aibă coloritul mai intens, altfel va fi mai palid Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente și să existe un curent moderat de apă în acvariu Substratul poate fi nisipos cu câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Acvariul trebuie să aibă și mult spațiu liber în care peștele să poată înota deoarece este un pește foarte activ Hrănire: Nu este un pește pretențios și poate fi hrănit cu granule sau fulgi însă hrana vie este necesară pentru un colorit mai intens și pentru reproducere, se poate folosi Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae, alte larve de insecte și chiar insecte Comentarii: Este o specie relativ pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii de talie similară din genul sau Este un pește de cârd și se recomandă să se țină minimum 6-8 exemplare Nu recomandăm asocierea cu specii mici deoarece are o gură destul de mare și îi poate mânca 712 Barbus lineomaculatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 8-9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 21-25 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele și sunt mai colorați, aceasta devine mai evident la depunere înmulțire: Acvariul de înmulțire ar trebui să fie decorat ori cu plante cu frunze medii ca mărime ori cu un suport pentru depunere Acești pești se vor înmulți în grupuri dacă este nevoie; adăugând un număr egal de ambele sexe va fi îndeajuns îndepărtați toți părinții când icrele au fost depuse, ar trebui să eclozeze în 24-48 de ore iar puii vor înota liberi foarte rapid, în mod normal după 24 de ore de la eclozare Trebuie hrăniți cu infuzori inițial, dar pot fi hrăniți și cu Artemia abia eclozați îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat și decorat cu crengi sau ramuri scufundate pentru ca peștele să aibă coloritul mai intens, altfel va fi mai palid Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente și să existe un curent moderat de apă în acvariu Substratul poate fi nisipos cu câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Hrănire: Pește omnivor, va mânca aproape orice hrană, fie uscată, fie vie sau congelată Comentarii: Spre deosebire de alte specii înrudite, nu va ciupi înotătoarele altor pești, poate fi ținut cu specii pașnice Se recomandă asocierea cu alte specii de Puntius, Danio, Devario sau Botia 713 2 24 Barbus sublineatus (Morse Barb) Barbus sublineatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 8,9-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22-27 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele 5 înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii vor crește rapid îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat și decorat cu crengi sau ramuri scufundate pentru ca peștele să aibă coloritul mai intens, altfel va fi mai palid Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente și să existe un curent moderat de apă în acvariu Substratul poate fi nisipos cu câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți atât cu hrană uscată, granule sau fulgi, cât și cu hrană vie sau congelată, Artemia, Daphnia și larve de Chironomodae Hrana de origine vegetală va fi apreciată, se poate folosi hrana pe bază de alge sau plante din comerț Comentarii: Sunt pești pașnici și se pot ține împreună cu specii ale genului Pelvicachromis sau cu Cichlidae pitice Se recomandă să fie ținuți în grupuri mai mari, 8-10 indivizi, dacă sunt ținute exemplare solitare, acestea pot deveni agresive 714 Detalii: Bar bus tetrazona > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 6,4-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 23,3-26,1 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Foarte comun > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 5-7 ani > Habitat: Asia > Familie: în acvaristică este cunoscut sub numele de „Sumatranus” Este peștele cel mai cunoscut și cel mai îndrăgit al întregii familii Acest lucru se datorează atât coloritului cât și faptului că este un pește vesel, vioi (cam prea vioi), care aleargă tot timpul, iar dacă în acvariu sunt mai mulți Sumatranusi, atunci formează un cârd Nu este un pește agresiv, dar din joacă, mai ciupește antenele scalarilor sau coada voalată a carașilor De aceea se va evita asocierea lor într-un acvariu comun Corpul este bondoc, cu spatele înalt, cu baza cozii puternică, nu are mustăți și ajunge până la 7 cm Este originar din Sumatra, Calimantan și Tailanda, tailandezii susținând chiar că la ei trăiește adevăratul „sumatranus” Spatele este oliv-maro, flancurile roșcat-maro deschis Pe corp are 4 dungi transversale negre, late Prima trece chiar peste ochi, a 2-a este la jumătatea distanței dintre ochi și punctul de pornire al dorsalei, a 3-a pornește din punctul în care se termină dorsală, iar a 4-a este chiar la baza cozii, unde încep radiile Dimorfismul sexual la tineret nu este evident, dar la peștii maturi sexual, dimorfismul sexual este vizibil Astfel la mascul, partea superioară a botului la prima dungă este de un roșu aprins, ca și aripioarele ventrale, iar la coadă, la cei doi lobi primele radii sunt de asemenea roșii La femelă, zona respectivă a botului nu este roșie, iar coada este transparentă Pentru reproducere recomandăm un acvariu de cel puțin 12-14 1 cu o apă pregătită în prealabil Vom prepara apa astfel: jumătate va fi proaspătă de la robinet, dar ținută 24-28 de ore într-un alt acvariu sau borcan, bine aerisită și filtrată Cealaltă jumătate va fi distilată (nu demineralizată) sau mai potrivită ar fi apa de ploaie Apa de ploaie o preparăm astfel: așteptăm să plouă cam o jumătate de oră (pentru a se curăța acoperișul și jgheaburile de praf și nămol) apoi umplem vasul cu apă (recomandăm ca apa de ploaie să fie ținută într-un vas mai mare de plastic, atât pentru limpezire cât și pentru îmbătrânire) Pe cât posibil apa de ploaie va fi ținută la întuneric în acvariul pregătit pentru reproducere (pregătirea constă în 715 montarea unei plase protectoare din plastic, în genul celor folosite la lădițele de citrice, întinsă pe o ramă din sârmă de alamă sau inox, ca să nu ruginească, rama având și niște piciorușe de 15-20 mm Acest lucru este necesar pentru a îndepărta plasa de fundul acvariului, interzicând accesul peștilor la icre), amestecăm cele două tipuri de apă, cea de la robinet și cea de ploaie, care au fost bine filtrate în prealabil și le mai aerisim circa 24 de ore Apoi seara, introducem femela Dimineața introducem masculul La început femela, adaptată la acvariu, va curta masculul, apoi după o perioadă de aclimatizare a masculului, începe și acesta jocul nupțial Se aleargă unul pe celălalt până se retrag în tufa de plante cu frunze fine unde lipindu-se în zona abdominală și înclinându-se ușor către înafară (formând un V), femela expulzează 15-20 de icre pe care masculul le fecundează imediat Peștii fac apoi o mică pauză, după care reiau depunerea Aceste reprize pot dura câteva ore, timp în care sunt expulzate 400-500 de icre In timpul depunerii masculul își estompează culorile După depunere perechea se scoate din acvariu Temperatura de depunere este de 25 °C, iar cea de întreținere 22-24 °C După 24-30 de ore icrele eclozează, larvele atârnând de perete, geam etc Este bine ca în această perioadă acvariul cu icrele să fie ferit de lumina directă și prea puternică După 5-6 zile de la depunere, alevinii înoată liber și va trebui să-i hrănim Se poate începe direct cu nauplii de Artemia salina, sau dacă nu, putem să le dăm microviermi sau gălbenuș de ou fiert tare Recomandăm ouăle de găini de la țară, pentru că în cazul neconsumării în totalitate mucegăiesc mai greu Oul se va da strecurat prin nylon fin sau ciorap de damă, în cantități foarte mici, dar hrănirea se va face des Este bine ca perechilor care au depus să li se formeze un ciclu regulat de depunere Astfel după ce au depus, îi lăsăm împreună 28-30 de zile și-i punem din nou la depus După 2-3 astfel de cicluri, peștii s-au obișnuit și introduși în acvariul de reproducere, vor depune chiar în ziua respectivă Neajunsul este că trebuie respectat ciclul cu foarte multă atenție Dacă nu punem o pereche la depus în mod regulat, atunci peștii devin agitați Se poate întâmpla ca din cauze obiective să nu punem perechea 2-3 luni la depus Atunci se poate întâmpla ca icrele (care sunt produse în mod continuu de femelă) să se aglomereze în zona genitală formând un dop Așa putem pierde multe femele apte pentru reproducere Pregătirea acvariului de reproducere este la fel pentru toate speciile de Barbus Ei au nevoie de o apă relativ moale (4-6° dGH), un pH = 6,5-7 și temperatura specifică speciei 716 Barilius bir na Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 12-15 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,8 > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați decât femelele, acestea au coloritul mai pal și sunt mai mari și au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Nu a fost înmulțit încă dar se crede că se înmulțește într-o manieră tipică Cyprinidaelor îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat și decorat cu crengi sau ramuri scufundate pentru ca peștele să aibă coloritul mai intens, altfel va fi mai palid Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente și să existe un curent moderat de apă în acvariu Substratul poate fi nisipos cu câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Acvariul trebuie să aibă și mult spațiu liber în care peștele să poată înota deoarece este un pește foarte activ Hrănire: Nu este un pește pretențios și poate fi hrănit cu granule sau fulgi însă hrana vie este necesară pentru un colorit mai intens și pentru reproducere, se poate folosi Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae, alte larve de insecte și chiar insecte Comentarii: Este o specie relativ pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii de talie similară din genul său Este un pește de cârd și se recomandă să se țină minimum 6-8 exemplare Nu recomandăm asocierea cu specii mici deoarece are o gură destul de mare și îi poate mânca 717 Вагуancistrus sp „L142” Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 22,9-30,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,4 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: în perioada de reproducere masculul va avea structurile osoase de pe piele mai lungi decât femela înmulțire: Masculul sapă o groapă la intrarea într-o peșteră Femela intră în peșteră și depune 20-25 de icre mari După depunerea icrelor, masculul le îngrijește Icrele vor ecloza după cinci-șase zile însă puii vor rămâne acolo până la vârsta de 20-25 de zile Puii pot fi hrăniți cu aceeași hrană ca și adulții, însă aceasta trebuie mărunțită îngrijire: Acvariul trebuie să aibă un substrat nisipos sau cu pietriș fără margini tăioase sau ascuțite Iluminarea nu trebuie să fie puternică, ci mai slabă, peștele va sta foarte mult timp ascuns în peșteri sau ascunzători confecționate din pietre sau rădăcini și crengi submerse Acvariul trebuie să aibă o filtrare și o oxigenare eficientă deoarece acest pește va face multă mizerie, se recomandă schimburile parțiale de apă Hrănire: Este un pește vegetarian ce poate fi hrănit cu castravete, spanac, salată sau Spirulină și hrană uscată pe bază de alge sau plante Comentarii: Este un pește pașnic ce poate fi ținut în multe acvarii comunitare dacă acestea sunt bine oxigenate Poate fi ținut împreună cu multe Cichlidae, Cyprinidae, Characidae și alte Loriicaridae 718 Baryancistrus sp „LI 77” Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 17,8-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 24-29 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au fruntea mai plată decât femelele, iar acestea sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: Se formează perechi și vor alege locul de depunere O dată ales locul de depunere este bine să se direcționeze curentul de apă către acesta Vor depune într-o ascunzătoare stil peșteră însă reproducerea este foarte dificilă îngrijire: Are nevoie de acvarii mari, foarte bine filtrate, iar lungimea minimă a unui acvariu trebuie să fie de 60 cm Acest pește se adaptează foarte ușor la diferite tipuri de apă, dar trebuie evitată introducerea lor în acvarii cu apă alcalină Este un pește foarte activ seara și pe timpul nopții, dar dacă introduceți în acvariu plante emerse care să umbrească acvariul, atunci acesta va fi activ și pe timpul zilei Hrănire: Hrana principală pentru acest pește o constituie algele și hrana uscată pe bază de alge Pentru a suplimenta această hrană puteți apela și la salată, spanac sau mazăre Comentarii: Este un pește pașnic și va putea fi ținut împreună cu aproape orice specie de pește, dacă sunt compatibili în ceea ce privește cerințele de calitate a apei 719 Batasio tigrinus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 2,5-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 17,8-25 °C > Duritate: 3-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte vor avea abdomenul mai pronunțat decât masculii, mai ales dacă acestea poartă icre înmulțire: Nu au fost înmulțiți în acvarii încă 5 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să imite un curs de apă rapid Acesta trebuie să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin și să aibă mai multe locuri în care acest pește să se ascundă Se recomandă ca în acvariu să existe un curent moderat de apă Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată, se recomandă să fie efectuate schimbări de apă parțiale dese Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană de origine animală, hrană vie sau congelată precum râme tocate, Tubifex, Artemia și ocazional cu hrană de origine vegetală precum granule sau Spirulină Acest pește va mânca și melci, astfel ținând sub control populația de melci din acvariu Comentarii: Poate fi ținut împreună cu specii din genurile Danio, Devario, Mystacoleucus, Barilius mici și chiar Rasbora sau Puntius Se recomandă ca această specie să fie ținută în grupuri mici de 5-6 indivizi 720 Beaufortia kweichowensis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 80 litri > Dimensiune: 4-10 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7 > Temperatura: 18-24 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viață: 3-6 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Dificil de sexat, este posibil ca în perioada de reproducere, masculii să fie mai viu colorați 5 înmulțire: Foarte greu de realizat în acvariu, a fost realizată cu succes doar în acvariile unde se imită habitatul lor natural Masculul sapă o groapă sub o piatră unde femela va depune icre îngrijire: Nu sunt greu de îngrijit, acvariul trebuie să aibă un curent de apă și oxigenare și filtrare eficientă Acești pești nu suportă foarte bine căldura așa că se recomandă ca acvariul lor să nu aibă încălzitor Hrănire: Se hrănesc în principal cu aufwuchs, aceasta este o peliculă de microorganisme atât animale cât și vegetale ce se dezvoltă pe suprafețele submerse Pentru a cultiva aufwuchs trebuie așezată o piatră plată într-un borcan cu apă din acvariu și câteva granule de mâncare de pești la soare După câteva zile piatra se poate plasa în acvariu Comentarii: Sunt pești pașnici, deși masculii vor avea ocazional dispute teritoriale, rănirile sunt foarte rare deoarece nu posedă mijloacele necesare rănirii Pot fi ținuți în acvarii comunitare cu alți pești pașnici In acvariu pot exista zone umbrite de pietre sau crengi și rădăcini submerse pentru a se ascunde 721 Belonesox belizanus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 12-14 cm > Apă: Salmastră > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 25-30 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Fulgi, granule, carnivor, hrană vie, larve, crustacee > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Comportamentul față de aceeași familie: Pașnic Comportamentul față de alte specii: Pașnic Locul în acvariu: Zona de mijloc Originea: Guatemala, Honduras și El Salvador Hrănire: Este carnivor Mănâncă peștișori vii, crustacee, viermi în captivitate, acceptă și tubi, insecte larve de insecte Are nevoie de un acvariu între 170-210 litri Normal masculii cresc între 100-120 mm iar femelele 150-200 mm Diferențiere între sexe: Femela la maturitate este aproape dublă față de mascul, și are un pic de roșu pe aripioara anală! Trăiesc aproximativ 5 ani Articol oferit de Bubu 722 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 18-20 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-8,0 > Temperatura: 25-35 °C > Duritate: 15-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-7 ani > Habitat: Asia > Familie: Belontia hasselti Dimorfism sexual: Masculii sunt mai intens colorați și au înotătoarele mai mari decât femelele înmulțire: Depune icrele în cuib de spumă la suprafața apei înainte de depunere, masculul face un cuib de spumă la suprafața apei, sub o frunză plutitoare, uneori cuibul poate să nu apară înainte de depunere într-o perioadă de 24-48 ore perechea poate depune până la 200 de icre mici, plutitoare Atât masculul cât și femela vor aduna icrele și puii (după eclozare) și le vor pune înapoi în cuib Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia sau infuzori Pentru a supraviețui mai mulți pui, adulții vor trebui separați îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu ascunzători formate din crengi, rădăcini și pietre Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin și se recomandă folosirea plantelor de suprafață Hrănire: Nu este pretențios, poate fi hrănit cu hrană vie sau congelată precum Artemia, Daphnia sau larve de Chironomus și cu hrană uscată sunt formă de fulgi și granule, se recomandă că dieta să fie cât mai variată Comentarii: Se recomandă să fie ținuți împreună cu alți pești de aceeași talie și pașnici Masculii vor deveni agresivi cu alți masculi din aceeași specie de aceea se recomandă să fie ținută doar o pereche 723 Belontia signata Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 23,3-26,7 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai intens colorați și au înotătoarele mai mari decât femelele înmulțire: Depune icrele în cuib de spumă la suprafața apei înainte de depunere, masculul face un cuib de spumă la suprafața apei, sub o frunză plutitoare, uneori cuibul poate să nu apară înainte de depunere într-o perioadă de 24-48 ore perechea poate depune până la 200 de icre mici, plutitoare Atât masculul cât și femela vor aduna icrele și puii (după eclozare) și le vor pune înapoi în cuib Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia sau infuzori Pentru a supraviețui mai mulți pui, adulții vor trebui separați îngrijire: Necesită acvarii mari cu multe ascunzători formate din rădăcini, crengi sau pietre Plantele plutitoare vor contribui la bunăstarea peștilor pentru că sunt timizi Hrănire: Nu sunt pretențioși, vor mânca orice tip de hrană și vor aprecia hrana vie precum Artemia, larve de Chironomidae s a Comentarii: Nu sunt recomandați pentru acvariul comunitar deoarece sunt agresivi, mai ales în perioada de reproducere Pot fi ținuți doar cu pești mai mari non-agresivi, peștii mai mici vor fi considerați hrană 5 724 Benthochromis tricoti Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 17,8-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 25-27 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați decât femelele și au înotătoarele mai alungite decât acestea înmulțire: Sunt pești ce formează perechi doar în perioada de reproducere, în rest rămân un cârd unit Femela preferă să depună icrele în peșteri cu substrat de pietriș Poate depune peste 100 de icre și după apariția puilor, atât părinții cât și juvenilii vor ajuta la creșterea acestora îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se realizeze mai multe ascunzători din piatră sau din crengi și/sau rădăcini Substratul trebuie să fie format din nisip sau pietriș fin Este recomandat ca filtrarea să fie eficientă și să se realizeze un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi însă acestea trebuiesc suplimentate cu hrană vie sau congelată precum Artemia salina, larve de Chironomidae sau Daphnia Comentarii: în ciuda dimensiunii reduse sunt foarte teritoriali și pot deveni agresivi chiar și cu pești mai mari decât ei Se recomandă să nu se țină mai mult de un mascul deoarece aceștia se vor agresa, cazuri excepționale sunt cazurile în care acvariul este mare și se pot delimita clar teritoriile 725 Betta albimarginata Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 2-3 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-6,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 4-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele mult mai lungi decât femelele și sunt mult mai colorați 5 înmulțire: Incubator la nivel de gușă, femela depune icrele pe înotătoarea anală a masculului și apoi le ridică atunci când au fost fertilizate După aceea, le oferă masculului în loturi mici, câteva pe rând pentru a avea grijă de ele Puii vor ieși din gura tatălui după 20 de zile - ating o lungime de 7-9 mm și sunt gata să mănânce nalupi de Artemia Dacă sunt hrăniți variat și apa este schimbată în mod periodic, vor atinge maturitatea sexuală în 6 luni îngrijire: Are nevoie de un acvariu mare pentru înot dar care să fie dotat cu multe plante Filtrarea trebuie să fie foarte bună Acvariul trebuie acoperit - îi place să sară din apă dar este sensibil la diferențele de temperatură din apă și aer Hrănire: Hrană variată vie și congelată precum Daphnia, Artemia Atenție ca hrana să nu fie infectată cu boli S-a demonstrat că hrana alterată precum larvele roșii de țânțari și Tubifex au cauzat moartea acestei specii Comentarii: Este o specie relativ pașnică de Betta, este indicat să fie ținuți în acvarii specifice sau perechi 726 Betta coccina Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 4-6 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 0-6 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele mult mai lungi decât femelele și sunt mult mai colorați 5 înmulțire: Incubator la nivel de gușă, femela depune icrele pe înotătoarea anală a masculului și apoi le ridică atunci când au fost fertilizate După aceea, le oferă masculului în loturi mici, câteva pe rând pentru a avea grijă de ele Puii vor ieși din gura tatălui după 20 de zile-ating o lungime de 7-9 mm și sunt gata să mănânce nalupi de Artemia Dacă sunt hrăniți variat și apa este schimbată în mod periodic, vor atinge maturitatea sexuală în 6 luni îngrijire: Are nevoie de un acvariu mare pentru înot dar care să fie dotat cu multe plante Filtrarea trebuie să fie foarte bună Acvariul trebuie acoperit - îi place să sară din apă dar este sensibil la diferențele de temperatură din apă și aer Hrănire: Hrană variată vie și congelată precum Daphnia, Artemia Atenție ca hrana să nu fie infectată cu boli S-a demonstrat că hrana alterată precum larvele roșii de țânțari și Tubifex au cauzat moartea acestei specii Comentarii: Este o specie relativ pașnică de Betta, este indicat să fie ținuți în acvarii specifice sau perechi 727 Betta ibanorum Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 12-14 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-6,2 > Temperatura: 26-28 °C > Duritate: 0-5 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele mult mai lungi decât femelele și sunt mult mai colorați 5 înmulțire: Incubator la nivel de gușă, femela depune icrele pe înotătoarea anală a masculului și apoi le ridică atunci când au fost fertilizate După aceea, le oferă masculului în loturi mici, câteva pe rând pentru a avea grijă de ele Puii vor ieși din gura tatălui după 20 de zile-ating o lungime de 7-9 mm și sunt gata să mănânce nalupi de Artemia Dacă sunt hrăniți variat și apa este schimbată în mod periodic, vor atinge maturitatea sexuală în 6 luni îngrijire: Are nevoie de un acvariu mare pentru înot dar care să fie dotat cu multe plante Filtrarea trebuie să fie foarte bună Acvariul trebuie acoperit-îi place să sară din apă dar este sensibil la diferențele de temperatură din apă și aer Hrănire: Hrană variată vie și congelată precum Daphnia, Artemia Atenție ca hrana să nu fie infectată cu boli S-a demonstrat că hrana alterată precum larvele roșii de țânțari și Tubifex au cauzat moartea acestei specii Comentarii: Este o specie relativ pașnică de Betta, este indicat să fie ținuți în acvarii specifice sau perechi 728 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele mult mai lungi decât femelele și sunt mult mai colorați 5 înmulțire: Pregătim un bazin de reproducere cu o capacitate de 20-40 litri în care introducem plante plutitoare și câteva plante submerse ancorate în colțuri Coloana de apă din bazinul de reproducere va fi de 10-15 cm înălțime pentru ca masculul să nu obosească ridicând icrele căzute din cuib pe fundul apei Masculul „îmbrățișează” femela luând forma unei potcoave și se încolăcește perpendicular pe axul longitudinal al femelei In această poziție masculul „stoarce” abdomenul femelei, ajutând-o să expulzeze icrele pe care le fecundează imediat și le fixează apoi în cuib După depunere, femela se scoate din bazin deoarece masculul, în grijă să pentru cuib, o îndepărtează permanent într-o manieră violentă, acest comportament putând avea drept urmare uciderea femelei Masculul continuă să îngrijească icrele din cuib, ridicându-le pe cele căzute pe fundul apei și oxigenând cuibul prin mișcarea înotătoarelor După apariția puilor, 35-45 ore, masculul continuă să-i îngrijească ridicându-i în cuib pe cei căzuți pe fundul bazinului Când puii încep să înoate liber, putem scoate și masculul din bazinul de reproducere In acest moment este necesară oxigenarea apei cu ajutorul unei pietre pulverizatoare racordată la o pompă de aer Puii se hrănesc la început cu microorganismele formate în jurul plantelor din bazin, la care adăugăm infuzorii sau gălbenuș de ou fiert tare, în cantități foarte mici, pentru a evita tulburarea și alterarea apei îngrijire: Acvariul poate fi plantat dar plantele submerse nu sunt obligatorii Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin, plantele de suprafață sunt obligatorii In acvariu este bine să existe ascunzători formate din pietre, lemn sau chiar tuburi din plastic Pe substrat pot fi adăugate frunze uscate din a căror descompunere va rezulta o sursă secundară de hrană pentru pui Se recomandă ca acvariul să fie acoperit deoarece acești pești necesită un strat de aer umed 729 Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi însă și cu hrană vie sau congelată precum Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae, sau mici insecte precum Drosophila Comentarii: Este o specie relativ pașnică de Betta, este indicat să fie ținuți în acvarii specifice sau perechi 730 Betta macrostoma Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 10-11 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculul are culori mult mai vii și înotătoarele mult mai mari înmulțire: Incubator la nivel de gușă, femela depune icrele pe înotătoarea anală a masculului și apoi le ridică atunci când au fost fertilizate După aceea, le oferă masculului în loturi mici, câteva pe rând pentru a avea grijă de ele Puii vor ieși din gura tatălui după 20 de zile-ating o lungime de 7-9 mm și sunt gata să mănânce nalupi de Artemia Dacă sunt hrăniți variat și apa este schimbată în mod periodic, vor atinge maturitatea sexuală în 6 luni îngrijire: Are nevoie de un acvariu mare pentru înot dar care să fie dotat cu multe plante Filtrarea trebuie să fie foarte bună Acvariul trebuie acoperit - îi place să sară din apă dar este sensibil la diferențele de temperatură din apă și aer Hrănire: Hrană variată vie și congelată precum Daphnia, Artemia Atenție ca hrana să nu fie infectată cu boli S-a demonstrat că hrana alterată precum larvele roșii de țânțari și Tubifex au cauzat moartea acestei specii Comentarii: Este o specie relativ pașnică de Betta, este indicat să fie ținuți în acvarii specifice sau perechi 731 Betta pugnax Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-6,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele mult mai lungi decât femelele și sunt mult mai colorați 5 înmulțire: Incubator la nivel de gușă Procesul de împerechere va avea loc în depresiunile substratului Masculul păstrează icrele la nivel de gușă până când acestea eclozează Uneori, pot fi produse chiar și 100 de icre Masculul va păstra icrele în gură pentru o săptămână, cel mult două, și apoi va da drumul puilor Procesul de reproducere are loc cu ușurință dacă peștii sunt hrăniți bine Au nevoie de acvarii de mari dimensiuni pentru reproducere - în acvariile mici, peștii sunt foarte timizi și ușor de deranjat și de aceea nu se vor împerechea Când se pune un mascul cu 2 sau 3 femele într-un bazin mare, de obicei femela dominantă preia inițiativa și după împerechere va păzi teritoriul împotriva celorlalți pești din acvariu In mod normal, sunt produși circa 40-50 de pui cu o lungime de 1 cm îngrijire: Acvariul poate fi plantat dar plantele submerse nu sunt obligatorii Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin, plantele de suprafață sunt obligatorii In acvariu este bine să existe ascunzători formate din pietre, lemn sau chiar tuburi din plastic Pe substrat pot fi adăugate frunze uscate din a căror descompunere va rezulta o sursă secundară de hrană pentru pui Se recomandă ca acvariul să fie acoperit deoarece acești pești necesită un strat de aer umed Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi însă și cu hrană vie sau congelată precum Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae, sau mici insecte precum Drosophila Comentarii: Sunt pești ce pot deveni agresivi în timpul reproducerii sau pot fi intimidați de peștii mai mari, deci nu se recomandă acvariilor comunitare, se vor ține în perechi 732 Betta splendens Detalii: > Dificultate: Foarte ușoară > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 5,1-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,8 > Temperatura: 23,9-27,8 °C > Duritate: 4-10 °d > Raport sexe: 1: 0 M:F > Răspândire: Foarte comun > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 2-7 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculul are culori mult mai vii și înotătoarele mult mai mari, majoritatea exemplarelor prezentând așa-numitul „voal”, foarte asemănător carasului auriu înmulțire: Este probabil cel mai spectaculos moment pe care acest pește îl oferă privitorului In timpul reproducerii atât masculul cât și femela prezintă un colorit extrem de intens, haina nupțială a celor doi ilustrând din plin denumirea de „Splendens” Pentru reproducere selectăm de preferință o pereche cu aceeași culoare, pentru a evita nașterea unor pui în culori confuze, spălăcite, lipsite de strălucire și personalitate Pregătim un bazin de reproducere cu o capacitate de 20-40 litri în care introducem plante plutitoare și câteva plante submerse ancorate în colțuri Rolul plantelor plutitoare este de a susține „cuibul” de spumă pe care masculul îl construiește la suprafața apei și în care vor ajunge icrele depuse de femelă Plantele ancorate în colțuri vor fi folosite de femelă, care se va refugia în timpul și după depunerea icrelor Aceste refugii sunt necesare în timpul jocului nupțial, deoarece masculul devine violent cu femela, încercând s-o convingă să depună icrele Apa cu care umplem bazinul va fi ținută anterior cel puțin 48 ore într-un vas descoperit pentru eliminarea clorului și a altor substanțe toxice Coloana de apă din bazinul de reproducere va fi de 10-15 cm înălțime pentru ca masculul să nu obosească ridicând icrele căzute din cuib pe fundul apei De asemenea înălțimea mică a coloanei de apă va ajuta puii eclozați să ajungă la cuib și la plantele plutitoare de la suprafața apei Temperatura apei trebuie menținută constant la 26-28 grade Cu 12-24 ore înaintea introducerii masculului în bazin, se introduce femela, căreia îi este necesar un timp mai mare de acomodare In momentul introducerii masculului, acesta începe să construiască un cuib de spumă la suprafața apei în zona plantelor plutitoare In răstimpuri masculul curtează femela verificând astfel disponibilitatea acesteia pentru împerechere In cazul în care femela nu este în totalitate cooperantă, masculul devine agresiv, alergând-o prin bazin în încercarea de a o determina să vină sub cuib pentru 733 depunerea icrelor în cele din urmă, cei doi ajung împreună sub cuib și începe depunerea icrelor Masculul „îmbrățișează” femela luând forma unei potcoave și se încolăcește perpendicular pe axul longitudinal al femelei în această poziție masculul „stoarce” abdomenul femelei, ajutând-o să expulzeze icrele pe care le fecundează imediat și le fixează apoi în cuib După depunere, femela se scoate din bazin deoarece masculul, în grija sa pentru cuib, o îndepărtează permanent într-o manieră violentă, acest comportament putând avea drept urmare uciderea femelei Masculul continuă să îngrijească icrele din cuib, ridicându-le pe cele căzute pe fundul apei și oxigenând cuibul prin mișcarea înotătoarelor După apariția puilor, 35-45 ore, masculul continuă să-i îngrijească ridicându-i în cuib pe cei căzuți pe fundul bazinului Când puii încep să înoate liber, putem scoate și masculul din bazinul de reproducere în acest moment este necesară oxigenarea apei cu ajutorul unei pietre pulverizatoare racordată la o pompă de aer Puii se hrănesc la început cu microorganismele formate în jurul plantelor din bazin, la care adăugăm infuzorii sau gălbenuș de ou fiert tare, în cantități foarte mici, pentru a evita tulburarea și alterarea apei După 6-7 zile putem să le administrăm hrană mai mare în granulație, cum sunt microviermii sau nauplii de Artemia Salina De asemenea există în comerțul specializat diferite tipuri de hrană pentru puii eclozați din icre Hrănire: Nu ridică probleme deosebite, peștele acceptând o varietate foarte mare de hrană, preferând însă hrana de origine animală: purici de baltă (Daphnia Pulex) vii, congelați sau uscați; tubi (Tubifex Rivularum) vii sau congelați; Artemia (Artemia Salina) vii sau congelați; larve de chironomus (Chironomus) vii sau congelați; hrană uscată (fulgi, pelete, mixturi, etc ) Se poate administra și carne de vită sub formă de răsătură (cu un cuțit foarte bine ascuțit se rade carnea perpendicular pe fibră), sau tocătura din ficat și inimă de vită/pasăre Aportul de proteine va avea ca rezultat dezvoltarea mult mai armonioasă a peștilor, cât și o reproducere calitativă și cantitativă mai bună Este preferabilă hrănirea la intervale de timp regulate, de mai multe ori pe zi, decât o singură dată pe zi în cantitate mare îngrijire: Betta Splendens este un pește cu cerințe medii față de condițiile oferite în acvariu, putând fi găzduit în bazine de dimensiuni relativ mici, chiar foarte mici în cazul în care intenționăm să punem în valoare un exemplar deosebit în cadrul unei expoziții sau unui concurs Singura condiție pe care trebuie s-o îndeplinească apa din acvariu, este temperatura relativ ridicată, și anume 24-28 grade De asemenea se recomandă adăugarea unei linguri de sare grunjoasa la 10 litri de apă Comentarii: Acest pește este fără îndoială cel mai frumos și spectaculos reprezentant al familiei Anabantidae Prezintă o varietate de forme și culori deosebit de vastă Acvariștii pasionați și dedicați în exclusivitate creșterii acestui pește, au obținut prin încrucișări repetate, exemplare de-a dreptul spectaculoase, care se reunesc în expoziții și la concursuri internaționale de renume mondial 5 Caracteristic peștilor din această familie este organul numit „labirint”, care este un organ respirator auxiliar Dezvoltarea acestui organ a fost necesară, pentru că, branhiile, aparatul respirator comun tuturor peștilor, nu sunt suficiente în apele mâloase, lipsite de oxigen, în care trăiesc acești pești Astfel anabantidaele, ies la suprafața apei și respiră aer 734 atmosferic, în momentul în care oxigenul dizolvat în apă este în cantități insuficiente Ca urmare, acești pești pot fi crescuți în acvarii lipsite de oxigenarea suplimentară realizată cu ajutorul pompelor de aer Cei care doresc să-și populeze acvariul cu Betta, trebuie să aibă în vedere un lucru deosebit de important: niciodată mai mult de un mascul în același acvariu Comportamentul masculilor este extrem de violent (de aceea este supranumit peștele luptător), prezența mai multor masculi în același bazin ducând invariabil la moartea celor mai slabi, eliminați de masculul dominant întâlnirea dintre doi masculi este un moment pe cât de violent pe atât de spectaculos: înainte de a se ataca reciproc, aceștia își deschid extrem de mult operculii, luând astfel o înfățișare fioroasă prin creșterea în volum a capului, atitudine menită să impună teamă adversarului Această mișcare de intimidare este specifică peștelui Betta Splendens Ca urmare a caracterului său violent, Betta este folosit de „iubitorii de animale” din regiunile sale de baștină, la lupte organizate, în urma cărora se câștigă sume importante rezultate din pariuri într-un acvariu se recomandă păstrarea unui mascul însoțit de 2-3 femele Articol oferit de bradraqua 735 Biotodoma wavrini Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 151,4 litri > Dimensiune: 9-10 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 26-30 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt pești dificil de sexat însă se crede că masculii prezintă pete albastre pe cap înmulțire: Sunt dificil de înmulțit însă nu imposibil O dată stabilită perechea, aceasta va excava o mică adâncitură în substrat și vor depune icrele acolo Ca și la multe alte cichlidae, icrele ar putea fi mâncate la primele depuneri Perechea se va îngriji de bunăstarea și de paza icrelor iar după ce acestea eclozează și puii pot înota, pot fi hrăniți cu infuzori iar apoi cu microviermi sau Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să aibă mai multe locuri în care peștele să se ascundă, ascunzători ce pot fi confecționate din crengi, rădăcini și pietre Plantele de substrat și de suprafață vor fi apreciate iar o luminozitate nu foarte puternică va încuraja peștii să fie mai activi Este sensibil la calitatea apei și se recomandă să se efectueze schimbări dese și parțiale de apă Hrănire: Unele exemplare vor acceptă hrana uscată sub formă de fulgi și granule însă cel mai mult vor prefera hrana vie sau congelată precum Artemia, larve de Chironomus și râme tocate Comentarii: Este destul de agresiv și teritorial însă dacă spațiu este suficient, aceștia își vor stabili granițele și le vor respecta de cele mai multe ori Poate fi ținut împreună cu specii de Tetra, Loriicaridae și alte Cichlidae 736 Boehlkea fredcochui Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari, mai puțin colorate decât masculii și au abdomenul mai proeminent înmulțire: Până acum nu există informații referitoare la înmulțirea lor în acvariu însă se crede că depun icrele pe partea inferioară a frunzelor îngrijire: Pot fi ținuți în acvarii relativ mici, cu zone dens plantate pe margini și partea din spate și cu spațiu liber pentru înot în față, centru Preferă acvariile slab iluminate, cu plante de suprafață și cu substrat închis la culoare, nisipos sau pietros Hrănire: Va accepta hrana uscată sub formă de granule sau fulgi de calitate din comerț, însă pot fi hrăniți ocazional cu Artemia și larve de Chironomidae Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți împreună cu alte Characidae de talie similară, este bine să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi Dacă spațiul este prea mic aceștia pot deveni agresivi 737 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 3-3,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-8 ani > Habitat: Indonezia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au corpul mai lățit și coada mai rotunjită iar masculii sunt mai supli și au corpul mai alungit înmulțire: Ca multe alte Cyprinidae mici aceștia vor împrăștia icrele fără a manifesta comportament maternal sau paternal Se introduc într-un acvariu de reproducere bine plantat cu plante cu frunze fine, alternativa este plasarea în apropiere de fundul acvariului a unei plase suficient de mare ca icrele să poată trece dar suficient de mică încât adulții să nu poată ajunge la icre Se vor stimula cu hrană vie din belșug iar după depunere se reintroduc adulții în acvariul comunitar iar puii vor fi hrăniți doar după cca 24 ore cu nalupi de Artemia sau Microviermi Nu se vor face schimbări de apă parțiale în prima săptămână deoarece puii sunt sensibili îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate, când vor începe să se descompună vor oferi peștilor o importantă sursă secundară de hrană Filtrarea nu trebuie să fie foarte eficientă iar curentul trebuie să fie slab deoarece aceștia nu reușesc să înoate dacă curentul este prea puternic Hrănire: Este pește omnivor și acceptă granule sau fulgi și ocazional se pot hrăni cu Daphnia sau cu Artemia vie ori congelată Comentarii: Sunt pești pașnici dar nu sunt foarte indicați pentru acvarii comunitare deoarece sunt mici și sperioși, dar poate fi asociat cu alte specii mici precum Microdevario, Sundadanio, Danionella, Eirmotus, Trigonostigma 738 Boraras maculatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 1,3-2,5 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-6,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai mari decât masculii și abdomenul lor este mai proeminent Masculii sunt mai colorați înmulțire: Trebuie să alegem cu atenție indivizii pe care îi vom înmulți, aceștia pot fi până la 12 indivizi, în număr egal de masculi și femele Folosiți un acvariu mic de reproducere, de 10-15 litri, cu substrat închis la culoare, plante cu frunze fine ca Myriophyllum, Cabomba, Java Moss și ceva plante plutitoare, iluminarea trebuie să fie foarte difuză Icrele vor fi împrăștiate printre plante Reproducătorii își vor mânca icrele, deci vor fi înlăturați imediat ce s-a încheiat depunerea Puii vor ecloza în 24-36 de ore După alte 3-4 zile sacul vitelin se va resorbi complet și poate începe hrănirea Trebuie hrăniți cu infuzori, gălbenuș de ou, iar după ce mai cresc, cu hrană sub formă de fulgi, mărunțită fin Atenție la suprahrănire, va duce la degradarea apei, iar puii în această perioadă nu pot fi mutați Mutarea lor prin sifonare, este posibilă abia din ziua a zecea După 4-5 săptămâni puii încep să semene cu părinții, ca formă și colorit îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, folosind fie plante naturale, fie de plastic Puritatea apei trebuie menținută printr-o filtrare corespunzătoare Substratul pote fi nisipos și se pot adăuga și câteva crengi sau rădăcini submerse Hrănire: Vor accepta hrana uscată precum granulele sau fulgii de calitate însă trebuiesc hrăniți și cu hrană vie precum Artemia sau Daphnia Comentarii: Sunt pești pașnici, de cârd și este bine să fie ținuți în grupuri cât mai mari, pe măsura spațiului Pot fi ținuți împreună cu alți pești pașnici de aceeași talie 739 Bor ar as merah Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 1,5-2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mici și mai colorați decât femelele, sunt mai supli iar femelele au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Ca multe alte specii din această familie, se înmulțesc prin icre și nu prezintă instinct parental Peștii se hrănesc cu hrană vie din belșug înainte de depunere, apoi peștii se introduc într-un acvariu de reproducere Acest acvariu trebuie să conțină plante cu frunze fine sau moss care va acționa ca mediu de depunere Acvariu poate fi filtrat cu un simplu burete și trebuie să aibă luminozitate slabă Adulții se introduc fie pereche, fie în grup, caz în care vor rezulta mai multe icre După depunere adulții se scot iar puii se vor crește separat Icrele vor ecloza în câteva zile dar după ce aceștia pot înota pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia sau infuzori îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând în partea centrală loc liber pentru ca peștii să înoate, acvariul mai poate fi decorat cu crengi sau cu rădăcini iar plantele plutitoare vor împrăștia lumina și vor oferi peștilor mai multă siguranță Hrănire: Se poate hrăni cu hrană uscată dar nu trebuie să fie hrănit exclusiv cu așa ceva, hrana vie trebuie să suplimenteze dieta, se pot folosi Artemia, Daphnia Comentarii: Sunt o specie pașnică și poate fi ținută cu alte specii mici și pașnice precum Microdevario, Sundadanio, Danionella, Eirmotus, Trigonostigma, Corydoras pitic și mici Loricariide 740 2 47 Boraras mieros (Micro Rasbora) Bor ar as mieros Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 2,5-3,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mici și mai colorați decât femelele, sunt mai supli iar femelele au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Ca multe alte specii din această familie, se înmulțesc prin icre și nu prezintă instinct parental Peștii se hrănesc cu hrană vie din belșug înainte de depunere, apoi peștii se introduc într-un acvariu de reproducere Acest acvariu trebuie să conțină plante cu frunze fine sau moss care va acționa ca mediu de depunere Acvariu poate fi filtrat cu un simplu burete și trebuie să aibă luminozitate slabă Adulții se introduc fie pereche, fie în grup, caz în care vor rezulta mai multe icre După depunere adulții se scot iar puii se vor crește separat Icrele vor ecloza în câteva zile dar după ce aceștia pot înota pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia sau infuzori îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând în partea centrală loc liber pentru ca peștii să înoate, acvariul mai poate fi decorat cu crengi sau cu rădăcini iar plantele plutitoare vor împrăștia lumina și vor oferi peștilor mai multă siguranță Hrănire: Se poate hrăni cu hrană uscată dar nu trebuie să fie hrănit exclusiv cu așa ceva, hrana vie trebuie să suplimenteze dieta, se pot folosi Artemia, Daphnia Comentarii: Sunt o specie pașnică și poate fi ținută cu alte specii mici și pașnice precum Microdevario, Sundadanio, Danionella, Eirmotus, Trigonostigma, Corydoras pitic și mici Loricariide 741 Boraras urophthalmoides Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22,8-25,6 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mici și mai colorați decât femelele, sunt mai supli iar femelele au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Ca multe alte specii din această familie, se înmulțesc prin icre și nu prezintă instinct parental Peștii se hrănesc cu hrană vie din belșug înainte de depunere, apoi peștii se introduc într-un acvariu de reproducere Acest acvariu trebuie să conțină plante cu frunze fine sau moss care va acționa ca mediu de depunere Acvariu poate fi filtrat cu un simplu burete și trebuie să aibă luminozitate slabă Adulții se introduc fie pereche, fie în grup, caz în care vor rezulta mai multe icre După depunere adulții se scot iar puii se vor crește separat Icrele vor ecloza în câteva zile dar după ce aceștia pot înota pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia sau infuzori îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând în partea centrală loc liber pentru ca peștii să înoate, acvariul mai poate fi decorat cu crengi sau cu rădăcini iar plantele plutitoare vor împrăștia lumina și vor oferi peștilor mai multă siguranță Hrănire: Se poate hrăni cu hrană uscată dar nu trebuie să fie hrănit exclusiv cu așa ceva, hrana vie trebuie să suplimenteze dieta, se pot folosi Artemia, Daphnia Comentarii: Sunt o specie pașnică și poate fi ținută cu alte specii mici și pașnice precum Microdevario, Sundadanio, Danionella, Eirmotus, Trigonostigma, Corydoras pitic și mici Loricariide 742 2 49 Botia almorhae (Almorha loach) Botia almorhae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 10-15 cm > Apă: Dulce > pH: 6-7,6 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Redusă > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 6-16 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt în general mai rotunjoare la corp decât masculii și pot deveni extrem de grase când sunt pline de icre Masculii prezintă o culoare mai roșiatică în jurul mustăților și gurii înmulțire: Nu se reproduc în acvariu, dar femelele adulte vor depune deseori icre Hrănire: Fulgi de calitate, pelete scufundătoare, pelete cu alge, Bloodworm, creveți tocați Evitați suprahranirea deoarece sunt foarte lacomi Această specie este o foarte avidă consumatoare de melci îngrijire: în natură, acești pești trăiesc în zone mai calme de pe cursurile apelor curgătoare Puietul este găsit în ape foarte puțin adânci Bazinul în care sunt ținuți ar trebui să conțină multe locuri ferite create de lemne și pietre Excelenți săpători care apreciază un substrat mai nisipos astfel le sunt protejate mustățile și partea abdominală Lumina nu trebuie să fie puternică 743 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 15-16 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe decât masculii, o altă diferență este la rostru: masculii au rostrul alungit iar femelele rotunjit înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu 5 5 îngrijire: Amenajarea acvariului este o alegere personală, această specie preferă totuși substratul fin, nisipos, cu câteva pietre rotunjite din loc în loc și cu câteva crengi sau rădăcini Luminozitatea trebuie să fie redusă iar plantele alese să suporte această iluminare, se pot folosi Taxiphylhim bărbieri („Java” moss) sau Amibias sp Trebuie să se pună la dispoziția acestor pești multe ascunzători sub diferite forme în funcție de acvariu, de la peșteri formate din pietre, până la ghivece Substratul trebuie să fie menținut foarte curat deoarece sunt sensibili la poluarea acestuia, se recomandă schimbări frecvente, parțiale de apă Hrănire: Nu este pretențios la hrană, va mânca granule, fulgi, hrană pe bază de alge, Artemia, larve de Chironomidae Comentarii: Este bine să fie ținuți în grupuri de 3-5 indivizi sau mai mult Este un pește curios și pașnic Poate fi ținut împreună cu alți pești pașnici 744 2 51 Botia elongata (Queen Loach) Botia elongata Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 45,7-50,8 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 20-23 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 10-20 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: De obicei femelele au abdomenul mai pronunțat decât masculii dar este destul de dificil de diferențiat sexele 9 înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu 5 9 îngrijire: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare, substratul ideal este nisipos Apa trebuie să fie bine filtrată și substratul trebuie menținut curat In acvariu poate exista lemn submers pentru decor și locuri în care acest pește să se ascundă precum ghivece răsturnate, însă trebuie să se aibă în vedere că acești pești se vor strecura peste tot și nu trebuie să existe margini tăioase Hrănire: Va accepta hrana uscată dacă aceasta se scufundă însă trebuie hrănită variat și va accepta cu mult entuziasm larvele de țânțari, Daphnia și Artemia, feliile de castravete vor fi și ele apreciate Poate mânca melcii mici din acvariu Comentarii: Este o specie pașnică de cârd, ce va fi ținută în grupuri de minimum cinci indivizi Este o specie activă și poate fi ținută în acvariul comunitar 745 Detalii: Botia histrionica > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 25-29 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: De obicei femelele au abdomenul mai pronunțat decât masculii dar este destul de dificil de diferențiat sexele 9 înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu 5 9 îngrijire: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare, substratul ideal este nisipos Apa trebuie să fie bine filtrată și substratul trebuie menținut curat In acvariu poate exista lemn submers pentru decor și locuri în care acest pește să se ascundă precum ghivece răsturnate, însă trebuie să se aibă în vedere că acești pești se vor strecura peste tot și nu trebuie să existe margini tăioase Hrănire: Nu este pretențios la hrană, va mânca granule, fulgi, hrană pe bază de alge, Artemia, larve de Chironomidae Comentarii: Este bine să fie ținuți în grupuri de 3-5 indivizi sau mai mult Este un pește curios și pașnic Poate fi ținut împreună cu alți pești pașnici 746 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-8 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Redusă > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 3-4 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele înmulțire: Nu se cunoaște modalitatea de a-i înmulți în captivitate îngrijire: Acești pești sunt ușor de întreținut, dar au nevoie de apă foarte curată Sunt foarte pașnici și sociali, este recomandat să se țină în grupuri, cu cât mai mari cu atât mai bine, cu un minim de trei indivizi Modelul de culori se poate schimba o dată cu vârsta, devenind mai frumoasă Hrănire: Sunt pești omnivori, este bine să fie hrăniți cât mai divers, de la fulgi și pelete, până la legume și viermi vii sau congelați Comentarii: Sunt pești de fund, pașnici și sociabili, pot fii ținuți cu alți pești pașnici Acvariul trebuie să aibă minim 75 litri Pot crește până la 10-12 cm și pot trăi circa 4 ani 747 Detalii: Botia rostrata > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 15,2-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 3-7 > Temperatura: 24,4-27,8 °C > Duritate: 10-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe decât masculii, o altă diferență este la rostru: masculii au rostrul alungit iar femelele rotunjit înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu pe cale naturală însă au existat reușite în înmulțire prin tratamentul cu hormoni îngrijire: Amenajarea acvariului este o alegere personală, această specie preferă totuși substratul fin, nisipos, cu câteva pietre rotunjite din loc în loc și cu câteva crengi sau rădăcini Luminozitatea trebuie să fie redusă iar plantele alese să suporte această iluminare, se pot folosi Taxiphylhim bărbieri („Java” moss) sau Anubias sp Trebuie să se pună la dispoziția acestor pești multe ascunzători sub diferite forme în funcție de acvariu, de la peșteri formate din pietre, până la ghivece Substratul trebuie să fie menținut foarte curat deoarece sunt sensibili la poluarea acestuia, se recomandă schimbări frecvente, parțiale de apă Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană de origine animală, hrană vie sau congelată precum râme tocate, Tubifex, Artemia și ocazional cu hrană de origine vegetală precum granule sau Spirulină Acest pește va mânca și melci, astfel ținând sub control populația de melci din acvariu Comentarii: Sunt o specie relativ pașnică însă se va evita asocierea cu specii lente și cu înotătoare lungi, de asemenea cu speciile agresive și foarte active Pot fi ținuți împreună cu specii din genurile: Devario sp, Rasbora sp, Puntius sp, Mystacoleucus și Danio sp 748 Botia striata Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 5-13 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Este dificil de sexat, totuși femelele vor avea abdomenul mai mare în perioada de reproducere înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu deși multe femele sunt purtătoare de icre îngrijire: Substratul trebuie să fie fin, nisipos pentru a nu răni mustățile delicate ale acestui pește, de asemenea apa trebuie să fie bine filtrată și aerată și trebuie să existe multe ascunzători printre pietre, rădăcini sau crengi scufundate și plante Hrănire: Va accepta hrana uscată dacă aceasta se scufundă însă trebuie hrănită variat și va accepta cu mult entuziasm larvele de țânțari, Daphnia și Artemia, feliile de castravete vor fi și ele apreciate Poate mânca melcii mici din acvariu Comentarii: Este o specie pașnică de cârd, ce va fi ținută în grupuri de minimum cinci indivizi Este o specie activă și poate fi ținută în acvariul comunitar 749 Boulengerella lateristriga Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 24-26 cm > Apă: Dulce > pH: 5,2-6,8 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au radiile înotătoarei anale mai groase iar înotătoarea are o formă convexă iar în cazul femelelor, concavă Femelele sunt mai mari și au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Nu sunt foarte multe detalii despre înmulțire însă se știe că se înmulțesc în perechi înmulțirea are loc la suprafața apei, unde perechea înoată paralel, aceștia ridică partea din spate a corpului deasupra apei iar masculul prinde papila genitală a femelei cu înotătoarea anală și eliberează icrele și lapții, această procedură se repetă la câteva minute, timp de trei ore Pot depune până la 1000 de icre care vor ecloza după 20 ore, după alte 60 ore, puii vor putea înota singuri și pot fi hrăniți cu Rotiferi, Cyclopi sau nalupi de Artemia îngrijire: Este o specie ce va sta la suprafața apei și vor aprecia prezența plantelor de suprafață Alte elemente de decor sunt mai puțin importante însă pot consta în crengi și rădăcini submerse, substrat nisipos și câteva frunze uscate pe substrat Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie foarte eficiente iar schimbările parțiale de apă sunt obligatorii Hrănire: Sunt o specie carnivoră și pot fi hrăniți cu larve de Chironimidae, râme, scoici și carne de scoici, creveți sau chiar pești Se recomandă atenție să nu se suprahrănească deoarece sunt o specie foarte lacomă Comentarii: Sunt o specie relativ pașnică cu peștii mai mari sau de aceeași talie și pot fi ținuți în acvariul comunitar Se va evita asocierea cu specii mici de pești sau cu specii agresive 750 Boulengerella lucia Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 35-42 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au radiile înotătoarei anale mai groase iar înotătoarea are o formă convexă iar în cazul femelelor, concavă Femelele sunt mai mari și au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Nu sunt foarte multe detalii despre înmulțirea însă se știe că se înmulțesc în perechi înmulțirea are loc la suprafața apei, unde perechea înoată paralel, aceștia ridică partea din spate a corpului deasupra apei iar masculul prinde papila genitală a femelei cu înotătoarea anală și eliberează icrele și lapții, această procedură se repeta la câteva minute, timp de trei ore Pot depune până la 1000 de icre care vor ecloza după 20 ore, după alte 60 ore, puii vor putea înota singuri și pot fi hrăniți cu Rotiferi, Cyclopi sau nalupi de Artemia îngrijire: Este o specie ce va sta la suprafața apei și vor aprecia prezența plantelor de suprafață Alte elemente de decor sunt mai puțin importante însă pot consta în crengi și rădăcini submerse, substrat nisipos și câteva frunze uscate pe substrat Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie foarte eficiente iar schimbările parțiale de apă sunt obligatorii Hrănire: Sunt o specie carnivoră și pot fi hrăniți cu larve de Chironimidae, râme, scoici și carne de scoici, creveți sau chiar pești Se recomandă atenție să nu se suprahrănească deoarece sunt o specie foarte lacomă Comentarii: Sunt o specie relativ pașnică cu peștii mai mari sau de aceeași talie și pot fi ținuți în acvariul comunitar Se va evita asocierea cu specii mici de pești sau cu specii agresive 751 Boulengerella maculata Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 321,8 litri > Dimensiune: 30-32 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 12-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au radiile înotătoarei anale mai groase iar înotătoarea are o formă convexă iar în cazul femelelor, concavă Femelele sunt mai mari și au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Nu sunt foarte multe detalii despre înmulțirea însă se știe că se înmulțesc în perechi înmulțirea are loc la suprafața apei, unde perechea înoată paralel, aceștia ridică partea din spate a corpului deasupra apei iar masculul prinde papila genitală a femelei cu înotătoarea anală și eliberează icrele și lapții, această procedură se repeta la câteva minute, timp de trei ore Pot depune până la 1000 de icre care vor ecloza după 20 ore, după alte 60 ore, puii vor putea înota singuri și pot fi hrăniți cu Rotiferi, Cyclopi sau nalupi de Artemia îngrijire: Este o specie ce va sta la suprafața apei și vor aprecia prezența plantelor de suprafață Alte elemente de decor sunt mai puțin importante însă pot consta în crengi și rădăcini submerse, substrat nisipos și câteva frunze uscate pe substrat Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie foarte eficiente iar schimbările parțiale de apă sunt obligatorii Hrănire: Sunt o specie carnivoră și pot fi hrăniți cu larve de Chironimidae, râme, scoici și carne de scoici, creveți sau chiar pești Se recomandă atenție să nu se suprahrănească deoarece sunt o specie foarte lacomă Comentarii: Sunt o specie relativ pașnică cu peștii mai mari sau de aceeași talie și pot fi ținuți în acvariul comunitar Se va evita asocierea cu specii mici de pești sau cu specii agresive 752 Detalii: Boulengerochromis microlepis > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 946,4 litri > Dimensiune: 60-90 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-9,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mai colorați decât femelele înmulțire: S-a realizat de câteva ori înmulțirea în captivitate Este nevoie de un acvariu foarte mare Femela va săpa o adâncitură în substrat care poate măsura până la 40 cm în diametru Acolo ea va depune icrele în linii pe care masculul le va fertiliza Pot depună până la 10 000 de icre într-o singură pontă Icrele vor ecloza în 72 ore iar după alte 48 ore puii vor putea înota liber Ambii părinți vor apăra icrele și puii până ce aceștia sunt suficient de mari să se descurce singuri sau până aceștia vor depune din nou In ciuda dimensiunii mari a adulților, puii sunt destul de mici și trebuiesc hrăniți cu infuzori primele 3-4 zile îngrijire: Nu este necesar un anumit tip de amenajare deoarece este o specie pelagică Substratul trebuie să fie nisipos pentru a putea săpa cuibul, în rest este necesar foarte mult spațiu pentru înot Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie foarte eficiente Hrănire: Sunt piscivori însă pot fi hrăniți cu hrană vie precum râme, creveți, Artemia sau larve de Chironomidae, unele exemplare pot fi hrănite și cu granule pentru Cichlidae Comentarii: Este un pește piscivor și nu poate fi ținut cu foarte multe specii de pești, poate însă fi ținut cu specii mai mari, pe care să nu îi poată înghiți 753 Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 6,4-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 18,3-23,9 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Brachydanio frankei Această specie nu există în natură, se pare că este o mutație a speciei Brachydanio rerio In acest sens pledează și faptul că hibrizii rezultați nu sunt sterili ca în alte cazuri, ei împerechindu-se cu Brachydanio rerio I se mai spune și „leopard” La corp seamănă foarte bine cu specia din care provin, masculii find mai supli, iar femelele au zona abdominală mărită Corpul are fondul auriu, pe acest fond fiind răspândite pete mici, rotunde sau ovale, de culoare închisă Aripioarele sunt incolore Anala și codala sunt și ele stropite cu puncte, femela fiind mai deschisă la culoare că masculul Reproducerea este la fel ca la specia Brachydanio albolineatus 754 Brachydanio rerio Detalii: > Dificultate: Foarte ușoară > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 6,4-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 18,3-23,9 °C > Duritate: 6-12 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Foarte comun > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 5-7 ani > Habitat: Asia > Familie: Specia este răspândită în estul Indiei în acvaristică este cunoscut și sub numele de „zebră” Corpul este suplu, mediu aplatizat pe flancuri, gura fiind plasată în partea de sus a botului, acest lucru arătându-ne că este un pește de suprafață sau de apă medie Are 2 perechi de mustăți Femela este mai mare ca masculul ajungând la o lungime de 4,5 cm Masculul este mai suplu iar femela are zona abdominală mai umflată La mascul, fondul este auriu, iar la femela este gălbui-alb, pe flancuri având 4 dungi longitudinale albastre, care se întind pe tot corpul și pe coadă Și pe anală apar aceste dungi Pe opercule are pete albastre neclare spre maroniu oliv Abdomenul este alb, în timp ce dorsala este galben-oliv, cu tiv albastru, iar aripioarele neperechi sunt incolore Este foarte ușor de reprodus Reproducerea ca la Brachydanio albolineatus 755 Brachyplatystoma fîlamentosum Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 2460,5 litri > Dimensiune: 254-304,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22,8-26,7 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 12-25 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt foarte dificil de sexat înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate încă îngrijire: Necesită un acvariu foarte mare, însă sunt mai potriviți pentru iazuri dacă se asigură în așa fel încât aceștia să nu poată sări Sunt pești predatori și vor mânca aproape orice le încape în gură Hrănire: Pot fi hrăniți cu aproape orice Hrană de origine animală, pești, scoici zdrobite, melci, râme, granule etc Comentarii: Dacă sunt ținuți împreună cu alți pești, aceștia trebuiesc aleși cu grijă pentru a nu fi prea mici și să nu fie mâncați Pot fi ținuți cu alți pești mari din bazinul Amazonului 756 Brachyplatystoma juruense Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 681,4 litri > Dimensiune: 63,5-76,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,6 > Temperatura: 23,3-27,8 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a separa masculii de femele, înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea în acvariu 5 5 îngrijire: în acvariu, orice obiect decorativ trebuie să fie foarte greu sau bine fixat deoarece peștele îl va putea muta după bunul plac Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată și dacă este posibil să se realizeze și un curent moderat de apă Ca substrat poate fi folosit nisipul sau un pietriș fin însă este recomandat să existe și câteva pietre mai mari și plate, deoarece se pare că peștilor le place să stea pe acestea Hrănire: Este o specie piscivoră însă poate fi hrănit și cu granule, carne de scoică, creveți sau râme Se recomandă să aibă o dietă cât mai variată, altfel se va obișnui cu un tip de mâncare și va refuza să mănânce altceva Comentarii: Este o specie pașnică cu peștii mai mari, pe care nu îi poate înghiți A nu se ține împreună cu pești mici, deoarece aceștia vor deveni hrană Se poate ține împreună cu Arowana, pacu sau Loriicaridae mari 757 2 64 Brachyplatystoma platynemum (Bandeira Catfish) Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 1703,4 litri > Dimensiune: 101,6-116,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,6-7,6 > Temperatura: 24-33 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-18 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Brachyplatystoma platynemum Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a separa masculii de femele, înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea în acvariu 5 5 îngrijire: în acvariu, orice obiect decorativ trebuie să fie foarte greu sau bine fixat deoarece peștele îl va putea muta după bunul plac Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată și dacă este posibil să se realizeze și un curent moderat de apă Ca substrat poate fi folosit nisipul sau un pietriș fin însă este recomandat să existe și câteva pietre mai mari și plate, deoarece se pare că peștilor le place să stea pe acestea Hrănire: Este o specie piscivoră însă poate fi hrănit și cu granule, carne de scoică, creveți sau râme Se recomandă să aibă o dietă cât mai variată, altfel se va obișnui cu un tip de mâncare și va refuza să mănânce altceva Comentarii: Este o specie pașnică cu peștii mai mari, pe care nu îi poate înghiți A nu se ține împreună cu pești mici, deoarece aceștia vor deveni hrană Se poate ține împreună cu Arowana, pacu sau Loriicaridae mari 758 Brachyplatystoma tigrinum Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 946,4 litri > Dimensiune: 38,1-48,3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,6 > Temperatura: 23,9-27,8 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-18 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a separa masculii de femele, înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea în acvariu 5 5 îngrijire: în acvariu, orice obiect decorativ trebuie să fie foarte greu sau bine fixat deoarece peștele îl va putea muta după bunul plac Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată și dacă este posibil să se realizeze și un curent moderat de apă Ca substrat poate fi folosit nisipul sau un pietriș fin însă este recomandat să existe și câteva pietre mai mari și plate, deoarece se pare că peștilor le place să stea pe acestea Hrănire: Este o specie piscivoră însă poate fi hrănit și cu granule, carne de scoică, creveți sau râme Se recomandă să aibă o dietă cât mai variată, altfel se va obișnui cu un tip de mâncare și va refuza să mănânce altceva Comentarii: Este o specie pașnică cu peștii mai mari, pe care nu îi poate înghiți A nu se ține împreună cu pești mici, deoarece aceștia vor deveni hrană Se poate ține împreună cu Arowana, pacu sau Loriicaridae mari 759 Brachyplatystoma vaillanti Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 1703,4 litri > Dimensiune: 101,6-106,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,6 > Temperatura: 24-27 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnovor, hrană vie > Durata de viață: 8-18 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a separa masculii de femele, înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea în acvariu 5 5 îngrijire: în acvariu, orice obiect decorativ trebuie să fie foarte greu sau bine fixat deoarece peștele îl va putea muta după bunul plac Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată și dacă este posibil să se realizeze și un curent moderat de apă Ca substrat poate fi folosit nisipul sau un pietriș fin însă este recomandat să existe și câteva pietre mai mari și plate, deoarece se pare că peștilor le place să stea pe acestea Hrănire: Este o specie piscivoră însă poate fi hrănit și cu granule, carne de scoică, creveți sau râme Se recomandă să aibă o dietă cât mai variată, altfel se va obișnui cu un tip de mâncare și va refuza să mănânce altceva Comentarii: Este o specie pașnică cu peștii mai mari, pe care nu îi poate înghiți A nu se ține împreună cu pești mici, deoarece aceștia vor deveni hrană Se poate ține împreună cu Arowana, pacu sau Loriicaridae mari 760 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Brevibora dorsiocellata Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai mari și au abdomenul pronunțat în mod evident înmulțire: Ca multe alte Cyprinidae, se înmulțesc prin icre și nu manifestă instinct parental Se aleg câțiva adulți și se introduc într-un acvariu de reproducere Acvariul trebuie să aibă plante cu frunze fine sau moss pe fund, să fie foarte slab iluminat și să nu aibă coloana de apă mai mare de 15 cm Adulții vor fi hrăniți cu hrană vie înainte de a fi introduși în acvariul de depunere După ce au depus icrele, aceștia se separă și se reintroduc în acvariul comunitar Icrele vor ecloza în 18-48 ore iar după alte 24-48 ore puii vor înota liber, acum pot fi hrăniți cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Amenajarea acvariului nu este deosebit de importantă dar vor arăta superb și își vor etala culorile într-un acvariu plantat cu zone libere pentru înot Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare și poate fi decorat cu crengi și rădăcini submerse, pe substrat se pot adăuga câteva frunze uscate care vor oferi apei o tentă mai naturală Plantele de suprafață sunt binevenite deoarece vor umbri anumite zone din acvari și vor oferi peștilor mai multă siguranță Hrănire: Pot fi hrăniți în mod regulat cu granule și fulgi însă dacă sunt hrăniți zilnic și cu hrană vie aceștia vor fi mai colorați și vor putea să depună Se poate folosi Daphnia, Artemia și larve de Chironomidae Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii pașnice de aceeași talie Se pot ține împreună cu speciile Puntius lineatus, P pentazona, Rasbora pauciperforata, R einthovenii și specii din genul Pangio 761 Brochis britskii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7,6-8,9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 20-24 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea în captivitate însă se crede că se înmulțește la fel ca și Corydorasii Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Acești pești în natură vor depune doar în anumite sezoane, deci se recomandă răbdare, de asemenea se maturizează sexual mai greu și iarăși se recomandă răbdare Dacă totuși exemplarele sunt adulte dar refuză să depună icre, în acvariul lor de reproducere se poate adăuga apă dintr-un acvariu în care alte specii de Corydoras au depus și așa vor fi stimulați să depună, datorită hormonilor prezenți în apă Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrană microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul poate să fie plantat însă nu este obligatoriu, trebuie însă să aibă mai multe ascunzători sau peșteri în care peștele să se odihnească în puținele momente de inactivitate, acestea pot fi realizate din pietre sau lemn, crengi, rădăcini submerse acoperite de vegetație Substratul poate fi atât nisipos cât și format din pietriș fin însă este foarte important ca acesta să fie menținut curat Plantele de suprafață vor fi binevenite deoarece vor umbri anumite zone din acvariu Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată 762 Comentarii: Este o specie pașnică de cârd, se recomandă să fie ținuți în grupuri de minimum șase indivizi Pot fi ținuți împreună cu Corydoras, Characidae, Cyprinidae sau Cichlidae pașnice 763 Brochis multiradiatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 21-24 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe iar masculii mai supli, acest lucru se poate vedea mai ușor dacă sunt observați de sus înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate încă dar este posibil să se înmulțească într-o manieră tipică genului Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice 764 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7,6-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-8,0 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 6-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 10-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Ca multe alte specii de Corydoras este ușor de sexat dacă este vizualizat de sus Femelele sunt mai plinuțe și mai robuste decât masculii, mai ales dacă acestea poartă icre înmulțire: Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Această specie se va simți ca acasă într-un acvariu ce va imita Amazonul Se poate folosi ca substrat nisipul, se poate decora acvariul cu crengi și ramuri submerse și se pot plasa pe substrat câteva frunze uscate Plantele nu sunt absolut necesare însă acestea vor oferi peștilor refugii Este foarte important ca substratul să fie curat altfel aceștia pot dezvolta infecții la nivelul mustăților 5 5 Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică ideală pentru un acvariu comunitar dar se va evita asocierea cu specii agresive, pot fi ținuți împreună cu Characidae, Cyprinidae, sau Cichlidae pitice Este bine să fie ținuți în grupuri de 6-8 indivizi, cu cât mai mulți cu atât mai bine 765 2 71 Brycinus imberi (Red Congo Tetra) Brycinus imberi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 19-25 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 4-18 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai viu colorați decât femelele înmulțire: Se introduc într-un acvariu de reproducere bine plantat cu plante cu frunze fine, alternativă este plasarea în apropiere de fundul acvariului a unei plase suficient de mare ca icrele să poată trece dar suficient de mică încât adulții să nu poată ajunge la icre Se vor stimula cu hrană vie din belșug iar după depunere se reintroduc adulții în acvariul comunitar iar puii vor fi hrăniți doar după cca 24-48 ore cu nalupi de Artemia sau Microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate, când vor începe să se descompună vor oferi peștilor o importantă sursă secundară de hrană Filtrarea nu trebuie să fie foarte eficientă iar curentul trebuie să fie slab deoarece aceștia nu reușesc să înoate dacă curentul este prea puternic Hrănire: Acești pești vor accepta hrana uscată din comerț sub formă de granule sau fulgi, însă pentru a stimula reproducerea și pentru a induce un colorit mai accentuat se recomandă și suplimente de hrană vie precum Artemia salina, larve de Chironomidae, Daphnia s a Comentarii: Este o specie ce se va ține doar în grupuri de opt indivizi sau mai mult Se pot ține în acvarii comunitare împreună cu alte specii de Tetra similare sau alți pești pașnici nu foarte mari 766 Brycinus longipinnis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 21,7-25,6 °C > Duritate: 6-13 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai viu colorați decât femelele înmulțire: Se introduc într-un acvariu de reproducere bine plantat cu plante cu frunze fine, alternativa este plasarea în apropiere de fundul acvariului a unei plase suficient de mare ca icrele să poată trece dar suficient de mică încât adulții să nu poată ajunge la icre Se vor stimula cu hrană vie din belșug iar după depunere se reintroduc adulții în acvariul comunitar iar puii vor fi hrăniți doar după cca 24-48 ore cu nalupi de Artemia sau Microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate, când vor începe să se descompună vor oferi peștilor o importantă sursă secundară de hrană Filtrarea nu trebuie să fie foarte eficientă iar curentul trebuie să fie slab deoarece aceștia nu reușesc să înoate dacă curentul este prea puternic Hrănire: Se poate hrăni cu granule, fulgi sau hrană vie ori congelată precum Artemia, Daphnia sau larve de Chironomidae însă pentru o stare de sănătate bună a peștelui se recomandă să aibă o dietă cât mai variată Comentarii: Sunt o specie foarte pașnică și pot fi ținuți împreună cu alte specii din genurile Hyphessobrycon ori Hemigrammus Se recomandă ca aceștia să fie ținuți în grupuri de minimum șase indivizi însă cu cât sunt mai mulți cu atât este mai bine 767 Brycon cephalus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 20-22 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 1-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu există informații precise referitoare la sexat însă femelele adulte vor fi mai plinuțe înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate deoarece are un ciclu complex de migrație îngrijire: Este o specie pelagică și are nevoie de mult spațiu, decorul nu este foarte important însă poate fi ornat acvariul cu crengi, rădăcini și pietre, având un substrat nisipos Se recomandă să se lase cât mai mult spațiu liber și să existe un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate din comerț dar vor aprecia hrana vie precum Daphnia, Artemia, larvele de Chironomidae Comentarii: Sunt pești activi, de cârd și este bine să fie ținuți în grupuri de cel puțin șase indivizi Preferă un curent moderat de apă în acvariu 768 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Bryсопорs affinis Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: Pentru înmulțirea acestor pești este necesar un acvariu de reproducere cu apă foarte moale și ușor acidă Acvariul trebuie să aibă multe plante cu frunze fine, moss sau medii de depunere similare Peștii vor depune icrele seara sau dimineața când lumina este slabă Icrele vor ecloza după 24 ore iar puii vor putea înota după alte 5 zile După ce puii sunt capabili să înoate pot fi hrăniți, la început cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând zona centrală liberă pentru înot Substratul trebuie să fie închis la culoare Apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată Plantele de suprafață vor umbri anumite zone din acvariu și vor oferi peștilor mai multă siguranță Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate din comerț dar vor aprecia hrana vie precum Daphnia, Artemia, larvele de Chironomidae Comentarii: Sunt pești activi, de cârd și este bine să fie ținuți în grupuri de cel puțin șase indivizi Preferă un curent moderat de apă în acvariu 769 Detalii: Bryconops caudomaculatus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 12-13 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 15-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: Pentru înmulțirea acestor pești este necesar un acvariu de reproducere cu apă foarte moale și ușor acidă Acvariul trebuie să aibă multe plante cu frunze fine, moss sau medii de depunere similare Peștii vor depune icrele seara sau dimineața când lumina este slabă Icrele vor ecloza după 24 ore iar puii vor putea înota după alte 5 zile După ce puii sunt capabili să înoate pot fi hrăniți, la început cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând zona centrală liberă pentru înot Substratul trebuie să fie închis la culoare Apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată Plantele de suprafață vor umbri anumite zone din acvariu și vor oferi peștilor mai multă siguranță Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate din comerț dar vor aprecia hrana vie precum Daphnia, Artemia, larvele de Chironomidae Comentarii: Sunt pești activi, de cârd și este bine să fie ținuți în grupuri de cel puțin șase indivizi Preferă un curent moderat de apă în acvariu 770 Вгусопорs melanurus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 5,6-6,8 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: Pentru înmulțirea acestor pești este necesar un acvariu de reproducere cu apă foarte moale și ușor acidă Acvariul trebuie să aibă multe plante cu frunze fine, moss sau medii de depunere similare Peștii vor depune icrele seara sau dimineața când lumina este slabă Icrele vor ecloza după 24 ore iar puii vor putea înota după alte 5 zile După ce puii sunt capabili să înoate pot fi hrăniți, la început cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând zona centrală liberă pentru înot Substratul trebuie să fie închis la culoare Apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată Plantele de suprafață vor umbri anumite zone din acvariu și vor oferi peștilor mai multă siguranță Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate din comerț dar vor aprecia hrana vie precum Daphnia, Artemia, larvele de Chironomidae Comentarii: Sunt pești activi, de cârd și este bine să fie ținuți în grupuri de cel puțin șase indivizi Preferă un curent moderat de apă în acvariu 771 2 77 Buccochromis lepturus (Green Lepturus) Buccochromis lepturus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 38,1-45,7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,3 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 10-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți sunt mai mari și mai viu colorați decât femelele înmulțire: S-a realizat înmulțirea în acvariu însă detaliile sunt puține, se știe doar că incubația icrelor are loc în gura femelei îngrijire: Decorațiunile și amenajarea acvariului sunt mai puțin importante deoarece această specie este pelagică Are nevoie de foarte mult spațiu pentru înot iar formațiunile stâncoase și ascunzătorile formate din pietre sunt necesare doar dacă în acvariu sunt și pești ce trăiesc pe fund Filtrarea și oxigenarea acvariului sunt foarte importante și trebuie să fie foarte eficiente Hrănire: Sunt piscivori însă vor accepta și hrană uscată Pot fi hrăniți în mod regulat cu hrană pentru Cichlidae însă este bine să primească și hrană vie precum carne de scoică, creveți și râme Comentarii: Nu sunt agresivi cu peștii suficient de mari încât să nu îi poată mânca, însă dacă aceștia sunt mai mici cu siguranță vor fi mâncați Pot fi ținuți împreună cu alte Cichlidae din lacul Malawi însă aceștia trebuie să fie mari Nu vor fi agresivi nici cu membrii propriei specii dacă spațiul este suficient 772 Buccochromis rhoadesii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 25-34 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,3 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 10-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți sunt mai mari și mai viu colorați decât femelele înmulțire: S-a realizat înmulțirea în acvariu însă detaliile sunt puține, se știe doar că incubația icrelor are loc în gura femelei îngrijire: Decorațiunile și amenajarea acvariului sunt mai puțin importante deoarece această specie este pelagică Are nevoie de foarte mult spațiu pentru înot iar formațiunile stâncoase și ascunzătorile formate din pietre sunt necesare doar dacă în acvariu sunt și pești ce trăiesc pe fund Filtrarea și oxigenarea acvariului sunt foarte importante și trebuie să fie foarte eficiente Hrănire: Sunt piscivori însă vor accepta și hrană uscată Pot fi hrăniți în mod regulat cu hrană pentru Cichlidae însă este bine să primească și hrană vie precum carne de scoică, creveți și râme Comentarii: Nu sunt agresivi cu peștii suficient de mari încât să nu îi poată mânca, însă dacă aceștia sunt mai mici cu siguranță vor fi mâncați Pot fi ținuți împreună cu alte Cichlidae din lacul Malawi însă aceștia trebuie să fie mari Nu vor fi agresivi nici cu membrii propriei specii dacă spațiul este suficient 773 Sursa: Autor: acvariidevis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 17,8-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-8,0 > Temperatura: 18-25 °C > Duritate: 0-30 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Redusă > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 5-8 > Habitat: America de Sud > Familie: Callichthys callichthys Dimorfism sexual: Femelele au o culoare verde-oliv iar masculii vor fi colorați mai intens înmulțire: Se înmulțește prin cuib de spumă la suprafața apei, unde femela va depune icrele, poate depune până la 120 de icre Masculul păzește cuibul și se poate auzi scoțând sunete groase în timp ce păzește Icrele eclozează în 4-5 zile iar puii pot fi hrăniți precum puii de Corydoras In perioada de reproducere masculul își colorează prima radie a înotătoarei pectorale în portocaliu-roșu Hrănire: Poate fi hrănit cu pelete, fulgi, Tubifex viu sau congelat îngrijire: Sunt pești activi mai mult noaptea, deci au nevoie de ascunzători în care să se retragă pe timp de zi, pentru a se feri de lumină Callichthys au tendința de a sări din apă așa că acvariul trebuie să aibă capac Comentarii: Este foarte adaptabil la condițiile apei și poate fi ținut cu pești pașnici, nu foarte agresivi Pot fi ținute mai multe exemplare, este foarte posibil să sape în substrat și să dezrădăcineze plantele Acest pește are o durată de viață de cinci până la opt ani 774 Callochromis pleurospilus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 8-10 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Sunt ușor de sexat, masculii vor fi mai mari și mai colorați decât femelele înmulțire: Se înmulțesc prin icre pe care le incubează în gură (mouthbreeder) Sunt relativ ușor de înmulțit și de multe ori pot depune chiar și în acvariul comunitar, pe lângă acest lucru, peștii depun de la o vârstă fragedă Masculul va săpa o mică adâncitură în substrat și va invita femelele să depună icrele acolo Masculul dominant va putea depune aproape continuu, cu orice femelă disponibilă Aceștia vor depune circa 50 de icre ce vor fi incubate o perioadă de aproximativ trei săptămâni în gura femelei După perioada de incubație puii vor putea fi hrăniți cu nalupi de Artemia însă nu mai devreme de absorbirea sacului vitelin îngrijire: Acvariul trebuie să aibă un substrat nisipos deoarece aceștia îl vor filtra în căutare de hrană Acvariul trebuie să aibă și câteva ascunzători pentru femele, deoarece uneori acestea vor fi hărțuite de către masculi și vor trebui să se ascundă, însă nu foarte multe pietre deoarece preferă spațiile deschise Hrănire: Nu sunt pretențioși și vor mânca și hrană uscată și hrană vie sau congelată însă este foarte important ca aceasta să se scufunde deoarece acești pești nu vor mânca decât în partea de jos a coloanei de apă Comentarii: Este relativ agresiv și este de preferat să se țină în acvarii specifice sau împreună cu specii ale genului Cyprichromis Deși în natură sunt gregari, în captivitate se vor ține în grupuri mai mici 775 Callopanchax monroviae Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 12,7-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-6,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 0-8 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 0,5-1 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele și au înotătoare dorsală, anală și caudală înmulțire: Este posibilă înmulțirea în acvariu Se vor înmulți în grupuri de două femele și un mascul Se introduc peștii maturi și sănătoși într-un acvariu de reproducere cu substrat de turbă Aceștia trebuiesc hrăniți cu hrană vie din abundență pentru a stimula depunerea După două săptămâni se scot din acvariul de reproducere, acesta se seacă și turba împreună cu icrele se păstrează într-o pungă de plastic închisă având grijă să existe totuși umezeală O dată pe lună se deschide punga pentru a permite schimbul de aer Se țin în pungă timp de 5-9 luni, după acest timp se introduce în apă, iar icrele vor ecloza Puii sunt mici și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau ciclopi, aceștia vor deveni adulți în doar câteva săptămâni îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare, preferabil turbă, de asemenea trebuie să existe zone dens plantate și decoruri din crengi și rădăcini ce vor servi ca adăpost pentru pești Se recomandă să se folosească și plante plutitoare pentru a diminua cantitatea de lumină Acvariul trebuie să fie acoperit deoarece acești pești sunt capabili să sară din apă Hrănire: Hrana de bază trebuie să fie compusă din Artemia, Daphnia și larve de Chironomidae însă aceștia vor accepta ocazional și granule sau fulgi Comentarii: Trebuiesc ținuți în acvarii specifice deoarece masculii pot deveni destul de agresivi Dacă se dorește să se țină mai multe exemplare trebuie să li se asigure suficient spațiu 776 Calophysus macropterus Detalii: > Dificultate: Provocatoare > Acvariu minim: 1324,9 litri > Dimensiune: 30-40 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,4 > Temperatura: 23,9-28,9 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Este dificil de sexat vizual dar masculul este ceva mai suplu decât femela înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvariu 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat și să aibă locuri în care peștele să se ascundă Necesită acvarii mari cu suficient spațiu liber și cu o bună filtrare Hrănire: Este carnivor și va fi hrănit în principal cu hrană pe bază de came, râme, inimă de vită, Artemia, larve de Chironomidae, de asemenea este necrofag Comentarii: Trebuie ținut în acvarii cu alți pești robuști de aceeași dimensiune sau mai mari Peștii mici vor fi mâncați, se recomandă a fi ținuți cu pești Pleco, sau Cichlidae 777 Campylomormyrus taman dua Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 35-40 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,5 > Temperatura: 22,2-24,4 °C > Duritate: 3-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o modalitate de a diferenția vizual masculii de femele înmulțire: Nu a fost realizată înmulțirea în acvarii 5 5 îngrijire: Acest pește este nocturn și preferă acvariile slab iluminate și care au plante de suprafață pentru a difuza și mai mult lumina Ascunzătorile necesare acestora pot fi confecționate din piatră sau lemn, dar trebuie să existe și zone bine plantate ce vor servi de asemenea ca adăpost Substratul trebuie neapărat să fie nisipos deoarece acesta va căuta în substrat mâncare folosindu-se de rostrul său alungit asemănător cu o trompă Dacă acvariul este prea luminos acest pește se va speria și va sări din acvariu Hrănire: Va accepta hrana vie precum Artemia, Tubixe, Daphnia, râme dar foarte rar va accepta hrana uscată precum granulele sau fulgii Comentarii: Este o specie pașnică și nu trebuie ținut cu alte specii foarte active sau agresive deoarece acestea vor concura pentru hrană iar Campylomormyrus tamandua nu ar putea face față Poate fi ținut cu ciclide pașnice sau cu specii din genul Synodontis In acvariile comunitare este bine să fie ținut doar un exemplar deoarece pot deveni agresivi cu propria specie 778 Detalii: Caquetaia spectabilis > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 20,3-25,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 27-29 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari decât femelele și au înotătoarele mai alungite înmulțire: Sunt oarecum dificil de înmulțit însă nu este imposibil Perechea se va alege relativ devreme și își va stabili un teritoriu pe care îl va apăra Când sunt gata să depună culorile acestora se vor intensifica și vor depune între 400 și 1000 de icre Aceștia vor păzi icrele și puii, însă se pot separa și crește artificial Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat în așa fel încât să asigure peștilor multe ascunzători și potențiale locuri de depunere a icrelor Se pot folosi pietre, bucăți de lemn și chiar ghivece de lut răsturnate Plantele pot fi folosite însă acestea vor fi dezrădăcinate de către pești Hrănire: Nu sunt pretențioși și vor accepta multe tipuri de mâncare precum granule, fulgi, Artemia, larve de Chironomidae, creveți tocați, legume opărite, mazăre, spirulină Comentarii: Sunt agresivi mai ales în perioada de reproducere, pot fi ținuți în acvarii specifice sau împreună cu alte cichlidae sud-americane dacă acvariul este suficient de mare 779 Caquetaia umbrifera Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 946,4 litri > Dimensiune: 35-40 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,9 > Temperatura: 19-28 °C > Duritate: 1-5 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari decât femelele și au înotătoarele mai alungite înmulțire: Sunt oarecum dificil de înmulțit însă nu este imposibil Perechea se va alege relativ devreme și își va stabili un teritoriu pe care îl va apăra Când sunt gata să depună culorile acestora se vor intensifica și vor depune între 400 și 1000 de icre Aceștia vor păzi icrele și puii, însă se pot separa și crește artificial Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat în așa fel încât să asigure peștilor multe ascunzători și potențiale locuri de depunere a icrelor Se pot folosi pietre, bucăți de lemn și chiar ghivece de lut răsturnate Plantele pot fi folosite însă acestea vor fi dezrădăcinate de către pești Hrănire: Nu sunt pretențioși și vor accepta multe tipuri de mâncare precum granule, fulgi, Artemia, larve de Chironomidae, creveți tocați, legume opărite, mazăre, spirulină Comentarii: Sunt agresivi mai ales în perioada de reproducere, pot fi ținuți în acvarii specifice sau împreună cu alte cichlidae sud-americane dacă acvariul este suficient de mare 780 Carasius auratus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 20,3-35,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-8,0 > Temperatura: 10-25 °C > Duritate: 5-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Foarte comun > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 10-35 ani > Habitat: Asia > Familie: Dintre peștii de acvariu sunt poate cei mai cunoscuți și mai longevivi, putând ajunge până la aproximativ 18 ani și până la 30-35 cm Se poate ca „peștele auriu” pe care-1 cunoaștem noi să provină din specia europeană Carassius carassius sau din specia asiatică Carassius auratus Denumirea provine din greaca veche Se înrudește cu crapul, deosebindu-se de acesta prin faptul că nu are mustăți Specia Carassius auratus provine din specia Carassius auratus gibelio, diferențele apărând la solzi, înotătoare și colorit Carassius auratus este primul pește adus în Europa acum circa 300 de ani, dar era crescut de chinezi de circa 1000 de ani Prin selecții ulterioare s-au obținut în China și Japonia diverse forme și varietăți, atât ca formă cât și ca colorit A fost introdus în Anglia în 1691, apoi s-a răspândit în Portugalia și de aici în toată Europa Existând o mare varietate de carași aurii vom descrie peștele tipic Acesta seamănă foarte mult cu crapii, dar este mai puțin aplatizat pe flancuri și au solzii foarte mari Forma de bază „gibelio” este răspândită în Eurasia Se țin în acvarii spațioase bine aerisite și filtrate In acvariu nu vom pune multe plante Pentru formele voalate vom amenaja acvarii mai înalte pentru a valorifica frumusețea cozii Temperatura trebuie să fie între 15-18 °C, pentru că la temperaturi mai mari stratul protector de pe corp se „dizolvă”, apa căpătând un aspect cețos, iar peștele va avea de suferit dacă va scădea temperatura (mucusul fiind un strat de protecție contra temperaturilor scăzute) Doar pentru varietățile de selecție temperatura poate fi 20-22 °C Să vorbim acum despre reproducerea carașilor în primul rând trebuie să ne asigurăm că avem cel puțin o pereche matură sexual, dacă nu o femelă și 2-3 masculi Carașii ating maturitatea sexuală după un an, dar pentru asta trebuie să le asigurăm un acvariu de cel puțin 200 1 (pentru 4 carași maturi), o hrană din belșug și foarte variată, o filtrare bună și eficientă precum și o temperatură de 18-20 °C Pentru reproducere avem 2 modele pe care să le urmărim: depunerea liberă și „mulgerea” reproducătorilor 781 Pentru a practica metoda depunerii libere avem nevoie de un acvariu mai mare de 100 1, cu plasa de protecție cu ochiuri mai mari, câteva tufe de plante (se poate și fără), un filtru și o piatră de aer de la un vibrator înălțimea coloanei de apă să fie de 30-40 cm Plasa de protecție trebuie să fie situată la 25-30 mm de fundul acvariului pentru că altfel peștii, mari mâncători de icre, o împing cu botul ajungând la icrele de pe fund Icrele de caras sunt lipicioase Seara se introduce perechea în acvariul de reproducere care trebuie să fie umplut cu apă proaspătă, ținută câteva zile la aerisit și filtrată Temperatura optimă este de 20-22 °C Depunerea s-ar putea să nu înceapă într-o zi sau două de aceea vom proceda astfel: pregătim acvariul de reproducere lăsând reproducătorii în acvariul comun Dimineața, foarte devreme, ne uităm în acvariu și dacă peștii dau semne că vor să depună (unul sau doi masculi se țin după femelă, alergând-o), atunci îi mutăm pe toți în acvariul pregătit pentru depunere Ii putem lăsa liniștiți câteva ore, pentru că depunerea durează 4-6 ore Când peștii s-au liniștit îi scoatem și-i introducem din nou în acvariul comun S-ar putea ca apa să aibă un aspect tulbure (pâclos), care nu trebuie să ne sperie pentru că acest lucru se datorează faptului că sunt prea mulți lapți După circa 24 de ore apa se va limpezi singură După 30-36 de ore icrele eclozează, iar larvele stau atârnate încă 3-4 zile de plante sau geamuri Când încep să înoate liber îi vom hrăni cu nauplii de Artemia salina sau dacă nu avem, cu gălbenuș de ou fiert tare sau cu micro viermi Bine hrăniți, puii cresc repede ATENȚIE! Dacă hrana nu este din belșug, atunci puii vor crește diferențiat, și cei mari îi pot mânca pe cei mici De regulă, mai mâncăcioși sunt puii care sunt mai apropiați de formele sălbatice: astfel puii de „cometă” vor înota mai repede ca puii „voal” și vor fi primii la mâncare Dacă totuși se întâmplă acest lucru, atunci va trebui să-i triem de mai multe ori până când nu va mai fi nici un pericol de a fi mâncați După 2-3 săptămâni, selecția o putem face mai repede cu ajutorul unor castroane de plastic, pe fundul cărora vom da găuri de 2-4-6-8-10 mm (se înțelege că într-un castron vom da găuri numai de 2 mm, în altul de 6 mm, etc) Puii sortați vor fi puși în acvarii diferite, în funcție de dimensiuni Metoda de „mulgere” a reproducătorilor poate fi practicată după ce avem puțină îndemânare Se va aplica doar în momentul când peștii au început deja agitația în acvariul comun Are avantajul că pentru depunere putem folosi un acvariu de 10-15 1, sau chiar un simplu castron Astfel dacă avem mai multe femele și mai mulți masculi, îi vom testa pentru a vedea care sunt femelele și care sunt masculii Vom lua fiecare pește în mână și în apă îl vom strânge ușor în regiunea anusului Dacă ies icre este femelă și o vom pune separat, iar dacă iese un „fum alb” atunci este mascul Peștii din care nu iese nimic, sau nu sunt gata de depunere, sau nu sunt maturi sexual și îi vom pune înapoi în acvariul comun Acum având reproducătorii separați pe sexe, putem începe operațiunea de „mulgere” Intr-un acvariu pregătit în prealabil, de 10-15 1, cu înălțimea de maxim 10 cm, cu un difuzor de aer de la un vibrator Apa trebuie să fie mai veche, 2-3 zile și la o temperatură de 20-22 °C, dar dacă temperatura în acvariul comun este mai ridicată, atunci și temperatura apei din bazinul de reproducere trebuie să fie la fel Apoi luăm în fiecare mână câte un pește de sex diferit: să spunem că în mâna stângă ținem femela, iar în mâna dreaptă ținem masculul Cu corpul în apă (ambii), cu degetul mare masăm ușor abdomenul peștilor, concomitent cu ambele mâini, dinspre cap spre anus Vor ieși atât icre cât și lapți, fecundarea făcându-se imediat Repetăm aceste masaje până nu mai ies nici icre nici lapți Punem peștii „mulși” separat și începem cu o altă pereche sau dacă nu mai avem femele, vom „mulge” ceilalți 782 masculi „Mulgerea” se va face ușor, cu grijă, pentru a nu sparge vezica înotătoare a peștilor După terminarea operațiunii, peștii se vor introduce în acvariul comun și vor fi hrăniți De regulă peștii încep depunerea în jurul orei 4-5 dimineața, deci dacă vrem să practicăm această metodă, trebuie să fim matinali Apa din acvariul de reproducere va avea un aspect cețos datorită lapților în exces După 10-15 minute, vom răsturna toată apa din acvariul de reproducere (să nu ne temem pentru că icrele fiind lipicioase nu cad) și umplem bazinul cu ajutorul unui furtun subțire și cu apă limpede la aceeași temperatură Apoi punem bazinul sus în raft și așteptăm In rest totul este ca la metoda depunerii libere După câteva zile de hrănire, vom putea muta puii într-un acvariu mai mare Astfel se pot obține câteva mii de icre la o singură depunere Cu cât peștii sunt mai vârstnici, cu atât numărul icrelor poate fi mai mare 783 Detalii: Carinotetraodon irrubesco > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 4-4,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,8 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este semnificativ mai mare decât femela și are colorația diferită, având nuanțe metalice de gri-oliv înmulțire: Este dificil de înmulțit însă a fost realizată cu succes înmulțirea în captivitate Necesită un acvariu de reproducere cu multe ascunzători și plante cu frunze fine precum mossul, care va acționa ca mediu de înmulțire După depunerea icrelor adulții trebuiesc scoși din acvariu, icrele vor ecloza în 30-36 ore Puii sunt foarte dificil de crescut deoarece multe tipuri de hrană nu sunt potrivite pentru ei Aceștia au fost crescuți cu succes cu nalupi de Cyclopi îngrijire: Cel mai bine este să se țină în acvarii bine plantate cu multe crengi și rădăcini care vor acționa ca adăpost Plantele de suprafață vor umbri zone din acvariu și vor fi benefice deoarece peștii se vor simți mai în siguranță în luminozitate slabă Dacă este posibil, se recomandă existența unui curent de apă Acești pești sunt foarte sensibili la calitatea apei, schimbările dese de apă sunt obligatorii Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană congelată precum Artemia sau cu hrană vie, larve de Chironomidae, râme sau melci Melcii trebuiesc administrați regulat, cu tot cu cochilie pentru că peștii să își mențină dinții ascuțiți Comentarii: Pot fi ținuți în acvarii comunitare dar trebuie să alegem peștii cu grijă deoarece Carinotetraodon irrubesco poate fi teritorial și poate ciupi înotătoarele peștilor lenți precum scalarii Sunt foarte teritoriali cu membrii ai aceleiași specii dar pot fi ținute mai multe exemplare dacă spațiul permite 784 3 10 Carinotetraodon salivator (Striped Redeye Puffer) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,8 > Temperatura: 23,3-26,7 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: Asia > Familie: retraodontidae Carinotetraodon salivator Dimorfism sexual: Este imposibil de sexat înmulțire: Nu a fost realizată înmulțirea în captivitate încă îngrijire: Acvariul poate avea substrat nisipos sau format din pietriș fin, se poate decora acvariul cu crengi, rădăcini sau lemn Acvariul poate fi plantat însă trebuie să existe și loc liber în care să poată peștele înota Peștele ar putea să muște din frunzele plantelor dacă observă hrana așezată pe acestea Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu hrană congelată sau vie precum Artemia sau larve de Chironomidae însă și cu melci, creveți, râme, scoici sau picioare de rac sau crab Comentarii: Este o specie în general agresivă și teritorială și se recomandă să fie ținută singură Unii pești sunt mai agresivi decât alții, chestiune ce ține de personalitatea fiecărui pește Dacă se dorește să fie ținuți împreună cu alți pești, aceștia trebuie să fie foarte rapizi iar acvariul foarte mare 785 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 2,5-3,8 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Indivizii juvenili sunt mai dificil de sexat însă masculii adulți au o dungă longitudinală neagră foarte evidentă pe partea ventrală, linie pe care femelele nu o au De asemenea femelele adulte sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: Spre deosebire de multe rude ale sale această specie a fost înmulțită în acvarii de numeroase ori Se recomandă înmulțirea în pereche sau în harem deoarece dacă sunt mai mulți masculi aceștia se pot lupta până la moarte Dacă sunt mai multe femele, șansele ca doar aceasta să fie hărțuită scad Aceștia se vor introduce într-un acvariu mic cu filtrare simplă, sau chiar deloc dacă se efectuează schimbări dese de apă Acvariul trebuie să fie bine plantat cu plante cu frunze fine precum Java moss iar peștii trebuiesc hrăniți cu hrană vie sau congelată de calitate Curtarea va începe prin alergarea femelei de către mascul, dacă aceasta este pregătită să depună, vor ajunge într-o zonă cu plante joase unde vor elibera atât icrele cât și lapții simultan Deși masculul va avea grijă de icre, se recomandă ca adulții să fie scoși din acvariu iar puii să fie crescuți separat După cinci zile, icrele vor ecloza iar puii vor putea înota după alte 2 sau 3 zile Acum aceștia pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia iar după o lună pot fi hrăniți chiar cu larve de Chironomidae îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat și decorat cu rădăcini sau crengi submerse Acestea vor oferi adăpost peștilor, se pot folosi și plante de suprafață pentru a spori gradul de confort al acestora Acvariul nu trebuie să aibă curent de apă deoarece acești pești trăiesc în ape stătătoare Se recomandă schimbări parțiale de apă dese deoarece acești pești sunt sensibili la poluanți Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană uscată precum granulele de calitate însă aceștia vor trebui hrăniți și cu hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae, Daphnia Comentarii: Nu se recomandă pentru acvariile comunitare deoarece acest pește va ciupi înotătoarele peștilor lenți Fiind un pește mic nu va putea concura pentru hrană și 786 speciile din acvariu trebuiesc alese cu grijă, pot fi ținuți împreună cu Loriicaride mici Carnegiella myersi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 2-2,2 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-6,5 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Este aproape imposibil de sexat, femelele purtătoare de icre vor avea abdomenul mai pronunțat înmulțire: Sunt foarte dificil de înmulțit în captivitate îngrijire: Acvariul trebuie să aibă plante de suprafață însă nu pe tot luciul de apă, deoarece acești pești au nevoie de spațiu de înot Iluminarea trebuie să fie slabă iar curenții de apă cât mai mici Acvariu trebuie să fie acoperit tot timpul deoarece acești pești vor sări foarte des din apă Hrănire: Pot fi hrăniți cu fulgi sau granule însă și cu hrană vie precum Artemia sau Daphnia ori musculițe Drosophilla Comentarii: Sunt pești pașnici de cârd și este bine să fie ținuți în grupuri de cel puțin șase indivizi, însă cu cât sunt mai mulți, cu atât este mai bine Pot fi ținuți împreună cu Characidae pașnice și cu Loriicaridae pașnice 787 Carnegiella strigata Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,5 > Temperatura: 23,9-28,9 °C > Duritate: 5-18 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Poate fi sexat doar în perioada de reproducere când icrele femelei devin vizibile înmulțire: în vederea înmulțirii se vor separa mai mulți adulți într-un acvariu de reproducere Acesta trebuie să aibă multe plante cu frunze fine și filtrare pe bază de turbă pentru a se obține chimismul ideal al apei Nu necesită substrat însă icrele nu vor fi foarte adezive și nu se vor lipi toate de plante și acestea vor cădea și pe fundul acvariului, adulții vor mânca icrele dacă au ocazia și se recomandă ca după depunere aceștia să fie separați Icrele vor ecloza în 24-36 ore și după ce vor putea înota, puii vor putea fi hrăniți cu infuzori, apoi nalupi de Artemia îngrijire: Preferă un acvariu plantat dens cu o mulțime de plante plutitoare Acvariul ar trebui să fie acoperit cu un capac, pentru a nu sări și un substrat și un fundal întunecat Plantele plutitoare ar trebui să li se permită să diminueze lumina în acvariu Ar trebui să fie păstrat în grupuri de 5 sau mai multe exemplare Hrănire: Cea mai mare parte a dietei sale trebuie să fie constituită din hrană vie sau congelată precum Daphnia, Artemia sau larve de Chironomus, pot fi hrăniți și cu musculițe de otet 5 Comentarii: Este adecvat pentru acvarii comunitate cu alte specii mici precum Rasbora sau Tetra 788 Detalii: Catlocarpio siamensis > Dificultate: Foarte dificil > Acvariu minim: 3785,4 litri > Dimensiune: 150-300 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 1-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 10-30 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele înmulțire: Se înmulțesc în aceeași manieră ca și crapii obișnuiți Primăvara când apa are o temperatură de 18-20 °C peștii depun prima pontă, cea mai importantă, reprezentând 75% din total Reproducerea crapului, denumită și „bătaie”, se realizează în zorii zilei, în locuri cu apă liniștită, puțin adâncă și cu vegetație abundentă Prolificitatea (numărul de icre/femelă) depinde de mai mulți factori, printre care cei mai importanți sunt vârsta și masa corporală a peștelui O femelă de crap de 5-8 ani depune între 600 000-800 000 de icre In general, se apreciază că numărul de icre raportat la 1 kg masă corporală variază între 120 000-200 000 bucăți Icrele sunt de formă sferică, cu diametrul între 1,4-1,8 mm, de culoare galben-verzuie, transparente, aderente pe toată suprafața lor, proprietate ce le înlesnește fixarea pe suportul vegetal Fecundația este externă, iar dezvoltarea embrionară durează între 3-6 zile, în funcție de temperatura apei (cea optimă fiind de 20-21°C) Sacul vitelin al larvei de crap se resoarbe la vârsta de 10 zile, perioadă în care larva nu se hrănește activ După primele 10 zile de viață larva începe să se hrănească activ și devine alevin Acest stadiu durează până la vârsta de 20 zile când apar primii solzi Intervalul dintre 20 și 45 zile, corespunde perioadei de prepui, iar după 45 zile până la maturitatea sexuală crapul este în perioada de puiet îngrijire: Bineînțeles, nu sunt destinați acvariilor ci iazurilor Hrănire: Nu sunt pretențioși, putând fi hrăniți cu larve de libelule și țânțari, râme, melci, scoici, alge și vegetație acvatică, granule și fulgi Comentarii: Sunt pești pașnici și nu vor deranja alți pești mari, pe care să nu îi poată mânca 789 3 15 Catoprion mento (Wimple Piranha) Catoprion mento Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 12-15 cm > Apă: Dulce > pH: 5,4-6,5 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 5-8 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște a fi vreo diferență vizibilă între mascul și femelă, înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvarii 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare și cu substrat nisipos Se recomandă ca acesta să fie decorat cu crengi și rădăcini în așa fel încât să se asigure mai multe colțuri retrase în care peștii să se ascundă Lemnul va elibera în apă tanini ce vor oferi apei o tentă de culoare apropiată celei naturale Se pot folosi plantele de suprafață pentru a diminua cantitatea de lumină ajunsă în acvariu Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie foarte eficiente Se recomandă filtrele externe iar dacă este posibil și încălzitorul poate fi extern Se pot folosi pompe suplimentare de apă care să creeze curenți și mișcări ale apei la suprafață pentru o mai bună oxigenare Hrănire: Este ideal să fie hrăniți cu pești vii, însă cu puțin antrenament vor învăța să mănânce și carne sau granule pe bază de proteine Comentarii: Această specie de pirahna poate fi ținută în grupuri de minimum cinci indivizi însă acestea pot fi mai mari dacă spațiul permite Nu se recomandă asocierea cu alte specii de pești din cauză că sunt foarte agresivi 790 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 23,9-27,8 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Diferențele sexelor sunt evidente la nivelul înotătoarei anale, înotătoarea femelei este rotunjită și fină iar a masculului este modificată având primele două radii îngroșate înmulțire: Se poate înmulți relativ ușor dacă este ținut în condiții bune Este nevoie de un curent de apă moderat-puternic și mai multe ascunzători în care să depună icrele Se recomandă filtrarea cu burete pentru că icrele să nu fie aspirate de filtru Fertilizarea este internă iar femela va păzi icrele până acestea eclozează După eclozare adulții trebuiesc separați și puii pot fi hrăniți cu microviermi sau nalupi de Artemia însă doar după consumarea gălbenușului, adică după 6-7 zile îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să ofere peștelui multe spații în care să se ascundă deoarece va intra în orice ascunzătoare în care va încăpea Pe timpul zilei sta ascuns însă seara iese în căutare de hrană, poate fi observat dacă se folosește un bec roșu deoarece acesta nu poate percepe lumina roșie Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană vie sau congelată precum Artemia sau larve de chironomidae însă acestea trebuiesc administrate după stingerea luminii Este un pește foarte lacom, deci nu hrăniți excesiv Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în compania multor specii de pești suficient de mari încât să nu îi poată mânca Nu este agresiv cu membrii propriei specii 791 Chaetostoma milesi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22,8-25 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, granule > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au capul mai mare și corpul mai suplu, înotătoarele pectorale sunt mai mari înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvariu 5 5 îngrijire: Necesită acvarii cu multe locuri în care să se ascundă, sunt pașnici dar pot deveni agresivi cu membrii din aceeași specie Acvariul trebuie să fie plantat, poate fi amenajat cu crengi sau rădăcini submerse, preferă ca substrat pietriș mare și fără margini aspre sau ascuțite Hrănire: Sunt omnivori dar vor fi hrăniți preponderent cu hrană de origine vegetală, pe bază de alge, mazăre, spanac, felii de castravete sau dovlecel Comentarii: Pentru că sunt pești pașnici pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alți pești, cu ciclide mici sau alți pești pașnici și nu prea mici 792 Detalii: Chaetostoma thomsoni > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 8-10 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au capul mai mare și corpul mai suplu, înotătoarele pectorale sunt mai mari înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvariu 5 5 îngrijire: Necesită acvarii cu multe locuri în care să se ascundă, sunt pașnici dar pot deveni agresivi cu membrii din aceeași specie Acvariul trebuie să fie plantat, poate fi amenajat cu crengi sau rădăcini submerse, preferă ca substrat pietriș mare și fără margini aspre sau ascuțite Hrănire: Sunt omnivori dar vor fi hrăniți preponderent cu hrană de origine vegetală, pe bază de alge, mazăre, spanac, felii de castravete sau dovlecel Comentarii: Pentru că sunt pești pașnici pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alți pești, cu ciclide mici sau alți pești pașnici și nu prea mici 793 Chalceus erythrurus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 17,8-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,5 > Temperatura: 22,2-25,6 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt aproape imposibil de sexat Se pot diferenția masculii de femele doar în momentul în care aceștia depun înmulțire: Au fost înmulțiți în acvariu însă detaliile sunt foarte puține, se știe doar că pot depune până la 2000 de icre pe care le eliberează printre plante Puii vor fi destul de mari și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat în așa fel încât să ofere peștilor cât mai mult spațiu liber în care să poată înota Se pot folosi câteva crengi, substrat fin și plante de suprafață pentru a imita un curs de apă Apa poate prezenta un ușor curent iar acvariul trebuie să fie acoperit deoarece aceștia pot sări Hrănire: Deși în libertate se hrănesc preponderent cu insecte, în acvariu aceștia vor accepta creveți, carne de scoică, larve de Chironomus sau râme tocate Comentarii: Se recomandă ca aceștia să fie ținuți fie ca indivizi solitari, fie în grup de peste șase indivizi, dacă grupul este mai mic aceștia se pot haejoni Pot fi ținuți împreună cu alte Characidae de aceeași talie precum Leporimis, Metynnis, Mylossoma și Brycon sp sau cu Loricariide, Pimelodiide și Cichlide 794 Detalii: Chalceus macrolepidotus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 20,3-22,9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,5 > Temperatura: 22,2-25,6 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt aproape imposibil de sexat Se pot diferenția masculii de femele doar în momentul în care aceștia depun înmulțire: Au fost înmulțiți în acvariu însă detaliile sunt foarte puține, se știe doar că pot depune până la 2000 de icre pe care le eliberează printre plante Puii vor fi destul de mari și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat în așa fel încât să ofere peștilor cât mai mult spațiu liber în care să poată înota Se pot folosi câteva crengi, substrat fin și plante de suprafață pentru a imita un curs de apă Apa poate prezenta un ușor curent iar acvariul trebuie să fie acoperit deoarece aceștia pot sări Hrănire: Deși în libertate se hrănesc preponderent cu insecte, în acvariu aceștia vor accepta creveți, carne de scoică, larve de Chironomus sau râme tocate Comentarii: Se recomandă ca aceștia să fie ținuți fie ca indivizi solitari, fie în grup de peste șase indivizi, dacă grupul este mai mic aceștia se pot haejoni Pot fi ținuți împreună cu alte Characidae de aceeași talie precum Leporimis, Metynnis, Mylossoma și Brycon sp sau cu Loricariide, Pimelodiide și Cichlide 795 Chalinochromis brichardi Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-9,0 > Temperatura: 24-27 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai mare decât femela înmulțire: Similară altor Cichlidae din Lacul Tanganyika, se vor forma perechi și vor depune în substrat îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine filtrat și să aibă un curent destul de puternic Substratul preferat este nisipul sau pietrișul fin, este necesar ca în acvariu să existe multe ascunzători formate din pietre Hrănire: Sunt carnivori, preferă hrana vie sau congelată însă este bine să se suplimenteze și cu granule sau fulgi de calitate Comentarii: Este agresiv și se recomandă asocierea doar cu alte Cichlidae din Lacul Tanganyika mari 796 3 22 Chalinochromis popelini (Popelini Chalinochromis) Chalinochromis popelini Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 12,7-14 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-8,6 > Temperatura: 25-26,1 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai mari decât masculii înmulțire: Se aleg perechile pe la vârsta de un an, se cunoaște o pereche prin faptul că vor alunga alți pești de pe teritoriul lor După alegerea perechilor, vor alege un loc unde vor depune și vor îndepărta pietrișul și nisipul Ponta se va depune pe tavanul unei peșteri și va fi îngrijită de unul dintre părinți iar celălalt va apăra teritoriul Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia Adulții nu numai că vor avea grijă de pui, dar și puii vor contribui la îngrijirea următoarei serii îngrijire: Nu necesită plante în acvariu ci multe pietre cu care să se formeze ascunzători tip peșteră Este nevoie de filtrare eficientă și schimbări parțiale de apă Substratul poate fi nisipos sau pietriș fin Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule, fulgi, larve de Chironomidae, Artemia, Daphnia Comentarii: Pot fi agresivi cu pești din aceeași specie, se recomandă asocierea doar cu alte Cichlidae din Lacul Tanganyika 797 Detalii: IL Champsochromis caeruleus > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 681,4 litri > Dimensiune: 30-33 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,3 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 5-30 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari, mai colorați și au înotătoarele anală, dorsală și caudală mai mari înmulțire: Masculul va alege un loc de depunere pe care îl va apăra, acesta va atrage femelele aici care vor depune icrele iar după depunere le va ridica în gură unde sunt fertilizate de mascul, aceasta le va incuba în gură o perioadă de 3-4 săptămâni După această perioadă puii vor ieși și vor putea fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Nu necesită un anumit aranjament deoarece sunt pești pelagici Se recomandă să aibă cât mai mult spațiu liber în care să poată înota și un substrat nisipos Hrănire: Este un pește preponderent piscivor și poate fi hrănit cu hrană de origine animală precum creveți, scoici, râme sau chiar alți peștișori, poate fi hrănit și cu hrană uscată însă aceasta nu trebuie să constituie baza dietei sale Se recomandă să nu fie suprahrăniți deoarece aceștia sunt lacomi și vor mânca foarte mult Comentarii: Nu se recomandă să fie ținuți cu pești mai mici deoarece acesta îi va mânca, pentru a ține un grup mai mare de un mascul și o femelă este nevoie de un acvariu foarte mare 798 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 150 litri > Dimensiune: 30-40 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 20-25,6 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: India > Familie: Channa aurantimaculata Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a diferenția în mod vizual masculul de femelă înmulțire: S-a realizat cu succes în Germania însă nu se cunosc detaliile îngrijire: Acvariul poate să fie decorat cu crengi și rădăcini, substratul poate fi nisipos iar iluminarea nu foarte puternică Se recomandă plante de suprafață pentru a umbri zone din acvariu Plantele nu sunt esențiale dar poate fi acvariul decorat cu plante fixate pe obiectele de decorațiune Se recomandă ca acvariul să aibă capac deoarece acest pește este un expert în evadări Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu pești, carne de scoici, creveți sau râme Se recomandă că dieta să fie cât mai variată iar dacă sunt hrăniți cu pești, se recomandă să se evite hrănirea cu carași Comentarii: Deși este o specie agresivă, poate fi ținută cu pești de aceeași talie precum Cichlidae mari, însă ideal este ca acest pește să fie ținut în acvarii specifice 799 Channa bleheri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 12,7-33 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Redusă > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Necunoscut înmulțire: Necunoscut îngrijire: Are nevoie de acvarii mari cu suficient spațiu pentru a înota Poate tolera concentrații mici de oxigen în apă deoarece pot respire și aer atmosferic încă de la o vârstă fragedă Acvariul trebuie să aibă ascunzători, plantele fiind opționale Hrănire: Pește carnivor, poate fi hrănit cu Tubifex, pește, carne Comentarii: - 800 3 26 Channa gachua (Dwarf Snakehead) 3 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 15-20 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 12-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Channa gachua Dimorfism sexual: Masculii au coloritul mai intens pe înotătoarele anală, dorsală și caudală Femelele au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Se înmulțesc prin icre, se vor forma perechi și se vor înmulți similar Anabatidaelor După ce femela eliberează icrele ele vor pluti iar masculul le va aduna în gură unde le va incuba Trei zile mai târziu puii vor putea înota și se vor plimba prin acvariu, adulții vor sta aproape și îi vor apăra, femela va elibera icre infertile pe care cei mici le vor mânca îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu multe ascunzători și plante plutitoare Acvariul trebuie să fie acoperit deoarece peștii pot sări Hrănire: Nu vor accepta hrana uscată, vor fi hrăniți cu Artemia, creveți, râme, peștișori, larve de Chironomidae Comentarii: Este un pește prădător și nu se recomandă să fie ținut cu pești mici, pot fi ținuți cu pești de aceeași talie și cu comportament similar 801 Channa marulius Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 1324,9 litri > Dimensiune: 150-180 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Sunt foarte dificil de sexat și imposibil de sexat vizual când sunt tineri înmulțire: S-a încercat reproducerea sa în acvariu însă nu se cunosc detaliile îngrijire: Acvariul trebuie să aibă ca substrat pietrișul, nu se recomandă nisipul deoarece mișcarea acestui pește îl va antrena și va exista tot timpul o cantitate mare de nisip în suspensie Plantele de suprafață vor fi binevenite și ascunzătorile de asemenea, acestea trebuiesc realizate din crengi, ramuri sau pietre Filtrarea trebuie să fie foarte eficientă iar acvariul trebuie să aibă capac Hrănire: Sunt pești relativ ușor de obișnuit cu hrana uscată însă în principal aceștia vor fi hrăniți cu hrană vie, râme, carne de scoici, mici pești, inimă de vită în cantități mici Comentarii: Sunt o specie foarte agresivă și se recomandă să fie ținuți singuri Se recomandă atenție în acvariu deoarece aceștia vor ataca chiar și posesorul 802 3 28 Channa micropeltes (Fishzilla) Channa micropeltes Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 946,4 litri > Dimensiune: 100-130 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Sunt foarte dificil de sexat și imposibil de sexat vizual când sunt tineri înmulțire: S-a încercat reproducerea sa în acvariu însă nu se cunosc detaliile îngrijire: Acvariul trebuie să aibă ca substrat pietrișul, nu se recomandă nisipul deoarece mișcarea acestui pește îl va antrena și va exista tot timpul o cantitate mare de nisip în suspensie Plantele de suprafață vor fi binevenite și ascunzătorile de asemenea, acestea trebuiesc realizate din crengi, ramuri sau pietre Filtrarea trebuie să fie foarte eficientă iar acvariul trebuie să aibă capac Hrănire: Sunt pești relativ ușor de obișnuit cu hrană uscată însă în principal aceștia vor fi hrăniți cu hrană vie, râme, carne de scoici, mici pești, inimă de vită în cantități mici Comentarii: Sunt o specie foarte agresivă și se recomandă să fie ținuți singuri Se recomandă atenție în acvariu deoarece aceștia vor ataca chiar și posesorul 803 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 30-40 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 8-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au coloritul mai intens pe înotătoarele anală, dorsală și caudală Femelele au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Nu a fost înmulțit încă în acvariu 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu multe ascunzători și plante plutitoare Acvariul trebuie să fie acoperit deoarece peștii pot sări Hrănire: Nu vor accepta hrana uscată, vor fi hrăniți cu Artemia, creveți, râme, peștișori, larve de Chironomidae Comentarii: Este un pește prădător și nu se recomandă să fie ținut cu pești mici, pot fi ținuți cu pești de aceeași talie și cu comportament similar 804 Chapalichthys pardalis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5-7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-8,0 > Temperatura: 18-24 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Mexic > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți au coada tivită cu nuanțe de portocaliu și albastru fosforescent înmulțire: Sunt pești vivipari, adică nasc pui vii Vor fi înmulțiți folosind o maternitate sau un acvariu bine plantat în care se vor introduce femelele pentru a naște Acestea pot naște până la 40 pui ce sunt suficient de mari să mănânce nalupi de Artemia, fulgi fărâmițați ca hrană pentru pui îngrijire: Sunt pești foarte rezistenți și pot fi ținuți în aproape orice acvariu, nu necesită un anumit aranjament al obiectelor de decor însă vor arăta superb într-un acvariu bine plantat Hrănire: Pot fi hrăniți cu fulgi și granule dar și cu larve de chironomidae, Artemia, sau Daphnia Comentarii: Nu sunt pești agresivi însă pot ciupi înotătoarele altor pești, pot fi ținuți împreună cu pești activi de aceeași talie sau cu Plecostomus ori Corydoras 805 Characidium rachovii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 4-5 cm > Apă: Dulce > pH: 5,6-7,5 > Temperatura: 20-24 °C > Duritate: 10-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe și mai mari decât masculii înmulțire: Bazinul de reproducere va avea fundul gol (fără substrat) doar cu plante din imitații de material sintetic sau cu plante de Myriophyllum, amplasate într-un ghiveci special Apa trebuie să aibă o temperatură constantă de 26-27 °C, icrele depunându-se pe frunzele plantelor Din momentul depunerii icrelor și până când alevinii încep să înoate, acvariile trebuie ferite de razele solare, protejându-se cu o hârtie, deoarece larvele sunt foarte sensibile la lumină In cazul în care bazinele de reproducere sunt iluminate puternic, puii se ascund printre plante, nu se hrănesc și în cele din urmă pier In primele zile se hrănesc cu hrana vie cea mai măruntă (larve) Dacă alimentația li s-a acordat în mod corespunzător, puii ating maturitatea sexuală la vârsta de 5-6 luni, având coloritul identic cu al părinților După atingerea maturității, masculul are aspect mai suplu și înotătoarea dorsală mai ascuțită decât la femelă 5 îngrijire: Este bine ca apa să fie filtrată printr-un strat de turbă după care capătă o nuanță brună Fundul bazinului trebuie acoperit cu nisip pe care întindem 2-3 cm de torfmul fiert bine Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate din comerț dar vor aprecia hrana vie precum Daphnia, Artemia, larvele de Chironomidae Comentarii: Sunt pești pașnici, se vor ține cu alți pești pașnici compatibili în ceea ce privește cerințele parametrilor apei și taliei La maturitate au circa 4-5 cm 806 Characodon lateralis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 4,6-5,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-8,0 > Temperatura: 16,7-23,9 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Mexic > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mici și mai colorați decât femelele înmulțire: Sunt foarte ușor de înmulțit, sunt vivipari Spre deosebire de alți vivipari, femelele acestei specii nu pot păstra sperma, așa că trebuie să aibă contact cu masculul înainte de fiecare naștere Perioada de gestație durează 7-8 săptămâni și pot da naștere la 5-50 pui foarte mari (1,5 cm) Puii sunt capabili să mănânce aceeași hrană ca și adulții imediat după naștere și sunt foarte curajoși, concurând pentru hrană cu orice alt pește din acvariu îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu câteva crengi și rădăcini, plante de suprafață, acestea vor umbri porțiuni din acvariu iar peștii se vor simți mai în siguranță Apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată, dacă este posibil se poate realiza și un curent moderat de apă Hrănire: Pot fi hrăniți cu fulgi și granule dar și cu larve de chironomidae, Artemia, sau Daphnia Comentarii: Nu sunt pești agresivi însă pot ciupi înotătoarele altor pești, pot fi ținuți împreună cu pești activi de aceeași talie sau cu Plecostomus ori Corydoras 807 Charax condei Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5-5,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,8 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari, mai puțin colorate decât masculii și au abdomenul mai proeminent înmulțire: Trebuie să alegem cu atenție indivizii pe care îi vom înmulți, aceștia pot fi până la 12 indivizi, în număr egal de masculi și femele Folosiți un acvariu mic de reproducere, de 10-15 litri, cu substrat închis la culoare, plante cu frunze fine ca Myriophyllum, Cabomba, Java Moss și ceva plante plutitoare, iluminarea trebuie să fie foarte difuză Icrele vor fi printre plante Reproducătorii își vor mânca icrele, deci vor fi înlăturați imediat ce s-a încheiat depunerea Puii vor ecloza în 24-36 de ore După alte 3-4 zile sacul vitelin se va resorbi complet și poate începe hrănirea Trebuie hrăniți cu infuzori, gălbenuș de ou, iar după ce mai cresc, cu hrană sub formă de fulgi, mărunțită fin Atenție la suprahrănire, va duce la degradarea apei, iar puii în această perioadă nu pot fi mutați Mutarea lor prin sifonare, este posibilă abia din ziua a zecea După 4-5 săptămâni puii încep să semene cu părinții, ca formă și colorit îngrijire: Pot fi ținuți în acvarii relativ mici, cu zone dens plantate pe margini și partea din spate și cu spațiu liber pentru înot în față, centru Preferă acvariile slab iluminate, cu plante de suprafață și cu substrat închis la culoare, nisipos sau pietros Hrănire: Va accepta hrana uscată sub formă de granule sau fulgi de calitate din comerț, însă pot fi hrăniți ocazional cu Artemia și larve de Chironomidae Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți împreună cu alte Characidae de talie similară, este bine să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi Dacă spațiul este prea mic aceștia pot deveni agresivi 808 Chitala Ыапсі Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 1324,9 litri > Dimensiune: 100-120 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a sexa această specie înmulțire: Nu s-a realizat încă în captivitate îngrijire: Necesită un acvariul mare, cu mult spațiu pentru înot Se poate amenaja în așa fel încât să se realizeze și ascunzători din pietre și crengi suficient de mari încât să nu le poată mișca Se recomandă ca iluminarea să nu fie foarte puternică iar filtrarea și oxigenarea apei să fie foarte performante Hrănire: Pot fi hrăniți cu carne de scoici, pești, râme, creveți, larve de Chironomidae și Artemia Comentarii: Deși peștii mai mici vor fi mâncați, cu cei mari va fi chiar pașnic; a se evita asocierea cu Cichlidae agresive Pot fi ținuți împreună cu Characidae sau Cyprinidae 809 3 35 Chitala hypselonotus (Sumatran Featherback) Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 1324,9 litri > Dimensiune: 85-100 cm > Apă: Dulce > pH: 6,2-7,2 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Chitala hypselonotus Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă eficientă de a deosebi vizual masculul de femelă înmulțire: Sunt înmulțiți în captivitate în Thailanda, dar metoda nu este cunoscută îngrijire: Este destul de dificil de ținut în acvariu din cauza mărimii Necesită acvarii mari, mai ales dacă se țin mai multe exemplare împreună cu alte specii Acvariul trebuie să fie plantat și să aibă locuri în care peștii să se ascundă Iși va petrece cel mai mult timp în partea de jos a acvariului, lângă fund Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu peștișori, mici creveți și râme însă poate fi obișnuit să mănânce și hrană uscată de tip granule, de calitate Comentarii: Sunt de obicei pașnici dar dacă spațiul este mic pot deveni agresivi Nu vor omorî peștii ce sunt mai mari decât gura lor dar poate ciupi înotătoarele altor pești 810 3 36 Chlamydogobius eremius (Australian Desert Goby) Detalii: Chlamydogobius eremius > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 10-30 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Redusă > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 1-1,5 ani > Habitat: Australia > Familie: ] iidae Dimorfism sexual: Masculul are prima înotătoare dorsală neagră cu pete galbene și albastre înmulțire: Depun icre în mici grote, masculul va păzi cele aproximativ 150 de icre Puii trebuiesc separați de adulți și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia sau micro viermi Hrănire: Mănâncă aproape orice, fulgi, pelete, Tubifex, Artemia îngrijire: Preferă un substrat nisipos sau pietros, cu multe ascunzișuri Nu înoată foarte mult, deplasându-se în „salturi”, Se pot adăuga țevi de PVC pentru a forma ascunzișuri printre care se pot juca Comentarii: Durata de viață a acestor pești este de maximum un an 811 Chromidotilapia guentheri guentheri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 12-16 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femela este mult mai colorată decât masculul, va avea abdomenul rozaliu iar pe înotătoarea dorsală va avea o dungă metalică înmulțire: Femela va depune icrele pe o piatră plată apoi masculul le va fecunda După fecundare ambii părinți vor fecunda icrele în cavitatea bucală și se vor îngriji de bunăstarea puilor o dată ce aceștia vor putea înota După ce puii înoată liber pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia sau cu fulgi fărâmițați îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos, cu mai multe ascunzători formate din pietre sau din lemn Filtrarea și oxigenarea apei trebuie să fie eficiente iar schimburile parțiale de apă trebuiesc efectuate săptămânal Acvariul poate fi plantat însă plantele vor fi mâncate de către pești și dezrădăcinate Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau fulgi de calitate ca hrană de bază însă este bine să primească și hrană vie precum Artemia salina, larve de Chironomidae sau componenta vegetală precum Spirulina Comentarii: Sunt o specie relativ pașnică și pot fi ținuți împreună cu alți pești cu care sunt compatibili în ceea ce privește calitatea apei și de dimensiuni similare 812 Chromobotia macracanthus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 15,2-30,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22-30 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Fulgi, granule, carnivor, hrană vie, larve, crustacee > Durata de viață: 20-50 ani > Habitat: Asia > Familie: Denumirea științifică: Macracanthus Chromobotia (Bleeker, 1852) Denumirea comună: ClownLoach Sinonime: Macracantha Botia, Macracanthus Cobitis, Chromobotia Date personale: l-am numit Arlechino deoarece au un umor aparte în comportamentul lor, eu îl asociez cu un grup de câini mici care aleargă și se mușcă între ei, neglijenți în același timp, dar luând din când în când măsuri că sunt în siguranță Habitat: Indonezia, Sumatra, Bomeo, Peninsula Malacca este greu să ne imaginăm că acest pește frumos este consumat ca ingredient la produsele alimentare în Indonezia și Bomeo, în cazul în care crește la o dimensiune mai mare Din fericire pentru Loach clovn, pentru pasionații de acvariu este o plăcere imensă să-l urmărească mai degrabă alergând prin acvariu, decât „static” pe o farfurie pe post de prânz sau cină Familie: Cobitidae Parametrii apei: pH 6,5 la 7,4 Duritate: Obiectiv pentru apă mai moale, maximă de DH: 12 Temperatura: 25-30 °C Dimensiune/lungime: 51 cm în natură, de obicei, nu mai mult de 30 cm în captivitate Dimorfismul sexual: Există diverse teorii cu privire la lobul înotătoarei caudale formele fiind diferite, dar acestea nu sunt concludente Și/Sau exemplarul feminin este mai mare și are o coadă mai subțire Iar masculi maturi având un spate mai arcuit Descriere fizică: Moderat alungit și lateral comprimat, Loach Clown are un spate arcuit Ea are un profil de organism de drept, un cap mare, și o gură care se confruntă în jos, buze cărnoase și patru perechi de mreană în jurul guri de dimensiuni reduse, făcând cu 813 acestea un sunet-click atunci când este fericit sau supărat Colorarea în organism este de culoare portocalie, de la albicios-portocaliu la roșu-portocaliu, dar mai palid în momente când este slăbit sau speriat, fondul fiind separat de trei benzi transversale negre mai late Primul rând, trece prin ochi; începe al doilea în partea din față a înotătoarei dorsale și rulează până la burtă, cea de-a treia începe la fin dorsală și se extinde la fin anal Pedunculul caudal, pectoralele, și anal sunt toate în culoarea roșie Peștele are o coloană vertebrală mobilă care se află într-un canal de sub ochi, care poate fi prelungit ca un mecanism de apărare Coloana vertebrală poate provoca o rană dureroasă, dar lovitura nu este veninoasă De asemenea, poate fi utilizat ca un instrument de ruinare, deoarece este setat aproape de gură Există variații regionale de culoare în cadrul speciei; aripioarele pelviene ale peștelui din Borneo sunt portocalii, roșcat și negru, în timp ce aripioarele pelviene ale peștelui din Sumatra sunt complet portocaliu roșcat Culorile Loach Clown poate dispărea atunci când sunt speriați, neaclimatizați într-un rezervor nou, sau bolnavi Culorile sale în mod natural se estompează cu vârsta Social: Un pește bun pentru comunitate și are disponibilitatea de a se adapta în preajma unor specii de dimensiuni mari Loach Clown ar trebui să fie păstrat în bancuri de câte cinci pești sau mai multe grupuri Loaches Clown sunt nocturni și timizi când sunt introduși pentru prima oară în acvariu, dar în scurt timp el devine prietenos față de proprietar sau față de semeni Botia este genul de specie extrem de sofisticată cu structuri sociale și o parte din comportamentul foarte ciudat pe care-1 deține ne face să-l admirăm, fără a ne plictisi pentru că mereu este capabil să se inventeze în comportament Un grup se va stabili un ordin de „ciugulirii”, și acolo va fi o Loach Alpha pe la noi așa numitul Mascul Alpha, care în cazul botia cel mai adesea este o femelă, care va conduce grupul In timpul eventualelor dispute, Clovni își pot schimba culoarea considerabil, de multe ori alarmând proprietarul Clovni se vor angaja la ceea ce numim „Loach-dans”, așa cum sunt înfățișați în fotografie atașată întregul grup poate fi ca un tambur: împletind virtual într-o orientare verticală așa numitul dans, un grup își poate menține acest comportament pentru un timp destul de lung Nou introduși, grupurile de pești de la o stare nefamiliară pot acționa în acest fel la un interval de câteva zile după introducerea lor Un alt comportament ciudat, comun printre cele mai multe Loaches este obiceiul de a dormi în locuri ciudate Un nou proprietar poate fi perturbat când îl va găsi pe o parte sau cu susul în jos, de multe ori sub unele decoruri sau într-o structură tip peșteră, apărând după mai mult timp din nou în peisaj, fiind uneori dat dispărut Acest pește face click-zgomote atunci când speriat sau în încercarea de a speria pe ceilalți pești Durata de viață: 15 +; această specie crește foarte încet întreținere: Spre deosebire de alte tipuri din familia sa care sunt activi numai noaptea, Loach clovn este foarte activ în timpul orelor de zi Este foarte pașnic, cu semenii săi și alte specii, ei preferă să aibă tovarăși de alergătură cu care se va forma o școală Calitatea apei este esențială pentru menținerea loaches sănătos, aceasta trebuie să aibă parte de apă foarte curată, bine oxigenată, și caldă Loaches sunt în special predispuși la infestări Ick, și ar trebui să fie urmărit îndeaproape ori de câte ori apar pești noi sau se adaugă plante în rezervor Botia sunt foarte sensibili la unele medicamente de aceea se recomandă că tratamentele să fie supravegheate de persoane cu experiență în creșterea acestora pentru că de multe ori dozele trebuie să fie reduse la jumătate pentru a fi în siguranță Citiți cu atenție 814 informațiile referitoare la produs înainte de a trata Loach dvs , în cazul în care sunteți nevoiți să aplicați singuri tratamentul fără sprijin experimentat! Pentru că ei preferă să trăiască în școli, este înțelept să păstrați trei-cinci sau mai multe grupuri într-un rezervor funcție de dimensiunile acestuia întreținerea ca dificultate poate fii considerată medie/intermediară Un proprietar pasionat, de acest pește, ar trebui să ia serios angajamentul pe termen lung pentru creșterea unui grup a acestei specii, deoarece acestuia în va fi necesar un acvariu cu dimensiuni tot mai mari, mai mult, aceștia au potențial de a trăi cel puțin de două ori mai mult decât unii câini de talie mică Achiziționarea de către un începător este considerată ca fiind o alegere proastă, în ciuda disponibilității lor pe scară largă în magazinele de pește Ei fiind foarte sensibili, în cazul în care nu este aclimatizat corespunzător acvariul sau întreținerea acestuia lasă de dorit Se sugerează ca acvariul să fie proiectat în jurul cerințelor speciei, iar asocierea acestuia să fie făcută cu specii compatibile Dieta: Omnivori, Clovni acceptă o mare varietate de produse alimentare uscate și vii, dar preferința lor este pentru alimentele vii, mai ales viermi sau melci Reproducție: Există foarte puține cazuri documentate, de loaches clovn, referitor la reproducerea în captivitate, acestea fiind practic necunoscute; cel mai probabil pentru că, niciodată nu a ajuns la maturitatea sexuală, într-un acvariu Se zvonește de unele reproduceri forțate prin utilizarea de hormoni la fermele piscicole de la tropice, practică folosită și în Cehia Ca o consecință rezultă informații foarte puține despre nevoile lor de reproducere Articol oferit de Kokos 815 Cichla ocellaris Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 1324,9 litri > Dimensiune: 65-74 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 24-27 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă la maturitate masculul va avea o proeminență nupțială înmulțire: Nu a fost înmulțit încă în acvariu 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare și să aibă mult spațiu liber în care peștii să poată înota, substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin iar iluminarea nu trebuie să fie foarte puternică Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente Hrănire: Se poate hrăni cu carne de scoică, creveți sau pești, va accepta destul de greu hrană uscată Comentarii: Este o specie teritorială și relativ agresivă Poate fi ținută împreună cu arowana, pisici de apă dulce și alte cichlidae mari însă pentru a realiza acest lucru este nevoie de un acvariu cu adevărat mare 816 Cichla orinocensis Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 946,4 litri > Dimensiune: 50-61 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-6,5 > Temperatura: 27-29 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și vor dezvolta o proeminență nupțială, înmulțire: Sunt puține cazuri în care a fost înmulțit în captivitate îngrijire: Acvariul trebuie să fie spațios, să aibă mult spațiu în care peștii să poată înota Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie foarte eficiente deoarece un pește de asemenea talie va produce multe reziduuri In acvariu se poate întocmi un aranjament din rădăcini și crengi în partea de jos a acvariului, lăsând partea superioară liberă Hrănire: Trebuie să fie hrănit cu hrană vie sau congelată precum creveți, scoici, melci zdrobiți sau pești mai mici Comentarii: Este un pește agresiv și teritorial dar poate fi ținut împreună cu alți pești din bazinul Amazonului precum pisici de apă dulce, arowana sau Cichlidae mari 817 Cichla temensis Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 1703,4 litri > Dimensiune: 80-100 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-6,5 > Temperatura: 27-29 °C > Duritate: 4-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă la maturitate masculul va avea o proeminență nupțială înmulțire: Nu a fost înmulțit încă în acvariu 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie spațios, să aibă mult spațiu în care peștii să poată înota Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie foarte eficiente deoarece un pește de asemenea talie va produce multe reziduuri In acvariu se poate întocmi un aranjament din rădăcini și crengi în partea de jos a acvariului, lăsând partea superioară liberă Hrănire: Trebuie să fie hrănit cu hrană vie sau congelată precum creveți, scoici, melci zdrobiți sau pești mai mici Comentarii: Este un pește agresiv și teritorial dar poate fi ținut împreună cu alți pești din bazinul Amazonului precum pisici de apă dulce, arowana sau Cichlidae mari 818 Cichlasoma bimaculatum Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 12-13 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 16-24 °C > Duritate: 3-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculul va fi colorat cu mai mult portocaliu spre galben și va avea pistrui albaștri pe corp și înotătoare înotătoarele dorsală și pectorală sunt roșii Femelele vor avea dungi verticale negre iar coloritul corpului va fi portocaliu aprins spre roșu De asemenea masculii sunt mai mari înmulțire: Se înmulțesc prin icre pe care le depun la adăpostul unor peșteri ca ascunzători stil grotă în această ascunzătoare femela poate depune până la 3000 de icre mari, acestea vor ecloza în 3-4 zile iar puii vor fi transportați în mici adâncituri create anterior După 5-6 zile puii vor putea înota însă părinții vor avea în continuare grijă de ei îngrijire: Acvariul trebuie să aibă zone largi pentru înot și zone în care peștii să se poată adăposti, posibile locuri de depunere Acestea pot fi realizate din piatră sau din bucăți ornamentale de lemn A se avea în vedere că peștii sunt puternici și pot mișca decorațiunile aducând stricăciuni acvariului Acvariul nu necesită plante deoarece aceștia vor săpa destul de mult și le vor dezrădăcina Plantele de suprafață sau cele fixate de decorațiuni sunt o opțiune Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu Artemia, larve de Chironomidae sau chiar râme Comentarii: Sunt pești foarte teritoriali și pot deveni agresivi Se recomandă să fie ținuți doar cu specii mari, la fel de agresive și robuste Vor mânca orice pește le va încăpea în gură, adică orice peste sub 10 cm 819 Cichlasoma cutteri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 8-10 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 22-32 °C > Duritate: 9-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Denumirea mai veche a acestui pește este Cichlasoma cutteri Este un pește care trebuie ținut în acvarii singur (în perechi) sau numai cu alte ciclide Mănâncă orice dar are nevoie de un adaos de hrană vegetală Nepretențios la calitatea apei, în acvarii are nevoie de zone însorite dar și de umbră înoată în zona medie și de fund a acvariului Peștele are o formă semialbinotică, cunoscută în America sub numele de „Congo” în cazul acestui pește culoarea corpului este albă, ochii fiind negri La noi este cunoscut sub denumirea de „meeki alb” în natură îl găsim în Guatemala, în lacurile Amatitlan și Atitlan, precum și în partea de sud a Americii Centrale, unde au multe forme locale al căror colorit diferă foarte mult de cel al peștilor normal colorați Corpul este mediu alungit, cu spatele mai curbat decât abdomenul Femela urcă abrupt până la punctul de unde începe aripioara dorsală, capul este mare cu buzele pronunțate, aripioarele destul de mici, mai ales dorsala Radiile de la mijlocul dorsalei sunt ușor culcate spre spate Ajung la maximum 10 cm Corpul are un fond argintiu-gri cu 8-9 dungi transversale negre, ce pot dispare, cu aripioarele pectorale de un verde metalizat strălucitor, anala și dorsala fiind tivite cu roșu Corpul poate avea și o culoare violet-albăstruie Masculul este în general mai mare, având dorsala și anala prelungite și ascuțite, la femelă fiind mai bombate La depunere, femela are pe lateral puncte de culoare roșu-coral, grupate Sunt pești foarte temperamentali, agresivi, scurmă rar Temperatura de întreținere este 22-26 °C, iar cea minimă este de 15 °C, dar numai pentru scurt timp Depunerea și creșterea puilor ca la Cichlasoma festivum 820 Cichlasoma festae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 473,2 litri > Dimensiune: 30,5-45,7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 26-28 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculul va fi colorat cu mai mult portocaliu spre galben și va avea pistrui albaștri pe corp și înotătoare înotătoarele dorsală și pectorală sunt roșii Femelele vor avea dungi verticale negre iar coloritul corpului va fi portocaliu aprins spre roșu De asemenea masculii sunt mai mari înmulțire: Se înmulțesc prin icre pe care le depun la adăpostul unor peșteri ca ascunzători stil grotă în această ascunzătoare femela poate depune până la 3000 de icre mari, acestea vor ecloza în 3-4 zile iar puii vor fi transportați în mici adâncituri create anterior După 5-6 zile puii vor putea înota însă părinții vor avea în continuare grijă de ei îngrijire: Acvariul trebuie să aibă zone largi pentru înot și zone în care peștii să se poată adăposti, posibile locuri de depunere Acestea pot fi realizate din piatră sau din bucăți ornamentale de lemn A se avea în vedere că peștii sunt puternici și pot mișca decorațiunile aducând stricăciuni acvariului Acvariul nu necesită plante deoarece aceștia vor săpa destul de mult și le vor dezrădăcina Plantele de suprafață sau cele fixate de decorațiuni sunt o opțiune Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu Artemia, larve de Chironomidae sau chiar râme Comentarii: Sunt pești foarte teritoriali și pot deveni agresivi Se recomandă să fie ținuți doar cu specii mari, la fel de agresive și robuste Vor mânca orice pește le va încăpea în gură, adică orice pește sub 10 cm 821 Cichlasoma portalegrense Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 20,3-25,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 16,1-22,8 °C > Duritate: 2-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 6-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculul va fi colorat cu mai mult portocaliu spre galben și va avea pistrui albaștri pe corp și înotătoare înotătoarele dorsală și pectorală sunt roșii Femelele vor avea dungi verticale negre iar coloritul corpului va fi portocaliu aprins spre roșu De asemenea masculii sunt mai mari înmulțire: Se înmulțesc prin icre pe care le depun la adăpostul unor peșteri ca ascunzători stil grotă în această ascunzătoare femela poate depune până la 3000 de icre mari, acestea vor ecloza în 3-4 zile iar puii vor fi transportați în mici adâncituri create anterior După 5-6 zile puii vor putea înota însă părinții vor avea în continuare grijă de ei îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat în așa fel încât să asigure peștilor multe ascunzători și potențiale locuri de depunere a icrelor Se pot folosi pietre, bucăți de lemn și chiar ghivece de lut răsturnate Plantele pot fi folosite însă acestea vor fi dezrădăcinate de către pești Hrănire: Nu sunt pretențioși și vor accepta multe tipuri de mâncare precum granule, fulgi, Artemia, larve de Chironomidae, creveți tocați, legume opărite, mazăre, spirulină Comentarii: Sunt agresivi mai ales în perioada de reproducere, pot fi ținuți în acvarii specifice sau împreună cu alte cichlidae sud-americane dacă acvariul este suficient de mare 822 Detalii: Cichlasoma salvini > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 20-22 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 22-32 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mai viu colorați decât femelele înmulțire: Se înmulțesc prin icre pe care le depun la adăpostul unor peșteri ca ascunzători stil grotă In această ascunzătoare femela poate depune până la 300 de icre mari, acestea vor ecloza în 3-4 zile iar puii vor fi transportați în mici adâncituri create anterior După 5-6 zile puii vor putea înota însă părinții vor avea în continuare grijă de ei îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat în așa fel încât să asigure peștilor multe ascunzători și potențiale locuri de depunere a icrelor Se pot folosi pietre, bucăți de lemn și chiar ghivece de lut răsturnate Plantele pot fi folosite însă acestea vor fi dezrădăcinate de către pești Hrănire: Nu sunt pretențioși și vor accepta multe tipuri de mâncare precum granule, fulgi, Artemia, larve de Chironomidae, creveți tocați, legume opărite, mazăre, spirulină Comentarii: Sunt agresivi mai ales în perioada de reproducere, pot fi ținuți în acvarii specifice sau împreună cu alte cichlidae sud-americane dacă acvariul este suficient de mare 823 Cichlasoma septemfasciatum Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 9-10 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 21-27 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mai colorați, mai ales în perioada reproducerii Femela are o pată neagră pe înotătoarea dorsală iar în perioada de împerechere jumătatea inferioară a corpului devine neagră cu o pată mare înmulțire: Cea mai bună metodă este de a cumpăra mai mulți pui pe care îi creștem împreună pentru a permite formarea de perechi După ce s-a format o pereche, dacă spațiul nu permite renunțăm la ceilalți indivizi Femela va alege un loc pentru depunere pe care îl va curăța, cel mai adesea acesta este o ascunzătoare După ce locul este pregătit, femela va atrage atenția masculului prin colorit și va depune până la 200 de icre în peșteră Femela va îngriji icrele iar masculul va apăra zona, pentru o specie mică sunt surprinzător de agresivi în perioada reproducerii După 3-4 zile icrele vor ecloza iar puii vor cădea pe podeaua ascunzătorii, femela îi va lua și îi va muta în mici adâncituri în substrat săpate anterior După alte 4-7 zile puii vor putea înota și pot fi hrăniți cu naupli de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat în așa fel încât să asigure peștilor multe ascunzători și potențiale locuri de depunere a icrelor Se pot folosi pietre, bucăți de lemn și chiar ghivece de lut răsturnate Plantele pot fi folosite însă acestea vor fi dezrădăcinate de către pești Hrănire: Nu sunt pretențioși și vor accepta multe tipuri de mâncare precum granule, fulgi, Artemia, larve de Chironomidae, creveți tocați, legume opărite, mazăre, spirulină Comentarii: Sunt agresivi mai ales în perioada de reproducere, pot fi ținuți în acvarii specifice sau împreună cu alte cichlidae sud-americane dacă acvariul este suficient de mare 824 Cichlasoma severum Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 15-25 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,0 > Temperatura: 23-29 °C > Duritate: 6-8 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Este unul din peștii mari, care se ține în acvariu în perechi sau cu alte ciclide de talie mare Nu este pretențios la hrănire, mâncând orice, având însă nevoie de un adaos de hrană vegetală Pentru toți peștii care necesită o astfel de hrană există o hrană specială sub formă de tablete, care acum se găsesc de vânzare și la noi Temperatura optimă este de 24 °C, iar pentru reproducere 25-26 °C Nu necesită o apă specială, în acvariu este bine să avem zone însorite dar și umbrite In acvarii ocupă zona medie și de fund, în zona pietrelor Răspândirea geografică este în nordul Americii de Sud și în nordul gurilor Amazonului Corpul este înalt, cu spatele mai curbat decât abdomenul, fruntea puternic bombata, aripioarele mijlociu dezvoltate, ascuțite la capete (dorsală și anală), abdominalele și pectoralele mari Ajunge până la 20 cm și mai mult Fondul corpului este galben-verzui, diferind de la individ la individ, spatele este oliv spre roz Pe fiecare solz are o pată deschisă la culoare, galbenă sau roșie La baza dorsalei și analei are câte o pată rotundă închisă la culoare cu contur deschis, legate printr-o dungă ce trece pe la baza cozii Pe opercule și pe laterala corpului are un desen format din linii roșii Buzele sunt de un albastru deschis, iar irisul este de la galben la roșu închis Dorsala și coada sunt de un verde-galben până la albastru, anala este ruginie și pe aripioare are dungi formate din puncte Abdominala are o culoare albastră-verzuie, iar primele radii sunt roșii cu vârfurile albe Tineretul are 8-9 dungi transversale, închise la culoare care dispar către maturizare, dar pot reapare din când în când Există o varietate de culoare galben-aurie Dimorfismul sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele, aripioarele: dorsală, abdominală și anală sunt prelungite și ascuțite, în timp ce femelele sunt mai deschise la culoare In general, peștele deși este mare este pașnic, dar la depunere devine insuportabil, scurmă, este agresiv, de aceea este bine ca în această perioadă să ținem o singură pereche în acvariu Temperatura minimă este de 21 °C Datorită metabolismului are nevoie de mult oxigen, deci de acvarii mari și schimbări dese de apă Depune icrele pe pietre plate Este 825 bine să lăsăm să se aleagă perechi singure Sunt pești prolifici Creșterea și îngrijirea puilor se face ca la Cichlasoma festivum Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 25,4-30,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6-8 > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 4-30 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mai viu colorați decât femelele înmulțire: Se înmulțesc prin icre pe care le depun la adăpostul unor peșteri ca ascunzători stil grotă In această ascunzătoare femela poate depune până la 3000 de icre mari, acestea vor ecloza în 3-4 zile iar puii vor fi transportați în mici adâncituri create anterior După 5-6 zile puii vor putea înota însă părinții vor avea în continuare grijă de ei îngrijire: Acvariul trebuie să aibă zone largi pentru înot și zone în care peștii să se poată adăposti, posibile locuri de depunere Acestea pot fi realizate din piatră sau din bucăți ornamentale de lemn A se avea în vedere că peștii sunt puternici și pot mișca decorațiunile aducând stricăciuni acvariului Acvariul nu necesită plante deoarece aceștia vor săpa destul de mult și le vor dezrădăcina Plantele de suprafață sau cele fixate de decorațiuni sunt o opțiune Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu Artemia, larve de Chironomidae sau chiar râme Comentarii: Sunt pești foarte teritoriali și pot deveni agresivi Se recomandă să fie ținuți doar cu specii mari, la fel de agresive și robuste Vor mânca orice pește le va încăpea în gură, adică orice pește sub 10 cm 826 Clarias batrachus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 45,7-61 cm > Apă: Dulce > pH: 5,6-8,0 > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 8-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-25 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți au pete pe înotătoarea anală înmulțire: Se știe că în natură migrează în masă primăvara și toamna în vederea reproducerii Depun icre lipicioase pe plante pe care masculul le păzește In acvariu s-a realizat înmulțirea în Germania 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, să aibă substrat nisipos sau pietriș rotunjit, fără tăișuri sau margini ascuțite Acvariul trebuie să fie acoperit cu capac deoarece se cunoaște faptul că acești pești vor ieși pe uscat, chiar se vor deplasa pe uscat (de unde și denumirea de walking catfish) Hrănire: Nu este pretențios la hrană, este oportunistic, adică va mânca mai orice, poate fi hrănit cu granule, hrană vie sau congelată, chiar peștișori Comentarii: Este pește răpitor și trebuie ținut singur sau în pereche, se poate ține împreună cu alți pești mari nonagresivi 827 Cleithracara maronii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 7,6-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,7 > Temperatura: 22,2-25 °C > Duritate: 3-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-7 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt relativ dificil de sexat însă masculii sunt mai mari decât femelele înmulțire: Trebuiesc crescute mai multe exemplare tinere împreună pentru a permite formarea perechilor O dată aleasă perechea, aceștia trebuiesc hrăniți cu hrană vie pentru a stimula depunerea Depunerea va avea loc pe o piatră curățată anterior Pot depune până la 300 de icre pe care le vor îngriji ambii părinți, ventilându-le și înlăturând icrele sterile Multe perechi vor mânca prima pontă însă acestea vor depune din nou în câteva zile Icrele vor ecloza în 3-5 zile iar puii vor putea înota câteva zile mai târziu Acum pot fi hrăniți cu Rotiferi și cu nalupi de Artemia salina Părinții vor îngriji puii până la șase luni îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin și din loc în loc trebuie să existe mai multe pietre plate, netede, posibile locuri de depunere Trebuie să existe mai multe ascunzători sub forma unor peșteri formate din pietre sau din crengi Plantele vor fi utile în a acorda peștilor un sentiment de siguranță Hrănire: Nu sunt greu de hrănit, aceștia vor accepta granule sau fulgi dar și Artemia, larve de Chironomidae și creveți tocați Comentarii: Nu sunt agresivi decât atunci când depun icre, se pot ține împreună cu alți pești de aceeași talie și pașnici 828 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 6-8 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,7 > Temperatura: 18-22 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Cobitis lutheri Dimorfism sexual: De obicei femelele au abdomenul mai pronunțat decât masculii dar este destul de dificil de diferențiat sexele 9 înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu 5 9 îngrijire: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare, substratul ideal este nisipos Apa trebuie să fie bine filtrată și substratul trebuie menținut curat In acvariu poate exista lemn submers pentru decor și locuri în care acest pește să se ascundă precum ghivece răsturnate, însă trebuie să se aibă în vedere că acești pești se vor strecura peste tot și nu trebuie să existe margini tăioase Hrănire: Nu este pretențios la hrană, va mânca granule, fulgi, hrană pe bază de alge, Artemia, larve de Chironomidae Comentarii: Este bine să fie ținuți în grupuri de 3-5 indivizi sau mai mult Este un pește curios și pașnic Poate fi ținut împreună cu alți pești pașnici 829 Cobitis taenia Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 8-13 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,7 > Temperatura: 14-18 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Europa > Familie: Dimorfism sexual: De obicei femelele au abdomenul mai pronunțat decât masculii dar este destul de dificil de diferențiat sexele 9 înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu 5 9 îngrijire: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare, substratul ideal este nisipos Apa trebuie să fie bine filtrată și substratul trebuie menținut curat In acvariu poate exista lemn submers pentru decor și locuri în care acest pește să se ascundă precum ghivece răsturnate, însă trebuie să se aibă în vedere că acești pești se vor strecura peste tot și nu trebuie să existe margini tăioase Hrănire: Nu este pretențios la hrană, va mânca granule, fulgi, hrană pe bază de alge, Artemia, larve de Chironomidae Comentarii: Este bine să fie ținuți în grupuri de 3-5 indivizi sau mai mult Este un pește curios și pașnic Poate fi ținut împreună cu alți pești pașnici 830 3 54 Colisa chuna (Gurami pitic) Colisa chuna Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 5-7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22,2-25,6 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Sunt răspândiți în nord-estul Indiei și Bangladesh în afara perioadei de reproducere și masculul și femela sunt la fel de colorați Când este agitat, masculul are un colorit mai intens, cu o culoare galbenă-aurie până la roșcat Capul, zona pectoralelor și abdominală, ca și partea în față a analei este de un albastru-verde strălucitor Pe dorsală are o pată lunguiață, galben-citron până la alb și care e terminată în partea superioară a ei La femelă, temporar, apare o dungă longitudinală închisă la culoare Reproducerea și hrănirea puilor e foarte asemănătoare cu a speciei Trichogaster trichopterus, fiind valabilă pentru toate speciile de Anabantidae Poate ajunge la 7 cm în anul 1964 Niuwenhuizen a observat că dacă specia nu este ținută într-o companie adecvată, nu se colorează și pot chiar să nu se reproducă De aceea recomandăm bazine mari, bine plantate, cu mai multe perechi Dacă bazinul este mic se va ajunge la conflicte teritoriale Pentru o pereche vom considera necesar un teritoriu de circa 50 cm2 Cuibul poate lipsi sau poate fi mic și neîngrijit 831 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 21,7-27,8 °C > Duritate: 4-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Colisa fasciata Aparțin Belontiidelor, ca și Colisa chuna și sunt răspândiți din India până în Burma Au foarte multe varietăți Este una din speciile mari ale genului, putând atinge 12 cm Botul este mic, buzele proeminente, solzii sunt relativ mari Culoarea corpului este roșcat-maroniu, cu numeroase dungi transversale, oblice, înclinate spre spate, de culoare albastră-verde Operculele, zona pectorală și abdominală sunt tot de un albastru-verde, aripioarele sunt foarte colorate, femela este mai simplu colorată, cu dorsala și anala rotunjite De fapt, acest lucru deosebește sexele între ele (la mascul, dorsala și anala sunt mai lungi și ascuțite la vârf) Este un pește sperios, necesită mai puțină lumină, lucru realizabil cu ajutorul plantelor plutitoare Sunt pești dinamici, iar în perioada reproducerii, masculul se împacă greu cu ceilalți pești din acvariu Are nevoie de acvarii spațioase, bine plantate, cu multe ascunzișuri, mai ales pentru femele Temperatura optimă este 24-28 °C, iar la reproducere 30 °C Pentru puțin timp suportă și 15 °C Mănâncă orice, preferă hrana variată Pentru reproducere masculul construiește un cuib mare din spumă, având ca suport plante plutitoare 832 Colisa labiosa Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Aparține tot Belontiidelor, este mai mic decât Colisa fasciata, ajungând până la 10 cm, femela fiind ceva mai mică Biotopul natural este în India și Birmania (în râul Irawadi de lângă Rangoon) Prima dată a fost importat în anul 1904 într-un singur exemplar, abia în 1911 s-au importat mai mulți Ii trebuie un acvariu cu un volum de cel puțin 50 1 Botul este mic, având la partea superioară o excrescență mare, care derivă dintr-o îngroșare a pielii de pe maxilarul superior, fiind vizibilă mai ales la masculii care au atins maturitatea sexuală Culoarea de bază este un verzui strălucitor, pe acest fond apărând dungi transversale, neregulate, oblice, de culoare roșcată, mai intense în partea din spate a corpului Verdele poate fi acoperit de o dungă longitudinală închisă la culoare Zona inferioară a corpului și abdomenului, mai ales când sunt agitați, se colorează în violet închis cu desene gri-albe Aripioarele sunt foarte colorate Femela are coloritul mai estompat Acvariu trebuie să aibă multe plante plutitoare, cu rădăcini care sunt folosite de femelă că ascunzători, pentru că masculii sunt brutali cu femelele și asta nu numai la reproducere Chimismul apei nu prea are importanță, iar temperatura va fi cuprinsă între 22-28 °C Pentru depunere masculul construiește un cuib de bule, format din aer atmosferic, absorbit la suprafața apei înconjurat de o secreție bucală Cuibul nu este prea mare, putând avea un diametru de 5-8 cm Femela, care este gata să depună, având abdomenul plin cu icre, lovește masculul în zona abdomenului, parcă anunțându-1 că este gata să depună întâi masculul aleargă femela, dar apoi cu aripioarele întinse, așteaptă femela sub cuib Coloritul lui este deja intensificat la maxim Masculul se încolăcește în jurul femelei până când aceasta ajunge aproape cu burta în sus și acum are loc expulzarea icrelor și fecundarea lor Icrele urcă la suprafața apei datorită excesului de substanțe uleioase Partenerii cad epuizați pe fundul acvariului și după o scurtă pauză reiau ciclul până la depunerea tuturor icrelor, moment în care femela se ascunde și trebuie scoasă din acvariu Pot fi depuse până la 1000-1500 de icre Icrele sunt împinse de mascul în cuib și sub ele masculul face un alt strat de 833 bule de aer Icrele eclozează după 24 de ore, iar după încă 3 zile, puii înoată liber, acum trebuind să-i hrănim Prima hrană va consta în infuzori sau gălbenuș de ou După 2-3 zile de la depunere se va scoate și masculul pentru a nu mânca puii care devin neascultători și fug din cuib După 5 zile, puilor li se pot administra și nauplii de Artemia salina Se mai poate aplica și metoda următoare: imediat după depunere, cu ajutorul unei plase foarte fine se scoate tot cuibul cu icre din acvariu și este mutat în alt acvariu pregătit cu apă la aceeași temperatură Noul acvariu nu va avea nimic pe fund După 3-4 săptămâni, vom începe schimbări de apă, la început în cantități mici, apoi mai mari 834 Colisa talia Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22,2-27,8 °C > Duritate: 4-13 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Foarte comun > Dieta: Fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 2-4 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculul are înotătoarea dorsală mai mare și mai ascuțită, este mai viu colorat Culoarea femelei este predominant gri-brun și are înotătoarea dorsală mai mică și rotunjită înmulțire: Pregătim un bazin de reproducere cu o capacitate de aproximativ 40-50 litri în care introducem plante plutitoare și câteva plante submerse ancorate în colțuri Rolul plantelor plutitoare este de a susține „cuibul” de spumă pe care masculul îl construiește la suprafața apei și în care vor ajunge icrele depuse de femelă Plantele ancorate în colțuri vor fi folosite de femelă, care se va refugia în timpul și după depunerea icrelor Aceste refugii sunt necesare în timpul jocului nupțial, deoarece masculul devine violent cu femela, încercând s-o convingă să depună icrele Coloana de apă din bazinul de reproducere va fi de 15-25 cm înălțime pentru ca masculul să nu obosească ridicând icrele căzute din cuib pe fundul apei De asemenea înălțimea mică a coloanei de apă va ajuta puii eclozați să ajungă la cuib și la plantele plutitoare de la suprafața apei Temperatura apei trebuie menținută constant la 27-28 grade Masculul începe să construiască un cuib de spumă la suprafața apei în zona plantelor plutitoare In răstimpuri curtează femela verificând astfel disponibilitatea acesteia pentru împerechere In cazul în care femela nu este în totalitate cooperantă, masculul devine agresiv, alergând-o prin bazin în încercarea de a o determina să vină sub cuib pentru depunerea icrelor In cele din urmă, cei doi ajung împreună sub cuib și începe depunerea icrelor Masculul „îmbrățișează” femela luând forma unei potcoave și se încolăcește perpendicular pe axul longitudinal al femelei In această poziție masculul „stoarce” abdomenul femelei, ajutând-o să expulzeze icrele pe care le fecundează imediat și le fixează apoi în cuib După depunere, femela se scoate din bazin deoarece masculul, în grija sa pentru cuib, o îndepărtează permanent într-o manieră violentă Masculul continuă să îngrijească icrele din cuib, ridicându-le pe cele căzute pe fundul apei și oxigenând cuibul prin mișcarea 835 înotătoarelor După apariția puilor, 24-48 ore, masculul continuă să-i îngrijească ridicându-i în cuib pe cei căzuți pe fundul bazinului Când puii încep să înoate liber, putem scoate și masculul din bazinul de reproducere In acest moment este necesară oxigenarea apei cu ajutorul unei pietre pulverizatoare racordată la o pompă de aer Puii se hrănesc la început cu microorganismele formate în jurul plantelor din bazin, la care adăugăm infuzori sau gălbenuș de ou fiert tare, în cantități foarte mici, pentru a evita tulburarea și alterarea apei După 6-7 zile putem să le administrăm hrană mai mare în granulație, cum sunt microviermii sau nauplii de Artemia Salina De asemenea există în comerțul specializat diferite tipuri de hrană pentru puii eclozați din icre Hrănire: Nu ridică probleme deosebite, peștele acceptând o varietate foarte mare de hrană, preferând însă hrana de origine animală: purici de baltă (Daphnia Pulex) vii, congelați sau uscați; tubi (Tubifex Rivularum) vii sau congelați; Artemia (Artemia Salina) vii sau congelați; larve de chironomus (Chironomus) vii sau congelați; hrană uscată (fulgi, pelete, mixturi, etc ) Se poate administra și carne de vită sub formă de răsătură (cu un cuțit foarte bine ascuțit se rade carnea perpendicular pe fibră), sau tocătură din ficat și inimă de vită/pasăre Aportul de proteine va avea ca rezultat dezvoltarea mult mai armonioasă a peștilor, cât și o reproducere calitativă și cantitativă mai bună îngrijire: Colisa Lalia este un pește cu cerințe mici față de condițiile oferite în acvariu, putând fi găzduit în bazine de dimensiuni medii (aprox 80 litri), bine plantat și cu schimburi de apă regulate (1/3 din cantitatea totală), o dată pe săptămână Comentarii: Se recomandă popularea acvariului cu perechi mascul-femelă Caracteristic peștilor din această familie este organul numit „labirint”, care este un organ respirator auxiliar Dezvoltarea acestui organ a fost necesară, pentru că, branhiile, aparatul respirator comun tuturor peștilor, nu sunt suficiente în apele mâloase, lipsite de oxigen, în care trăiesc acești pești Astfel anabantidaele, ies la suprafața apei și respira aer atmosferic, în momentul în care oxigenul dizolvat în apă este în cantități insuficiente Ca urmare, acești pești pot fi crescuți în acvarii lipsite de oxigenarea suplimentară realizată cu ajutorul pompelor de aer Articol oferit de bradraqua 836 Colomesus asellus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 6,4-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,2 > Temperatura: 23,3-26,7 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Este imposibil de sexat înmulțire: Nu a fost realizată înmulțirea în captivitate încă îngrijire: Acvariul poate avea substrat nisipos sau format din pietriș fin, se poate decora acvariul cu crengi, rădăcini sau lemn Acvariul poate fi plantat însă trebuie să existe și loc liber în care să poată peștele înota Peștele ar putea să muște din frunzele plantelor dacă observă hrana așezată pe acestea Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu hrană congelată sau vie precum Artemia sau larve de Chironomidae însă și cu melci, creveți, râme, scoici sau picioare de rac sau crab Comentarii: Este o specie în general agresivă și teritorială și se recomandă să fie ținută singură Unii pești sunt mai agresivi decât alții, chestiune ce ține de personalitatea fiecărui pește Dacă se dorește să fie ținuți împreună cu alți pești, aceștia trebuie să fie foarte rapizi iar acvariul foarte mare 837 Colossoma macropomum Detalii: > Dificultate: 1892,7 litri > Acvariu minim: 1892,7 litri > Dimensiune: 108-110 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,8 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 12-25 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: înotătoarea dorsală a masculului este mai ascuțită decât a femelei, iar înotătoarea anală are marginea zimțată înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvariu 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare și să aibă mult spațiu liber în care peștii să înoate, nu necesită un anumit decor, de fapt nu necesită deloc decor, acesta fiind opțional Dacă spațiul permite se poate decora acvariul cu crengi și rădăcini submerse însă acestea trebuiesc bine fixate pentru că peștii să nu le poată muta Se recomandă ca substratul să fie nisipos iar filtrarea și oxigenarea să fie foarte eficiente Trebuiesc efectuate schimbări parțiale de apă frecvent pentru a se păstra calitatea apei Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană uscată sau cu hrană de origine vegetală precum spanac, salată, măr, banană, piersică, struguri, dovlecel, varză sau mazăre Comentarii: Peștii mai mici vor fi mâncați însă sunt pașnici cu speciile mari Poate deranja peștii mai lenți sau mai inactivi deoarece sunt foarte agitați Pentru a ține un grup de asemenea pești este nevoie în mod evident de un acvariu pe măsură 838 3 60 Copadichromis azureus (Azureus Cichlid) Copadichromis azureus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,2 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Redusă > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 5-6 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: masculii au culoarea albastru intens iar femelele sunt gri cu trei pete negre Juvenilii posedă coloritul femelei însă masculii își vor schimba culoarea înmulțire: Se vor ține într-un raport de un mascul la 4-5 femele Femelele vor păstra icrele și puii în gură Hrănire: Nu sunt pești pretențioși, acceptă pelete, creveți sau Artemia îngrijire: în acvariu se pot adăuga și plante însă acestea trebuie să fie plante dure precum Anubias Sp care să fie fixate de rădăcini sau crengi submerse Acvariul trebuie amenajat într-o manieră tipică Malawi cu multe ascunzători din piatră inertă și substrat inert Un acvariu de 115 litri este suficient pentru pești până la 10 cm Peștii mai mari necesită un acvariu mai mare Specia este relative pașnică și poate conviețui cu alte Cichlide Malawi compatibil în ceea ce privește cerințele Comentarii: Acvariul minim necesar este de aproximativ 280 litri, nu sunt foarte greu de întreținut și înmulțit Masculii au o lungime de 16-17 cm iar femelele sunt puțin mai mici ajungând doar la 12-13 cm 839 Copadichromis borleyi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 12-14 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 10-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mai intens colorați decât femelele înmulțire: Femela va îngriji icrele ținându-le în cavitatea bucală (mouthbreeder) timp de aproximativ două săptămâni, timp pe care și-l va petrece ascunsă Ascunzătorile formate din pietre sunt obligatorii pentru reproducere Masculii devin agresivi în perioada de înmulțire și se recomandă să se țină un mascul cu trei femele îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și ascunzători formate din pietre, habitat tipic Malawi Este necesară o filtrare eficientă și schimbări periodice, parțiale de apă Hrănire: Este omnivor și necesită o hrănire pe măsură Pot fi hrăniți cu larve de Chironomidae, inimă de vită și hrană congelată, dar dieta trebuie să conțină și parte vegetală, granule și fulgi, spanac Comentarii: Au un caracter agresiv și sunt teritoriali, atât masculii cât și femelele Pot fi ținuți în acvariu comunitar împreună cu alte specii de Cichlidae din Lacul Malawi 840 Detalii: Copadichromis nkatae > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 14-15 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,3 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: masculii au culoarea albastru intens iar femelele sunt gri cu trei pete negre Juvenilii posedă coloritul femelei însă masculii își vor schimba culoarea înmulțire: Se vor ține într-un raport de un mascul la 4-5 femele Femelele vor păstra icrele și puii în gură Hrănire: Nu sunt pești pretențioși, acceptă pelete, creveți sau Artemia îngrijire: în acvariu se pot adăuga și plante însă acestea trebuie să fie plante dure precum Anubias Sp care să fie fixate de rădăcini sau crengi submerse Acvariul trebuie amenajat într-o manieră tipică Malawi cu multe ascunzători din piatră inertă și substrat inert Un acvariu de 115 litri este suficient pentru pești până la 10 cm Peștii mai mari necesită un acvariu mai mare Specia este relative pașnică și poate conviețui cu alte Cichlide Malawi compatibil în ceea ce privește cerințele Comentarii: Acvariul minim necesar este de aproximativ 280 litri, nu sunt foarte greu de întreținut și înmulțit Masculii au o lungime de 16-17 cm iar femelele sunt puțin mai mici ajungând doar la 12-13 cm 841 Copeina guttata Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari, mai colorați și au înotătoarele mai alungite decât femelele înmulțire: Această specie au un mod inedit de a se reproduce, ei depun icrele pe partea ventrală a frunzelor de deasupra apei Acvariul de reproducere trebuie să aibă nivelul apei scăzut și multe frunze deasupra apei, deși aceștia vor depune și sub apă dacă este singura alternativă Aceștia pot depune până la 200 de icre ce vor ecloza în 36-72 ore iar puii vor cădea pur și simplu în apă Adulții nu vor mânca neapărat puii însă se recomandă ca aceștia să fie separați Puii pot fi hrăniți cu microviermi sau nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate, când vor începe să se descompună vor oferi peștilor o importantă sursă secundară de hrană Filtrarea nu trebuie să fie foarte eficientă iar curentul trebuie să fie slab deoarece aceștia nu reușesc să înoate dacă curentul este prea puternic Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi dar dacă sunt hrăniți în principal cu hrană vie precum Daphnia sau Artemia aceștia vor manifesta un colorit mai intens Comentarii: Se va ține în grupuri de minimum șase indivizi, pot fi ținuți împreună cu multe alte specii de talie similară, aceștia neavând cerințe stricte referitoare la apă 842 Copella ar noi di Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari, mai colorați și au înotătoarele mai alungite decât femelele înmulțire: Această specie au un mod inedit de a se reproduce, ei depun icrele pe partea ventrală a frunzelor de deasupra apei Acvariul de reproducere trebuie să aibă nivelul apei scăzut și multe frunze deasupra apei, deși aceștia vor depune și sub apă dacă este singura alternativă Aceștia pot depune până la 200 de icre ce vor ecloza în 36-72 ore iar puii vor cădea pur și simplu în apă Adulții nu vor mânca neapărat puii însă se recomandă ca aceștia să fie separați Puii pot fi hrăniți cu microviermi sau nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate, când vor începe să se descompună vor oferi peștilor o importantă sursă secundară de hrană Filtrarea nu trebuie să fie foarte eficientă iar curentul trebuie să fie slab deoarece aceștia nu reușesc să înoate dacă curentul este prea puternic Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi dar dacă sunt hrăniți în principal cu hrană vie precum Daphnia sau Artemia aceștia vor manifesta un colorit mai intens Comentarii: Se va ține în grupuri de minimum șase indivizi, pot fi ținuți împreună cu multe alte specii de talie similară, aceștia neavând cerințe stricte referitoare la apă 843 Copella nattereri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 4-5 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,5 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 15-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari, mai colorați și au înotătoarele mai alungite decât femelele înmulțire: Această specie au un mod inedit de a se reproduce, ei depun icrele pe partea ventrală a frunzelor de deasupra apei Acvariul de reproducere trebuie să aibă nivelul apei scăzut și multe frunze deasupra apei, deși aceștia vor depune și sub apă dacă este singura alternativă Aceștia pot depune până la 200 de icre ce vor ecloza în 36-72 ore iar puii vor cădea pur și simplu în apă Adulții nu vor mânca neapărat puii însă se recomandă ca aceștia să fie separați Puii pot fi hrăniți cu microviermi sau nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate, când vor începe să se descompună vor oferi peștilor o importantă sursă secundară de hrană Filtrarea nu trebuie să fie foarte eficientă iar curentul trebuie să fie slab deoarece aceștia nu reușesc să înoate dacă curentul este prea puternic Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi dar dacă sunt hrăniți în principal cu hrană vie precum Daphnia sau Artemia aceștia vor manifesta un colorit mai intens Comentarii: Se va ține în grupuri de minimum șase indivizi, pot fi ținuți împreună cu multe alte specii de talie similară, aceștia neavând cerințe stricte referitoare la apă 844 Copella vilmae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 4-5 cm > Apă: Dulce > pH: 4,5-5,2 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 2-5 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari, mai colorați și au înotătoarele mai alungite decât femelele înmulțire: Această specie au un mod inedit de a se reproduce, ei depun icrele pe partea ventrală a frunzelor de deasupra apei Acvariul de reproducere trebuie să aibă nivelul apei scăzut și multe frunze deasupra apei, deși aceștia vor depune și sub apă dacă este singura alternativă Aceștia pot depune până la 200 de icre ce vor ecloza în 36-72 ore iar puii vor cădea pur și simplu în apă Adulții nu vor mânca neapărat puii însă se recomandă ca aceștia să fie separați Puii pot fi hrăniți cu microviermi sau nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate, când vor începe să se descompună vor oferi peștilor o importantă sursă secundară de hrană Filtrarea nu trebuie să fie foarte eficientă iar curentul trebuie să fie slab deoarece aceștia nu reușesc să înoate dacă curentul este prea puternic Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi dar dacă sunt hrăniți în principal cu hrană vie precum Daphnia sau Artemia aceștia vor manifesta un colorit mai intens Comentarii: Se va ține în grupuri de minimum șase indivizi, pot fi ținuți împreună cu multe alte specii de talie similară, aceștia neavând cerințe stricte referitoare la apă 845 Corydoras adolfoi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 2-25 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Fulgi, granule, carnivor, hrană vie > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari și mai grase decât masculii înmulțire: înmulțirea este similară celorlalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid nu este greu de stimulat depunerea icrelor Dacă au condiții și dacă apa este schimbată des, ar trebui să fie gata să depună Femela va depune icrele în serii mici pe care le va lipi pe sticla acvariului Alevinii ar trebui hrăniți cu hrană ce se scufundă, există atestări că ar fi greu de hrănit Puii trebuiesc ținuți cu părinții pentru a-i învăța ce să mănânce Hrănire: în habitatul său natural se hrănește cu viermi și larve de insecte, poate fi hrănit cu pelete ce se vor scufunda, Tubifex congelat sau viermi vii îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Comentarii: Toate speciile de Corydoras respiră facultativ aer, adică au capacitatea de a respira aer atmosferic pentru a acoperi o parte din necesarul de oxigen Au un intestin modificat, foarte bine vascularizat care ajută la inspirarea aerului Această adaptare le permite să supraviețuiască dacă habitatul lor devine privat de oxigen în acvariu pot fi observați înotând cu viteză până la suprafață unde inspiră aer Acest comportament este perfect natural și nu reprezintă motiv de îngrijorare decât dacă condițiile apei se deteriorează, caz în care vizitele la suprafață vor fi mai frecvente 846 Corydoras aeneus Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-7 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 20-30 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 5-15 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: De obicei, dacă condițiile sunt optime dimorfismul sexual este destul de evident, femelele privite de sus sunt mai late și au abdomenul mai mare decât masculii care sunt mai mici înmulțire: Pentru reproducere sunt necesari cel puțin doi masculi și o femelă însă cel mai bine se înmulțesc în grupuri mai mari Femelele vor depune icre pe geamul acvariului sau pe filtru Se recomandă separarea icrelor sau a puilor de adulți Hrănire: Poate fi hrănit cu pelete ce se vor scufunda, Tubifex congelat sau viermi vii îngrijire: Necesită un acvariu bine plantat care să îi permită să se ferească de lumină, ca substrat se poate folosi nisipul sau pietrișul fin, fiind pești de cârd este bine să fie ținuți în grupuri de șase sau mai mulți Comentarii: Este un pește omnivor și este bine să fie hrănit cu pelete, fulgi, Tubifex vii sau congelați, Artemia salina congelată 847 Corydoras agassizii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 6,4-7,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22,2-25,6 °C > Duritate: 2-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: De obicei, dacă condițiile sunt optime dimorfismul sexual este destul de evident, femelele privite de sus sunt mai late și au abdomenul mai mare decât masculii care sunt mai mici înmulțire: Se înmulțește într-o manieră similară celorlalte specii de Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Corydoras habrosus este o specie mică de Cory și trebuie să fie ținută împreună cu alți pești mici și pașnici Sunt pești de cârd și se vor ține în grupuri de minimum șase exemplare însă cu cât sunt mai multe cu atât este mai bine 848 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 21,7-25,6 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuită > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 3-5 > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: Similar cu celelalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid, nu este greu să încurajăm depunerea Dacă sunt asigurate condițiile și apa este schimbată frecvent peștii vor depune ușor Femelele depun câteva ouă de obicei pe geamul acvariului Puii trebuiesc hrăniți cu hrană pentru pui ce se scufundă, se spune că sunt mai dificil de hrănit Este bine ca puii să fie ținuți cu părinții pentru ca aceștia să îi învețe ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Sunt pești omnivori, ușor de hrănit, se poate folosi hrană vie (Tubifex, Daphnia și Artemia) sau hrană uscată ce se scufundă Comentarii: Pești foarte pașnici, a se evita asocierea cu specii agresive, este recomandat să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi 849 Corydoras atropersonatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 5,6-7,0 > Temperatura: 21,1-23,9 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: De obicei, dacă condițiile sunt optime dimorfismul sexual este destul de evident, femelele privite de sus sunt mai late și au abdomenul mai mare decât masculii care sunt mai mici înmulțire: Pentru reproducere sunt necesari cel puțin doi masculi și o femelă însă cel mai bine se înmulțesc în grupuri mai mari Femelele vor depune icre pe geamul acvariului sau pe filtru Se recomandă separarea icrelor sau a puilor de adulți îngrijire: Necesită un acvariu bine plantat care să îi permită să se ferească de lumină, ca substrat se poate folosi nisipul sau pietrișul fin, fiind pești de cârd este bine să fie ținuți în grupuri de șase sau mai mulți Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Toate speciile de Corydoras respiră facultativ aer, adică au capacitatea de a respira aer atmosferic pentru a acoperi o parte din necesarul de oxigen Au un intestin modificat, foarte bine vascularizat care ajută la inspirarea aerului Această adaptare le permite să supraviețuiască dacă habitatul lor devine privat de oxigen In acvariu pot fi observați înotând cu viteză până la suprafață unde inspiră aer Acest comportament este perfect natural și nu reprezintă motiv de îngrijorare decât dacă condițiile apei se deteriorează, caz în care vizitele la suprafață vor fi mai frecvente 850 Corydoras bilineatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 4,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 22,8-26,1 °C > Duritate: 1-15 °d > Raport sexe: 2: 1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică genului Corydoras, cu câteva mici diferențe Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Acești pești în natură vor depune doar în anumite sezoane, deci se recomandă răbdare, de asemenea se maturizează sexual mai greu și iarăși se recomandă răbdare Dacă totuși exemplarele sunt adulte dar refuză să depună icre, în acvariul lor de reproducere se poate adăuga apă dintr-un acvariu în care alte specii de Corydoras au depus și așa vor fi stimulați să depună, datorită hormonilor prezenți în apă Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Se recomandă pentru această specie amenajarea acvariului în stil amazonian Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se 851 recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice Corydoras caudimaculatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 4-5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 2-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: înmulțirea nu este ușor de realizat însă este similară celorlalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid nu este greu de stimulat depunerea icrelor Dacă au condiții și dacă apa este schimbată des, ar trebui să fie gata să depună Femela va depune icrele în serii mici pe care le va lipi pe sticla acvariului Alevinii ar trebui hrăniți cu hrană ce se scufundă, există atestări că ar fi greu de hrănit Puii trebuiesc ținuți cu părinții pentru a-i învăța ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Sunt pești omnivori, ușor de hrănit, se poate folosi hrană vie (Tubifex, Daphnia și Artemia) sau hrană uscată ce se scufundă Comentarii: Pești foarte pașnici, a se evita asocierea cu specii agresive, este recomandat să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi 852 Corydoras copei Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 22,2-25 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: De obicei, dacă condițiile sunt optime dimorfismul sexual este destul de evident, femelele privite de sus sunt mai late și au abdomenul mai mare decât masculii care sunt mai mici înmulțire: Se înmulțește într-o manieră similară celorlalte specii de Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, se stimulează cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat fin, preferabil nisip, bine întreținut și curat Pești au nevoie de ascunzători precum mici peșteri din piatră sau rădăcini și crengi scufundate Zonele plantate și plantele de suprafață vor fi apreciate Apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Toate speciile de Corydoras respiră facultativ aer, adică au capacitatea de a respira aer atmosferic pentru a acoperi o parte din necesarul de oxigen Au un intestin modificat, foarte bine vascularizat care ajută la inspirarea aerului Această adaptare le permite să supraviețuiască dacă habitatul lor devine privat de oxigen In acvariu pot fi observați înotând cu viteză până la suprafață unde inspiră aer Acest comportament este perfect natural și nu reprezintă motiv de îngrijorare decât dacă condițiile apei se deteriorează, caz în care vizitele la suprafață vor fi mai frecvente 853 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Corydoras cruziensis Dimorfism sexual: Ca multe alte specii de Corydoras este ușor de sexat dacă este vizualizat de sus Femelele sunt mai plinuțe și mai robuste decât masculii, mai ales dacă acestea poartă icre înmulțire: Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Această specie se va simți ca acasă într-un acvariu ce va imita Amazonul Se poate folosi ca substrat nisipul, se poate decora acvariul cu crengi și ramuri submerse și se pot plasa pe substrat câteva frunze uscate Plantele nu sunt absolut necesare însă acestea vor oferi peștilor refugii Este foarte important ca substratul să fie curat altfel aceștia pot dezvolta infecții la nivelul mustăților 5 5 Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică ideală pentru un acvariu comunitar dar se va evita asocierea cu specii agresive, pot fi ținuți împreună cu Characidae, Cyprinidae, sau Cichlidae pitice Este bine să fie ținuți în grupuri de 6-8 indivizi, cu cât mai mulți cu atât mai bine 854 Corydoras davidsandsi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-6,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: înmulțirea nu este ușor de realizat însă este similară celorlalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid nu este greu de stimulat depunerea icrelor Dacă au condiții și dacă apa este schimbată des, ar trebui să fie gata să depună Femela va depune icrele în serii mici pe care le va lipi pe sticla acvariului Alevinii ar trebui hrăniți cu hrană ce se scufundă, există atestări că ar fi greu de hrănit Puii trebuiesc ținuți cu părinții pentru a-i învăța ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Sunt pești omnivori, ușor de hrănit, se poate folosi hrană vie (Tubifex, Daphnia și Artemia) sau hrană uscată ce se scufundă Comentarii: Pești foarte pașnici, a se evita asocierea cu specii agresive, este recomandat să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi 855 Detalii: Corydoras delphax > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-7,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: De obicei, dacă sunt îngrijiți diferența dintre mascul și femelă este evidentă Femela va avea abdomenul mai pronunțat, lucru evident când este vizualizată de sus iar masculul va fi mai suplu și mai mic înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Corydorasilor Se introduc adulții într-un acvariu cu substrat nisipos, sau pietriș fin Filtrarea trebuie să fie efectuată cu un simplu burete pentru ca puii să nu fie atrași în filtru Adulții se vor stimula cu hrană vie, când aceștia sunt gata se efectuează un schimb de apă și se adaugă apă mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului După depunerea icrelor acestea trebuie separate de adulți, cea mai simplă variantă este ca icrele să fie lăsate în acvariul de reproducere iar puii să fie crescuți în acesta, adulții vor fi mutați în acvariul obișnuit Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat fin, preferabil nisip, bine întreținut și curat Pești au nevoie de ascunzători precum mici peșteri din piatră sau rădăcini și crengi scufundate Zonele plantate și plantele de suprafață vor fi apreciate Apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alte specii pașnice și nu foarte mari, characide, cyprinide, anabantoide sau cichlidae pitice Acești pești trebuiesc ținuți în grupuri de minimum șase indivizi Toate speciile de Corydoras respiră facultativ aer, adică au capacitatea de a respira aer atmosferic pentru a acoperi o parte din necesarul de oxigen Au un intestin modificat, foarte bine vascularizat care ajută la inspirarea aerului Această adaptare le permite să supraviețuiască dacă habitatul 856 lor devine privat de oxigen în acvariu pot fi observați înotând cu viteză până la suprafață unde inspiră aer Acest comportament este perfect natural și nu reprezintă motiv de îngrijorare decât dacă condițiile apei se deteriorează, caz în care vizitele la suprafață vor fi mai frecvente 857 Corydoras diphyes Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,7 > Temperatura: 20-23,9 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe iar masculii mai supli, acest lucru se poate vedea mai ușor dacă sunt observați de sus înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate încă dar este posibil să se înmulțească într-o manieră tipică genului Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice 858 Detalii: Corydoras ehrhardti > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-5,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 18,9-22,2 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe iar masculii mai supli, acest lucru se poate vedea mai ușor dacă sunt observați de sus înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate încă dar este posibil să se înmulțească într-o manieră tipică genului Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Se recomandă să existe un curent moderat de apă la suprafață Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice Toate speciile de Corydoras respiră facultativ aer, adică au capacitatea de a respira aer atmosferic pentru a acoperi o parte din necesarul de oxigen Au un intestin modificat, foarte bine vascularizat care ajută la inspirarea aerului Această adaptare le permite să supraviețuiască dacă habitatul lor devine privat de oxigen In acvariu 859 pot fi observați înotând cu viteză până la suprafață unde inspiră aer Acest comportament este perfect natural și nu reprezintă motiv de îngrijorare decât dacă condițiile apei se deteriorează, caz în care vizitele la suprafață vor fi mai frecvente 860 Corydoras elegans Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-5,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,4 > Temperatura: 22,2-25 °C > Duritate: 1-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: se înmulțesc într-o manieră tipică genului Corydoras, cu câteva mici diferențe Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Acești pești în natură vor depune doar în anumite sezoane, deci se recomandă răbdare, de asemenea se maturizează sexual mai greu și iarăși se recomandă răbdare Dacă totuși exemplarele sunt adulte dar refuză să depună icre, în acvariul lor de reproducere se poate adăuga apă dintr-un acvariu în care alte specii de Corydoras au depus și așa vor fi stimulați să depună, datorită hormonilor prezenți în apă Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Se recomandă pentru această specie amenajarea acvariului în stil amazonian Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se 861 recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice Corydoras ephippifer Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5,1-6,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 22,2-25 °C > Duritate: 3-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: De obicei, dacă condițiile sunt optime dimorfismul sexual este destul de evident, femelele privite de sus sunt mai late și au abdomenul mai mare decât masculii care sunt mai mici înmulțire: Se înmulțește într-o manieră similară celorlalte specii de Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alte specii pașnice și nu foarte mari, characide, cyprinide, anabantoide sau cichlidae pitice Acești pești trebuiesc ținuți în grupuri de minimum șase indivizi 862 3 82 Corydoras fowleri (Fowler's Cory) Corydoras fowleri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 6,4-7,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 21,1-23,9 °C > Duritate: 1-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe iar masculii mai supli, acest lucru se poate vedea mai ușor dacă sunt observați de sus înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră similară celorlalte specii de Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Se recomandă să existe un curent moderat de apă la suprafață Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice 863 3 83 Corydoras geryi (Geryi Cory) Corydoras geryi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5,1-7,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,8 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: De obicei, dacă condițiile sunt optime dimorfismul sexual este destul de evident, femelele privite de sus sunt mai late și au abdomenul mai mare decât masculii care sunt mai mici înmulțire: Se înmulțește într-o manieră similară celorlalte specii de Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alte specii pașnice și nu foarte mari, characide, cyprinide, anabantoide sau cichlidae pitice Acești pești trebuiesc ținuți în grupuri de minimum șase indivizi 864 Detalii: Corydoras gomezi > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-6,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,8 > Temperatura: 22,2-26,1°C > Duritate: 2-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea acestei specii în acvariu însă se crede că se înmulțesc într-o manieră tipică genului Corydoras, cu câteva mici diferențe Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Acești pești în natură vor depune doar în anumite sezoane, deci se recomandă răbdare, de asemenea se maturizează sexual mai greu și iarăși se recomandă răbdare Dacă totuși exemplarele sunt adulte dar refuză să depună icre, în acvariul lor de reproducere se poate adăuga apă dintr-un acvariu în care alte specii de Corydoras au depus și așa vor fi stimulați să depună, datorită hormonilor prezenți în apă Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Se recomandă pentru această specie amenajarea acvariului în stil amazonian Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată 865 Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice Toate speciile de Corydoras respiră facultativ aer, adică au capacitatea de a respira aer atmosferic pentru a acoperi o parte din necesarul de oxigen Au un intestin modificat, foarte bine vascularizat care ajută la inspirarea aerului Această adaptare le permite să supraviețuiască dacă habitatul lor devine privat de oxigen In acvariu pot fi observați înotând cu viteză până la suprafață unde inspiră aer Acest comportament este perfect natural și nu reprezintă motiv de îngrijorare decât dacă condițiile apei se deteriorează, caz în care vizitele la suprafață vor fi mai frecvente 866 Corydoras griseus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 3-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe iar masculii mai supli, acest lucru se poate vedea mai ușor dacă sunt observați de sus înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate încă dar este posibil să se înmulțească într-o manieră tipică genului Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Se recomandă să existe un curent moderat de apă la suprafață Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice 867 3 86 Corydoras guapore (Guapore Cory) Corydoras guapore Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 22,8-27,2 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: De obicei, dacă condițiile sunt optime dimorfismul sexual este destul de evident, femelele privite de sus sunt mai late și au abdomenul mai mare decât masculii care sunt mai mici înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Corydorasilor Se introduc adulții într-un acvariu cu substrat nisipos, sau pietriș fin Filtrarea trebuie să fie efectuată cu un simplu burete pentru ca puii să nu fie atrași în filtru Adulții se vor stimula cu hrană vie, când aceștia sunt gata se efectuează un schimb de apă și se adaugă apă mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului După depunerea icrelor acestea trebuie separate de adulți, cea mai simplă variantă este ca icrele să fie lăsate în acvariul de reproducere iar puii să fie crescuți în acesta, adulții vor fi mutați în acvariul obișnuit Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat fin, nisip sau pietriș fără margini ascuțite sau tăioase Acvariul trebuie să aibă zone bine plantate, plante de suprafață și lemn submers Ca în cazul tuturor Croydorasilor, substratul trebuie menținut foarte curat deoarece aceștia au mustăți sensibile și se pot îmbolnăvi Hrănire: Vor accepta aproape orice tip de hrană dacă aceasta se scufundă, granule, fulgi, hrană vie precum Artemia sau râme tocate, larve de Chironomidae Pentru bunăstarea peștilor se recomandă o dietă cât mai variată Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alte specii pașnice și nu foarte mari, characide, cyprinide, anabantoide sau cichlidae pitice Acești pești trebuiesc ținuți în grupuri de minimum șase indivizi 868 Corydoras habrosus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 2,5-3,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,2-7,2 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 1-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: De obicei, dacă condițiile sunt optime dimorfismul sexual este destul de evident, femelele privite de sus sunt mai late și au abdomenul mai mare decât masculii care sunt mai mici înmulțire: Se înmulțește într-o manieră similară celorlalte specii de Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Corydoras habrosus este o specie mică de Cory și trebuie să fie ținută împreună cu alți pești mici și pașnici Sunt pești de cârd și se vor ține în grupuri de minimum șase exemplare însă cu cât sunt mai multe cu atât este mai bine 869 Corydoras haraldschultzi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 7,6-8,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 23,9-26,1 °C > Duritate: 2-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe iar masculii mai supli, acest lucru se poate vedea mai ușor dacă sunt observați de sus înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră similară celorlalte specii de Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Se recomandă să existe un curent moderat de apă la suprafață Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice 870 Detalii: Corydoras hastatus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 2,5-3,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,6 > Temperatura: 20-23,9 °C > Duritate: ?-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe iar masculii mai supli, acest lucru se poate vedea mai ușor dacă sunt observați de sus înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate încă dar este posibil să se înmulțească într-o manieră tipică genului Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice 871 Corydoras imitator Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-6,6 cm > Apă: Dulce > pH: 5,6-7,0 > Temperatura: 22,8-26,1 °C > Duritate: 1-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: Similar cu celelalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid, nu este greu să încurajăm depunerea Dacă sunt asigurate condițiile și apa este schimbată frecvent peștii vor depune ușor Femelele depun câteva ouă de obicei pe geamul acvariului Puii trebuiesc hrăniți cu hrană pentru pui ce se scufundă, se spune că sunt mai dificil de hrănit Este bine ca puii să fie ținuți cu părinții pentru ca aceștia să îi învețe ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Sunt pești omnivori, ușor de hrănit, se poate folosi hrană vie (Tubifex, Daphnia și Artemia) sau hrană uscată ce se scufundă Comentarii: Pești foarte pașnici, a se evita asocierea cu specii agresive, este recomandat să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi 872 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 6,4-8,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, granule, fulgi, hrană vie > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: De obicei, dacă sunt îngrijiți diferența dintre mascul și femelă este evidentă Femela va avea abdomenul mai pronunțat, lucru evident când este vizualizată de sus iar masculul va fi mai suplu și mai mic înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Corydorasilor Se introduc adulții într-un acvariu cu substrat nisipos, sau pietriș fin Filtrarea trebuie să fie efectuată cu un simplu burete pentru ca puii să nu fie atrași în filtru Adulții se vor stimula cu hrană vie, când aceștia sunt gata se efectuează un schimb de apă și se adaugă apă mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului După depunerea icrelor acestea trebuie separate de adulți, cea mai simplă variantă este ca icrele să fie lăsate în acvariul de reproducere iar puii să fie crescuți în acesta, adulții vor fi mutați în acvariul obișnuit Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat fin, nisip sau pietriș fără margini ascuțite sau tăioase Acvariul trebuie să aibă zone bine plantate, plante de suprafață și lemn submers Ca în cazul tuturor Croydorasilor, substratul trebuie menținut foarte curat deoarece aceștia au mustăți sensibile și se pot îmbolnăvi Hrănire: Vor accepta aproape orice tip de hrană dacă aceasta se scufundă, granule, fulgi, hrană vie precum Artemia sau râme tocate, larve de Chironomidae Pentru bunăstarea peștilor se recomandă o dietă cât mai variată Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alte specii pașnice și nu foarte mari, characide, cyprinide, anabantoide sau cichlidae pitice Acești pești trebuiesc ținuți în grupuri de minimum șase indivizi 873 3 92 Corydoras julii (Leopard Corydoras) Corydoras julii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,8 > Temperatura: 22-24 °C > Duritate: 2-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-15 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: înmulțirea nu este ușor de realizat însă este similară celorlalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid nu este greu de stimulat depunerea icrelor Dacă au condiții și dacă apa este schimbată des, ar trebui să fie gata să depună Femela va depune icrele în serii mici pe care le va lipi pe sticla acvariului Alevinii ar trebui hrăniți cu hrană ce se scufundă, există atestări că ar fi greu de hrănit Puii trebuiesc ținuți cu părinții pentru a-i învăța ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Sunt pești omnivori, ușor de hrănit, se poate folosi hrană vie (Tubifex, Daphnia și Artemia) sau hrană uscată ce se scufundă Comentarii: Pești foarte pașnici, a se evita asocierea cu specii agresive, este recomandat să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi 874 Detalii: Corydoras leopardus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 6,4-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 20-23,9 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: înmulțirea nu este ușor de realizat însă este similară celorlalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid nu este greu de stimulat depunerea icrelor Dacă au condiții și dacă apa este schimbată des, ar trebui să fie gata să depună Femela va depune icrele în serii mici pe care le va lipi pe sticla acvariului Alevinii ar trebui hrăniți cu hrană ce se scufundă, există atestări că ar fi greu de hrănit Puii trebuiesc ținuți cu părinții pentru a-i învăța ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Sunt pești omnivori, ușor de hrănit, se poate folosi hrană vie (Tubifex, Daphnia și Artemia) sau hrană uscată ce se scufundă Comentarii: Pești foarte pașnici, a se evita asocierea cu specii agresive, este recomandat să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi 875 Detalii: Corydoras leucomelas > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2,5-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 5,6-7,0 > Temperatura: 25-30 °C > Duritate: 3-8 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Ca multe alte specii de Corydoras este ușor de sexat dacă este vizualizat de sus Femelele sunt mai plinuțe și mai robuste decât masculii, mai ales dacă acestea poartă icre înmulțire: Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Această specie se va simți ca acasă într-un acvariu ce va imita Amazonul Se poate folosi ca substrat nisipul, se poate decora acvariul cu crengi și ramuri submerse și se pot plasa pe substrat câteva frunze uscate Plantele nu sunt absolut necesare însă acestea vor oferi peștilor refugii Este foarte important ca substratul să fie curat altfel aceștia pot dezvolta infecții la nivelul mustăților 5 5 Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică ideală pentru un acvariu comunitar dar se va evita asocierea cu specii agresive, pot fi ținuți împreună cu Characidae, Cyprinidae, sau Cichlidae pitice Este bine să fie ținuți în grupuri de 6-8 indivizi, cu cât mai mulți cu atât mai bine 876 3 95 Corydoras longipinnis (Long-Finned Corydoras) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 5,1-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 17-22 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Corydoras longipinnis Dimorfism sexual: Sunt ușor de sexat, ca și celelalte specii de Cory, femela este mai plinuță, lucru mai ușor de sesizat dacă este vizualizată de sus De multe ori femelele sunt mai mari decât masculii înmulțire: Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Corydoras va prospera într-un acvariu ce va imita bazinul Amazonului Substratul trebuie să fie nisipos sau format din pietriș fin însă acesta trebui menținut curat deoarece mustățile acestora sunt sensibile și în caz contrat pot cădea Pentru decorații se pot folosi ramuri și crengi submerse și plante fixate pe acestea, astfel se vor obține și ascunzătorile necesare pentru pești Suplimentar se pot adăuga pe substrat și câteva frunze uscate care vor oferi apei o culoare mai naturală Se pot ține și într-un acvariu standard, plantat care are mai multe locuri în care să se retragă Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană și vor mânca aproape orice Pot fi hrăniți în mod regulat cu granule sau fulgi însă acestea trebuie să se scufunde, ocazional este bine să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia, Daphina sau larve de Chironomidae Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți împreună cu multe apte specii non-agresive și nu prea mari Se pot ține împreună cu Cichlidae pitice, Characidae, Cyprinidae și Anabatidae Este recomandată să fie ținuți în grupuri de minimul șase indivizi însă cu cât 877 sunt mai multi cu atâta este mai bine 5 Detalii: > Dificultate: Moderată Corydoras loxozonus > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-5,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 21,1-23,9 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: înmulțirea nu este ușor de realizat însă este similară celorlalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid nu este greu de stimulat depunerea icrelor Dacă au condiții și dacă apa este schimbată des, ar trebui să fie gata să depună Femela va depune icrele în serii mici pe care le va lipi pe sticla acvariului Alevinii ar trebui hrăniți cu hrană ce se scufundă, există atestări că ar fi greu de hrănit Puii trebuiesc ținuți cu părinții pentru a-i învăța ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Sunt pești omnivori, ușor de hrănit, se poate folosi hrană vie (Tubifex, Daphnia și Artemia) sau hrană uscată ce se scufundă Comentarii: Pești foarte pașnici, a se evita asocierea cu specii agresive, este recomandat să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi 878 Corydoras melanotaenia Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-6,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 20-22,8 °C > Duritate: 2-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari și mai grase decât masculii înmulțire: înmulțirea este similară celorlalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid nu este greu de stimulat depunerea icrelor Dacă au condiții și dacă apa este schimbată des, ar trebui să fie gata să depună Femela va depune icrele în serii mici pe care le va lipi pe sticla acvariului Alevinii ar trebui hrăniți cu hrană ce se scufundă, există atestări că ar fi greu de hrănit Puii trebuiesc ținuți cu părinții pentru a-i învăța ce să mănânce Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Comentarii: Toate speciile de Corydoras respiră facultativ aer, adică au capacitatea de a respira aer atmosferic pentru a acoperi o parte din necesarul de oxigen Au un intestin modificat, foarte bine vascularizat care ajută la inspirarea aerului Această adaptare le permite să supraviețuiască dacă habitatul lor devine privat de oxigen în acvariu pot fi observați înotând cu viteză până la suprafață unde inspiră aer Acest comportament este perfect natural și nu reprezintă motiv de îngrijorare decât dacă condițiile apei se deteriorează, caz în care vizitele la suprafață vor fi mai frecvente 879 Corydoras melini Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 2,5-4,6 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,0 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 0-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: înmulțirea nu este ușor de realizat însă este similară celorlalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid nu este greu de stimulat depunerea icrelor Dacă au condiții și dacă apa este schimbată des, ar trebui să fie gata să depună Femela va depune icrele în serii mici pe care le va lipi pe sticla acvariului Alevinii ar trebui hrăniți cu hrană ce se scufundă, există atestări că ar fi greu de hrănit Puii trebuiesc ținuți cu părinții pentru a-i învăța ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Sunt pești omnivori, ușor de hrănit, se poate folosi hrană vie (Tubifex, Daphnia și Artemia) sau hrană uscată ce se scufundă Comentarii: Pești foarte pașnici, a se evita asocierea cu specii agresive, este recomandat să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi 880 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 21-24 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Corydoras metae Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: înmulțirea nu este ușor de realizat însă este similară celorlalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid nu este greu de stimulat depunerea icrelor Dacă au condiții și dacă apa este schimbată des, ar trebui să fie gata să depună Femela va depune icrele în serii mici pe care le va lipi pe sticla acvariului Alevinii ar trebui hrăniți cu hrană ce se scufundă, există atestări că ar fi greu de hrănit Puii trebuiesc ținuți cu părinții pentru a-i învăța ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Sunt pești omnivori, ușor de hrănit, se poate folosi hrană vie (Tubifex, Daphnia și Artemia) sau hrană uscată ce se scufundă Comentarii: Pești foarte pașnici, a se evita asocierea cu specii agresive, este recomandat să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi 881 "V/ Ѵк л Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 4,6-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,4 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 1-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Corydoras napoensis Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe iar masculii mai supli, acest lucru se poate vedea mai ușor dacă sunt observați de sus înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate încă dar este posibil să se înmulțească într-o manieră tipică genului Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Se recomandă să existe un curent moderat de apă la suprafață Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice Toate speciile de Corydoras respiră facultativ aer, adică au capacitatea de a respira aer atmosferic pentru a acoperi o parte din necesarul de oxigen Au un intestin modificat, foarte bine vascularizat care ajută la inspirarea aerului Această adaptare le permite să supraviețuiască dacă habitatul lor devine privat de oxigen In acvariu 882 pot fi observați înotând cu viteză până la suprafață unde inspiră aer Acest comportament este perfect natural și nu reprezintă motiv de îngrijorare decât dacă condițiile apei se deteriorează, caz în care vizitele la suprafață vor fi mai frecvente Corydoras narcissus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 6,6-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22,8-25 °C > Duritate: 1-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: Similar cu celelalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid, nu este greu să încurajăm depunerea Dacă sunt asigurate condițiile și apa este schimbată frecvent peștii vor depune ușor Femelele depun câteva ouă de obicei pe geamul acvariului Puii trebuiesc hrăniți cu hrană pentru pui ce se scufundă, se spune că sunt mai dificil de hrănit Este bine ca puii să fie ținuți cu părinții pentru ca aceștia să îi învețe ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Sunt pești omnivori, ușor de hrănit, se poate folosi hrană vie (Tubifex, Daphnia și Artemia) sau hrană uscată ce se scufundă Comentarii: Pești foarte pașnici, a se evita asocierea cu specii agresive, este recomandat să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi 883 Corydoras nattereri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-6,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,6 > Temperatura: 20-22,8 °C > Duritate: 1-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe iar masculii mai supli, acest lucru se poate vedea mai ușor dacă sunt observați de sus înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate încă dar este posibil să se înmulțească într-o manieră tipică genului Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice 884 Corydoras nijsseni Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 4,6-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,0 > Temperatura: 22,2-25,6 °C > Duritate: 0-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: Similar cu celelalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid, nu este greu să încurajăm depunerea Dacă sunt asigurate condițiile și apa este schimbată frecvent peștii vor depune ușor Femelele depun câteva ouă de obicei pe geamul acvariului Puii trebuiesc hrăniți cu hrană pentru pui ce se scufundă, se spune că sunt mai dificil de hrănit Este bine ca puii să fie ținuți cu părinții pentru ca aceștia să îi învețe ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Sunt pești omnivori, ușor de hrănit, se poate folosi hrană vie (Tubifex, Daphnia și Artemia) sau hrană uscată ce se scufundă Comentarii: Pești foarte pașnici, a se evita asocierea cu specii agresive, este recomandat să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi 885 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-5,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 22,8-27,8 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu sunt la fel de ușor de sexat ca ceilalți Corydoras, femelele nu au abdomenul la fel de pronunțat însă sunt puțin mai mari decât masculii înmulțire: înmulțirea nu este ușor de realizat însă este similară celorlalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid nu este greu de stimulat depunerea icrelor Dacă au condiții și dacă apa este schimbată des, ar trebui să fie gata să depună Femela va depune icrele în serii mici pe care le va lipi pe sticla acvariului Alevinii ar trebui hrăniți cu hrană ce se scufundă, există atestări că ar fi greu de hrănit Puii trebuiesc ținuți cu părinții pentru a-i învăța ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Toate speciile de Corydoras respiră facultativ aer, adică au capacitatea de a respira aer atmosferic pentru a acoperi o parte din necesarul de oxigen Au un intestin modificat, foarte bine vascularizat care ajută la inspirarea aerului Această adaptare le permite să supraviețuiască dacă habitatul lor devine privat de oxigen în acvariu pot fi observați înotând cu viteză până la suprafață unde inspiră aer Acest comportament este perfect natural și nu reprezintă motiv de îngrijorare decât dacă condițiile apei se deteriorează, caz în care vizitele la suprafață vor fi mai frecvente 886 Corydoras ornatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 6,4-7,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 22,8-26,1 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe iar masculii mai supli, acest lucru se poate vedea mai ușor dacă sunt observați de sus înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră similară celorlalte specii de Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Se recomandă să existe un curent moderat de apă la suprafață Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice 887 Corydoras ourastigma Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5,1-6,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 23,9-26,1 °C > Duritate: 2-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea acestei specii în acvariu însă se crede că se înmulțesc într-o manieră tipică genului Corydoras, cu câteva mici diferențe Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Acești pești în natură vor depune doar în anumite sezoane, deci se recomandă răbdare, de asemenea se maturizează sexual mai greu și iarăși se recomandă răbdare Dacă totuși exemplarele sunt adulte dar refuză să depună icre, în acvariul lor de reproducere se poate adăuga apă dintr-un acvariu în care alte specii de Corydoras au depus și așa vor fi stimulați să depună, datorită hormonilor prezenți în apă Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Se recomandă pentru această specie amenajarea acvariului în stil amazonian Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată 888 Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice Toate speciile de Corydoras respiră facultativ aer, adică au capacitatea de a respira aer atmosferic pentru a acoperi o parte din necesarul de oxigen Au un intestin modificat, foarte bine vascularizat care ajută la inspirarea aerului Această adaptare le permite să supraviețuiască dacă habitatul lor devine privat de oxigen In acvariu pot fi observați înotând cu viteză până la suprafață unde inspiră aer Acest comportament este perfect natural și nu reprezintă motiv de îngrijorare decât dacă condițiile apei se deteriorează, caz în care vizitele la suprafață vor fi mai frecvente 889 Corydoras paleatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 18-25 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Taxonomie: Familia Callichthyidae, genul Corydoras Origine: America de Sud Descriere: Pește fără solzi, dar prevăzut cu plăci osoase care se încălecă, prezintă mustăți în jurul gurii și spini pe înotătoarele dorsale și pectorale, abdomenul este plat, colorit gri-verde până la gri-maro, cu pete și puncte închise, neregulate, aripioare gălbui cu pete mici și închise la culoare Talie: 5 cm (femela până la 7 cm) Dimorfism sexual: Femela este mai mare și mai robustă Masculul are corpul mai suplu și o aripioară dorsală mai înaltă și mai ascuțită decât a femelei Varietăți: Corydoras albinos-complet lipsit de pigment, cu ochii roșii Habitat: Specie robustă și nepretențioasă Are nevoie de un acvariu cu zone întunecoase și un substrat de nisip cu granulație foarte fină pentru a nu-și răni mustățile (își caută hrana pe fundul acvariului), temperatura optimă: 23 °C Reproducere: Ușoară fost introdus în acvaristică încă din anul 1876 Prima reproducere în acvariu a fost făcută în 1878 de Carbonnier Arealul sau este sud-estul Braziliei de la La Plata până în Argentina, unde trăiește în ape care curg lent Dimorfismul sexual: Masculul are o lungime de 5 cm și o aripioară dorsală mai înaltă și mai ascuțită ca femela In altă ordine de idei corpul masculului este mai suplu decât cel al femelei, mai ales în perioada depunerii icrelor Femela este mai robustă și mai mare putând ajunge până la 7 cm Coloritul este gri-verde până la gri-maro, spre abdomen este ocru Pe acest fond are pete și puncte închise, neregulate, care pot fi albastru verde-violet (în funcție de lumină), aripioarele gălbui cu rânduri de pete mici închise la culoare Este un pește pașnic și nepretențios în ceea ce privește calitatea apei, putând fi foarte 890 bine crescut într-un acvariu comun Mănâncă orice: hrană vie sau uscată dar numai căzută pe fundul bazinului Preferă tubifexul, enchitreii, daphnia vie Deoarece își procură hrana scurmând nisipul, acesta va avea o granulație mai fină și fără muchii ascuțite Dacă nu se respectă acest lucru vor avea de suferit mustățile peștelui, care vor fi rănite și pot cădea In urma rănilor, bacteriile care există în acvariu vor ataca rana proaspăt deschisă Ca remediu se va folosi un sistem de filtrare mai eficient (mai ales dacă hrănim peștii din abundență și bacteriile care au rolul de filtru biologic nu vor reuși să anihileze materiile în descompunere) și se va schimba substratul cu unul de o granulație mai fină Dacă mustățile nu sunt afectate prea puternic ele se vor reface Suportă o gamă largă de temperaturi între 18-28 °C Frey menționează chiar faptul că este bine (pentru reproducere) ca peștii să fie ținuți afară, până în perioada când începe înghețul Temperatura optimă este de 23 °C Pentru reproducere este necesar să avem 2-3 masculi la o femelă Dacă peștii nu vor să depună, atunci pentru o perioadă de 2-3 săptămâni li se vor înrăutăți condițiile, hrană mai puțină, apa neschimbată o perioadă mai lungă, o temperatură mai scăzută și sexele vor trebui separate După trecerea acestei perioade, peștii se vor reuni, vom schimba apa din ce în ce mai des cu apă proaspătă, se va ridica temperatura la circa 18-20 °C și peștii vor fi hrăniți cu hrană vie din belșug Acvariul pentru reproducere poate fi fără substrat pe fund, doar 2-3 tufe de plante plutitoare (Ceratopteris) Un filtru cu 2-3 bule de aer este suficient Capacitatea acvariului de reproducere se recomandă să nu depășească 40 1 Apa trebuie să fie proaspătă și să aibă o temperatură de 18-20 °C Cel mai bine depun icre în grupuri de 2-3 femele și 4-6 masculi Primul semn că va începe reproducerea este ca femelele cu abdomenul plin de icre încep să se plimbe în jos și în sus pe lângă geamuri Când femelele fac o pauză pe fundul acvariului, masculii cu mustățile și pectoralele încep să mângâie femelele Femela va reîncepe frecarea geamurilor cu o frecvență din ce în ce mai mare Unele locuri vor fi frecate cu mai multe insistență, aici vor fi depuse icrele Din acest moment, masculul cel mai puternic devine și cel mai activ și se așează în fața femelei Dacă femela este gata să depună icrele, atunci ea va atinge cu mustățile abdomenul masculului, acesta reacționând prin strângerea mustăților femelei între pectoralele sale Rămân puțin timp în această poziție apoi femela încearcă să se elibereze Se pare că acesta este momentul eliberării spermatozoizilor In acest moment poziția corpului masculului este un „S” Spermatozoizii eliminați în apă sunt dirijați spre buzunarul cu icre al femelei prin mișcări ale aripioarelor și operculelor După ce o femelă scapă din strâmtoarea masculului, se dă înapoi și se apropie de locul ales pentru a lipi icrele Masculul urmărește în continuare femela, acest ritual repetându-se până la eliminarea tuturor icrelor, care pot fi în număr de 150-200 După depunere, peștii stau nemișcați pe fundul apei și vor trebui scoși în funcție de temperatura apei, icrele eclozează în 6-14 zile La o zi după eclozare puii încep să mănânce în primele 2-3 zile este bine să-i hrănim cu microviermi, pentru că se adună pe fundul acvariului, apoi cu nauplii de Artemia Este bine în acest caz să punem un bec mic pe fundul acvariului (în exterior) pentru că nauplii să se adune la lumină, puii găsindu-i ușor După 5-6 zile este bine ca pe lângă hrană vie să se alimenteze și cu hrană vegetală foarte bine mărunțită Puii cresc ușor și relativ repede Este necesar să începem schimbarea regulată a apei Acest pește prezintă și o formă albinotică Corpul este complet lipsit de pigment, iar ochii îi sunt roșii Se pot împerechea și între ei, dar în cazul în care perechile sunt numai albe, puii vor fi toți albi 891 3 108 Corydoras panda (Panda Corydoras) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,4 > Temperatura: 21,1-23,9 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe iar masculii mai supli, acest lucru se poate vedea mai ușor dacă sunt observați de sus înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră similară celorlalte specii de Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Se recomandă să existe un curent moderat de apă la suprafață Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice 892 Corydoras pantanalensis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 7,1-8,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe iar masculii mai supli, acest lucru se poate vedea mai ușor dacă sunt observați de sus înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate încă dar este posibil să se înmulțească într-o manieră tipică genului Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice 893 Detalii: Corydoras pinheiroi > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5,1-6,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 25-27,8 °C > Duritate: 3-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari și mai grase decât masculii, lucru mai ușor de observat dacă sunt vizualizați de sus 5 înmulțire: înmulțirea nu este ușor de realizat însă este similară celorlalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid nu este greu de stimulat depunerea icrelor Dacă au condiții și dacă apa este schimbată des, ar trebui să fie gata să depună Femela va depune icrele în serii mici pe care le va lipi pe sticla acvariului Alevinii ar trebui hrăniți cu hrană ce se scufundă, există atestări că ar fi greu de hrănit Puii trebuiesc ținuți cu părinții pentru a-i învăța ce să mănânce Hrănire: în habitatul său natural se hrănește cu viermi și larve de insecte, poate fi hrănit cu pelete ce se vor scufunda, Tubifex congelat sau viermi vii îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Comentarii: Toate speciile de Corydoras respiră facultativ aer, adică au capacitatea de a respira aer atmosferic pentru a acoperi o parte din necesarul de oxigen Au un intestin modificat, foarte bine vascularizat care ajută la inspirarea aerului Această adaptare le permite să supraviețuiască dacă habitatul lor devine privat de oxigen în acvariu pot fi observați înotând cu viteză până la suprafață unde inspiră aer Acest comportament este perfect natural și nu reprezintă motiv de îngrijorare decât dacă condițiile apei se deteriorează, caz în care vizitele la suprafață vor fi mai frecvente 894 Corydoras polystictus Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,6 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 2-18 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: De obicei, dacă condițiile sunt optime dimorfismul sexual este destul de evident, femelele privite de sus sunt mai late și au abdomenul mai mare decât masculii care sunt mai mici înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Corydorasilor Se introduc adulții într-un acvariu cu substrat nisipos, sau pietriș fin Filtrarea trebuie să fie efectuată cu un simplu burete pentru ca puii să nu fie atrași în filtru Adulții se vor stimula cu hrană vie, când aceștia sunt gata se efectuează un schimb de apă și se adaugă apă mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului După depunerea icrelor acestea trebuie separate de adulți, cea mai simplă variantă este ca icrele să fie lăsate în acvariul de reproducere iar puii să fie crescuți în acesta, adulții vor fi mutați în acvariul obișnuit Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat fin, nisip sau pietriș fără margini ascuțite sau tăioase Acvariul trebuie să aibă zone bine plantate, plante de suprafață și lemn submers Ca în cazul tuturor Croydorasilor, substratul trebuie menținut foarte curat deoarece aceștia au mustăți sensibile și se pot îmbolnăvi Hrănire: Vor accepta aproape orice tip de hrană dacă aceasta se scufundă, granule, fulgi, hrană vie precum Artemia sau râme tocate, larve de Chironomidae Pentru bunăstarea peștilor se recomandă o dietă cât mai variată Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alte specii pașnice și nu foarte mari, characide, cyprinide, anabantoide sau cichlidae pitice Acești pești trebuiesc ținuți în grupuri de minimum șase indivizi 895 Detalii: Corydoras pygmaeus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 2,5-3,3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe iar masculii mai supli, acest lucru se poate vedea mai ușor dacă sunt observați de sus înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră similară celorlalte specii de Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Se recomandă să existe un curent moderat de apă la suprafață Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice 896 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-5,6 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,2 > Temperatura: 22,8-26,1 °C > Duritate: 0-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Corydoras rabauti Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: înmulțirea nu este ușor de realizat însă este similară celorlalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid nu este greu de stimulat depunerea icrelor Dacă au condiții și dacă apa este schimbată des, ar trebui să fie gata să depună Femela va depune icrele în serii mici pe care le va lipi pe sticla acvariului Alevinii ar trebui hrăniți cu hrană ce se scufundă, există atestări că ar fi greu de hrănit Puii trebuiesc ținuți cu părinții pentru a-i învăța ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Sunt pești omnivori, ușor de hrănit, se poate folosi hrană vie (Tubifex, Daphnia și Artemia) sau hrană uscată ce se scufundă Comentarii: Pești foarte pașnici, a se evita asocierea cu specii agresive, este recomandat să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi 897 Corydoras reticulatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-6,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 2-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: De obicei, dacă sunt îngrijiți diferența dintre mascul și femelă este evidentă Femela va avea abdomenul mai pronunțat, lucru evident când este vizualizată de sus iar masculul va fi mai suplu și mai mic înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Corydorasilor Se introduc adulții într-un acvariu cu substrat nisipos, sau pietriș fin Filtrarea trebuie să fie efectuată cu un simplu burete pentru ca puii să nu fie atrași în filtru Adulții se vor stimula cu hrană vie, când aceștia sunt gata se efectuează un schimb de apă și se adaugă apă mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului După depunerea icrelor acestea trebuie separate de adulți, cea mai simplă variantă este ca icrele să fie lăsate în acvariul de reproducere iar puii să fie crescuți în acesta, adulții vor fi mutați în acvariul obișnuit Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat fin, nisip sau pietriș fără margini ascuțite sau tăioase Acvariul trebuie să aibă zone bine plantate, plante de suprafață și lemn submers Ca în cazul tuturor Croydorasilor, substratul trebuie menținut foarte curat deoarece aceștia au mustăți sensibile și se pot îmbolnăvi Hrănire: Vor accepta aproape orice tip de hrană dacă aceasta se scufundă, granule, fulgi, hrană vie precum Artemia sau râme tocate, larve de Chironomidae Pentru bunăstarea peștilor se recomandă o dietă cât mai variată Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alte specii pașnice și nu foarte mari, characide, cyprinide, anabantoide sau cichlidae pitice Acești pești trebuiesc ținuți în grupuri de minimum șase indivizi 898 Corydoras reynoldsi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 25 litri > Dimensiune: 3-3,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 1-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: De obicei, dacă condițiile sunt optime dimorfismul sexual este destul de evident, femelele privite de sus sunt mai late și au abdomenul mai mare decât masculii care sunt mai mici înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Corydorasilor Se introduc adulții într-un acvariu cu substrat nisipos, sau pietriș fin Filtrarea trebuie să fie efectuată cu un simplu burete pentru ca puii să nu fie atrași în filtru Adulții se vor stimula cu hrană vie, când aceștia sunt gata se efectuează un schimb de apă și se adaugă apă mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului După depunerea icrelor acestea trebuie separate de adulți, cea mai simplă variantă este ca icrele să fie lăsate în acvariul de reproducere iar puii să fie crescuți în acesta, adulții vor fi mutați în acvariul obișnuit Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau micro viermi îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat fin, nisip sau pietriș fără margini ascuțite sau tăioase Acvariul trebuie să aibă zone bine plantate, plante de suprafață și lemn submers Ca în cazul tuturor Croydorasilor, substratul trebuie menținut foarte curat deoarece aceștia au mustăți sensibile și se pot îmbolnăvi Hrănire: Vor accepta aproape orice tip de hrană dacă aceasta se scufundă, granule, fulgi, hrană vie precum Artemia sau râme tocate, larve de Chironomidae Pentru bunăstarea peștilor se recomandă o dietă cât mai variată Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alte specii pașnice și nu foarte mari, characide, cyprinide, anabantoide sau cichlidae pitice Acești pești trebuiesc ținuți în grupuri de minimum șase indivizi 899 Corydoras robineae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5,1-7,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 21-26 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari și mai grase decât masculii, lucru mai ușor de observat dacă sunt vizualizați de sus 5 înmulțire: înmulțirea nu este ușor de realizat însă este similară celorlalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid nu este greu de stimulat depunerea icrelor Dacă au condiții și dacă apa este schimbată des, ar trebui să fie gata să depună Femela va depune icrele în serii mici pe care le va lipi pe sticla acvariului Alevinii ar trebui hrăniți cu hrană ce se scufundă, există atestări că ar fi greu de hrănit Puii trebuiesc ținuți cu părinții pentru a-i învăța ce să mănânce Hrănire: în habitatul său natural se hrănește cu viermi și larve de insecte, poate fi hrănit cu pelete ce se vor scufunda, Tubifex congelat sau viermi vii îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Comentarii: Toate speciile de Corydoras respiră facultativ aer, adică au capacitatea de a respira aer atmosferic pentru a acoperi o parte din necesarul de oxigen Au un intestin modificat, foarte bine vascularizat care ajută la inspirarea aerului Această adaptare le permite să supraviețuiască dacă habitatul lor devine privat de oxigen în acvariu pot fi observați înotând cu viteză până la suprafață unde inspiră aer Acest comportament este perfect natural și nu reprezintă motiv de îngrijorare decât dacă condițiile apei se deteriorează, caz în care vizitele la suprafață vor fi mai frecvente 900 Detalii: Corydoras robustus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7,6-9,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 1-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: Similar cu celelalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid, nu este greu să încurajăm depunerea Dacă sunt asigurate condițiile și apa este schimbată frecvent peștii vor depune ușor Femelele depun câteva ouă de obicei pe geamul acvariului Puii trebuiesc hrăniți cu hrană pentru pui ce se scufundă, se spune că sunt mai dificil de hrănit Este bine ca puii să fie ținuți cu părinții pentru ca aceștia să îi învețe ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Sunt pești omnivori, ușor de hrănit, se poate folosi hrană vie (Tubifex, Daphnia și Artemia) sau hrană uscată ce se scufundă Comentarii: Pești foarte pașnici, a se evita asocierea cu specii agresive, este recomandat să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi 901 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,8 > Temperatura: 22-24 °C > Duritate: 2-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-15 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: înmulțirea nu este ușor de realizat însă este similară celorlalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid nu este greu de stimulat depunerea icrelor Dacă au condiții și dacă apa este schimbată des, ar trebui să fie gata să depună Femela va depune icrele în serii mici pe care le va lipi pe sticla acvariului Alevinii ar trebui hrăniți cu hrană ce se scufundă, există atestări că ar fi greu de hrănit Puii trebuiesc ținuți cu părinții pentru a-i învăța ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Sunt pești omnivori, ușor de hrănit, se poate folosi hrană vie (Tubifex, Daphnia și Artemia) sau hrană uscată ce se scufundă Comentarii: Pești foarte pașnici, a se evita asocierea cu specii agresive, este recomandat să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi 902 Detalii: Corydoras semiaquilus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7,6-8,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 1-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari și mai grase decât masculii, lucru mai ușor de observat dacă sunt vizualizați de sus 5 înmulțire: înmulțirea nu este ușor de realizat însă este similară celorlalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid nu este greu de stimulat depunerea icrelor Dacă au condiții și dacă apa este schimbată des, ar trebui să fie gata să depună Femela va depune icrele în serii mici pe care le va lipi pe sticla acvariului Alevinii ar trebui hrăniți cu hrană ce se scufundă, există atestări că ar fi greu de hrănit Puii trebuiesc ținuți cu părinții pentru a-i învăța ce să mănânce Hrănire: în habitatul său natural se hrănește cu viermi și larve de insecte, poate fi hrănit cu pelete ce se vor scufunda, Tubifex congelat sau viermi vii îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Comentarii: Toate speciile de Corydoras respiră facultativ aer, adică au capacitatea de a respira aer atmosferic pentru a acoperi o parte din necesarul de oxigen Au un intestin modificat, foarte bine vascularizat care ajută la inspirarea aerului Această adaptare le permite să supraviețuiască dacă habitatul lor devine privat de oxigen în acvariu pot fi observați înotând cu viteză până la suprafață unde inspiră aer Acest comportament este perfect natural și nu reprezintă motiv de îngrijorare decât dacă condițiile apei se deteriorează, caz în care vizitele la suprafață vor fi mai frecvente 903 Corydoras septentrionalis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 21,7-25,6 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femela este mai mare și mai robustă Masculul are corpul mai suplu, acest lucru este mai ușor de observat când sunt vizualizați de sus înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate încă dar este posibil să se înmulțească într-o manieră tipică genului Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice 904 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 6,4-7,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari și mai grase decât masculii, lucru mai ușor de observat dacă sunt vizualizați de sus 5 înmulțire: înmulțirea nu este ușor de realizat însă este similară celorlalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid nu este greu de stimulat depunerea icrelor Dacă au condiții și dacă apa este schimbată des, ar trebui să fie gata să depună Femela va depune icrele în serii mici pe care le va lipi pe sticla acvariului Alevinii ar trebui hrăniți cu hrană ce se scufundă, există atestări că ar fi greu de hrănit Puii trebuiesc ținuți cu părinții pentru a-i învăța ce să mănânce Hrănire: în habitatul său natural se hrănește cu viermi și larve de insecte, poate fi hrănit cu pelete ce se vor scufunda, Tubifex congelat sau viermi vii îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Comentarii: Toate speciile de Corydoras respiră facultativ aer, adică au capacitatea de a respira aer atmosferic pentru a acoperi o parte din necesarul de oxigen Au un intestin modificat, foarte bine vascularizat care ajută la inspirarea aerului Această adaptare le permite să supraviețuiască dacă habitatul lor devine privat de oxigen în acvariu pot fi observați înotând cu viteză până la suprafață unde inspiră aer Acest comportament este perfect natural și nu reprezintă motiv de îngrijorare decât dacă condițiile apei se deteriorează, caz în care vizitele la suprafață vor fi mai frecvente 905 Corydoras simulatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 6,4-7,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: înmulțirea nu este ușor de realizat însă este similară celorlalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid nu este greu de stimulat depunerea icrelor Dacă au condiții și dacă apa este schimbată des, ar trebui să fie gata să depună Femela va depune icrele în serii mici pe care le va lipi pe sticla acvariului Alevinii ar trebui hrăniți cu hrană ce se scufundă, există atestări că ar fi greu de hrănit Puii trebuiesc ținuți cu părinții pentru a-i învăța ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Sunt pești omnivori, ușor de hrănit, se poate folosi hrană vie (Tubifex, Daphnia și Artemia) sau hrană uscată ce se scufundă Comentarii: Pești foarte pașnici, a se evita asocierea cu specii agresive, este recomandat să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi 906 Corydoras sodalis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-6,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,6 > Temperatura: 22,2-26,1°C > Duritate: 1-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt ușor de sexat, ca și celelalte specii de Cory, femela este mai plinuță, lucru mai ușor de sesizat dacă este vizualizată de sus De multe ori femelele sunt mai mari decât masculii înmulțire: Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Corydoras va prospera într-un acvariu ce va imita bazinul Amazonului Substratul trebuie să fie nisipos sau format din pietriș fin însă acesta trebui menținut curat deoarece mustățile acestora sunt sensibile și în caz contrat pot cădea Pentru decorații se pot folosi ramuri și crengi submerse și plante fixate pe acestea, astfel se vor obține și ascunzătorile necesare pentru pești Suplimentar se pot adăuga pe substrat și câteva frunze uscate care vor oferi apei o culoare mai naturală Se pot ține și într-un acvariu standard, plantat care are mai multe locuri în care să se retragă Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană și vor mânca aproape orice Pot fi hrăniți în mod regulat cu granule sau fulgi însă acestea trebuie să se scufunde, ocazional este bine să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia, Daphina sau larve de Chironomidae Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți împreună cu multe apte specii non-agresive și nu prea mari Se pot ține împreună cu Cichlidae pitice, Characidae, Cyprinidae și Anabatidae Este recomandată să fie ținuți în grupuri de minimul șase indivizi însă cu cât 907 sunt mai multi cu atâta este mai bine 5 Corydoras spectabilis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 6,4-7,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 22,8-27,2 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: Similar cu celelalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid, nu este greu să încurajăm depunerea Dacă sunt asigurate condițiile și apa este schimbată frecvent peștii vor depune ușor Femelele depun câteva ouă de obicei pe geamul acvariului Puii trebuiesc hrăniți cu hrană pentru pui ce se scufundă, se spune că sunt mai dificil de hrănit Este bine ca puii să fie ținuți cu părinții pentru ca aceștia să îi învețe ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Sunt pești omnivori, ușor de hrănit, se poate folosi hrană vie (Tubifex, Daphnia și Artemia) sau hrană uscată ce se scufundă Comentarii: Pești foarte pașnici, a se evita asocierea cu specii agresive, este recomandat să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi 908 Corydoras splendens Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7,6-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-8,0 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 6-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 10-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femela este mai mare și are înotătoarele pectorale mai mari înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate încă dar este posibil să se înmulțească într-o manieră tipică genului Corydoras Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat dar să aibă și zone libere Trebuie să existe ascunzători formate din crengi, rădăcini, s a iar substratul trebuie să fie nisipos și menținut foarte curat Apa trebuie să fie curată, bine filtrată și oxigenată și să se execute schimbări parțiale dese de apă Hrănire: Este un pește omnivor și se recomandă să aibă o dietă variată ce poate cuprinde Artemia, larve de Chironomidae, Daphnia, granule, fulgi Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice 909 Detalii: Corydoras virginiae > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-6,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 22,2-27,2 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea acestei specii în acvariu însă se crede că se înmulțesc într-o manieră tipică genului Corydoras, cu câteva mici diferențe Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Acești pești în natură vor depune doar în anumite sezoane, deci se recomandă răbdare, de asemenea se maturizează sexual mai greu și iarăși se recomandă răbdare Dacă totuși exemplarele sunt adulte dar refuză să depună icre, în acvariul lor de reproducere se poate adăuga apă dintr-un acvariu în care alte specii de Corydoras au depus și așa vor fi stimulați să depună, datorită hormonilor prezenți în apă Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acești pești pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau pietriș fin dar acesta trebuie să fie menținut curat deoarece mustățile lor sunt sensibile și pot apărea complicații, cu zone plantate ce vor servi ca adăpost Se recomandă schimbări dese parțiale de apă, săptămânal Se recomandă pentru această specie amenajarea acvariului în stil amazonian Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată 910 Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă se recomandă evitarea speciilor agresive Se pot ține împreună cu characide mici, cyprinide, anabantoide, cichlide pitice Toate speciile de Corydoras respiră facultativ aer, adică au capacitatea de a respira aer atmosferic pentru a acoperi o parte din necesarul de oxigen Au un intestin modificat, foarte bine vascularizat care ajută la inspirarea aerului Această adaptare le permite să supraviețuiască dacă habitatul lor devine privat de oxigen In acvariu pot fi observați înotând cu viteză până la suprafață unde inspiră aer Acest comportament este perfect natural și nu reprezintă motiv de îngrijorare decât dacă condițiile apei se deteriorează, caz în care vizitele la suprafață vor fi mai frecvente 911 3 127 Corydoras weitzmani (Two Saddle Cory) Corydoras weit~mani Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-5,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 21,7-25,6 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Ca multe alte specii de Corydoras este ușor de sexat dacă este vizualizat de sus Femelele sunt mai plinuțe și mai robuste decât masculii, mai ales dacă acestea poartă icre înmulțire: Se introduc adulții într-un acvariu de reproducere, acesta trebuie să aibă substrat nisipos, filtrare simplă cu burete și opțional se poate adăuga și o tufă de moss Se stimulează adulții în prealabil cu hrană vie și apoi se efectuează un schimb de apă, se înlocuiește apa scoasă cu alta mai rece Aceștia vor depune icrele pe geamul acvariului, după ce depunerea icrelor a luat sfârșit, adulții se scot din acvariul de reproducere După ce icrele eclozează, 3-4 zile, puii pot fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă, ei vor căuta și hrana microscopică pe buretele filtrului sau în tufa de moss, apoi după ce cresc se pot hrăni și cu nalupi de Artemia îngrijire: Această specie se va simți ca acasă într-un acvariu ce va imita Amazonul Se poate folosi ca substrat nisipul, se poate decora acvariul cu crengi și ramuri submerse și se pot plasa pe substrat câteva frunze uscate Plantele nu sunt absolut necesare însă acestea vor oferi peștilor refugii Este foarte important ca substratul să fie curat altfel aceștia pot dezvolta infecții la nivelul mustăților 5 5 Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, vor accepta aproape orice tip de hrană din comerț dacă aceasta se scufundă Pot fi hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex, Daphnia sau râme tocate Dieta peștilor trebuie să fie în general cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică ideală pentru un acvariu comunitar dar se va evita asocierea cu specii agresive, pot fi ținuți împreună cu Characidae, Cyprinidae, sau Cichlidae pitice Este bine să fie ținuți în grupuri de 6-8 indivizi, cu cât mai mulți cu atât mai bine 912 I Corydoras xinguensis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 22,2-27,2 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: înmulțirea nu este ușor de realizat însă este similară celorlalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid nu este greu de stimulat depunerea icrelor Dacă au condiții și dacă apa este schimbată des, ar trebui să fie gata să depună Femela va depune icrele în serii mici pe care le va lipi pe sticla acvariului Alevinii ar trebui hrăniți cu hrană ce se scufundă, există atestări că ar fi greu de hrănit Puii trebuiesc ținuți cu părinții pentru a-i învăța ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Sunt pești omnivori, ușor de hrănit, se poate folosi hrană vie (Tubifex, Daphnia și Artemia) sau hrană uscată ce se scufundă Comentarii: Pești foarte pașnici, a se evita asocierea cu specii agresive, este recomandat să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi 913 Detalii: Corydoras zygatus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-7,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22,2-25 °C > Duritate: 1-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Văzut de deasupra, masculul este mai suplu decât femela, mai ales dacă aceasta poartă icre înmulțire: Similar cu celelalte specii de Corydoras, într-un acvariu cu apă moale și pH acid, nu este greu să încurajăm depunerea Dacă sunt asigurate condițiile și apa este schimbată frecvent peștii vor depune ușor Femelele depun câteva ouă de obicei pe geamul acvariului Puii trebuiesc hrăniți cu hrană pentru pui ce se scufundă, se spune că sunt mai dificil de hrănit Este bine ca puii să fie ținuți cu părinții pentru ca aceștia să îi învețe ce să mănânce îngrijire: Se poate folosi ca substrat nisip de râu sau pietriș fin cu marginile rotunjite, se pot adăuga câteva crengi și rădăcini Câteva frunze uscate vor accentua sentimentul de naturalețe Este necesară o întreținere atentă deoarece această specie este sensibilă la deteriorarea condițiilor apei Ca la toate celelalte specii de Corydoras nu folosiți filtrare de substrat dar aveți grijă ca substratul să fie menținut curat Hrănire: Sunt pești omnivori, ușor de hrănit, se poate folosi hrană vie (Tubifex, Daphnia și Artemia) sau hrană uscată ce se scufundă Comentarii: Pești foarte pașnici, a se evita asocierea cu specii agresive, este recomandat să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi 914 t Detalii: Craterocephalus stercusmuscarum > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Australia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe decât masculii iar aceștia sunt colorați mai intens, în special în perioada de reproducere când prezintă un colorit galben mai intens sub linia laterală înmulțire: Poate fi înmulțit în captivitate Dacă se dorește înmulțirea acestor pești, în acvariu atunci trebuie să li se pună la dispoziție un mediu optim pentru a depune icre (exemplu: Java moss) Adulții vor mânca icrele așa că se recomandă separarea adulților de icre după depunere Dacă temperatura este între 23-24 grade Celsius, icrele vor ecloza în 10-12 zile Puii pot fi hrăniți cu infuzori sau fulgi bine fărâmițați După ce cresc pot mânca și nalupi de Artemia, puii vor crește lent chiar și în condiții ideale îngrijire: Se recomandă ca acești pești să aibă cât mai mult spațiu pentru înot în acvariu însă pot fi ținuți și în acvarii plantate Se recomandă schimbări dese de apă deoarece sunt sensibili la contaminanti 9 Hrănire: Poate fi hrănit și cu hrană uscată dar se recomandă hrană vie, precum Artemia și larvele de Chironomus Comentarii: Sunt pești pașnici și se recomandă acvariilor comunitare dar să fie ținuți în grupuri de 6-7 indivizi 915 к Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 9-10 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-6,0 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 0-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Crenicara punctulatum Dimorfism sexual: Masculul este mai mare, mai viu colorat și are înotătoarele dorsală și anală mai alungite decât femela, acesta posedă pete albastre în jurul branhiilor înmulțire: înmulțirea are loc în ascunzători stil peșteră unde femela se îngrijește de bunăstarea și pază icrelor, alungând chiar masculul Icrele vor ecloza în trei zile iar după alte patru sau cinci zile aceștia vor putea înota liber Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia iar dacă masculul este agresat de către femelă este bine să fie separat îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu mai multe locuri retrase în care peștii să se ascundă, cu ascunzători stil peșteră ce pot deveni locuri de depunere Acvariul poate avea substrat nisipos iar filtrarea și oxigenarea sunt foarte importante, se recomandă să se execute schimbări parțiale dese de apă Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate ca hrană de bază însă este bine ca acestea să fie suplimentate cu Artemia, larve de Chironomidae și Spirulina Comentarii: Sunt pești relativ pașnici însă aceștia pot deveni agresivi dacă se reproduc Pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu pești precum Tetra, Rasbora sau Corydoras și alți pești pașnici 916 Crenicichla cametana Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 18-19 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 24-27 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și vor dezvolta o proeminență nupțială, înmulțire: Sunt puține cazuri în care a fost înmulțit în captivitate îngrijire: Acvariul trebuie să fie spațios, să aibă mult spațiu în care peștii să poată înota Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie foarte eficiente deoarece un pește de asemenea talie va produce multe reziduuri In acvariu se poate întocmi un aranjament din rădăcini și crengi în partea de jos a acvariului, lăsând partea superioară liberă Hrănire: Trebuie să fie hrănit cu hrană vie sau congelată precum creveți, scoici, melci zdrobiți sau pești mai mici Comentarii: Este un pește agresiv și teritorial dar poate fi ținut împreună cu alți pești din bazinul Amazonului precum pisici de apă dulce, arowana sau Cichlidae mari 917 Crenicichla compressiceps Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 5-10 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 24-27 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au dungile verticale de pe înotătoarea caudală mai proeminente decât femela înmulțire: Nu a fost înmulțit de multe ori în captivitate însă nu este imposibil dacă li se oferă spațiul Necesită un acvariu de minimum 150 litri cu multe ascunzători stil peșteră în care să depună Informațiile referitoare la reproducerea acestei specii sunt destul de puține îngrijire: Necesită un acvariu mare, cu mult spațiu liber, pentru înot și nu foarte puternic iluminat Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin și mai multe ascunzători în stil peșteră formate din pietre, posibile locuri de reproducere Hrănire: Sunt destul de pretențioși la hrană și vor fi dificil de obișnuit cu hrana congelată Vor accepta larve de Chironomidae însă acestea trebuiesc administrate mai rar însă se pot hrăni în mod regulat cu Artemia salina Comentarii: Este un pește teritorial cu semenii săi sau cu alți pești de fund însă este timid cu speciile agresive Se recomandă să fie ținut în acvarii specifice 918 Crenicichla johanna Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 25-40 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,6 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari decât femelele, acestea sunt mai colorate înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea în captivitate îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos deoarece acești pești vor săpa și vor reamenaja acvariul după propriul gust Se recomandă să existe mai multe pietre bine amplasate în așa fel încât să fie greu de mișcat și să formeze mai multe ascunzători în care peștii să se poată retrage Plantele nu sunt esențiale dar se pot fixa de bucăți de lemn, rădăcini sau crengi Poate exista în acvariu un curent de apă moderat sau chiar puternic Hrănire: Sunt pești predominant piscivori și pot fi hrăniți cu granule, larve de Chironomidae, Artemia sau chiar mici peștișori Comentarii: Sunt pești agresivi în special cu membrii propriei specii, pot fi ținuți cu alte Cichlidae mari dar pot mânca peștii care sunt mai mici decât ei pentru că au o gură mare 919 Detalii: Crenicichla lepidota > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 15-18 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 10-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și vor dezvolta o proeminență nupțială, înmulțire: Sunt puține cazuri în care a fost înmulțit în captivitate îngrijire: Acvariul trebuie să fie spațios, să aibă mult spațiu în care peștii să poată înota Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie foarte eficiente deoarece un pește de asemenea talie va produce multe reziduuri In acvariu se poate întocmi un aranjament din rădăcini și crengi în partea de jos a acvariului, lăsând partea superioară liberă Hrănire: Trebuie să fie hrănit cu hrană vie sau congelată precum creveți, scoici, melci zdrobiți sau pești mai mici Comentarii: Este un pește agresiv și teritorial dar poate fi ținut împreună cu alți pești din bazinul Amazonului precum pisici de apă dulce, arowana sau Cichlidae mari 920 3 136 Crenicichla regani (Regan's Pike Cichlid) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,3 > Temperatura: 24-27 °C > Duritate: 4-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Crenicichla regani Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și vor dezvolta o proeminență nupțială, înmulțire: Sunt puține cazuri în care a fost înmulțit în captivitate îngrijire: Acvariul trebuie să fie spațios, să aibă mult spațiu în care peștii să poată înota Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie foarte eficiente deoarece un pește de asemenea talie va produce multe reziduuri In acvariu se poate întocmi un aranjament din rădăcini și crengi în partea de jos a acvariului, lăsând partea superioară liberă Hrănire: Sunt pești predominant piscivori și pot fi hrăniți cu granule, larve de Chironomidae, Artemia sau chiar mici peștișori Comentarii: Sunt pești agresivi în special cu membrii propriei specii, pot fi ținuți cu alte Cichlidae mari dar pot mânca peștii care sunt mai mici decât ei pentru că au o gură mare 921 Crenicichla saxatilis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 15-20 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,2 > Temperatura: 25-30 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari decât femelele, acestea sunt mai colorate înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea în captivitate îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos deoarece acești pești vor săpa și vor reamenaja acvariul după propriul gust Se recomandă să existe mai multe pietre bine amplasate în așa fel încât să fie greu de mișcat și să formeze mai multe ascunzători în care peștii să se poată retrage Plantele nu sunt esențiale dar se pot fixa de bucăți de lemn, rădăcini sau crengi Poate exista în acvariu un curent de apă moderat sau chiar puternic Hrănire: Sunt pești predominant piscivori și pot fi hrăniți cu granule, larve de Chironomidae, Artemia sau chiar mici peștișori Comentarii: Sunt pești agresivi în special cu membrii propriei specii, pot fi ținuți cu alte Cichlidae mari dar pot mânca peștii care sunt mai mici decât ei pentru că au o gură mare 922 Detalii: Crenicichla strigata > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 25-30 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și vor dezvolta o proeminență nupțială, înmulțire: Sunt puține cazuri în care a fost înmulțit în captivitate îngrijire: Acvariul trebuie să fie spațios, să aibă mult spațiu în care peștii să poată înota Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie foarte eficiente deoarece un pește de asemenea talie va produce multe reziduuri In acvariu se poate întocmi un aranjament din rădăcini și crengi în partea de jos a acvariului, lăsând partea superioară liberă Hrănire: Sunt pești predominant piscivori și pot fi hrăniți cu granule, larve de Chironomidae, Artemia sau chiar mici peștișori Comentarii: Sunt pești agresivi în special cu membrii propriei specii, pot fi ținuți cu alte Cichlidae mari dar pot mânca peștii care sunt mai mici decât ei pentru că au o gură mare 923 Crenuchus spilurus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-6,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 4-6 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe și mai robuste, masculii sunt mai supli Masculii sunt mai viu colorați și au înotătoarele mai alungite înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Characinelor Se va separa o pereche sănătoasă într-un acvariu cu plante de suprafață și luminozitate slabă Este mai ușor de menținut curat în timpul creșterii puilor dacă acvariul nu va avea substrat Depunerea poate fi indusă de scăderea pH-ului la 5,5 și căderea durității la 4 dGH, acest lucru este ușor de realizat cu filtrare prin turbă Masculii vor începe un comportament nupțial ce se va finaliza cu eliberarea de către femelă a 300 de icre După depunere, adulții trebuiesc înlăturați iar puii vor fi hrăniți cu nalupi de Artemia După câteva zile aceștia sunt suficient de mari cât să mănânce fulgi zdrobiți Trebuiesc hrăniți la fiecare câteva ore, fapt pentru care sunt necesare schimbări frecvente de apă îngrijire: Se vor ține în acvarii dens plantate cu spațiu liber de înot în mijloc, se pot ține împreună cu alte specii mici și/sau Gourami Acvariul nu trebuie să fie foarte luminat și măcar o parte din acvariu trebuie să conțină plante plutitoare sau plante ce formează frunze la suprafața apei pentru a umbri Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană vie sau congelată precum Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae, dar vor accepta și hrană uscată precum granule sau fulgi de calitate Comentarii: Sunt o specie pașnică, poate fi ținut în acvarii comunitare cu alte specii nu prea mici, se pot ține împreună cu specii din genurile Rasbora, Cyclocheilichthys, Pangio, Homaloptera și Nemachelius 924 Crossocheilus nigriloba Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10-13,9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt de obicei mai plinuțe decât masculii care sunt mai supli înmulțire: Nu a fost realizată încă în acvariu însă au fost înmulțiți în iazuri în Asia sub influenta hormonilor administrați artificial 5 5 îngrijire: Vor fi ținuți în acvarii mari, plantate, realizate în așa fel încât să imite un curs de apă Acvariul poate avea mai multe ascunzători realizate din crengi, rădăcini sau pietre și plante precum Java moss, Bolbitis ori Anubias ce vor fi atașate de obiectele de decor Se recomandă realizarea schimburilor parțiale de apă dese deoarece fiind un pește de rău nu va tolera acumulările mari de poluanți Hrănire: Se vor hrăni aproape permanent cu aufwuchs și vor curăța acvariul de alge însă ca supliment i se poate administra și Spirulină, mazăre, spanac, dovlecel, castravete etc Comentarii: Este o specie în general pașnică și poate fi ținută cu multe alte specii dintre care amintim Barbonymus gonionotus, B schwanenfeldii, Cyclocheilichthys apogon, C janthochir, C repasson, Epalzeorhynchos kalopterus, Labiobarbus ocellatus, Luciosoma sp Puntius sp , Rasbora și Osteochilus 925 Crossocheilus reticulatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 15,2-17,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt de obicei mai plinuțe decât masculii care sunt mai supli înmulțire: Nu a fost realizată încă în acvariu însă au fost înmulțiți în iazuri în Asia sub influenta hormonilor administrați artificial 5 5 îngrijire: Vor fi ținuți în acvarii mari, plantate, realizate în așa fel încât să imite un curs de apă Acvariul poate avea mai multe ascunzători realizate din crengi, rădăcini sau pietre și plante precum Java moss, Bolbitis ori Amibias ce vor fi atașate de obiectele de decor Se recomandă realizarea schimburilor parțiale de apă dese deoarece fiind un pește de rău nu va tolera acumulările mari de poluanți Hrănire: Se vor hrăni aproape permanent cu aufwuchs și vor curăța acvariul de alge însă ca supliment i se poate administra și Spirulină, mazăre, spanac, dovlecel, castravete etc Comentarii: Este o specie în general pașnică și poate fi ținută cu multe alte specii dintre care amintim Barbonymus gonionotus, B schwanenfeldii, Cyclocheilichthys apogon, C janthochir, C repasson, Epalzeorhynchos kalopterus, Labiobarbus ocellatus, Luciosoma sp Puntius sp , Rasbora și Osteochilus 926 Cryptoheros spilurus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 24-30 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele dorsală și anală mai alungite, de cele mai multe ori femela va avea un colorit portocaliu sub dorsală când este pregătită de depunere înmulțire: Cea mai bună metodă este de a cumpăra mai mulți pui pe care îi creștem împreună pentru a permite formarea de perechi După ce s-a format o pereche, dacă spațiul nu permite renunțăm la ceilalți indivizi Femela va alege un loc pentru depunere pe care îl va curăța, cel mai adesea acesta este o ascunzătoare După ce locul este pregătit, femela va atrage atenția masculului prin colorit și va depune până la 200 de icre în peșteră Femela va îngriji icrele iar masculul va apăra zona, pentru o specie mică sunt surprinzător de agresivi în perioada reproducerii După 3-4 zile icrele vor ecloza iar puii vor cădea pe podeaua ascunzătorii, femela îi va lua și îi va muta în mici adâncituri în substrat săpate anterior După alte 4-7 zile puii vor putea înota și pot fi hrăniți cu naupli de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să fie destul de mare, să aibă mult spațiu liber pentru înot și ascunzători formate din lemn sau piatră Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Plantele nu sunt absolut necesare dar se pot folosi Anubias sau Java moss care vor fi ancorate de decorațiuni Se recomandă să se efectueze săptămânal schimburi parțiale de apă Hrănire: Nu sunt foarte pretențioși la hrană, pot fi hrăniți cu hrană uscată pentru Cichlidae sau fulgi dar și cu hrană vie precum Artemia sau larve de Chironomidae Comentarii: Este o specie pașnică însă va deveni agresivă cu membrii propriei specii, deci se va ține doar în perechi A nu se ține împreună cu pești mici deoarece aceștia vor fi atacati sau mâncați 5 5 927 Ctenopoma acutirostre Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 189,3 litri > Dimensiune: 12,7-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-8,5 > Temperatura: 22,8-27,8 °C > Duritate: 6-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Spinii de pe operculele masculilor sunt mai pronunțați decât la femele înmulțire: Au fost înmulțiți în captivitate, prima oară la Basel Zoo, într-un acvariu mare, bine plantat Au mai fost înmulțiți în alte locații din SUA dar nu se cunosc detaliile îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, bine plantat, ornat cu crengi sau rădăcini submerse și cu plante plutitoare Iluminarea nu trebuie să fie foarte puternică iar substratul poate fi nisipos sau pietros dar se recomandă culorile închise Apa trebuie să fie menținută curată și trebuiesc efectuate schimbări parțiale dese Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu insecte, pești mici, viermi și moluște De asemenea acceptă și granulele sau fulgii de calitate Comentarii: Nu se recomandă să fie ținuți cu pești mai mici decât ei deoarece aceștia le pot deveni hrană A se ține împreună cu pești mai mari sau în acvarii specifice 928 Detalii: Ctenopoma kingsleyae > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 24-25 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai spinoși în zona branhiilor și sub ochi înmulțire: Sunt dificil de înmulțit și nu s-a realizat de multe ori în acvariu Adulții vor fi hrăniți cu hrană vie din belșug pentru a stimula depunerea Se înmulțesc într-o manieră tipică Anabatidaelor, iar icrele vor pluti la suprafață ajutate de plante plutitoare In acest stadiu este bine ca adulții să fie separați iar puii să fie hrăniți cu infuzori îngrijire: Se recomandă ca acvariul să aibă lumina slabă și plante de suprafață pentru a difuza lumina Necesită mai multe locuri în care să se ascundă și care pot fi realizate folosind crengi, rădăcini și pietre Sunt pești activi deci trebuie să aibă și spațiu liber în care să înoate Acvariul necesită capac deoarece acești pești sunt excelenți săritori Hrănire: Unele exemplare vor accepta hrana uscată precum granulele sau fulgii însă altele nu vor accepta decât hrană vie, se poate folosi Artemia, creveți, râme, larve de Chironomidae și carne de scoici Comentarii: Este una din cele mai agresive specii din familia sa și nu se recomandă acvariilor comunitare deoarece majoritatea peștilor vor fi mâncați Pot fi ținuți împreună cu pești de aceeași talie precum cichlidae, characidae mari, cyprinidae and Loricariidae 929 Ctenopoma muriei Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 6,4-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 23,9-27,8 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai mari decât masculii înmulțire: Nu au fost înmulțiți în acvariu încă dar se crede că se înmulțesc similar celorlalte specii de Ctenopoma îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, ornat cu crengi sau rădăcini submerse și cu plante plutitoare Iluminarea nu trebuie să fie foarte puternică iar substratul poate fi nisipos sau pietros dar se recomandă culorile închise Apa trebuie să fie menținută curată și trebuiesc efectuate schimbări parțiale dese Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu insecte, pești mici, viermi și moluște De asemenea acceptă și granulele sau fulgii de calitate Comentarii: Nu se recomandă să fie ținuți cu pești mai mici decât ei deoarece aceștia le pot deveni hrană A se ține împreună cu pești mai mari sau în acvarii specifice 930 Ctenopoma ocellatum Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 12-14 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai mari decât masculii înmulțire: Nu au fost înmulțiți în acvariu încă dar se crede că se înmulțesc similar celorlalte specii de Ctenopoma îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, ornat cu crengi sau rădăcini submerse și cu plante plutitoare Iluminarea nu trebuie să fie foarte puternică iar substratul poate fi nisipos sau pietros dar se recomandă culorile închise Apa trebuie să fie menținută curată și trebuiesc efectuate schimbări parțiale dese Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu insecte, pești mici, viermi și moluște De asemenea acceptă și granulele sau fulgii de calitate Comentarii: Nu se recomandă să fie ținuți cu pești mai mici decât ei deoarece aceștia le pot deveni hrană A se ține împreună cu pești mai mari sau în acvarii specifice 931 Ctenopoma oxrynchum Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 6,2-7,2 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 4-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai spinoși în zona branhiilor și sub ochi înmulțire: Sunt dificil de înmulțit și nu s-a realizat de multe ori în acvariu Adulții vor fi hrăniți cu hrană vie din belșug pentru a stimula depunerea Se înmulțesc într-o manieră tipică Anabatidaelor, iar icrele vor pluti la suprafață ajutate de plante plutitoare In acest stadiu este bine ca adulții să fie separați iar puii să fie hrăniți cu infuzori îngrijire: Se recomandă ca acvariul să aibă lumina slabă și plante de suprafață pentru a difuza lumina Necesită mai multe locuri în care să se ascundă și care pot fi realizate folosind crengi, rădăcini și pietre Sunt pești activi deci trebuie să aibă și spațiu liber în care să înoate Acvariul necesită capac deoarece acești pești sunt excelenți săritori Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu insecte, pești mici, viermi și moluște De asemenea acceptă și granulele sau fulgii de calitate Comentarii: Nu se recomandă să fie ținuți cu pești mai mici decât ei deoarece aceștia le pot deveni hrană A se ține împreună cu pești mai mari sau în acvarii specifice 932 3 148 Cubanichthys pengelleyi (Jamaican Killifish) Detalii: Cubanichthys pengelleyi > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-8,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 6-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele și au înotătoare dorsală, anală și caudală înmulțire: Este posibilă înmulțirea în acvariu Se vor înmulți în grupuri de două femele și un mascul Se introduc peștii maturi și sănătoși într-un acvariu de reproducere cu substrat de turbă Aceștia trebuiesc hrăniți cu hrană vie din abundență pentru a stimula depunerea După două săptămâni se scot din acvariul de reproducere Icrele vor ecloza în câteva zile Puii sunt mici și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau ciclopi, aceștia vor deveni adulți în doar câteva săptămâni îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare, preferabil turbă, de asemenea trebuie să existe zone dens plantate și decoruri din crengi și rădăcini ce vor servi ca adăpost pentru pești Se recomandă să se folosească și plante plutitoare pentru a diminua cantitatea de lumină Acvariul trebuie să fie acoperit deoarece acești pești sunt capabili să sară din apă Hrănire: Hrana de bază trebuie să fie compusă din Artemia, Daphnia și larve de Chironomidae însă aceștia vor accepta ocazional și granule sau fulgi Comentarii: Trebuiesc ținuți în acvarii specifice deoarece masculii pot deveni destul de agresivi Dacă se dorește să se țină mai multe exemplare trebuie să li se asigure suficient spațiu 933 Detalii: Cynotilapia afra > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-9,0 > Temperatura: 25-26 °C > Duritate: 10-25 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai colorați decât femelele 5 înmulțire: Masculul va săpa o grotă sub o piatră și va semnaliza femelei intrarea în aceasta Masculul poate deveni agresiv și se recomandă formarea unui harem pentru ca agresiunea să fie diminuată Femela va depune icrele și le va lua imediat în gură Masculul prezintă pe coadă pete similare icrelor, când femela va încerca să le ridice și pe acestea, masculul va fecunda icrele Femela poate păstra cele 15-30 de icre în gură timp de trei săptămâni, apoi puii vor ieși și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia Dacă femela este stresată în timpul incubației, aceasta poate elibera prematur ponta și astfel aceasta va eșua îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat în stil Malawi, cu ascunzători formate din pietre, cu crengi și cu substrat nisipos Plantele nu sunt necesare deoarece acești pești vor săpa tot timpul și le vor dezrădăcina Acvariul trebuie să fie bine filtrat și oxigenat, se vor efectua săptămânal schimbări parțiale de apă Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană vie sau congelată precum Daphnia, Artemia, larve de Chironomidae sau, rar Tubifex Comentarii: Este o specie teritorială și agresivă, nu va fi asociată cu specii pașnice, ci cu alte Mbune 934 3 150 Cyphotilapia frontosa (Frontosa) Cyphotilapia frontosa Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 17,8-22,9 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-9,0 > Temperatura: 22,2-28,3 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 2-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Cyphotilapia frontosa este o specie monomorfică cu puține diferențe între masculi și femele Masculii au de obicei o cocoașă mai mare decât femelele, dar asta nu este un lucru total edificator Masculii tind să fie mai mari ca dimensiune înmulțire: Răbdarea este cheia pentru înmulțirea acestui pește fantastic Pentru a atinge maturitatea sexuală un pui de 3-4 cm are nevoie de 3-4 ani Masculii activi sexual capătă o tentă albăstruie în special în zona gurii El va alege o zonă deschisă care este slab apărată După ce a captat atenția unei femele, el va trece încet peste locul ales cu înotătoarele strânse Depunerea este foarte discretă, fără scuturări, fără mișcarea înotătoarelor Trecând peste locul ales el își va lăsa lapții, arătându-i femelei unde va trebui să depună Mulți au spus că lapții încurajează femela să depună Apoi ea va trece la fel de discret peste loc și va lăsa icrele după care va da înapoi - nu se va întoarce - va da înapoi și va lua icrele în gură Va face acest lucru de 4-6 ori Lapții masculului (sperma) sunt destul de puternici pentru a fecunda icrele câteva minute bune după ce au fost depuse Alevinii sunt în număr de 20 până la 50 (dar pot ajunge și până la 80) în funcție de starea femelei, de condițiile din mediu și de varietate Femelele vor ține alevinii timp de 5 săptămâni După această perioadă alevinii ar trebui separați de părinți deoarece orice pește mai mic de 5 cm pentru C Frontosa reprezintă hrană îngrijire: Bazinul poate fi decorat simplu cu câteva pietre care să dea chiclidelor o siguranță mai mare Nu umpleți acvariul cu multe pietre sau cu pietre ascuțite Chiar dacă se mișcă lent, atunci când se sperie au mișcări bruște și „neîndemânatice” Masculul alpha va fi cel mai sfios din grup El va avea nevoie de o peșteră, femelele putând să stea și în spații mai deschise ale bazinului Pentru a crește un grup mic de Frontose este suficient un bazin de 150-200 litri dar cu cât este mai mare cu atât este mai bine Pentru o colonie de 10 indivizi un bazin de cel puțin 500 litri este necesar Hrănire: în acvarii, acest chiclid poate fi hrănit cu creveți, râme, Artemia și larve de 935 Chironomidae dar și cu fulgi sau granule Fulgii ar trebui evitați după ce peștele trece de 10-12 cm deoarece ori vor fi ignorați ori vor murdări apa, și nu sunt adecvați pentru a aduce peștii la maturitate sexuală Comentarii: Acest pește este pașnic Atât specimenele sălbatice cât și cele crescute în captivitate au un comportament gregar In ciuda faptului că au o activitate mai puțin intensă și sunt mai puțin agresivi ei pot încânta într-un mod plăcut „stăpânul” la fel ca și m’bunele 936 Cyphotilapia gibberosa Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 20-21 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,2 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Atât masculii cât și femelele prezintă o frunte foarte proeminentă însă la mascul aceasta este mai mare Masculul alfa al grupului va fi cel mai mare și cel mai închis la culoare înmulțire: Răbdarea este cheia pentru înmulțirea acestui pește fantastic Pentru a atinge maturitatea sexuală un pui de 3-4 cm are nevoie de 3-4 ani Masculii activi sexual capătă o tentă albăstruie în special în zona gurii El va alege o zonă deschisă care este slab apărată După ce a captat atenția unei femele, el va trece încet peste locul ales cu înotătoarele strânse Depunerea este foarte discretă, fără scuturări, fără mișcarea înotătoarelor Trecând peste locul ales el își va lăsa lapții, arătându-i femelei unde va trebui să depună Mulți au spus că lapții încurajează femela să depună Apoi ea va trece la fel de discret peste loc și va lăsa icrele după care va da înapoi - nu se va întoarce - va da înapoi și va lua icrele în gură Va face acest lucru de 4-6 ori Lapții masculului (sperma) sunt destul de puternici pentru a fecunda icrele câteva minute bune după ce au fost depuse îngrijire: Bazinul poate fi decorat simplu cu câteva pietre care să dea chiclidelor o siguranță mai mare Nu umpleți acvariul cu multe pietre sau cu pietre ascuțite Chiar dacă se mișcă lent, atunci când se sperie au mișcări bruște și „neîndemânatice” Masculul alpha va fi cel mai sfios din grup El va avea nevoie de o peșteră, femelele putând să stea și în spații mai deschise ale bazinului Pentru a crește un grup mic de Frontose este suficient un bazin de 150-200 litri dar cu cât este mai mare cu atât este mai bine Pentru o colonie de 10 indivizi un bazin de cel puțin 500 litri este necesar Hrănire: Poate fi hrănit cu granule pentru Cichlidae însă este bine ca dieta să fie suplimentată și cu hrană vie sau congelată precum Artemia salina sau larve de Chironomidae și cu hrană de origine vegetală 937 Comentarii: Este un pește relativ pașnic și se poate ține împreună cu alți pești de aceeași talie din Lacul Tanganyika Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10-11 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-9,0 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Cyprichromis leptosoma Dimorfism sexual: Masculul este colorat argintiu-maron, are coada galbenă, dorsala albastră cu negru și înotătoare pectorale și anale albastre cu vârful galben înmulțire: Ca și alte ciclide din Lacul Tanganyika, acesta fecundează icrele cu gura Femela depune icrele, apoi le ridică în gură și masculul le fecundează Incubația durează cam trei săptămâni Puii sunt dezvoltați și pot înota, părinții nu se îngrijesc mai departe de pui, aceștia pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia, Daphnia sau hrană sub formă de pudră îngrijire: Nu este agresiv dar se recomandă un acvariu mare pentru că au nevoie de spațiu de înot Acvariul trebuie să aibă capac deoarece acești pești vor sări Apreciază prezența unor plante cu frunza lată deoarece se vor adăposti sub această Hrănire: Nu sunt pretențioși dar este indicat să aibă o dietă variată, se pot hrăni cu fulgi, granule, Artemia, larve de Chironomidae Comentarii: Este un pește pașnic dar se indică să fie ținut în grupuri 938 Detalii: Cyprinella lutrensis > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 7,1-9,1 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 15-25 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-? Ani > Habitat: America de Nord > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai intens colorați iar la maturitatea sexuală prezintă tuberculi nupțiali similari carasului auriu înmulțire: Nu a fost înmulțit încă în acvariu însă se crede că se înmulțește similar celorlalte specii din genul Puntius Acvariul de înmulțire ar trebui să fie decorat ori cu plante cu frunze medii ca mărime ori cu un suport pentru depunere Acești pești se vor înmulți în grupuri dacă este nevoie; adăugând un număr egal de ambele sexe va fi îndeajuns, îndepărtați toți părinții când icrele au fost depuse, ar trebui să eclozeze în 24-48 de ore iar puii vor înota liberi foarte rapid, în mod normal după 24 de ore de la eclozare Trebuie hrăniți cu infuzori inițial, dar pot fi hrăniți și cu Artemia abia eclozați îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat însă să aibă și locuri libere în care acești pești să înoate deoarece sunt o specie foarte activă Se recomandă ca apa să fie puternic oxigenată și filtrată Hrănire: Este un pește ușor de hrănit acceptând granule și fulgi, larve de chironomidae și Artemia, însă va consuma și alge moi din acvariu Comentarii: Este un pește pașnic ce poate fi ținut împreună cu alți pești care suportă temperaturile relativ scăzute pe care le preferă acesta Nu recomandăm să fie ținuți împreună cu pești lenți cu înotătoare mari precum carașii sau scalarii deoarece aceștia vor fi ciupiți 939 Cyprinus carpio Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 1892,7 litri > Dimensiune: 100-130 cm > Apă: Dulce > pH: 6-8 > Temperatura: 0-25 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 10-200 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele înmulțire: Maturitatea sexuală se instalează de obicei la 2-3 ani pentru masculi, respectiv la 3-4 ani pentru femele Reproducerea crapului are loc succesiv In 3-4 etape Intre lunile mai-septembrie Primăvara când apa are o temperatură de 18-20 °C peștii depun prima pontă, cea mai importantă, reprezentând 75% din total Reproducerea crapului, denumită și „bătaie”, se realizează în zorii zilei, în locuri cu apă liniștită, puțin adâncă și cu vegetație abundentă Prolificitatea (numărul de icre/femelă) depinde de mai mulți factori, printre care cei mai importanți sunt vârsta și masa corporală a peștelui O femelă de crap de 5-8 ani depune între 600 000-800 000 de icre In general, se apreciază că numărul de icre raportat la 1 kg masă corporală variază între 120 000-200 000 bucăți Icrele sunt de formă sferică, cu diametrul între 1,4-1,8 mm, de culoare galben-verzuie, transparente, aderente pe toată suprafața lor, proprietate ce le înlesnește fixarea pe suportul vegetal Fecundația este externă, iar dezvoltarea embrionară durează între 3-6 zile, în funcție de temperatura apei (cea optimă fiind de 20-21 °C) Sacul vitelin al larvei de crap se resoarbe la vârsta de 10 zile, perioadă în care larva nu se hrănește activ După primele 10 zile de viață larva începe să se hrănească activ și devine alevin Acest stadiu durează până la vârsta de 20 zile când apar primii solzi Intervalul dintre 20 și 45 zile, corespunde perioadei de prepui, iar după 45 zile până la maturitatea sexuală crapul este în perioada de puiet îngrijire: Nu se recomandă acvariilor ci mai mult iazurilor sau heleșteelor Hrănire: Nu sunt pretențioși, putând fi hrăniți cu larve de libelule și țânțari, râme, melci, scoici, alge și vegetație acvatică, granule și fulgi Comentarii: Sunt pești pașnici și nu vor deranja alți pești mari, pe care să nu îi poată mânca 940 Cyrtocara moorii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 25,4-35,6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-8,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:2-3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Este dificil de realizat deoarece atât masculul cât și femela prezintă proeminență nupțială pe cap însă cea a masculului este mai mare înmulțire: După ce au aproximativ doi ani sunt gata să se reproducă, ca alte Cichlidae se vor îngriji de pui, ținându-i în cavitatea bucală (mouthbreeader) Puii pot fi hrăniți cu Spirulină, Artemia și ciclopi pentru început îngrijire: Sunt o specie relativ pașnică ce trebuie ținută în acvarii mari în acvariu trebuie să fie multe pietre și un substrat nisipos, o iluminare puternică este recomandată pentru a favoriza dezvoltarea algelor Sunt necesare schimbări regulate de apă și o filtrare eficientă Comentarii: Nu se recomandă asocierea cu specii agresive de Cichlidae, sunt pești ce cresc relativ greu, atingând 10 cm în cel puțin un an 941 Sursa: Autor: acvariidevis Danio aesculapii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2,5-3,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 22,2-26,7 °C > Duritate: 1-5 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, pelete > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Similar altor specii de Danio, femelele au abdomenul mai pronunțat iar masculii sunt mai supli înmulțire: Sunt foarte ușor de înmulțit și adesea depun icre în acvariul comunitar dar rare ori puii supraviețuiesc Adulții nu vor avea grijă de pui și vor mânca icrele și puii Pentru înmulțire se alege o pereche matură și se mută într-un acvariu de reproducere ce va primi lumină dimineața Fundul acvariului trebuie acoperit cu o plasă sau cu pietriș care va permite icrelor să cadă printre pietre și să fie ferite de adulți Acvariul trebuie să conțină plante cu frunze fine și se recomandă ca femela să fie introdusă cu o zi înaintea masculului De obicei depun icre la o zi după introducerea masculului, dacă nu, se recomandă scăderea temperaturii pentru a induce depunerea După depunere se scot adulții iar puii vor înota liber după circa șapte zile, vor fi hrăniți cu infuzori apoi cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Vor fi ținuți în acvarii bine plantate și cu substrat închis la culoare, în acvarii mai puțin amenajate coloritul lor poate deveni pal Acvariul mai poate fi decorat și cu crengi sau rădăcini submerse și se pot atașa și plante precum Bolbitis sau Anubias Se recomandă ca acvariul să aibă capac deoarece sunt capabili să sară 942 Hrănire: Poate fi hrănit în mod regulat cu hrană uscată precum fulgi sau granule dar se recomandă ca ocazional să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia sau Daphnia, larve de Chironomidae Comentarii: Sunt pești foarte pașnici dar pot fi foarte timizi, deci se recomandă atenție atunci când alegem celelalte specii din acvariu Pot fi ținuți împreună cu specii mici precum Danio choprae, Microdevario spp , Puntius phutunio, Acanthocobitis zonalternans, Yuimanilus și Akysis sp 943 Danio albolineatus Detalii: > Dificultate: Foarte ușor > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,8 > Temperatura: 23,9-26,7 °C > Duritate: 6-15 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Similar altor specii de Danio, femelele au abdomenul mai pronunțat iar masculii sunt mai supli înmulțire: Pentru înmulțire, adulții vor fi hrăniți cu hrană de calitate și din belșug și vor fi introduși într-un acvariu de reproducere mic, 12-13 litri este suficient Acest acvariu trebuie să fie plantat cu plante cu frunze fine sau cu o plasa la careva degete deasupra fundului acvariului, acvariu trebuie să fie umplut doar pe jumătate cu apă Filtrarea se poate face cu un simplu burete iar luminozitatea trebuie să fie scăzută Peștii vor depune icrele și nu le vor îngriji După depunere adulții se scot și se reintroduc în acvariul comunitar Puii vor ecloza în 24-36 ore și vor înota după doar câteva zile Acum pot fi hrăniți cu infuzori, nalupi de Artemia sau microviermi îngrijire: Nu necesită un anumit tip de amenajare în acvariu, deci acvariul poate fi decorat în funcție de nevoile altor pești, în schimb este necesar un spațiu în care aceștia pot înota liber Este important ca apa să fie bine oxigenată și filtrată Hrănire: Nu sunt pretențioși în ceea ce ține de hrană și pot fi hrăniți cu granule, fulgi sau hrană vie dar se recomandă ca aceștia să aibă parte de o dietă variată Comentarii: Sunt de obicei pașnici și nu vor ataca alți pești Nu se recomandă asocierea cu pești lenți și cu înotătoare lungi (ex: scalarul) deoarece aceștia îi pot ciupi 944 Danio choprae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2,5-3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 15-26 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Similar altor specii de Danio, femelele au abdomenul mai pronunțat iar masculii sunt mai supli înmulțire: Pentru înmulțire se alege o pereche matură și se mută într-un acvariu de reproducere ce va primi lumină dimineața Fundul acvariului trebuie acoperit cu o plasă sau cu pietriș care va permite icrelor să cadă printre pietre și să fie ferite de adulți Acvariul trebuie să conțină plante cu frunze fine și se recomandă ca femela să fie introdusă cu o zi înaintea masculului De obicei depun icre la o zi după introducerea masculului, dacă nu, se recomandă scăderea temperaturii pentru a induce depunerea După depunere se scot adulții iar puii vor înota liber după circa șapte zile, vor fi hrăniți cu infuzori apoi cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Nu necesită un anumit tip de amenajare în acvariu, deci acvariul poate fi decorat în funcție de nevoile altor pești, în schimb este necesar un spațiu în care aceștia pot înota liber Este important ca apa să fie bine oxigenată și filtrată Se poate amenaja acvariul cu crengi și rădăcini, poate fi plantat pe laterale și în partea din spate și substratul poate fi negru, o astfel de amenajare va pune în evidență și va intensifica coloritul peștilor Hrănire: Nu sunt pretențioși în ceea ce ține de hrană și pot fi hrăniți cu granule, fulgi sau hrană vie dar se recomandă ca aceștia să aibă parte de o dietă variată Comentarii: Sunt de obicei pașnici și nu vor ataca alți pești Nu se recomandă asocierea cu pești lenți și cu înotătoare lungi (ex: scalarul) deoarece aceștia îi pot ciupi 945 4 4 Danio dangila (Moustached Danio) Danio dangila Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 7,6-8,9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 16-24 °C > Duritate: 2-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai pronunțat iar masculii sunt mai supli, înmulțire: Sunt foarte ușor de înmulțit și adesea depun icre în acvariul comunitar dar rareori puii supraviețuiesc Adulții nu vor avea grijă de pui și vor mânca icrele și puii Pentru înmulțire se alege o pereche matură și se mută într-un acvariu de reproducere ce va primi lumină dimineața Fundul acvariului trebuie acoperit cu o plasă sau cu pietriș care va permite icrelor să cadă printre pietre și să fie ferite de adulți Acvariul trebuie să conțină plante cu frunze fine și se recomandă ca femela să fie introdusă cu o zi înaintea masculului De obicei depun icre la o zi după introducerea masculului, dacă nu, se recomandă scăderea temperaturii pentru a induce depunerea După depunere se scot adulții iar puii vor înota liber după circa șapte zile, vor fi hrăniți cu infuzori apoi cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Nu necesită un anumit tip de amenajare în acvariu, deci acvariul poate fi decorat în funcție de nevoile altor pești, în schimb este necesar un spațiu în care aceștia pot înota liber Este important ca apa să fie bine oxigenată și filtrată Va arăta foarte bine și își va etala coloritul intens într-un acvariu bine plantat, cu substrat negru și cu plante de suprafață care să umbrească unele zone Se pot folosi crengi și rădăcini pentru a crea zone ascunse în care peștii să se retragă Hrănire: Nu sunt pretențioși în ceea ce ține de hrană și pot fi hrăniți cu granule, fulgi sau hrană vie dar se recomandă ca aceștia să aibă parte de o dietă variată Comentarii: Sunt de obicei pașnici și nu vor ataca alți pești Nu se recomandă asocierea cu pești lenți și cu înotătoare lungi (ex: scalarul) deoarece aceștia îi pot ciupi 946 Danio devario Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 8-10 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 15-26 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari decât masculii, aceștia fiind supli înmulțire: Pentru înmulțire, adulții vor fi hrăniți cu hrană de calitate și din belșug și vor fi introduși într-un acvariu de reproducere mic, 12-13 litri este suficient Acest acvariu trebuie să fie plantat cu plante cu frunze fine sau cu o plasă la câteva degete deasupra fundului acvariului, acvariu trebuie să fie umplut doar pe jumătate cu apă Filtrarea se poate face cu un simplu burete iar luminozitatea trebuie să fie scăzută Peștii vor depune icrele și nu le vor îngriji După depunere adulții se scot și se reintroduc în acvariul comunitar Puii vor ecloza în 24-36 ore și vor înota după doar câteva zile Acum pot fi hrăniți cu infuzori, nalupi de Artemia sau microviermi Această specie este mai puțin prolifică decât celelalte specii din gen, putând depune doar 25-35 de icre îngrijire: Vor fi ținuți în acvarii bine plantate și cu substrat închis la culoare, în acvarii mai puțin amenajate coloritul lor poate deveni pal Acvariul mai poate fi decorat și cu crengi sau rădăcini submerse și se pot atașa și plante precum Bolbitis sau Anubias Se recomandă ca acvariul să aibă capac deoarece sunt capabili să sară Hrănire: Nu sunt pretențioși și pot fi hrăniți cu fulgi sau granule ca hrană de bază și o dată sau de două ori pe săptămână este bine să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia, Daphnia sau larve de Chironomidae Comentarii: Sunt pești introduși relativ recent în acvaristică, sunt pești pașnici și trebuiesc ținuți în grupuri de cel puțin șase indivizi Trebuie să aibă în acvariu spațiu liber în care să înoate deoarece sunt pești activi 947 Danio feegradei Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22,2-24,4 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari decât masculii, aceștia fiind supli înmulțire: Pentru înmulțire, adulții vor fi hrăniți cu hrană de calitate și din belșug și vor fi introduși într-un acvariu de reproducere mic, 12-13 litri este suficient Acest acvariu trebuie să fie plantat cu plante cu frunze fine sau cu o plasă la câteva degete deasupra fundului acvariului, acvariu trebuie să fie umplut doar pe jumătate cu apă Filtrarea se poate face cu un simplu burete iar luminozitatea trebuie să fie scăzută Peștii vor depune icrele și nu le vor îngriji După depunere adulții se scot și se reintroduc în acvariul comunitar Puii vor ecloza în 24-36 ore și vor înota după doar câteva zile Acum pot fi hrăniți cu infuzori, nalupi de Artemia sau microviermi Această specie este mai puțin prolifică decât celelalte specii din gen, putând depune doar 25-35 de icre îngrijire: Vor fi ținuți în acvarii bine plantate și cu substrat închis la culoare, în acvarii mai puțin amenajate coloritul lor poate deveni pal Acvariul mai poate fi decorat și cu crengi sau rădăcini submerse și se pot atașa și plante precum Bolbitis sau Anubias Se recomandă ca acvariul să aibă capac deoarece sunt capabili să sară Hrănire: Nu sunt pretențioși în ceea ce ține de hrană și pot fi hrăniți cu granule, fulgi sau hrană vie dar se recomandă ca aceștia să aibă parte de o dietă variată Comentarii: Sunt de obicei pașnici și nu vor ataca alți pești Nu se recomandă asocierea cu pești lenți și cu înotătoare lungi (ex: scalarul) deoarece aceștia îi pot ciupi 948 Danio kerri Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 4-5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, pelete > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Similar altor specii de Danio, femelele au abdomenul mai pronunțat iar masculii sunt mai supli înmulțire: Sunt foarte ușor de înmulțit și adesea depun icre în acvariul comunitar dar rareori puii supraviețuiesc Adulții nu vor avea grijă de pui și vor mânca icrele și puii Pentru înmulțire se alege o pereche matură și se mută într-un acvariu de reproducere ce va primi lumină dimineața Fundul acvariului trebuie acoperit cu o plasă sau cu pietriș care va permite icrelor să cadă printre pietre și să fie ferite de adulți Acvariul trebuie să conțină plante cu frunze fine și se recomandă ca femela să fie introdusă cu o zi înaintea masculului De obicei depun icre la o zi după introducerea masculului, dacă nu, se recomandă scăderea temperaturii pentru a induce depunerea După depunere se scot adulții iar puii vor înota liber după circa șapte zile, vor fi hrăniți cu infuzori apoi cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Nu necesită un anumit tip de amenajare în acvariu, deci acvariul poate fi decorat în funcție de nevoile altor pești, în schimb este necesar un spațiu în care aceștia pot înota liber Este important ca apa să fie bine oxigenată și filtrată Hrănire: Nu sunt pretențioși în ceea ce ține de hrană și pot fi hrăniți cu granule, fulgi sau hrană vie dar se recomandă ca aceștia să aibă parte de o dietă variată Comentarii: Sunt de obicei pașnici și nu vor ataca alți pești Nu se recomandă asocierea cu pești lenți și cu înotătoare lungi (ex: scalarul) deoarece aceștia îi pot ciupi 949 Danio kyathit Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 20-26,1 °C > Duritate: 1-5 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Similar altor specii de Danio, femelele au abdomenul mai pronunțat iar masculii sunt mai supli înmulțire: Pentru înmulțire, adulții vor fi hrăniți cu hrană de calitate și din belșug și vor fi introduși într-un acvariu de reproducere mic, 12-13 litri este suficient Acest acvariu trebuie să fie plantat cu plante cu faime fine sau cu o plasă la câteva degete deasupra fundului acvariului, acvariu trebuie să fie umplut doar pe jumătate cu apă Filtrarea se poate face cu un simplu burete iar luminozitatea trebuie să fie scăzută Peștii vor depune icrele și nu le vor îngriji După depunere adulții se scot și se reintroduc în acvariul comunitar Puii vor ecloza în 24-36 ore și vor înota după doar câteva zile Acum pot fi hrăniți cu infuzori, nalupi de Artemia sau microviermi îngrijire: Vor fi ținuți în acvarii bine plantate și cu substrat închis la culoare, în acvarii mai puțin amenajate coloritul lor poate deveni pal Acvariul mai poate fi decorat și cu crengi sau rădăcini submerse și se pot atașa și plante precum Bolbitis sau Anubias Se recomandă ca acvariul să aibă capac deoarece sunt capabili să sară Hrănire: Poate fi hrănit în mod regulat cu hrană uscată precum fulgi sau granule dar se recomandă ca ocazional să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia sau Daphnia, larve de Chironomidae Comentarii: Sunt pești foarte pașnici dar pot fi foarte timizi, deci se recomandă atenție atunci când alegem celelalte specii din acvariu Pot fi ținuți împreună cu specii mici precum Danio choprae, D aesculapii, Microdevario spp , Puntius phutunio, Acanthocobitis zonalternans, Yuimanilus și Akysis sp 950 Detalii: Danio margaritatus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 2-2,5 cm > Apă: Dulce > pH: 5,7-7,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai colorați decât femelele La femele nu este prezent coloritul pe înotătoarele caudală și ventrală înmulțire: Sunt relativ ușor de înmulțit și adesea depun icre în acvariul comunitar dar rareori puii supraviețuiesc Adulții nu vor avea grijă de pui și vor mânca icrele și puii Pentru înmulțire se alege o pereche matură și se mută într-un acvariu de reproducere ce va primi lumină dimineața Fundul acvariului trebuie acoperit cu o plasă sau cu pietriș care va permite icrelor să cadă printre pietre și să fie ferite de adulți Acvariul trebuie să conțină plante cu frunze fine și se recomandă ca femela să fie introdusă cu o zi înaintea masculului De obicei depun icre la o zi după introducerea masculului, dacă nu, se recomandă scăderea temperaturii pentru a induce depunerea După depunere se scot adulții iar puii vor înota liber după circa șapte zile, vor fi hrăniți cu infuzori apoi cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu locuri umbrite în care să se ascundă și nu necesită spațiu foarte mare Este un pește timid și deși se ține în grupuri de peste șase indivizi, aceștia pot sta separați fiecare în altă parte a acvariului Hrănire: Nu sunt pretențioși în ceea ce ține de hrană și pot fi hrăniți cu granule, fulgi sau hrană vie dar se recomandă ca aceștia să aibă parte de o dietă variată și să se țină cont că aceștia au o gură mică Comentarii: Nu sunt o specie agresivă și pot fi ținuți cu specii similare deși uneori îi va ciupi nu va fi ceva serios 951 Danio nigrofasciatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 2,5-3,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 23,9-27,8 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari decât masculii, aceștia fiind supli înmulțire: Pentru înmulțire, adulții vor fi hrăniți cu hrană de calitate și din belșug și vor fi introduși într-un acvariu de reproducere mic, 12-13 litri este suficient Acest acvariu trebuie să fie plantat cu plante cu frunze fine sau cu o plasă la câteva degete deasupra fundului acvariului, acvariu trebuie să fie umplut doar pe jumătate cu apă Filtrarea se poate face cu un simplu burete iar luminozitatea trebuie să fie scăzută Peștii vor depune icrele și nu le vor îngriji După depunere adulții se scot și se reintroduc în acvariul comunitar Puii vor ecloza în 24-36 ore și vor înota după doar câteva zile Acum pot fi hrăniți cu infuzori, nalupi de Artemia sau microviermi Această specie este mai puțin prolifică decât celelalte specii din gen, putând depune doar 25-35 de icre îngrijire: Vor fi ținuți în acvarii bine plantate și cu substrat închis la culoare, în acvarii mai puțin amenajate coloritul lor poate deveni pal Acvariul mai poate fi decorat și cu crengi sau rădăcini submerse și se pot atașa și plante precum Bolbitis sau Anubias Se recomandă ca acvariul să aibă capac deoarece sunt capabili să sară Hrănire: Poate fi hrănit în mod regulat cu hrană uscată precum fulgi sau granule dar se recomandă ca ocazional să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia sau Daphnia, larve de Chironomidae Comentarii: Sunt pești foarte pașnici dar pot fi foarte timizi, deci se recomandă atenție atunci când alegem celelalte specii din acvariu Pot fi ținuți împreună cu specii mici precum Danio choprae, D aesculapii, Microdevario spp , Puntius phutunio, Acanthocobitis zonalternans, Yunnanilus și Akysis sp 952 Danio roseus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 2,5-3,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 2-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari decât masculii, aceștia fiind supli înmulțire: Pentru înmulțire, adulții vor fi hrăniți cu hrană de calitate și din belșug și vor fi introduși într-un acvariu de reproducere mic, 12-13 litri este suficient Acest acvariu trebuie să fie plantat cu plante cu frunze fine sau cu o plasă la câteva degete deasupra fundului acvariului, acvariu trebuie să fie umplut doar pe jumătate cu apă Filtrarea se poate face cu un simplu burete iar luminozitatea trebuie să fie scăzută Peștii vor depune icrele și nu le vor îngriji După depunere adulții se scot și se reintroduc în acvariul comunitar Puii vor ecloza în 24-36 ore și vor înota după doar câteva zile Acum pot fi hrăniți cu infuzori, nalupi de Artemia sau microviermi Această specie este mai puțin prolifică decât celelalte specii din gen, putând depune doar 25-35 de icre îngrijire: Vor fi ținuți în acvarii bine plantate și cu substrat închis la culoare, în acvarii mai puțin amenajate coloritul lor poate deveni pal Acvariul mai poate fi decorat și cu crengi sau rădăcini submerse și se pot atașa și plante precum Bolbitis sau Anubias Se recomandă ca acvariul să aibă capac deoarece sunt capabili să sară Hrănire: Nu sunt pretențioși în ceea ce ține de hrană și pot fi hrăniți cu granule, fulgi sau hrană vie dar se recomandă ca aceștia să aibă parte de o dietă variată Comentarii: Sunt de obicei pașnici și nu vor ataca alți pești Nu se recomandă asocierea cu pești lenți și cu înotătoare lungi (ex: scalarul) deoarece aceștia îi pot ciupi 953 Danio tinwini Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 1,3-2,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 20-26,1 °C > Duritate: 1-5 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai pronunțat iar masculii sunt mai supli, înmulțire: Sunt foarte ușor de înmulțit și adesea depun icre în acvariul comunitar dar rareori puii supraviețuiesc Adulții nu vor avea grijă de pui și vor mânca icrele și puii Pentru înmulțire se alege o pereche matură și se mută într-un acvariu de reproducere ce va primi lumină dimineața Fundul acvariului trebuie acoperit cu o plasă sau cu pietriș care va permite icrelor să cadă printre pietre și să fie ferite de adulți Acvariul trebuie să conțină plante cu frunze fine și se recomandă ca femela să fie introdusă cu o zi înaintea masculului De obicei depun icre la o zi după introducerea masculului, dacă nu, se recomandă scăderea temperaturii pentru a induce depunerea După depunere se scot adulții iar puii vor înota liber după circa șapte zile, vor fi hrăniți cu infuzori apoi cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Nu necesită un anumit tip de amenajare în acvariu, deci acvariul poate fi decorat în funcție de nevoile altor pești, în schimb este necesar un spațiu în care aceștia pot înota liber Este important ca apa să fie bine oxigenată și filtrată Va arăta foarte bine și își va etala coloritul intens într-un acvariu bine plantat, cu substrat negru și cu plante de suprafață care să umbrească unele zone Se pot folosi crengi și rădăcini pentru a crea zone ascunse în care peștii să se retragă Hrănire: Nu sunt pretențioși în ceea ce ține de hrană și pot fi hrăniți cu granule, fulgi sau hrană vie dar se recomandă ca aceștia să aibă parte de o dietă variată Comentarii: Sunt de obicei pașnici și nu vor ataca alți pești Nu se recomandă asocierea cu pești lenți și cu înotătoare lungi (ex: scalarul) deoarece aceștia îi pot ciupi 954 4 13 Datnioides campbelli (Campbell's Tigerfish) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 30-32 cm > Apă: Salmastră (1-1,015) > pH: 6,5-7,6 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Necunoscut înmulțire: Necunoscut îngrijire: Necesită acvarii mari, cu mult spațiu liber pentru înot și cu luminozitate scăzută Hrănire: Este prădător dar poate fi obișnuit să mănânce și hrană congelată precum creveți sau carne de scoici 5 Comentarii: Este prădător și poate mânca peștii mai mici, se recomandă asocierea cu pești mai mari, non-agresivi 955 Datnioides microlepis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 30,5-38,1 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,8 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 15-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a diferenția masculii de femele înmulțire: Nu a fost realizată înmulțirea în captivitate îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, decorat cu crengi și ramuri submerse ce vor oferi peștilor ascunzători și, deci mai multă siguranță Astfel vor manifesta un comportament natural Acest pește este foarte sensibil la poluanții din apă și trebuiesc efectuate schimbări regulate de apă pentru a nu permite calității acesteia să se deterioreze Hrănire: Este un predator și poate fi hrănit cu pești, râme, carne de scoici, creveți Nu trebuiesc hrăniți cu carne de vită sau alte mamifere ori pui Comentarii: Este o specie lacomă și va mânca orice pește care este mai mic decât el, poate să fie ținut, în schimb cu Characidae și Cyprindae mari sau cu Arowana 956 Datnioides pulcher Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 30-40 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-7,5 > Temperatura: 22,2-24,4 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a diferenția masculii de femele înmulțire: Nu a fost realizată înmulțirea în captivitate îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, decorat cu crengi și ramuri submerse ce vor oferi peștilor ascunzători și, deci mai multă siguranță Astfel vor manifesta un comportament natural Acest pește este foarte sensibil la poluanții din apă și trebuiesc efectuate schimbări regulate de apă pentru a nu permite calității acesteia să se deterioreze Hrănire: Este un predator și poate fi hrănit cu pești, râme, carne de scoici, creveți Nu trebuiesc hrăniți cu carne de vită sau alte mamifere ori pui Comentarii: Este o specie lacomă și va mânca orice pește care este mai mic decât el, poate să fie ținut, în schimb cu Characidae și Cyprindae mari sau cu Arowana 957 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 12,7-14 cm > Apă: Dulce > pH: 5,6-7,0 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dekeyseria brachyura Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: S-a realizat destul de rar în acvarii, însă nu este imposibil Acvariul trebuie să fie amenajat în așa fel încât să existe cât mai multe ascunzători Masculul va alege o ascunzătoare iar femela va depune icrele acolo Icrele vor fi îngrijire de către mascul După 7-10 zile puii vor apărea și se vor hrăni cu aceeași hrană ca și adulții îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine filtrat și oxigenat, dacă este posibilă asigurarea unui curent de apă, acesta va fi binevenit Substratul poate fi nisipos iar acvariul poate fi decorat cu crengi sau rădăcini submerse și pietre mari, rotunjite și tocite de apă Hrănire: Este un pește vegetarian ce poate fi hrănit cu castravete, spanac, salată sau Spirulină și hrană uscată pe bază de alge sau plante Comentarii: Este un pește pașnic ce poate fi ținut în multe acvarii comunitare dacă acestea sunt bine oxigenate Poate fi ținut împreună cu multe Cichlidae, Cyprinidae, Characidae și alte Loriicaridae 958 Dermogenys pusillus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 5,1-7,6 cm > Apă: Salmastră 1-1,006 > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 23,3-27,8 °C > Duritate: 6-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Fulgi, granule, carnivor, hrană vie > Durata de viață: 3-4 ani > Habitat: Asia > Familie: Hrana: Nu sunt pretențioși Reproducere: Vivipari Pusillus Dermogenys este nativ din Asia de Sud-Est (Thailanda, Peninsula Malay, Singapore) și locuiește în apă sălcie Aparține familiei de Hemiramphidae și poate crește până la aproximativ 7 cm lungime Masculii sunt de dimensiuni mai mici decât femelele, mai subțiri și au dorsala și anala, de obicei, de culoare roșie Chiar și femelele pot avea nuanțe de roșu pe aceste aripioare, dar mult mai puțin intensă Nu sunt pești pretențioși la mâncare dar preferă hrana vie, cum ar fi țânțarii, muștele, insecte de toate tipurile Există momente în care masculi sau femele se luptă reciproc Acest lucru a caracterizat, de asemenea, porecla de „Wrestling Hal”, iar thailandezii nu au pierdut timp pentru a organiza lupta dintre acești pești! Nu sunt lăsate semne distinctive pe corp în timpul disputei, dar există întotdeauna riscul de a influența negativ viețile acestor pești, pentru că în timpul disputelor sau excitării de moment, se pot lovi cu ciocul în pereții acvariului și acesta se poate îndoi sau rupe Mai în glumă, mai în serios se poate spune că „viața atârnă de un cioc ” cine știe Serios, acum pentru a preveni astfel de întâmplări nedorite, se va popula acvariul cu plante plutitoare Se poate folosi cu succes Pinnatum Myriophyllum, care nu este o plantă pretențioasă și se dezvoltă bine în apă, fiind indispensabilă acestui pește Articol oferit de Andi66 959 4 18 Devario acrostomus (Laos Danio) Devario acrostomus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 6,4-7,9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 1-8 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai viu colorați decât femelele înmulțire: Se va folosi un mic acvariu de reproducere în care trebuie să fie plante cu frunze fine sau moss și un mic filtru simplu, cu burete Temperatura acestui acvariu trebuie să fie puțin mai mare decât acvariul în care sunt ținuți peștii în mod normal După ce peștii au fost hrăniți cu hrană vie câteva zile pentru a stimula depunerea aceștia se vor introduce în acvariul de reproducere Depunerea icrelor va avea loc în primele 24 ore, cel mai adesea dimineața După ce icrele au fost depuse, adulții trebuiesc scoși din acvariu deoarece aceștia vor mânca puii Icrele vor ecloza în 36-48 ore, câteva zile mai târziu vor putea înota liberi Acum pot fi hrăniți cu infuzori și apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Nu necesită un anumit tip de amenajare în acvariu, deci acvariul poate fi decorat în funcție de nevoile altor pești, în schimb este necesar un spațiu în care aceștia pot înota liber Este important ca apa să fie bine oxigenată și filtrată Va arăta foarte bine și își va etala coloritul intens într-un acvariu bine plantat, cu substrat negru și cu plante de suprafață care să umbrească unele zone Se pot folosi crengi și rădăcini pentru a crea zone ascunse în care peștii să se retragă Hrănire: Nu sunt pretențioși și pot fi hrăniți cu fulgi sau granule ca hrană de bază și o dată sau de două ori pe săptămână este bine să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia, Daphnia sau larve de Chironomidae Comentarii: Sunt pești introduși relativ recent în acvaristică, sunt pești pașnici și trebuiesc ținuți în grupuri de cel puțin șase indivizi Trebuie să aibă în acvariu spațiu liber în care să înoate deoarece sunt pești activi 960 Devario aequipinnatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 12-15 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22-24 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Diferențierea sexelor se poate face numai după ce peștii și-au atins maturitatea sexuală (după atingerea lungimii de 6-7 cm) Astfel, masculii sunt mai supli și mai intens colorați decât femelele Dunga albastră de pe mijlocul corpului este dreaptă la masculi și curbată spre partea superioară a cozii la femele înmulțire: Pentru înmulțire se alege o pereche matură și se mută într-un acvariu de reproducere ce va primi lumină dimineața Fundul acvariului trebuie acoperit cu o plasă sau cu pietriș care va permite icrelor să cadă printre pietre și să fie ferite de adulți Acvariul trebuie să conțină plante cu frunze fine și se recomandă ca femela să fie introdusă cu o zi înaintea masculului De obicei depun icre la o zi după introducerea masculului, dacă nu, se recomandă scăderea temperaturii pentru a induce depunerea După depunere se scot adulții iar puii vor înota liber după circa șapte zile, vor fi hrăniți cu infuzori apoi cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Jandarmii sunt pești de cârd așa că este indicat să găzduiți mai multe exemplare într-un acvariu Alegeți pentru jandarmii dumneavoastră un acvariu cât mai spațios (lungimea este importantă), bine oxigenat, filtrat și aerat (jandarmii preferă curenții puternici) Plantați în spatele acvariului câteva plante rezistente, având grijă să lăsați mult spațiu liber pentru înot Aveți în vedere faptul că jandarmii mature pot ciuguli plantele Schimbarea regulată (săptămânal) a unui procent de 25% din apa acvariului vă va ajuta să vă mențineți peștii sănătoși și fericiți Un amănunt foarte important este dotarea acvariului cu un capac, deoarece jandarmii sunt buni săritori și îi puteți pierde dacă își vor exersa această abilitate Hrănire: Jandarmii sunt omnivori și trebuiesc hrăniți cu mâncare uscată (pelete) special destinată lor Jandarmii adoră să se hrănească și cu mici insecte sau pradă vie: larve de țânțari, purici de apă, Tubifex, daphnia etc Pentru a evita ca peștișorii să mănânce plantele din acvariu, oferiți-le și hrana vegetală 961 Comentarii: Jandarmii sunt pești foarte activi și energici și ar putea deranja alte specii mai liniștite Nu sunt pești singuratici și vor fi fericiți numai dacă vor fi găzduiți alături de câțiva semeni 9 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 1-5 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai viu colorați decât femelele înmulțire: Se va folosi un mic acvariu de reproducere în care trebuie să fie plante cu frunze fine sau moss și un mic filtru simplu, cu burete Temperatura acestui acvariu trebuie să fie puțin mai mare decât acvariul în care sunt ținuți peștii în mod normal După ce peștii au fost hrăniți cu hrană vie câteva zile pentru a stimula depunerea aceștia se vor introduce în acvariul de reproducere Depunerea icrelor va avea loc în primele 24 ore, cel mai adesea dimineața După ce icrele au fost depuse, adulții trebuiesc scoși din acvariu deoarece aceștia vor mânca puii Icrele vor ecloza în 36-48 ore, câteva zile mai târziu vor putea înota liberi Acum pot fi hrăniți cu infuzori și apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Vor fi ținuți în acvarii bine plantate și cu substrat închis la culoare, în acvarii mai puțin amenajate coloritul lor poate deveni pal Acvariul mai poate fi decorat și cu crengi sau rădăcini submerse și se pot atașa și plante precum Bolbitis sau Anubias Se recomandă ca acvariul să aibă capac deoarece sunt capabili să sară Hrănire: Nu sunt pretențioși și pot fi hrăniți cu fulgi sau granule ca hrană de bază și o dată sau de două ori pe săptămână este bine să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia, Daphnia sau larve de Chironomidae Comentarii: Sunt pești introduși relativ recent în acvaristică, sunt pești pașnici și trebuiesc ținuți în grupuri de cel puțin șase indivizi Trebuie să aibă în acvariu spațiu liber în care să înoate deoarece sunt pești activi 962 Devario shanensis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 15-25 °C > Duritate: 5-18 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Diferențierea sexelor se poate face numai după ce peștii și-au atins maturitatea sexuală (după atingerea lungimii de 6-7 cm) Astfel, masculii sunt mai supli și mai intens colorați decât femelele 5 înmulțire: Pentru înmulțire se alege o pereche matură și se mută într-un acvariu de reproducere ce va primi lumină dimineața Fundul acvariului trebuie acoperit cu o plasă sau cu pietriș care va permite icrelor să cadă printre pietre și să fie ferite de adulți Acvariul trebuie să conțină plante cu frunze fine și se recomandă ca femela să fie introdusă cu o zi înaintea masculului De obicei depun icre la o zi după introducerea masculului, dacă nu, se recomandă scăderea temperaturii pentru a induce depunerea După depunere se scot adulții iar puii vor înota liber după circa șapte zile, vor fi hrăniți cu infuzori apoi cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Vor fi ținuți în acvarii bine plantate și cu substrat închis la culoare, în acvarii mai puțin amenajate coloritul lor poate deveni pal Acvariul mai poate fi decorat și cu crengi sau rădăcini submerse și se pot atașa și plante precum Bolbitis sau Anubias Se recomandă ca acvariul să aibă capac deoarece sunt capabili să sară Hrănire: Nu sunt pretențioși și pot fi hrăniți cu fulgi sau granule ca hrană de bază și o dată sau de două ori pe săptămână este bine să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia, Daphnia sau larve de Chironomidae Comentarii: Sunt pești introduși relativ recent în acvaristică, sunt pești pașnici și trebuiesc ținuți în grupuri de cel puțin șase indivizi Trebuie să aibă în acvariu spațiu liber în care să înoate deoarece sunt pești activi 963 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22,2-24,4 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai viu colorați decât femelele înmulțire: Se va folosi un mic acvariu de reproducere în care trebuie să fie plante cu frunze fine sau moss și un mic filtru simplu, cu burete Temperatura acestui acvariu trebuie să fie puțin mai mare decât acvariul în care sunt ținuți peștii în mod normal După ce peștii au fost hrăniți cu hrană vie câteva zile pentru a stimula depunerea aceștia se vor introduce în acvariul de reproducere Depunerea icrelor va avea loc în primele 24 ore, cel mai adesea dimineața După ce icrele au fost depuse, adulții trebuiesc scoși din acvariu deoarece aceștia vor mânca puii Icrele vor ecloza în 36-48 ore, câteva zile mai târziu vor putea înota liberi Acum pot fi hrăniți cu infuzori și apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Vor fi ținuți în acvarii bine plantate și cu substrat închis la culoare, în acvarii mai puțin amenajate coloritul lor poate deveni pal Acvariul mai poate fi decorat și cu crengi sau rădăcini submerse și se pot atașa și plante precum Bolbitis sau Anubias Se recomandă ca acvariul să aibă capac deoarece sunt capabili să sară Hrănire: Poate fi hrănit în mod regulat cu hrană uscată precum fulgi sau granule dar se recomandă ca ocazional să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia sau Daphnia, larve de Chironomidae Comentarii: Sunt pești foarte pașnici dar pot fi foarte timizi, deci se recomandă atenție atunci când alegem celelalte specii din acvariu Pot fi ținuți împreună cu specii mici precum Danio choprae, D aesculapii, Microdevario sp, Puntius phutunio, Acanthocobitis zonalternans, Yunnanilus și Akysis sp 964 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,0 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 2-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Primele radii ale înotătoarelor pectorale la masculi sunt întărite iar femela este de multe ori mai plinuță, mai ales dacă are icre înmulțire: Sunt foarte puține informații referitoare la înmulțirea acestei specii, însă s-a realizat cu succes de mai multe ori In vederea reproducerii se recomandă să se achiziționeze 4-6 exemplare și să se introducă într-un acvariu, pe suprafața apei se va plasa o bucată de polistiren care va acționa ca suport pentru cuibul de spumă Este posibil să fie șanse mai mari de reușită dacă polistirenul este galben Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană vie din abundență pentru a stimula depunerea După depunerea icrelor, adulții trebuiesc îndepărtați deoarece aceștia vor mânca icrele, puii vor fi suficient de mari să fie hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul poate avea substrat nisipos și mai multe ascunzători formate din crengi și rădăcini submerse Pentru a simula și mai mult mediul său natural se pot adăuga câteva frunze uscate de stejar să fag Acvariul poate avea și zone bine plantate Hrănire: Este un pește nepretențios, putând fi hrănit cu granule, pelete, fulgi, Artemia, larve de Chironomidae și râme tocate Comentarii: Este o specie foarte pașnică ce nu va deranja nici cei mai mici pești, deși puii nu vor fi în siguranță Se poate ține împreună cu majoritatea speciilor amazoniene pașnice printre care: Tetra, Cichlidae, Loriicaridae și Corydoras 965 Dianema urostriatum Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 8-13 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Primele radii ale înotătoarelor pectorale la masculi sunt întărite iar femela este de multe ori mai plinuță, mai ales dacă are icre înmulțire: Sunt foarte puține informații referitoare la înmulțirea acestei specii, însă s-a realizat cu succes de mai multe ori In vederea reproducerii se recomandă să se achiziționeze 4-6 exemplare și să se introducă într-ші acvariu, pe suprafața apei se va plasa o bucată de polistiren care va acționa ca suport pentru cuibul de spumă Este posibil să fie șanse mai mari de reușită dacă polistirenul este galben Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană vie din abundență pentru a stimula depunerea După depunerea icrelor, adulții trebuiesc îndepărtați deoarece aceștia vor mânca icrele, puii vor fi suficient de mari să fie hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul poate avea substrat nisipos și mai multe ascunzători formate din crengi și rădăcini submerse Pentru a simula și mai mult mediul său natural se pot adăuga câteva frunze uscate de stejar să fag Acvariul poate avea și zone bine plantate Hrănire: Este un pește nepretențios, putând fi hrănit cu granule, pelete, fulgi, Artemia, larve de Chironomidae și râme tocate Comentarii: Este o specie foarte pașnică ce nu va deranja nici cei mai mici pești, deși puii nu vor fi în siguranță Se poate ține împreună cu majoritatea speciilor amazoniene pașnice printre care: Tetra, Cichlidae, Loriicaridae și Corydoras 966 Dicrossus fllamentosus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,0 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 5-8 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au vârfurile înotătoarelor mai lungi și mai colorate decât femelele înmulțire: Perechea va alege o frunză sau un alt suport pentru icre și va depune Sunt părinți nu foarte buni și poate fi dificilă înmulțirea acestor pești, mai ales că puii sunt foarte mici și necesită hrana microscopică După ce puii sunt destul de mari să mănânce nalupi de Artemia creșterea lor este mai simplă îngrijire: Acești pești se recomandă acvariștilor mai experimentați, nu începătorilor Peștii necesită un acvariu bine plantat, cu filtrare și oxigenare eficientă Este bine să se țină împreună cu alți pești, de exemplu cu un cârd de tetra pentru că dacă sunt singuri sunt timizi și vor sta ascunși Calitatea apei trebuie monitorizată atent deoarece dacă nu respectă cerințele speciei, peștii se pot îmbolnăvi Hrănire: Preferă hrană vie, larve de Chironomidae, dar și granule pentru ciclide Comentarii: Sunt pești pașnici de obicei dar în perioada de împerechere devin agresivi 967 4 26 Dimidiochromis compressiceps (Malawi Eye-Biter) Detalii: Dimidiochromis compressiceps > Dificultate: Provocatoare > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 19-23 cm > Apă: Dulce > pH: 7,9-8,2 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele, acestea având o nuanță de argintiu pal înmulțire: Nu sunt ușor de înmulțit Se recomandă să fie un grup de reproducere format dintr-un mascul și 3-6 femele Femelele vor alege un loc de depunere și vor depune icrele, înjur de 250, iar masculul le va fecunda, apoi femela va ridica icrele în gură și le va incuba o perioadă de aproximativ trei săptămâni Sunt foarte sensibili la stres în această perioadă, femelele putând scuipa foarte ușor icrele Se poate întâmpla că masculul să se împerecheze cu mai mult de o femelă și acestea să incubeze în același timp La două săptămâni icrele pot fi separate de femelă și se pot crește artificial sau se poate aștepta terminarea incubației Pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul poate fi amenajat în modul specific Malawi și se pot adăuga chiar și zone dense de Vallisneria Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană uscată însă este bine să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia, larve de Chironomus sau cu creveți, scoici și chiar peștișori Comentarii: Sunt pești pașnici cu peștii pe care nu îi pot mânca, în rest va mânca aproape tot ce îi încape în gură Pot fi ținuți împreună cu alți pești de aceeași talie 968 Detalii: Discherodontus ashmeadi > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 151,4 litri > Dimensiune: 10-13,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 2-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai intens colorați decât femelele, culorile se vor intensifica în perioada de reproducere înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii sunt ușor de crescut îngrijire: Pentru ca peștele să își etaleze coloritul în toată splendoarea lui, acvariul trebuie să aibă zone umbrite de plante de suprafață și substrat închis la culoare, rădăcinile și crengile submerse nu doar că vor spori caracterul natural al acvariului dar vor servi și ca ascunzători pentru pești Hrănire: Alge, plancton și detritus sunt dieta lor principală dar vor accepta și alte forme de mâncare, dacă algele sunt reduse în acvariu, adăugați hrană din comerț pe bază de alge, ocazional pot fi hrăniți și cu Artemia sau larve de chironomidae Comentarii: pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alte specii de Puntius, Rasbora, Botia Este o specie de cârd și este bine să se țină în grupuri de 8-10 indivizi sau mai mult dacă spațiul permite 969 Distichodus affinis Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 15-20 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 6-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai intens colorați decât femelele, culorile se vor intensifica în perioada de reproducere înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii sunt ușor de crescut îngrijire: Nu se recomandă să fie ținuți în acvarii plantate deoarece vor mânca majoritatea plantelor Se pot ține în acvarii decorate cu crengi și rădăcini și cu substrat nisipos sau format din pietriș fin cu câteva pietre mai mari, rotunjite și tocite de apă din loc în loc Se poate realiza în acvariu un curent slab de apă, se recomandă ca acvariul să fie acoperit deoarece aceștia vor sări Filtrarea și oxigenarea apei trebuie să fie eficiente Hrănire: Deși este preponderent vegetarian, acesta va accepta și râme, creveți sau larve de Chironomidae însă nu trebuiesc administrate în exces Se poate hrăni cu spanac, salată, castraveți, Spirulină și hrana din comerț, de calitate și bogată în materie vegetală Comentarii: Sunt oarecum imprevizibili, dacă unii indivizi vor fi pașnici, alții pot deveni agresivi Nu se vor ține în nici un caz cu pești mici Se pot ține împreună cu characide mari, cyprinide și Loricariide 970 Distichodus fasciolatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 30,5-61 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 2-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 9-12 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai intens colorați decât femelele, culorile se vor intensifica în perioada de reproducere înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii sunt ușor de crescut îngrijire: Nu se recomandă să fie ținuți în acvarii plantate deoarece vor mânca majoritatea plantelor Se pot ține în acvarii decorate cu crengi și rădăcini și cu substrat nisipos sau format din pietriș fin cu câteva pietre mai mari, rotunjite și tocite de apă din loc în loc Se poate realiza în acvariu un curent slab de apă, se recomandă ca acvariul să fie acoperit deoarece aceștia vor sări Filtrarea și oxigenarea apei trebuie să fie eficiente Hrănire: Deși este preponderent vegetarian, acesta va accepta și râme, creveți sau larve de Chironomidae însă nu trebuiesc administrate în exces Se poate hrăni cu spanac, salată, castraveți, Spirulină și hrana din comerț, de calitate și bogată în materie vegetală Comentarii: Sunt oarecum imprevizibili, dacă unii indivizi vor fi pașnici, alții pot deveni agresivi Nu se vor ține în nici un caz cu pești mici Se pot ține împreună cu characide mari, cyprinide și Loricariide 971 Distichodus lusosso Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 30,5-38,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 2-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, hrană vie, granule > Durata de viață: 9-12 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea lor în captivitate îngrijire: Nu se recomandă să fie ținuți în acvarii plantate deoarece vor mânca majoritatea plantelor Se pot ține în acvarii decorate cu crengi și rădăcini și cu substrat nisipos sau format din pietriș fin cu câteva pietre mai mari, rotunjite și tocite de apă din loc în loc Se poate realiza în acvariu un curent slab de apă, se recomandă ca acvariul să fie acoperit deoarece aceștia vor sări Filtrarea și oxigenarea apei trebuie să fie eficiente Hrănire: Deși este preponderent vegetarian, acesta va accepta și râme, creveți sau larve de Chironomidae însă nu trebuiesc administrate în exces Se poate hrăni cu spanac, salată, castraveți, Spirulină și hrană din comerț, de calitate și bogată în materie vegetală Comentarii: Sunt oarecum imprevizibili, dacă unii indivizi vor fi pașnici, alții pot deveni agresivi Nu se vor ține în nici un caz cu pești mici Se pot ține împreună cu characide mari, cyprinide și Loricariide 972 Distichodus sexfasciatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 60-76 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai intens colorați decât femelele, culorile se vor intensifica în perioada de reproducere înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii sunt ușor de crescut îngrijire: Nu se recomandă să fie ținuți în acvarii plantate deoarece vor mânca majoritatea plantelor Se pot ține în acvarii decorate cu crengi și rădăcini și cu substrat nisipos sau format din pietriș fin cu câteva pietre mai mari, rotunjite și tocite de apă din loc în loc Se poate realiza în acvariu un curent slab de apă, se recomandă ca acvariul să fie acoperit deoarece aceștia vor sări Filtrarea și oxigenarea apei trebuie să fie eficiente Hrănire: Deși este preponderent vegetarian, acesta va accepta și râme, creveți sau larve de Chironomidae însă nu trebuiesc administrate în exces Se poate hrăni cu spanac, salată, castraveți, Spirulină și hrană din comerț, de calitate și bogată în materie vegetală Comentarii: Sunt oarecum imprevizibili, dacă unii indivizi vor fi pașnici, alții pot deveni agresivi Nu se vor ține în nici un caz cu pești mici Se pot ține împreună cu characide mari, cyprinide și Loricariide 973 5 Litera E Sursa: v Link către articol Autor: acvariidevis 5 1 Eirmotus octozona (False Eight-Banded Barb) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 3-3,3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Eirmotus octozona Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele, iar acestea dacă sunt ținute în condiții optime, au un colorit palid, roșu pe înotătoarele nepereche înmulțire: Nu se știe clar dacă au fost sau nu înmulțiți în acvariu, dar cu siguranță acest lucru este posibil, se pot înmulți într-o manieră similară altor Cyprinidae Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii sunt ușor de crescut îngrijire: Acvariul trebuie să fie dens plantat cu multe regiuni ascunse în care se pot retrage, acest lucru le va acorda mai multă siguranță și vor fi mai colorați De asemenea apreciază dacă spre baza acvariului luminozitatea este scăzută, deci se pot folosi și plante de suprafață în acest sens Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin, cu câteva pietre mai mari, tocite de apă din loc în loc Sunt foarte sensibili la calitatea apei și se recomandă 974 ca săptămânal să se execute schimbări de apă în proporție de 10% din capacitatea acvariului Hrănire: Vor accepta hrana uscată, însă pentru un colorit mai intens și pentru a-i condiționa să depună, trebuiesc hrăniți și cu hrană vie, se poate folosi Artemia salina, Daphnia sau larve de Chironomidae Comentarii: Nu este recomandat acvariilor comunitare deoarece este un pește timid și poate fi deranjat de agitația din acesta Poate fi ținut cu specii mici, pașnice și nu foarte active sau cu speciile cu care împarte în mod natural cursurile de apă: Trigonostigma heteromorpha, Boraras maculatus, Danio albolineatus, D kerri, Puntius partipentazona, Rasbora dorsiocellata, R gracilis, R pauciperforata, various Gastromyzon, Nemacheilus, Pangio and Homaloptera sp , Acanthopsoides molobrion și Stiphodon atropurpureus 975 Detalii: Elassoma evergladei > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 10-23 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Nord > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt foarte închiși la culoare, uneori negri Femelele sunt mai mari și mai pale la culoare înmulțire: Depun adesea în acvarii amenajate corespunzător, pot depune până la 60 icre care eclozează în 2-3 zile Părinții nu vor mânca puii îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat cu plante și rădăcini sau crengi și pietre Trebuie să fie substrat nisipos și să aibă multe ascunzători Masculii își vor stabili teritorii pe care le vor păzi de alți pești Acvariul nu necesită încălzitor iar apa trebuie să fie moale și ușor alcalină Acvariul poate fi iluminat și natural câteva ore pe zi Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană pe bază de alge sau plante, granule, fulgi, Artemia, Daphnia sau larve de Chironomidae și alte larve de insecte Comentarii: Pot fi ținuți în acvarii specifice sau împreună cu specii pașnice precum Tanichthys albonubes sau Corydoras paleatus 976 Detalii: > Dificultate: Moderat > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 2,5-3,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 4-30 °C > Duritate: 6-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Nord > Familie: Elassoma okefenokee Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari și mai pale la culoare înmulțire: Depun adesea în acvarii amenajate corespunzător, pot depune până la 60 icre care eclozează în 2-3 zile Părinții nu vor mânca puii îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat cu plante și rădăcini sau crengi și pietre Trebuie să fie substrat nisipos și să aibă multe ascunzători Masculii își vor stabili teritorii pe care le vor păzi de alți pești Acvariul nu necesită încălzitor iar apa trebuie să fie moale și ușor alcalină Acvariul poate fi iluminat și natural câteva ore pe zi Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană pe bază de alge sau plante, granule, fulgi, Artemia, Daphnia sau larve de Chironomidae și alte larve de insecte Comentarii: Pot fi ținuți în acvarii specifice sau împreună cu specii pașnice precum Tanichthys albonubes sau Corydoras paleatus 977 Enneacanthus gloriosus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 9-10 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 10-22 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Nord > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și au înotătoarele dorsală și anală mai lungi decât femelele Femelele au abdomenul mai pronunțat decât masculii înmulțire: Pentru a induce reproducerea se reduce nivelul apei și se scade temperatura cu câteva grade Plantele sunt absolut necesare reproducerii, masculul va săpa o groapă lângă plante iar femela va împinge icrele către frunzele plantei Masculul va păzi ponta îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat iar substratul trebuie să fie nisipos sau format din pietriș fin deoarece uneori peștii se vor îngropa în el Nu necesită acvariu încălzit Va înota în toate regiunile apei (fund, mijloc și suprafață) și va fi activ ziua Hrănire: Pot fi hrăniți cu larve de Chironomidae, Artemia, Daphnia congelată sau granule și fulgi de calitate Comentarii: Este o specie pașnică însă poate deveni agresivă în perioada de reproducere Se vor ține în grupuri mici 978 Epalzeorhynchos frenatus 5 5 Epalzeorhynchos frenatus (Ruby Shark) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23,9-26,7 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Fulgi, granule, carnivor, hrană vie > Durata de viață: 10-15 ani > Habitat: Asia > Familie: Epalzeorhynchos erythrurus sau Rainbow Shark (Labeo erythrurus) Acești pești fac parte din ordinul Cyprinoidea bine reprezentată în Europa, Asia, Africa și America de Nord La început, în America de Sud și Australia, n-au fost reprezentanți ai acestei familii, dar din motive economice au fost introduși și aici Familia Cyprinidae are multe specii Peștii din familia Cyprinidae trăiesc în ape cu curs lent sau stătătoare, cu fund moale, unde cu ajutorul mustăților își caută hrana, dar și specii care preferă apele cu curenți mai puternici și cu fundul acoperit de pietriș Forma corpului este de la alungit, rotundă spre ovală, cu lateralele aplatizate In general aripioarele sunt mici, iar radiile sunt moi, cu excepția primei radii a dorsalei care poate fi întărită Gura are buzele groase, este înconjurată de mustăți cu care pipăie fundul apei La unele specii botul este prelungit cu o trompă Propriu-zis nu au dinți (în sensul pe care îl știm noi), ci aceștia sunt formați dintr-o materie cornoasă plasată în fundul gurii Acești „dinți” sunt importanți pentru că după ei se face împărțirea în specii Sunt pești pașnici și doar rareori devin intoleranți față de ceilalți, lucru care-i face foarte potriviți pentru bazinele comune Sunt pești rapizi, în continuă mișcare, lucru care dăunează unor specii mai liniștite, sau inactive în timpul zilei Datorită faptului că-și caută hrana pe fundul acvariului, substratul trebuie să fie format dintr-un nisip bine spălat (pentru a nu tulbura apa) și nici prea mare pentru că peștii s-ar răni la mustăți Substratul trebuie să fie închis la culoare (turbă sau bazalt) pentru a le scoate în evidență coloritul superb In acvariu nu se vor pune plante cu frunze prea fine ca: Myriophyllum, Cabomba, Limnophyla Pretențiile față de calitatea apei, temperatura sau lumina diferă de la specie la specie Mănâncă orice, fiind pești modești, ușor de întreținut Hrănire: Majoritatea peștilor din această familie consumă hrană vegetală, alge dar și animală ca nevertebrate mici Depun icrele în masa apei, în jurul unor tufe cu frunze fine (cele menționate mai sus) după un dans nupțial agitat și frenetic Foarte rar își îngrijesc 979 icrele, de aceea vor fi scoși din acvariu imediat după ce au depus De regulă trebuie să luăm măsuri de protecție a icrelor, cu plase din nylon sau grătare din baghete de sticlă Icrele eclozează în 24-28 de ore, după acest interval larvele lipindu-se de pietre, frunze, geamuri La început larvele sunt transparente și abia după alte 2-3 zile încep să înoată liber, moment în care începem să le hrănim Articol oferit de Andi66 980 Detalii: Epalzeorhynchos kalopterus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 13-16 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22,8-27,2 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Sunt pești mai dificil de sexat, mai ales când sunt tineri Femelele adulte au abdomenul mai pronunțat, în special dacă au icre înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvarii însă se înmulțește în iazuri cu succes cu tratament cu hormoni îngrijire: Această specie va prospera în acvarii bine plantate, cu spațiu liber pentru înot și cu substrat nisipos sau format din pietriș fin, nu va vatămă plantele cu frunze fine Se recomandă ca acvariul să imite mediul său natural, un curs de apă cu substrat nisipos, pietros, se pot folosi pentru amenajare mai multe crengi sau ramuri ce vor umbri unele zone din acvariu și vor oferi peștilor adăpost Acvariul trebuie să fie bine filtrat și oxigenat deoarece este sensibil la acumulările de poluanți din apă, este recomandat, dacă este posibil să se realizeze și un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Poate fi hrănit cu granule sau fulgi însă și cu hrană vie de origine animală precum Daphnia, Artemia și larve de Chironomidae, sau vegetală precum castravete, mazăre decojite, dovlecel, fructe și spanac sau salată Comentarii: Sunt o specie relativ pașnică și timidă însă pe măsură ce cresc pot deveni teritoriali și din ce în ce mai agresivi Se pot ține împreună cu specii din genurile: Barilius, Opsarius, Devario sau speciile mai mari din genurile Puntius și Rasbora 981 Epalzeorhynchos siamensis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 8-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Vegetarian, granule > Durata de viață: 10-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Sunt pești mai dificil de sexat, mai ales când sunt tineri Femelele adulte au abdomenul mai pronunțat, în special dacă au icre înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvarii însă se înmulțește în iazuri cu succes cu tratament cu hormoni îngrijire: Această specie va prospera în acvarii bine plantate, cu spațiu liber pentru înot și cu substrat nisipos sau format din pietriș fin, nu va vatămă plantele cu frunze fine Se recomandă ca acvariul să imite mediul său natural, un curs de apă cu substrat nisipos, pietros, se pot folosi pentru amenajare mai multe crengi sau ramuri ce vor umbri unele zone din acvariu și vor oferi peștilor adăpost Acvariul trebuie să fie bine filtrat și oxigenat deoarece este sensibil la acumulările de poluanți din apă, este recomandat, dacă este posibil să se realizeze și un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Poate fi hrănit cu granule pe bază de plante sau alge dar și cu felii de castravete, dovlecel, spanac sau salată De asemenea se va hrăni și cu algele ce se formează în acvariu Comentarii: Sunt o specie relativ pașnică și timidă însă pe măsură ce cresc pot deveni teritoriali și din ce în ce mai agresivi Se pot ține împreună cu specii din genurile: Barilius, Opsarius, Devario sau speciile mai mari din genurile Puntius și Rasbora 982 Epiplatys dageti dageti Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 21,1-23,9 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și au înotătoarele mai lungi decât femela înmulțire: Acvariul de reproducere trebuie să fie puternic iluminat, să aibă plante de suprafață și multe plante cu frunze fine sau moss care să acționeze ca mediu de depunere Filtrarea se poate realiza cu un simplu burete Peștii trebuiesc hrăniți în prealabil cu hrană vie din belșug In acest acvariu se poate introduce o pereche sau un mascul și două femele Peștii vor depune continuu circa două săptămâni In acest timp, icrele se scot cu grijă din acest acvariu și se introduc în alt acvariu cu apă de circa 5 cm și cu câteva picături de Albastru de Metilen Dacă se observă icre atacate de fungi, acestea se scot imediat cu o pipetă Icrele vor ecloza după 8-11 zile și pot fi hrăniți inițial cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia Aceștia cresc foarte diferit și vor trebui selecționați tot timpul îngrijire: Acvariul trebuie să fie slab iluminat, decorat cu crengi și rădăcini astfel încât să se realizeze mai multe ascunzători, plantele de suprafață sunt binevenite deoarece acestea vor umbri zone sin acvariu și vor oferi peștilor un grad mai ridicat de siguranță Acvariul trebuie să fie acoperit deoarece acești pești pot sări Hrănire: Nu este pretențios, deși este carnivor, va accepta și hrană uscată însă se recomandă să fie hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae sau Daphnia Comentarii: Sunt o specie relativ pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii de aceeași talie Pot fi ținuți împreună cu Characidae, Cyprinidae, Corydoras sau Loriicaridae 983 Epiplatys dageti monroviae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 21,1-23,9 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și au înotătoarele mai lungi decât femela înmulțire: Acvariul de reproducere trebuie să fie puternic iluminat, să aibă plante de suprafață și multe plante cu frunze fine sau moss care să acționeze ca mediu de depunere Filtrarea se poate realiza cu un simplu burete Peștii trebuiesc hrăniți în prealabil cu hrană vie din belșug In acest acvariu se poate introduce o pereche sau un mascul și două femele Peștii vor depune continuu circa două săptămâni In acest timp, icrele se scot cu grijă din acest acvariu și se introduc în alt acvariu cu apă de circa 5 cm și cu câteva picături de Albastru de Metilen Dacă se observă icre atacate de fungi, acestea se scot imediat cu o pipetă Icrele vor ecloza după 8-11 zile și pot fi hrăniți inițial cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia Aceștia cresc foarte diferit și vor trebui selecționați tot timpul îngrijire: Acvariul trebuie să fie slab iluminat, decorat cu crengi și rădăcini astfel încât să se realizeze mai multe ascunzători, plantele de suprafață sunt binevenite deoarece acestea vor umbri zone sin acvariu și vor oferi peștilor un grad mai ridicat de siguranță Acvariul trebuie să fie acoperit deoarece acești pești pot sări Hrănire: Nu este pretențios, deși este carnivor, va accepta și hrană uscată însă se recomandă să fie hrăniți și cu Artemia, larve de Chironomidae sau Daphnia Comentarii: Sunt o specie relativ pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii de aceeași talie Pot fi ținuți împreună cu Characidae, Cyprinidae, Corydoras sau Loriicaridae 984 Epiplatys sexfasciatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 9-10 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-6 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele și au înotătoare dorsală, anală și caudală înmulțire: Este posibilă înmulțirea în acvariu Se vor înmulți în grupuri de două femele și un mascul Se introduc peștii maturi și sănătoși într-un acvariu de reproducere cu substrat de turbă Aceștia trebuiesc hrăniți cu hrană vie din abundență pentru a stimula depunerea După două săptămâni se scot din acvariul de reproducere, acesta se seacă și turba împreună cu icrele se păstrează într-o pungă de plastic închisă având grijă să existe totuși umezeală O dată pe lună se deschide punga pentru a permite schimbul de aer Se țin în pungă timp de 5-9 luni, după acest timp se introduce în apă, iar icrele vor ecloza Puii sunt mici și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau ciclopi, aceștia vor deveni adulți în doar câteva săptămâni îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare, preferabil turbă, de asemenea trebuie să existe zone dens plantate și decoruri din crengi și rădăcini ce vor servi ca adăpost pentru pești Se recomandă să se folosească și plante plutitoare pentru a diminua cantitatea de lumină Acvariul trebuie să fie acoperit deoarece acești pești sunt capabili să sară din apă Hrănire: Sunt carnivori și vor aprecia hrana vie precum larve de țânțari, viermi, Daphnia și Artemia, dar pot fi hrăniți și cu fulgi sau granule de calitate Comentarii: Trebuiesc ținuți în acvarii specifice deoarece masculii pot deveni destul de agresivi Dacă se dorește să se țină mai multe exemplare trebuie să li se asigure suficient spațiu 985 Eretmodus cyanostictus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 8-9 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-9,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul are capul și zona branhiilor mai robustă decât femela înmulțire: Este destul de greu de înmulțit Pentru a se putea forma o pereche este ideal să achiziționăm mai mulți indivizi tineri și să îi creștem împreună, astfel se vor forma perechile După formarea perechilor se vor înlătura din acvariu ceilalți indivizi Sunt destul de greu de reprodus Vor depune icrele într-o ascunzătoare asemănătoare unei peșteri iar femela va îngriji icrele în timp ce masculul va păzi teritoriul După eclozarea icrelor puii vor putea înota în câteva zile și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și multe ascunzători formate din piatră sub forma unor peșteri Acvariul trebuie să fie amenajat în așa fel încât să imite habitatul lor din Lacul Tanganyika Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie eficientă și se recomandă schimbări parțiale dese de apă pentru menținerea calității acesteia Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule, fulgi, larve de Chironomidae, Artemia, Daphnia Comentarii: Sunt pești relativ agresivi și nu se recomandă acvariilor comunitare, pot fi ținuți împreună cu alte specii de Cichlidae din Lacul Tanganyika de talie și comportament similar 986 Esomus metallicus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 6,4-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele și sunt mai colorați, aceasta devine mai evident la depunere înmulțire: Acvariul de înmulțire ar trebui să fie decorat ori cu plante cu frunze medii ca mărime ori cu un suport pentru depunere Acești pești se vor înmulți în grupuri dacă este nevoie; adăugând un număr egal de ambele sexe va fi îndeajuns îndepărtați toți părinții când icrele au fost depuse, ar trebui să eclozeze în 24-48 de ore iar puii vor înota liberi foarte rapid, în mod normal după 24 de ore de la eclozare Trebuie hrăniți cu infuzori inițial, dar pot fi hrăniți și cu Artemia abia eclozați îngrijire: Pentru ca peștele să își etaleze coloritul în toată splendoarea lui, acvariul trebuie să aibă zone umbrite de plante de suprafață și substrat închis la culoare, rădăcinile și crengile submerse nu doar că vor spori caracterul natural al acvariului dar vor servi și ca ascunzători pentru pești Hrănire: Alge, plancton și detritus sunt dieta lor principală dar vor accepta și alte forme de mâncare, dacă algele sunt reduse în acvariu, adăugați hrană din comerț pe bază de alge, ocazional pot fi hrăniți și cu Artemia sau larve de chironomidae Comentarii: Pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alte specii de Puntius, Rasbora, Botia Este o specie de cârd și este bine să se țină în grupuri de 8-10 indivizi sau mai mult dacă spațiul permite 987 Exochochromis anagenys Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 15-20 cm > Apă: Dulce > pH: 7,4-8,4 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 7-30 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Inițial ambele sexe se aseamănă foarte mult însă masculul este puțin mai mare și are înotătoarele pectorale mai lungi Femela are un colorit mai deschis pe abdomen înmulțire: Femela va îngriji icrele ținându-le în cavitatea bucală (mouthbreeder) timp de aproximativ 21 zile, timp pe care și-l va petrece ascunsă Ascunzătorile formate din pietre sunt obligatorii pentru reproducere Masculii devin agresivi în perioada de înmulțire și se recomandă să se țină un mascul cu trei femele îngrijire: Acvariul trebuie să aibă suficiente ascunzători din pietre pentru ca peștii să se retragă, un substrat nisipos este recomandat acestor Cichlidae De obicei își petrec timpul în secțiunea de mijloc a apei însă pot înota în toate regiunile Hrănire: Sunt pești omnivori, pot fi hrăniți cu fulgi și hrană pe bază vegetală alternată cu hrana pe bază de carne și hrană vie Comentarii: Sunt pești agresivi atât cu alte specii cât și cu indivizi din propria specie, deci este nevoie de mare atenție atunci când alegem speciile cu care vor conviețui Sunt o specie foarte frumoasă și adaugă foarte multă culoare acvariului 988 5 14 Exodon paradoxus (Bucktoothed Tetra) Exodon paradoxus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 8-15 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 0-20 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Cha Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai pronunțat decât masculii și au aripioarele mai lungi, sunt mai colorați înmulțire: Deși au fost reproduși în acvariu, nu se cunosc foarte multe informații despre înmulțire Se introduc în acvariul de reproducere, dotat cu Java moss, peștii vor fi hrăniți din belșug cu hrană vie După depunerea icrelor se separă adulții de icre, acestea vor ecloza în trei zile, se consideră că schimbarea apei determina depunerea icrelor îngrijire: Au nevoie de acvariu mare, cu mult spațiu pentru a înota, plantele nu sunt necesare Hrănire: Vor mânca în mare parte hrană vie dar pot fi învățați să mănânce și granule sau fulgi Comentarii: Se vor ține în grupuri de cel puțin 10 indivizi, dacă sunt mai puțini aceștia vor deveni agresivi unii cu ceilalți și urmările pot fi severe, de multe ori își pot scoate ochii 989 Sursa: Autor: acvariidevis Farlowella acuș Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 15,2-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,6 > Temperatura: 20-23,9 °C > Duritate: 3-8 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă femelele sunt de regulă mai plinuțe decât masculii în special dacă acestea poartă icre înmulțire: Icrele vor fi depuse pe o suprafață plată, o piatră sau sticla acvariului pe care masculul le păzește, femela le poate mânca Icrele vor ecloza în 6-8 zile iar puii vor începe să mănânce supa 1-2 zile îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, să aibă multe ascunzători formate din crengi, rădăcini sau pietre Iluminarea poate să fie puternică pentru a încuraja dezvoltarea algelor Se poate folosi substrat nisipos ori pietriș fin Se recomandă să se efectueze schimburi parțiale de apă săptămânal Hrănire: Se hrănesc cu granule sau fulgi pe bază de plante, spanac, Spirulină, salată etc Insă se vor hrăni și cu algele din acvariu Comentarii: Sunt o specie pașnică și poate fi ținută cu orice specie pașnică de pești inclusiv Characidae, Cyprinidae, Loriicaridae, Cichlidae 990 Flowerhorn Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 30,5-40,6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-7,8 > Temperatura: 23-30 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai viu colorați decât femelele 5 înmulțire: Deși este un hibrid creat artificial, este fertil și poate fi înmulțit Femela va depune icrele pe o suprafață plată, fie o piatră, fie geamul acvariului iar masculul va păzi teritoriul Icrele vor ecloza 3-4 zile mai târziu iar părinții vor muta puii într-un loc mai sigur, aceștia pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, cu suficient spațiu pentru înot, lipsit de curenți de apă Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Sunt necesare mai multe ascunzători formate fie din lemn fie din pietre, însă acestea trebuie să fie sigure deoarece peștii sunt puternici, le pot mișca sau dărâma Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie foarte eficiente deoarece este un pește de talie mare și va produce multe reziduuri Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu Artemia, larve de Chironomidae sau Daphnia când este tânăr, apoi la maturitate trebuiesc hrăniți cu hrană mai consistentă precum râme, creveți sau chiar mici pești, se pot folosi Guppy Vor accepta și hrană uscată precum fulgii sau granulele Comentarii: A fost obținut pe cale artificială prin încrucișarea Amphilophus citrinellus cu Amphilophus trimaculatum în Malayezia în jurul anului 1996 Este un pește foarte agresiv și se recomandă să fie ținut în acvarii specifice, nu mai mult de doi într-un acvariu 991 Formosania lacustre Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 6,4-7,5 > Temperatura: 18-23 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-7 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de sexare în mod vizual înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate încă îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat în așa fel încât să ofere peștilor ascunzători în care să se retragă Se pot folosi pentru a decora acvariul crengi, rădăcini și pietre Substratul trebuie să fie nisipos pentru a permite peștilor să sape Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie eficiente iar lumina puternică pentru a simula cursurile mici de apă pe care le populează în mod natural Hrănire: Se pot hrăni cu Artemia, Daphnia și larve de Chironomidae sau chiar granule și fulgi Se recomandă să nu fie hrăniți foarte mult deoarece sunt pești foarte lacomi Comentarii: Sunt o specie relativ pașnică însă se va evita asocierea cu specii lente și cu înotătoare lungi, de asemenea cu speciile agresive și foarte active Pot fi ținuți împreună cu specii din genurile: Devario sp, Rasbora sp, Puntius sp, Mystacoleucus și Danio sp 992 Fossorochromis rostratus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 473,2 litri > Dimensiune: 20-25 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-8,8 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 10-18 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii și femelele sunt complet diferiți în colorație, masculii sunt albastru-argintiu iar femelele sunt galben-crem, cu carouri pe flancuri înmulțire: Femela va îngriji icrele ținându-le în cavitatea bucală (mouthbreeder) timp de aproximativ două săptămâni, timp pe care și-l va petrece ascunsă Ascunzătorile formate din pietre sunt obligatorii pentru reproducere Masculii devin agresivi în perioada de înmulțire și se recomandă să se țină un mascul cu trei femele îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și ascunzători formate din pietre, habitat tipic Malawi Este necesară o filtrare eficientă și schimbări periodice, parțiale de apă Hrănire: Este omnivor și necesită o hrănire pe măsură Pot fi hrăniți cu larve de Chironomidae, inimă de vită și hrană congelată, dar dieta trebuie să conțină și parte vegetală, granule și fulgi, spanac Comentarii: Au un caracter agresiv și sunt teritoriali, atât masculii cât și femelele Pot fi ținuți în acvariu comunitar împreună cu alte specii de Cichlidae din Lacul Malawi 993 Fundulopanchax filamentosus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 21-23 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai intens colorați și mai mari decât femelele, înmulțire: în acvariul de reproducere trebuie să fie un strat de turbă Icrele sunt predispuse la infecție cu fungi (ciuperci) Trebuiesc adăugate două femele la fiecare mascul, deși depunerea nu este greu de realizat, creșterea puilor poate fi o problemă După depunere ouăle se scot împreună cu turba și se vor pune în apă peste aproximativ două luni îngrijire: Nu sunt pretențioși și se adaptează la o plajă largă a parametrilor apei, sunt relativ pașnici nu este bine să fie asociați cu pești mici pe care îi pot mânca, de asemenea nu este bine să fie asociați cu specii agresive Hrănire: Este bine să fie hrăniți cu larve de țânțari, mici crustacee și Artemia salina Comentarii: Sunt o specie lacomă și pentru a evita complicațiile este bine să nu fie hrăniți mai mult decât este cazul 5 994 Fundulopanchax gardneri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 5-8 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai intens colorați și mai mari decât femelele, înmulțire: în acvariul de reproducere trebuie să fie un strat de turbă Icrele sunt predispuse la infecție cu fungi (ciuperci) Trebuiesc adăugate două femele la fiecare mascul, deși depunerea nu este greu de realizat, creșterea puilor poate fi o problemă După depunere ouăle se scot împreună cu turba și se vor pune în apă peste aproximativ două luni îngrijire: Nu sunt pretențioși și se adaptează la o plajă largă a parametrilor apei, sunt relativ pașnici nu este bine să fie asociați cu pești mici pe care îi pot mânca, de asemenea nu este bine să fie asociați cu specii agresive Hrănire: Este bine să fie hrăniți cu larve de țânțari, mici crustacee și Artemia salina Comentarii: Sunt o specie lacomă și pentru a evita complicațiile este bine să nu fie hrăniți mai mult decât este cazul 5 995 Fundulopanchax marmoratus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 5,1-6,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 21-23 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai intens colorați și mai mari decât femelele, înmulțire: în acvariul de reproducere trebuie să fie un strat de turbă Icrele sunt predispuse la infecție cu fungi (ciuperci) Trebuiesc adăugate două femele la fiecare mascul, deși depunerea nu este greu de realizat, creșterea puilor poate fi o problemă După depunere ouăle se scot împreună cu turba și se vor pune în apă peste aproximativ două luni îngrijire: Nu sunt pretențioși și se adaptează la o plajă largă a parametrilor apei, sunt relativ pașnici nu este bine să fie asociați cu pești mici pe care îi pot mânca, de asemenea nu este bine să fie asociați cu specii agresive Hrănire: Este bine să fie hrăniți cu larve de țânțari, mici crustacee și Artemia salina Comentarii: Sunt o specie lacomă și pentru a evita complicațiile este bine să nu fie hrăniți mai mult decât este cazul 5 996 Fundulopanchax scheeli Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 5,1-6,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 3-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai intens colorați și mai mari decât femelele, înmulțire: în acvariul de reproducere trebuie să fie un strat de turbă Icrele sunt predispuse la infecție cu fungi (ciuperci) Trebuiesc adăugate două femele la fiecare mascul, deși depunerea nu este greu de realizat, creșterea puilor poate fi o problemă După depunere ouăle se scot împreună cu turba și se vor pune în apă peste aproximativ două luni îngrijire: Nu sunt pretențioși și se adaptează la o plajă largă a parametrilor apei, sunt relativ pașnici nu este bine să fie asociați cu pești mici pe care îi pot mânca, de asemenea nu este bine să fie asociați cu specii agresive Hrănire: Este bine să fie hrăniți cu larve de țânțari, mici crustacee și Artemia salina iar unele exemplare vor accepta și hrană uscată, însă aceasta nu trebuie să reprezinte hrană de bază, ci hrană vie Comentarii: Sunt o specie lacomă și pentru a evita complicațiile este bine să nu fie hrăniți mai mult decât este cazul 5 997 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 10-12,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 15-28 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Fundulopanchax sjostedti Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai intens colorați și mai mari decât femelele înmulțire: în acvariul de reproducere trebuie să fie un strat de turbă Icrele sunt predispuse la infecție cu fungi (ciuperci) Trebuiesc adăugate două femele la fiecare mascul, deși depunerea nu este greu de realizat, creșterea puilor poate fi o problemă După depunere ouăle se scot împreună cu turba și se vor pune în apă peste aproximativ două luni îngrijire: Nu sunt pretențioși și se adaptează la o plajă largă a parametrilor apei, sunt relativ pașnici nu este bine să fie asociați cu pești mici pe care îi pot mânca, de asemenea nu este bine să fie asociați cu specii agresive Hrănire: Este bine să fie hrăniți cu larve de țânțari, mici crustacee și Artemia salina Comentarii: Sunt o specie lacomă și pentru a evita complicațiile este bine să nu fie hrăniți mai mult decât este cazul 5 998 Fundulopanchax walkeri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 5,1-7,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 20-23 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai intens colorați și mai mari decât femelele, înmulțire: în acvariul de reproducere trebuie să fie un strat de turbă Icrele sunt predispuse la infecție cu fungi (ciuperci) Trebuiesc adăugate două femele la fiecare mascul, deși depunerea nu este greu de realizat, creșterea puilor poate fi o problemă După depunere ouăle se scot împreună cu turba și se vor pune în apă peste aproximativ două luni îngrijire: Nu sunt pretențioși și se adaptează la o plajă largă a parametrilor apei, sunt relativ pașnici nu este bine să fie asociați cu pești mici pe care îi pot mânca, de asemenea nu este bine să fie asociați cu specii agresive Hrănire: Este bine să fie hrăniți cu larve de țânțari, mici crustacee și Artemia salina Comentarii: Sunt o specie lacomă și pentru a evita complicațiile este bine să nu fie hrăniți mai mult decât este cazul 5 999 Autor: acvariidevis Sursa: Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 10,2-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-27 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Când sunt mici sunt dificil de sexat însă la maturitate, masculul va avea rostrul mai roșu, în special în perioada de reproducere iar femela va avea abdomenul mai pronunțat La ambele sexe apar tuberculi nupțiali pe cap însă la masculi tind să fie mai evidenti 5 înmulțire: în acvariu au fost înmulțiți doar prin tratament cu hormoni Icrele au eclozat în 15-16 ore iar puii au fost hrăniți cu rotiferi Circa 90% din pui au supraviețuit primei luni îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, cu substrat nisipos și cu multe locuri în care acest pește să se retragă Plantele pot fi Java moss, Bolbitis sau Anubias, prins de decorațiuni Acvariul se poate decora cu crengi sau rădăcini submerse Este o specie sensibilă la poluanții din apă și se recomandă o filtrare și o oxigenare eficientă, de asemenea este bine ca în acvariu să existe un curent de apă de intensitate moderată Schimburile parțiale de apă sunt esențiale Hrănire: Se poate hrăni cu granule dar și cu hrană vie precum Tubifex, Artemia sau larve de Chironomidae însă acesta va consuma și aufwuchs din acvariu 1000 Comentarii: Este o specie pașnică, ideală pentru acvariile comunitare Se poate ține împreună cu speciile cu care împarte habitatul său natural precum: Barilius, Danio, Devario, Puntius, Mystacoleucus, Opsarius, Botia, Sinibotia, Yasuhikotakia, Acanthocobitis, Nemacheilus, Schistura, Beaufortia, Homaloptera, Gastromyzon, Pseudogastromyzon 1001 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 1-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Vegetarian, granule, hrană vie > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Când sunt mici sunt dificil de sexat însă la maturitate, masculul va avea rostrul mai roșu, în special în perioada de reproducere iar femela va avea abdomenul mai pronunțat La ambele sexe apar tuberculi nupțiali pe cap însă la masculi tind să fie mai evidenti 5 înmulțire: în acvariu au fost înmulțiți doar prin tratament cu hormoni Icrele au eclozat în 15-16 ore iar puii au fost hrăniți cu rotiferi Circa 90% din pui au supraviețuit primei luni îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, cu substrat nisipos și cu multe locuri în care acest pește să se retragă Plantele pot fi Java moss, Bolbitis sau Anubias, prins de decorațiuni Acvariul se poate decora cu crengi sau rădăcini submerse Este o specie sensibilă la poluanții din apă și se recomandă o filtrare și o oxigenare eficientă, de asemenea este bine ca în acvariu să existe un curent de apă de intensitate moderată Schimburile parțiale de apă sunt esențiale Hrănire: Se poate hrăni cu granule dar și cu hrană vie precum Tubifex, Artemia sau larve de Chironomidae însă acesta va consuma și aufwuchs din acvariu Comentarii: Este o specie pașnică, ideală pentru acvariile comunitare Se poate ține împreună cu speciile cu care împarte habitatul său natural precum: Barilius, Danio, Devario, Puntius, Mystacoleucus, Opsarius, Botia, Sinibotia, Yasuhikotakia, Acanthocobitis, Nemacheilus, Schistura, Beaufortia, Homaloptera, Gastromyzon, Pseudogastromyzon 1002 Garra flavatra Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 5,1-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,2-7,2 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 5-17 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, hrană vie > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Când sunt mici sunt dificil de sexat însă la maturitate, masculul va avea rostrul mai roșu, în special în perioada de reproducere iar femela va avea abdomenul mai pronunțat La ambele sexe apar tuberculi nupțiali pe cap însă la masculi tind să fie mai evidenti 5 înmulțire: în acvariu au fost înmulțiți doar prin tratament cu hormoni Icrele au eclozat în 15-16 ore iar puii au fost hrăniți cu rotiferi Circa 90% din pui au supraviețuit primei luni îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, cu substrat nisipos și cu multe locuri în care acest pește să se retragă Plantele pot fi Java moss, Bolbitis sau Anubias, prins de decorațiuni Acvariul se poate decora cu crengi sau rădăcini submerse Este o specie sensibilă la poluanții din apă și se recomandă o filtrare și o oxigenare eficientă, de asemenea este bine ca în acvariu să existe un curent de apă de intensitate moderată Schimburile parțiale de apă sunt esențiale Hrănire: Se poate hrăni cu granule dar și cu hrană vie precum Tubifex, Artemia sau larve de Chironomidae însă acesta va consuma și aufwuchs din acvariu Comentarii: Este o specie pașnică, ideală pentru acvariile comunitare Se poate ține împreună cu speciile cu care împarte habitatul său natural precum: Barilius, Danio, Devario, Puntius, Mystacoleucus, Opsarius, Botia, Sinibotia, Yasuhikotakia, Acanthocobitis, Nemacheilus, Schistura, Beaufortia, Homaloptera, Gastromyzon, Pseudogastromyzon 1003 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 11,7-25 °C > Duritate: 8-13 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe iar masculii la maturitate vor avea tuberculi nupțiali în perioada de reproducere înmulțire: Nu au fost înmulțiți în acvariu încă 5 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, cu substrat nisipos și cu multe locuri în care acest pește să se retragă Plantele pot fi Java moss, Bolbitis sau Anubias, prins de decorațiuni Acvariul se poate decora cu crengi sau rădăcini submerse Este o specie sensibilă la poluanții din apă și se recomandă o filtrare și o oxigenare eficientă, de asemenea este bine ca în acvariu să existe un curent de apă de intensitate moderată Schimburile parțiale de apă sunt esențiale Hrănire: Se poate hrăni cu granule dar și cu hrană vie precum Tubifex, Artemia sau larve de Chironomidae însă acesta va consuma și aufwuchs din acvariu Comentarii: Este o specie pașnică, ideală pentru acvariile comunitare Se poate ține împreună cu speciile cu care împarte habitatul său natural precum: Barilius, Danio, Devario, Puntius, Mystacoleucus, Opsarius, Botia, Sinibotia, Yasuhikotakia, Acanthocobitis, Nemacheilus, Schistura, Beaufortia, Homaloptera, Gastromyzon, Pseudogastromyzon 1004 Garra rufa Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 10-14 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 15-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Fulgi, granule, carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Eurasia > Familie: Denumirea științifică: Macrostomus Cyprinion Denumirea comună: Garra rufa sau Doctor fish Habitat: Peștii Garra Rufa s-au descoperit la începutul anilor 1800 în Iordania, bazinele hidrografice ale râurilor Tigru și Eufrat, râuri de coasta în Turcia de sud și Siria de nord Temperatura: Aceste pești pot trăi în apele calde de temperaturi de aproximativ 35 °C la 43 °C Dimensiune/lungime: Până la 7 cm Parametrii apei: pH neutru aproape de 7,3 Familie: Cyprinidae Durata de viată: 6 ani întreținere: Stabilirea unui sistem simplu de întreținere a acestui pește la casa dvs Garra Rufa este simplu de întreținut dacă știi elementele de bază de întreținere ale unui acvariu Cei mai mulți oameni sunt preocupați de modul în care să aibă grijă de pește, dar în prim plan este preocuparea în ceea ce privește calitatea apei De regulă peștele Garra Rufa prosperă în apele curate și calde la o temperatură care este aproximativ egală cu temperatura unui corp uman La aproximativ 36 de grade Celsius și un pH neutru aproape de 7,3, acest parametru de apă este extrem de favorabil pentru pește pentru a putea lucra din plin la minunile sale Cred că am captat atenția doamnelor Acest lucru este extrem de important în cazul în care doriți să aveți un Spa de succes pe bază de pește viu Apa caldă va înmuia, de asemenea, pielea de pe persoană, pentru a ușura acțiunea peștilor de a ciuguli pielea moartă Această temperatură va crea o senzație de cald și de relaxare la care se adăugă un masaj cu furnicături din partea peștilor Ei sunt pești sunt unici, care pot trăi în mediu ostil, 1005 pentru alte tipuri de pește, cum ar fi apele foarte calde Ei se ascund în zonele cu pietre și vegetație, și sunt locuitori de fund, iar în general se hrănesc cu alge Din cauza penuriei de produse alimentare în aceste ape calde, acești pești pieptene și-au dezvoltat abilitatea neobișnuită pentru a se alimenta cu piele moartă și/cu scabie umane Garra Rufa ca pește este o specie protejată în Turcia din punct de vedere juridic Se pare că un om a dat peste o mlaștină în momentul în care a avut un picior rănit Micuții pești au înconjurat piciorul bolnav, și i-au vindecat rana Imediat, cum a descoperit rănile vindecate, el a început să se răspândească în jurul său o poveste minunată și așa au început vizitele efective de oameni la izvoarele termale de Garra Rufas, pentru a urma un tratament pentru boli de piele Acum, în zilele noastre s-au deschis luxoase centre Spa pe baza acțiunilor miraculoase ale acestui pește Peștii mănâncă celulele moarte de pe piele și oferă practic un adevărat peeling mecanic și enziamtic In timp ce peștele doctor se hrănește el eliberează o secreție enzimatică, care stă la baza multor creme dermatologice Această enzimă are rolul de a echilibra ph-ul pielii și ajută celulele bolnave să se regenereze, într-un mod mult mai rapid decât prin vindecarea de la sine Peștii s-au dovedit a fi eficienți și cazul traumelor musculare, disfuncționalități reumatice, neurologice sau psoriasis Tratamentul se face prin sucțiune, peștii Rufas Garra sunt inofensivi și nu au dinți deoarece această specie de pește nu posedă dinți față de celelalte specii de pești care au același rol, dar provoacă răni Un alt avantaj este reprezentat de faptul ca peștele continuă acțiunile sale curative chiar dacă este sătul => un peeling de durată Acum întrebarea este Doamnelor nu vreți un acvariu?!?!?!? 5 Articol oferit de Kokos 1006 Gasteropelecus sternicla Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Este aproape imposibil de sexat, femelele purtătoare de icre vor avea abdomenul mai pronunțat înmulțire: Sunt foarte dificil de înmulțit în captivitate îngrijire: Preferă un acvariu plantat dens cu o mulțime de plante plutitoare Acvariul ar trebui să fie acoperit cu un capac, pentru a nu sări și un substrat și un fundal întunecat Plantele plutitoare ar trebui să li se permită să diminueze lumina în acvariu Ar trebui să fie păstrat în grupuri de 5 sau mai multe exemplare Hrănire: Cea mai mare parte a dietei sale trebuie să fie constituită din hrană vie sau congelată precum Daphnia, Artemia sau larve de Chironomus, pot fi hrăniți și cu musculițe de otet 5 Comentarii: Este adecvat pentru acvarii comunitate cu alte specii mici precum Rasbora sau Tetra 1007 Gastromyzon ctenocephalus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 2,5-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 7-8 > Temperatura: 20-23,9 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-6 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt adesea mai mari și mai robuste decât masculii, lucru ușor de sezisat dacă sunt vizualizați de sus Masculii au tuberculi conici pe înotătoarele pectorale și tuberculi ctenoizi pe cap Femelele nu au tuberculi ctenoizi înmulțire: Nu au fost înmulțiți încă în captivitate îngrijire: Apa trebuie să fie foarte bine oxigenată și filtrată și se recomandă folosirea unui filtru puternic Substratul poate fi constituit din nisip, pietriș sau un amestec din amândouă și mai multe pietre mari, tocite de apă Se poate ornamenta acvariul cu crengi și rădăcini submerse Lumina trebuie să fie slabă iar pentru diminuarea acesteia se pot folosi plante de suprafață Hrănire: Este omnivor și poate fi hrănit cu granule și fulgi ca hrană de bază dar și cu hrană vie precum Artemia și larve de Chironomidae, spanac, castravete și Spirulină Comentarii: Sunt pești timizi ce necesită locuri retrase în care să se ascundă, ce pot fi realizate din pietre sau crengi submerse Sunt pești pașnici și pot fi ținuți împreună cu alți pești pașnici de aceeași talie Dacă este posibil se poate realiza în acvariu un curent moderat de apă 1008 Gastromyzon punctulatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 5-6 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt adesea mai mari și mai robuste decât masculii, lucru ușor de sezisat dacă sunt vizualizați de sus Masculii au tuberculi conici pe înotătoarele pectorale și tuberculi ctenoizi pe cap Femelele nu au tuberculi ctenoizi înmulțire: Nu au fost înmulțiți încă în captivitate îngrijire: Necesită un acvariu cu substrat nisipos, cu apă curată și cu un curent moderat Este bine să fie în acvariu și câteva pietre plate pe care peștele să se poată odihni și multe ascunzători, acestea pot fi realizate din crengi, rădăcini sau pietre plate sprijinite pe sticla acvariului Filtrarea și oxigenarea apei trebuie să fie eficiente Hrănire: Se hrănesc în principal cu aufwuchs, aceasta este o peliculă de microorganisme atât animale cât și vegetale ce se dezvoltă pe suprafețele submerse Pentru a cultiva aufwuchs trebuie așezată o piatră plată într-un borcan cu apă din acvariu și câteva granule de mâncare de pești la soare După câteva zile piatra se poate plasa în acvariu Comentarii: Sunt pești pașnici, deși masculii vor avea ocazional dispute teritoriale, rănirile sunt foarte rare deoarece nu posedă mijloacele necesare rănirii Pot fi ținuți în acvarii comunitare cu alți pești pașnici In acvariu pot exista zone umbrite de pietre sau crengi și rădăcini submerse pentru a se ascunde 1009 Geophagus brasiliensis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 20-28 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 21-23 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai viu colorat și are înotătoarele anală și dorsală mai alungită înmulțire: Nu sunt dificil de înmulțit dacă se respectă parametrii apei Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate, preferabil hrană vie pentru a stimula depunerea Femela va depune icrele pe substrat de unde le ridică în gură iar masculul va elibera lapții tot pe substrat, femela ridică și lapții iar fecundarea are loc în gura femelei Femela poate ține icrele și puii proaspăt eclozați în gură circa două săptămâni după care îi eliberează și aceștia pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Se recomandă să fie ținuți în acvarii cu substrat nisipos deoarece aceștia vor căuta mâncare în substrat Se recomandă ca plantele să fie ținute în ghivece deoarece pot fi dezrădăcinate Nu trebuie ca lumina să fie foarte puternică și se pot folosi plante de suprafață pentru a diminua cantitatea de lumină ajunsă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi ca hrană de bază însă pentru a stimula reproducerea se va folosi și hrană vie precum Artemia sau larve de Chironomidae, pot fi hrăniți și cu Spirulină sau cu spanac sau castravete Comentarii: Pot deveni teritoriali și agresivi mai ales în perioada de reproducere Se pot ține mai multe exemplare dacă spațiul este suficient de mare încât să permită indivizilor hărțuiți să scape și se pot ține împreună cu Corydoras sau Hoplo sau Tetra 1010 Geophagus crassilabris Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 20-24 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 25-30 °C > Duritate: 0-2 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai viu colorat și are înotătoarele anală și dorsală mai alungită înmulțire: Nu sunt dificil de înmulțit dacă se respectă parametrii apei Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate, preferabil hrană vie pentru a stimula depunerea Femela va depune icrele pe substrat de unde le ridică în gură iar masculul va elibera lapții tot pe substrat, femela ridică și lapții iar fecundarea are loc în gura femelei Femela poate ține icrele și puii proaspăt eclozați în gură circa două săptămâni după care îi eliberează și aceștia pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Se recomandă să fie ținuți în acvarii cu substrat nisipos deoarece aceștia vor căuta mâncare în substrat Se recomandă ca plantele să fie ținute în ghivece deoarece pot fi dezrădăcinate Nu trebuie ca lumina să fie foarte puternică și se pot folosi plante de suprafață pentru a diminua cantitatea de lumină ajunsă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi ca hrană de bază însă pentru a stimula reproducerea se va folosi și hrană vie precum Artemia sau larve de Chironomidae, pot fi hrăniți și cu Spirulină sau cu spanac sau castravete Comentarii: Pot deveni teritoriali și agresivi mai ales în perioada de reproducere Se pot ține mai multe exemplare dacă spațiul este suficient de mare încât să permită indivizilor hărțuiți să scape și se pot ține împreună cu Corydoras sau Hoplo sau Tetra 1011 Geophagus iporangensis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai viu colorat și are înotătoarele anală și dorsală mai alungită înmulțire: Nu sunt dificil de înmulțit dacă se respectă parametrii apei Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate, preferabil hrană vie pentru a stimula depunerea Femela va depune icrele pe substrat de unde le ridică în gură iar masculul va elibera lapții tot pe substrat, femela ridică și lapții iar fecundarea are loc în gura femelei Femela poate ține icrele și puii proaspăt eclozați în gură circa două săptămâni după care îi eliberează și aceștia pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Se recomandă să fie ținuți în acvarii cu substrat nisipos deoarece aceștia vor căuta mâncare în substrat Se recomandă ca plantele să fie ținute în ghivece deoarece pot fi dezrădăcinate Nu trebuie ca lumina să fie foarte puternică și se pot folosi plante de suprafață pentru a diminua cantitatea de lumină ajunsă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi ca hrană de bază însă pentru a stimula reproducerea se va folosi și hrană vie precum Artemia sau larve de Chironomidae, pot fi hrăniți și cu Spirulină sau cu spanac sau castravete Comentarii: Pot deveni teritoriali și agresivi mai ales în perioada de reproducere Se pot ține mai multe exemplare dacă spațiul este suficient de mare încât să permită indivizilor hărțuiți să scape și se pot ține împreună cu Corydoras sau Hoplo sau Tetra 1012 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-6,0 > Temperatura: 25-30 °C > Duritate: 0-2 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai viu colorat și are înotătoarele anală și dorsală mai alungită înmulțire: Nu sunt dificil de înmulțit dacă se respectă parametrii apei Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate, preferabil hrană vie pentru a stimula depunerea Femela va depune icrele pe substrat de unde le ridică în gură iar masculul va elibera lapții tot pe substrat, femela ridică și lapții iar fecundarea are loc în gura femelei Femela poate ține icrele și puii proaspăt eclozați în gură circa două săptămâni după care îi eliberează și aceștia pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Se recomandă să fie ținuți în acvarii cu substrat nisipos deoarece aceștia vor căuta mâncare în substrat Se recomandă ca plantele să fie ținute în ghivece deoarece pot fi dezrădăcinate Nu trebuie ca lumina să fie foarte puternică și se pot folosi plante de suprafață pentru a diminua cantitatea de lumină ajunsă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi ca hrană de bază însă pentru a stimula reproducerea se va folosi și hrană vie precum Artemia sau larve de Chironomidae, pot fi hrăniți și cu Spirulină sau cu spanac sau castravete Comentarii: Pot deveni teritoriali și agresivi mai ales în perioada de reproducere Se pot ține mai multe exemplare dacă spațiul este suficient de mare încât să permită indivizilor hărțuiți să scape și se pot ține împreună cu Corydoras sau Hoplo sau Tetra 1013 Geophagus proximus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 20-23 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 6-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai viu colorat și are înotătoarele anală și dorsală mai alungită înmulțire: Nu sunt dificil de înmulțit dacă se respectă parametrii apei Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate, preferabil hrană vie pentru a stimula depunerea Femela va depune icrele pe substrat de unde le ridică în gură iar masculul va elibera lapții tot pe substrat, femela ridică și lapții iar fecundarea are loc în gura femelei Femela poate ține icrele și puii proaspăt eclozați în gură circa două săptămâni după care îi eliberează și aceștia pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Se recomandă să fie ținuți în acvarii cu substrat nisipos deoarece aceștia vor căuta mâncare în substrat Se recomandă ca plantele să fie ținute în ghivece deoarece pot fi dezrădăcinate Nu trebuie ca lumina să fie foarte puternică și se pot folosi plante de suprafață pentru a diminua cantitatea de lumină ajunsă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi ca hrană de bază însă pentru a stimula reproducerea se va folosi și hrană vie precum Artemia sau larve de Chironomidae, pot fi hrăniți și cu Spirulină sau cu spanac sau castravete Comentarii: Pot deveni teritoriali și agresivi mai ales în perioada de reproducere Se pot ține mai multe exemplare dacă spațiul este suficient de mare încât să permită indivizilor hărțuiți să scape și se pot ține împreună cu Corydoras sau Hoplo sau Tetra 1014 Geophagus steindachneri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10,2-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 25-30 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai viu colorat și are înotătoarele anală și dorsală mai alungită înmulțire: Nu sunt dificil de înmulțit dacă se respectă parametrii apei Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate, preferabil hrană vie pentru a stimula depunerea Femela va depune icrele pe substrat de unde le ridică în gură iar masculul va elibera lapții tot pe substrat, femela ridică și lapții iar fecundarea are loc în gura femelei Femela poate ține icrele și puii proaspăt eclozați în gură circa două săptămâni după care îi eliberează și aceștia pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Se recomandă să fie ținuți în acvarii cu substrat nisipos deoarece aceștia vor căuta mâncare în substrat Se recomandă ca plantele să fie ținute în ghivece deoarece pot fi dezrădăcinate Nu trebuie ca lumina să fie foarte puternică și se pot folosi plante de suprafață pentru a diminua cantitatea de lumină ajunsă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi ca hrană de bază însă pentru a stimula reproducerea se va folosi și hrană vie precum Artemia sau larve de Chironomidae, pot fi hrăniți și cu Spirulină sau cu spanac sau castravete Comentarii: Pot deveni teritoriali și agresivi mai ales în perioada de reproducere Se pot ține mai multe exemplare dacă spațiul este suficient de mare încât să permită indivizilor hărțuiți să scape și se pot ține împreună cu Corydoras sau Hoplo sau Tetra 1015 Geophagus surinamensis Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 14-15 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai viu colorat și are înotătoarele anală și dorsală mai alungită înmulțire: Nu sunt dificil de înmulțit dacă se respectă parametrii apei Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate, preferabil hrană vie pentru a stimula depunerea Femela va depune icrele pe substrat de unde le ridică în gură iar masculul va elibera lapții tot pe substrat, femela ridică și lapții iar fecundarea are loc în gura femelei Femela poate ține icrele și puii proaspăt eclozați în gură circa două săptămâni după care îi eliberează și aceștia pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Se recomandă să fie ținuți în acvarii cu substrat nisipos deoarece aceștia vor căuta mâncare în substrat Se recomandă ca plantele să fie ținute în ghivece deoarece pot fi dezrădăcinate Nu trebuie ca lumina să fie foarte puternică și se pot folosi plante de suprafață pentru a diminua cantitatea de lumină ajunsă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi ca hrană de bază însă pentru a stimula reproducerea se va folosi și hrană vie precum Artemia sau larve de Chironomidae, pot fi hrăniți și cu Spirulină sau cu spanac sau castravete Comentarii: Pot deveni teritoriali și agresivi mai ales în perioada de reproducere Se pot ține mai multe exemplare dacă spațiul este suficient de mare încât să permită indivizilor hărțuiți să scape și se pot ține împreună cu Corydoras sau Hoplo sau Tetra 1016 Gephyrochromis moorii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,6 > Temperatura: 22,2-25,6 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mult mai colorați decât femelele înmulțire: Sunt ușor de înmulțit dacă femelele sunt condiționate și nu sunt stresate Peștii se condiționează cu hrană vie din belșug, la depunere, femela va ridica icrele în gură unde le va și incuba Perioada de incubație durează 12-14 zile iar icrele sunt mici Numărul de icre este legat în mod direct de vârstă și dimensiunea femelelor După ce puii pot înota, pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina și vor crește foarte repede îngrijire: Deși sunt pești mici, aceștia sunt foarte agresivi și se recomandă să se țină în grupuri, cu mai multe femele pentru că acestea să fie mai puțin hărțuite de masculi Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și ascunzători formate din pietre, ghivece răsturnate sau lemn Hrănire: Poate fi hrănit cu Artemia, larve de Chironomidae, granule, fulgi și chiar melci Comentarii: Este un pește agresiv și se recomandă să se țină în acvarii specifice însă se poate asocia și cu alte Cichlidae africane de talie și comportament asemănător 1017 Girardinus metallicus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 4-5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 20-23,9 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Cuba > Familie: Dimorfism sexual: Masculul are corpul suplu, alungit, în timp ce femela are corpul mai puternic și mai bondoc înmulțire: Temperatura în acvariul de reproducere trebuie să fie de minim 24 °C Perioada de gestație durează între 30 și 50 de zile, iar uneori poate ajunge și la 70 de zile O femelă naște între 30-80 de pui la interval de 2-3 luni Puii născuți, sunt relativi mari și se hrănesc la început cu Cyclopi și dafnii mici, după care se trece treptat la tubi tocați mărunt Ajunge la maturitatea sexuală după l-l,5ani îngrijire: Acvariul în care trăiesc acești pești trebuie să fie bine iluminat și să aibă întotdeauna apă curată la o temperatură de 25-26 °C și o densitate de 9-10 °DG Plantele recomandate pentru acvariul acestor pești sunt: Valisneria, Cryptocoryne, Sagittaria și Cabomba Hrănire: Hrana obișnuită pentru acești pești o constituie hrana vie alcătuită din larve de Chironomide și dafnii, dar pentru că nu este așa pretențios i se poate administra și hrană uscată Comentarii: Conviețuiesc foarte bine cu: Betta splendens, Trichogaster leeri, Xiphophorus helleri, Melanotaenia macculochi 1018 Glossolepis incisus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10-15 cm > Apă: Dulce > pH: 7-8 > Temperatura: 22-24 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și au înotătoarele mai lungi decât femelele înmulțire: Dacă se dorește înmulțirea acestor pești, trebuie să li se pună la dispoziție un mediu optim pentru a depune icre (exemplu: Java moss) Adulții vor mânca icrele așa că se recomandă separarea adulților de icre după depunere Dacă temperatura este între 23-24 grade Celsius, icrele vor ecloza în 10-12 zile Puii pot fi hrăniți cu infuzori sau fulgi bine fărâmițați După ce cresc pot mânca și nalupi de Artemia, puii vor crește lent chiar și în condiții ideale 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat dar să prezinte suficient spațiu de înot pentru pești Dacă este posibil, poziționați acvariul în așa fel încât să fie în lumina solară două sau trei ore pe zi pentru că peștii să pară și mai interesând Au nevoie de apă curată, schimbați 25-50% din apă în fiecare săptămână și înlocuiți-o cu apă curată Este recomandat ca acvariul să fie acoperit pentru a nu permite peștilor să sară din apă Hrănire: Sunt o specie omnivoră de pește și ar trebui hrăniți cu hrană de calitate pentru a stimula un colorit mai intens Este bine să se folosească un amestec de hrană vie sau uscată și cât mai variată pentru a menține starea de sănătate a peștelui Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi, larve de Chironomidae, Tubifex, Artemia salina sau Daphnia Comentarii: Sunt o specie pașnică ce poate fi ținută în acvariu specific (cu o singură specie) sau în acvariu comunitar împreună cu alte specii pașnice de dimensiuni apropiate Se recomandă să fie ținuți în grupuri de minimum 4-5 indivizi 1019 Glossolepis pseudoincisus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 7-8 > Temperatura: 22-24 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai voi colorați și au mai mult roșu pe înotătoare, în special pe dorsală La maturitate, unii masculi vor dezvolta cocoașă înmulțire: Se introduce o pereche adultă într-un acvariu cu plante cu frunze fine și se vor hrăni des și cu hrană vie, de calitate Vor depune icrele printre frunzele plantelor apoi adulții se vor săpară iar puii vor ecloza în aproximativ o săptămână și vor fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă până devin destul de mari pentru a mânca hrană ceva mai mare îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat dar să prezinte suficient spațiu de înot pentru pești Dacă este posibil, poziționați acvariul în așa fel încât să fie în lumina solară două sau trei ore pe zi pentru că peștii să pară și mai interesanți Au nevoie de apă curată, schimbați 25-50% din apă în fiecare săptămână și înlocuiți-o cu apă curată Este recomandat ca acvariul să fie acoperit pentru a nu permite peștilor să sară din apă Hrănire: Sunt pești omnivori și vor mânca hrană uscată precum granule sau fulgi sar vor aprecia hrana vie precum Artemia, larve de Chironomidae, dar trebuie să li se pună la dispoziție și hrană de origine vegetală Comentarii: Acvariul poate avea substrat nisipos și pot exista și plante deoarece Melanotaenia praecox nu va dezrădăcina plantele Dacă observați că peștelui îi ies din gură niște fire similare firelor de păr, acesta este un semn că apa este de o calitate proastă și că ar trebui schimbată parțial Sunt sensibili la poluanți în apă 1020 Glossolepis wanamensis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 8-9 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-7,8 > Temperatura: 26-30 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Papua Noua Guinee > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și au înotătoarele mai lungi decât femelele înmulțire: Dacă se dorește înmulțirea acestor pești, trebuie să li se pună la dispoziție un mediu optim pentru a depune icre (exemplu: Java moss) Adulții vor mânca icrele așa că se recomandă separarea adulților de icre după depunere Dacă temperatura este între 23-24 grade Celsius, icrele vor ecloza în 10-12 zile Puii pot fi hrăniți cu infuzori sau fulgi bine fărâmițați După ce cresc pot mânca și nalupi de Artemia, puii vor crește lent chiar și în condiții ideale 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat dar să prezinte suficient spațiu de înot pentru pești Dacă este posibil, poziționați acvariul în așa fel încât să fie în lumina solară două sau trei ore pe zi pentru că peștii să pară și mai interesanți Au nevoie de apă curată, schimbați 25-50% din apă în fiecare săptămână și înlocuiți-o cu apă curată Este recomandat ca acvariul să fie acoperit pentru a nu permite peștilor să sară din apă Hrănire: Sunt o specie omnivoră de pește și ar trebui hrăniți cu hrană de calitate pentru a stimula un colorit mai intens Este bine să se folosească un amestec de hrană vie sau uscată și cât mai variată pentru a menține starea de sănătate a peștelui Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi, larve de Chironomidae, Tubifex, Artemia salina sau Daphnia Comentarii: Sunt o specie pașnică ce poate fi ținută în acvariu specific (cu o singură specie) sau în acvariu comunitar împreună cu alte specii pașnice de dimensiuni apropiate Se recomandă să fie ținuți în grupuri de minimum 4-5 indivizi 1021 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 43,2-45,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,8 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 25-35 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Glyptoperichthys gibbiceps Dimorfism sexual: Dificil de realizat, este posibil să fie similar cu alți Ancistrus plecos, papila genitală a femelei este boantă și rotunjită iar a masculului este mai mică și ascuțită 5 înmulțire: Nu s-a realizat în captivitate și foarte puține se știu despre modalitatea sa de înmulțire 5 Hrănire: Multe alge, spirulină, hrană din comerț pe bază de alge îngrijire: Sunt pești dificil de întreținut, se recomandă doar experților, necesită acvarii mari cu multă lumină (și implicit alge), cu un curent puternic și o concentrație mare de oxigen Pentru bunăstarea peștelui sunt necesare multe pietre mari și plate, rădăcini sau crengi scufundate și ascunzători Principala problemă în a ține peștele viu este aceea că necesită multă hrană (alge) Sunt pești activi și în timpul zilei și sunt sensibili la poluare Necesită schimbări de apă dese și în cantități mici Comentarii: Pește pașnic cu alți pești însă agresiv cu alți Pleco Obiectele decorative din acvariu trebuiesc bine fixate deoarece le poate mișca și astfel poate genera probleme Este timid și își va petrece mult timp ascuns 1022 Gnathochromis permaxillaris Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-9,0 > Temperatura: 22,2-27,8 °C > Duritate: 8-25 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat, nu au diferențe evidente înmulțire: Sunt pești ce formează perechi doar în perioada de reproducere, în rest rămân un cârd unit Femela preferă să depună icrele în peșteri cu substrat de pietriș Poate depune peste 100 de icre și după apariția puilor, atât părinții cât și juvenilii vor ajuta la creșterea acestora îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se realizeze mai multe ascunzători din piatră sau din crengi și/sau rădăcini Substratul trebuie să fie format din nisip sau pietriș fin Este recomandat ca filtrarea să fie eficientă și să se realizeze un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu fulgi de calitate însă este bine să se suplimenteze dieta cu Daphnia sau Artemia salina, fie vii, fie congelate Comentarii: Sunt pești relativ pașnici, pot fi ținuți atât în acvarii specifice cât și în acvarii comunitare cu alți pești similari Totuși, când depune icrele, perechea depunătoare poate deveni agresivă și își va apăra teritoriul Nu vor vătăma plantele Dacă se țin în acvarii comunitare, Neolamprologus pulcher trebuiesc introduși ultimii, după ce ceilalți pești și-au stabilit deja teritoriile Se pot ține împreună cu ciclide din Lacul Malawi sau Victoria 1023 Gymnocorymbus bondi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 4-5 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-6,5 > Temperatura: 22,2-25 °C > Duritate: 0-6 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și au înotătoarele mai lungi decât femelele înmulțire: Pentru reproducere este necesar un acvariu de cca 10 litri cu jumătate din volumul apei de la robinet bine aerisită și filtrată cca 24 ore și jumătate apă de ploaie ținută la întuneric cel puțin 3 săptămâni Este recomandată instalarea unei plase pe fundul apei deoarece prezintă consumul propriilor icre odată terminat ritualul reproductiv Seara se introduce femela iar masculul dimineața următoare Actul reproductiv este caracteristic întregului gen cei doi alăturându-se în poziția de V și prezentând un tremurat specific moment în care femela eliberează cca 15 icre iar masculul le fecundează Masculul prezintă în momentul reproducerii culorile foarte intense Ponta numără 200-300 de icre iar acestea trebuie protejate de lumina intensă Alevinii eclozează a doua zi și se recomandă a fi hrăniți cu infuzori în porții mici Hrănire cu Artemia se face abia după cca 10 zile Este recomandabil ca o pereche formată să își păstreze un anumit interval între reproduceri altfel apărând posibilitatea blocării reproductive a femelei, ceea ce atrage incapacitatea ei reproductivă în timp îngrijire: Este bine ca apa să fie filtrată printr-un strat de turbă după care capătă o nuanță brună Fundul bazinului trebuie acoperit cu nisip pe care întindem 2-3 cm de torfmul fiert bine Hrănire: Sunt pești omnivori și vor accepta o mare varietate de hrană, alge, crustacee, hrană uscată de calitate din comerț 5 Comentarii: Sunt pești pașnici, se vor ține cu alți pești pașnici compatibili în ceea ce privește cerințele parametrilor apei și taliei La maturitate au circa 4-5 cm 1024 Gymnocorymbus ternetzi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2,5-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-8 > Temperatura: 20-26,1 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 5-6 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Este cunoscut și sub numele de „Tetra negru” sau „văduva” Este o specie înaltă, puternic aplatizată pe flancuri Aripioara anală este rotunjită și se întinde pe toată partea de jos a corpului Partea din spate a corpului (ceafa) nu este acoperită de solzi Femela este mai mare decât masculul atingând o lungime de 5,5 cm In S U A a fost obținută forma voal, pe care o găsim și la noi Corpul este argintiu strălucitor, cu o nuanță de negru, care se poate întinde și pe aripioara dorsală, pe aripioara adipoasă și pe anală, zonă care la exemplarele tinere este neagră, cu vârsta deschizându-se până la gri Partea din față are 3 dungi transversale negre, din care prima trece peste ochi, iar celelalte două sunt dispuse astfel: la punctul unde încep pectoralele și respectiv dorsala Masculii au vârful dorsalei alb Se reproduce relativ ușor, dar puii sunt mai dificil de crescut Avem nevoie de un acvariu de 12-15 1 cu apă mai veche (5-6 zile), cu o plasă de protecție pe fund și câteva tufe de plante gen Ceratopteris Seara se introduce femela iar dimineața masculul Dar la fel de bine putem introduce 2 femele cu 4 masculi Femela se deosebește ușor de mascul pentru că are zona abdominală umflată și este mai mare Depun cam 300-400 de icre care după 24-30 de ore eclozează Temperatura optimă este 25-26 °C După 3-4 zile în care larvele stau atârnate de plante sau geam, alevinii încep să înoate La început se vor hrăni cu microviermi După circa 2 săptămâni îi putem hrăni cu nauplii de Artemia, eclozați de o zi Puii cresc foarte repede 1025 Gymnogeophagus balzanii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 11-12 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai viu colorat și are înotătoarele anală și dorsală mai alungită, de asemenea prezintă proeminență nupțială înmulțire: Nu sunt dificil de înmulțit dacă se respectă parametrii apei Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate, preferabil hrană vie pentru a stimula depunerea Femela va depune icrele pe substrat de unde le ridică în gură iar masculul va elibera lapții tot pe substrat, femela ridică și lapții iar fecundarea are loc în gura femelei Femela poate ține icrele și puii proaspăt eclozați în gură circa două săptămâni după care îi eliberează și aceștia pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Se recomandă să fie ținuți în acvarii cu substrat nisipos deoarece aceștia vor căuta mâncare în substrat Se recomandă ca plantele să fie ținute în ghivece deoarece pot fi dezrădăcinate Nu trebuie ca lumina să fie foarte puternică și se pot folosi plante de suprafață pentru a diminua cantitatea de lumină ajunsă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi ca hrană de bază însă pentru a stimula reproducerea se va folosi și hrană vie precum Artemia sau larve de Chironomidae, pot fi hrăniți și cu Spirulină sau cu spanac sau castravete Comentarii: Pot deveni teritoriali și agresivi mai ales în perioada de reproducere Se pot ține mai multe exemplare dacă spațiul este suficient de mare încât să permită indivizilor hărțuiți să scape și se pot ține împreună cu Corydoras sau Hoplo sau Tetra 1026 Gymnogeophagus gymnogenys Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 14-15 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 21-24 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai viu colorat și are înotătoarele anală și dorsală mai alungită înmulțire: Nu sunt dificil de înmulțit dacă se respectă parametrii apei Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate, preferabil hrană vie pentru a stimula depunerea Femela va depune icrele pe substrat de unde le ridică în gură iar masculul va elibera lapții tot pe substrat, femela ridică și lapții iar fecundarea are loc în gura femelei Femela poate ține icrele și puii proaspăt eclozați în gură circa două săptămâni după care îi eliberează și aceștia pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Se recomandă să fie ținuți în acvarii cu substrat nisipos deoarece aceștia vor căuta mâncare în substrat Se recomandă ca plantele să fie ținute în ghivece deoarece pot fi dezrădăcinate Nu trebuie ca lumina să fie foarte puternică și se pot folosi plante de suprafață pentru a diminua cantitatea de lumină ajunsă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi ca hrană de bază însă pentru a stimula reproducerea se va folosi și hrană vie precum Artemia sau larve de Chironomidae, pot fi hrăniți și cu Spirulină sau cu spanac sau castravete Comentarii: Pot deveni teritoriali și agresivi mai ales în perioada de reproducere Se pot ține mai multe exemplare dacă spațiul este suficient de mare încât să permită indivizilor hărțuiți să scape și se pot ține împreună cu Corydoras sau Hoplo sau Tetra 1027 Gyrinocheilus aymonieri Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 12,7-27,9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-8,0 > Temperatura: 23,9-27,8 °C > Duritate: 5-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Foarte comun > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: Este nevoie de multă răbdare și noroc Pentru a-i înmulți încercați să reproduceți habitatul lor natural, cu multe plante Vor depune icrele iar puii vor apărea după 2-3 zile, aceștia vor mânca alge și hrana scufundată îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu substrat nisipos și presărat cu pietre plate, mari și tocite de apă, unde se vor instala algele In acvariu se pot adăuga crengi sau rădăcini submerse pentru a crea zone umbrite unde peștii să se ascundă Hrănire: Nu sunt ierbivori exclusivi, vor mânca și fulgi sau granule din comerț, aufwuchs, uneori chiar Artemia sau larve de Chironomidae Deși se vând ca soluție pentru algele din acvariu aceștia nu sunt foarte eficienți sau dacă sunt bine hrăniți chiar vor ignora algele Comentarii: sunt pașnici când sunt mici dar pe măsură ce cresc devin din ce în ce mai agresivi, pot fi ținuți în acvarii comunitare dar este indicat să se evite asocierea cu specii lente și cu înotătoare lungi Pentru partea superioară a acvariului se pot adăuga pești din următoarele genuri: Danio, Devario, Puntius, Rasbora In acvariu CAE trebuie adăugat ultimul pentru a nu putea să își dezvolte instinctul de teritorialitate 1028 8 Litera H Sursa: v Link către articol Autor: acvariidevis Hampala macrolepidota > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 60-70 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 5-13 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Sunt relativ dificil de sexat însă femelele vor avea abdomenul mai pronunțat, mai ales dacă poartă icre înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate încă îngrijire: Nu este foarte important aranjamentul acvariului, acești pești putând trăi și în acvarii fără absolut nici o piesă de decor Dacă spațiul permite, acești pești vor arăta superb într-ші acvariu ce va imita un râu, cu substrat nisipos și cu câteva pietre mai mari, tocite de apă din loc în loc, cu crengi și rădăcini submerse Filtrarea și oxigenarea apei sunt foarte importante și trebuiesc să fie foarte eficiente Sunt foarte sensibili la poluanții din apă și se recomandă să se execute schimbări de apă parțiale dese Hrănire: Pot fi hrăniți cu râme, creveți, insecte, larve de Chironomidae și alte alimente de origine animală Se recomandă să aibă o dietă cât mai variată pentru că peștii să aibă o stare de sănătate bună Comentarii: Se recomandă să nu fie asociați cu specii mici sau cu pești mai mici decât gura lor deoarece aceștia îi vor mânca Pot fi ținuți împreună cu alte specii pașnice și mari deoarece aceștia nu vor fi agresivi 1029 Haplochromis aeneocolor Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 7-7,5 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-8,6 > Temperatura: 23,3-25,6 °C > Duritate: 15-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai mare și mai închis la culoare decât femela înmulțire: Femela va îngriji icrele ținându-le în cavitatea bucală (mouthbreeder) timp de aproximativ 21 zile, timp pe care și-l va petrece ascunsă Ascunzătorile formate din pietre sunt obligatorii pentru reproducere Masculii devin agresivi în perioada de înmulțire și se recomandă să se țină un mascul cu trei femele îngrijire: Acvariul trebuie să aibă suficiente ascunzători din pietre pentru ca peștii să se retragă, un substrat nisipos este recomandat acestor Cichlidae De obicei își petrec timpul în secțiunea de mijloc a apei însă pot înota în toate regiunile Hrănire: Sunt pești omnivori, pot fi hrăniți cu fulgi și hrană pe bază vegetală alternată cu hrana pe bază de carne și hrană vie Comentarii: Sunt pești agresivi atât cu alte specii cât și cu indivizi din propria specie, deci este nevoie de mare atenție atunci când alegem speciile cu care vor conviețui Sunt o specie foarte frumoasă și adaugă foarte multă culoare acvariului 1030 Haplochromis flavimanus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,5 > Temperatura: 23,9-27,2 °C > Duritate: 10-25 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai mare și mai închis la culoare decât femela înmulțire: Femela va îngriji icrele ținându-le în cavitatea bucală (mouthbreeder) timp de aproximativ 21 zile, timp pe care și-l va petrece ascunsă Ascunzătorile formate din pietre sunt obligatorii pentru reproducere Masculii devin agresivi în perioada de înmulțire și se recomandă să se țină un mascul cu trei femele îngrijire: Acvariul trebuie să aibă suficiente ascunzători din pietre pentru ca peștii să se retragă, un substrat nisipos este recomandat acestor Cichlidae De obicei își petrec timpul în secțiunea de mijloc a apei însă pot înota în toate regiunile Hrănire: Sunt pești omnivori, pot fi hrăniți cu fulgi și hrană pe bază vegetală alternată cu hrana pe bază de carne și hrană vie Comentarii: Sunt pești agresivi atât cu alte specii cât și cu indivizi din propria specie, deci este nevoie de mare atenție atunci când alegem speciile cu care vor conviețui Sunt o specie foarte frumoasă și adaugă foarte multă culoare acvariului 1031 Haplochromis latifasciatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 10-11 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,2 > Temperatura: 23,9-26,7 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai mare și mai închis la culoare decât femela înmulțire: Femela va îngriji icrele ținându-le în cavitatea bucală (mouthbreeder) timp de aproximativ 21 zile, timp pe care și-l va petrece ascunsă Ascunzătorile formate din pietre sunt obligatorii pentru reproducere Masculii devin agresivi în perioada de înmulțire și se recomandă să se țină un mascul cu trei femele îngrijire: Acvariul trebuie să aibă suficiente ascunzători din pietre pentru ca peștii să se retragă, un substrat nisipos este recomandat acestor Cichlidae De obicei își petrec timpul în secțiunea de mijloc a apei însă pot înota în toate regiunile Hrănire: Sunt pești omnivori, pot fi hrăniți cu fulgi și hrană pe bază vegetală alternată cu hrana pe bază de carne și hrană vie Comentarii: Sunt pești agresivi atât cu alte specii cât și cu indivizi din propria specie, deci este nevoie de mare atenție atunci când alegem speciile cu care vor conviețui Sunt o specie foarte frumoasă și adaugă foarte multă culoare acvariului 1032 Detalii: Hasemania nana > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 2-3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari decât masculii, au abdomenul mai pronunțat iar înotătoarea anală are vârful galben Masculii sunt mai colorați iar vârful înotătoarei anale este alb înmulțire: Se va separa o pereche sănătoasă într-un acvariu cu plante de suprafață și luminozitate slabă Este mai ușor de menținut curat în timpul creșterii puilor dacă acvariul nu va avea substrat Depunerea poate fi indusă de scăderea pH-ului la 5,5 și căderea durității la 4 dGH, acest lucru este ușor de realizat cu filtrare prin turbă Masculii vor începe un comportament nupțial ce se va finaliza cu eliberarea de către femelă a 300 de icre După depunere, adulții trebuiesc înlăturați iar puii vor fi hrăniți cu nalupi de Artemia După câteva zile aceștia sunt suficient de mari cât să mănânce fulgi zdrobiți Trebuiesc hrăniți la fiecare câteva ore, fapt pentru care sunt necesare schimbări frecvente de apă îngrijire: Nu sunt pretențioși la aspectul acvariului Pot fi ținuți în acvarii bine plantate dar în mod bizar mediul lor natural nu are plante acvatice, ci mai mult crengi și rădăcini, substrat nisipos și frunze uscate Acest mediu se poate reproduce foarte ușor în acvariu, se pot folosi și frunzele de stejar, permiteți frunzelor să schimbe culoarea apei pentru a spori caracterul natural al acvariului Hrănire: Nu sunt pretențioși și vor accepta cu plăcere granule și fulgi, Artemia și Daphnia, larve de Chironomidae Comentarii: Este un pește ideal acvariilor comunitare, este pașnic și activ se poate ține cu pești precum Rasbora, Danio, Corydoras și Loriicaridae mici Evident nu trebuie asociat cu specii mari sau agresive 1033 Helostoma temmincki Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 20,3-30,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-8,5 > Temperatura: 24,4-27,8 °C > Duritate: 5-30 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 8-20 ani > Habitat: Asia > Familie: Este răspândit în sud-estul Asiei, în India, Malaiezia, Borneo, Sumatra și Indonezia Corpul este înalt, aplatizat pe lateral, cu o deschizătură a gurii îngustă, buzele foarte groase și cărnoase, ieșind foarte mult în relief Totodată buzele sunt acoperite cu dințișori foarte fini, apropiați unul de celălalt Dorsala este mai lungă ca anală, țepii din partea tare nefiind uniți între ei Este un pește mare care în circa 18 luni ajunge la 18 cm In biotopul natural atinge 55 cm, dar în acvarii sunt mai mici Specia a fost descoperită în anul 1831 de Cuvier-Valenciennes pe baza unor pești aduși din Java Coloritul: Pe un fond de la galben spre verzui, apar mai multe dungi longitudinale închise la culoare, dungi care se întind și pe aripioare In acvariu apare și o formă semialbinotică (semialbinotică pentru că lipsește pigmentul dar ochii sunt negri nu roși) Femela, în acvariu, este mai mică, atingând abia 10-12 cm, fiind mai plină că masculul Ea se mai deosebește de mascul și prin faptul că are spatele mai ascuțit Au nevoie de foarte multă hrană și o temperatură de 25 °C Prezența dinților de pe buze ne anunță că sunt mari mâncători de alge, dar mănâncă și hrană vie ca: daphnia, Tubifex, etc Hrana vie oferită va fi mică Până la 5-6 cm, li se vor da și pești mici ca hrană Stacks a observat că exemplarele tinere acceptă hrana vie mică, în timp ce exemplarele mai mari acceptau și hrană uscată, echitrei, larve de țânțari negri, dar nu acceptau Tubifex sau larve de țânțari roși (probabil nu trăiesc în biotopul natural) Pentru reproducere se folosește un acvariu de circa 80-100 1 Pe fund se poate pune puțin nisip și un filtru Duritatea apei va fi de 10-12 °dGH cu un pH = 6,5-6,8, iar temperatură între 27-28 °C, dar poate fi ridicată până la 30 °C In timpul reproducerii, nu-și construiesc cuib de spumă, icrele și puii plutind la suprafața apei datorită excesului de substanță uleioasă Icrele sunt depuse pe înserat, după un dans nupțial frenetic La alegerea perechii și la depunerea icrelor, femela este elementul activ Icrele sunt în număr foarte mare între 3000-4000 de bucăți Specific acestei specii este că, în timpul ritualului de 1034 împerechere, peștii se apucă unul pe celălalt de buze, de unde și numele de „gurami pupăcioși” (asemănător unui sărut) Icrele depuse se ridică la suprafață, rămânând lipite de plante După depunere, perechea nu este necesar să fie scoasă din acvariu, dar în acest caz ea va fi bine hrănită, pentru că altfel va mânca icrele și puii Acvariile pentru reproducere vor fi foarte bine aerisite Depunerea are loc în mai multe reprize, una în care peștii se încovoaie unul în jurul celuilalt de 6-8 ori Apoi după o scurtă pauză în care se odihnesc unul lângă celălalt, începe a 2-a repriză, dar cu un număr mai redus de împerecheri, doar 4-5, apoi o nouă pauză și a treia repriză cu numai 2-3 îmbrățișări Se va căuta ca duritatea apei să nu depășească 15 °dGH La o temperatură de 27 °C icrele eclozează în 14-17 ore, iar la 30 °C sunt necesare numai 12-15 ore Larvele rămân în apropierea suprafeței apei și înoată după alte 48-72 ore Puii se hrănesc cu gălbenuș de ou sau infuzori și după 3-4 zile cu nauplii de Artemia salina In 4-5 săptămâni puii ating 3-4 cm Puii cresc neuniform și vor trebui selectați mereu Masculii sunt foarte virili, având o cantitate foarte mare de lapți și de aceea după depunere, apa poate avea un aspect lăptos 1035 Hemiancistrus guahiborum Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 12,7-15 cm > Apă: Dulce > pH: 5,6-7,0 > Temperatura: 22,8-25,6 °C > Duritate: 2-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă femelele sunt de regulă mai plinuțe decât masculii în special dacă acestea poartă icre înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate însă se crede că acesta depune în peșteri, ascunzători, nuci de cocos, etc îngrijire: Poate fi ținut în acvarii care să imite un curs de apă, cu substrat nisipos și din loc în loc câteva pietre mari, rotunjite și tocite de apă Are nevoie de mai multe ascunzători stil peșteră ce pot fi realizate din pietre, lemn sau nuci de cocos Poate fi ținut și în acvarii plantate Apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată și dacă este posibil se poate realiza și un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Poate fi hrănit cu granule sau fulgi însă se recomandă și hrană vie precum Daphnia sau Artemia, spanac și castravete Acesta se va hrăni neîncetat cu aufwuchs din acvariu Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvariile comunitare împreună cu specii de Anostomus, Hemiodus, Semaprochilodus și Metynnis 1036 Hemiancistrus pankimpuju Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 25,4-38,1 cm > Apă: Dulce > pH: 5,6-7,0 > Temperatura: 22,8-25,6 °C > Duritate: 2-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă femelele sunt de regulă mai plinuțe decât masculii în special dacă acestea poartă icre înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate însă se crede că acesta depune în peșteri, ascunzători, nuci de cocos, etc îngrijire: Poate fi ținut în acvarii care să imite un curs de apă, cu substrat nisipos și din loc în loc câteva pietre mari, rotunjite și tocite de apă Are nevoie de mai multe ascunzători stil peșteră ce pot fi realizate din pietre, lemn sau nuci de cocos Poate fi ținut și în acvarii plantate Apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată și dacă este posibil se poate realiza și un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Poate fi hrănit cu granule sau fulgi însă se recomandă și hrană vie precum Daphnia sau Artemia, spanac și castravete Acesta se va hrăni neîncetat cu aufwuchs din acvariu Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvariile comunitare împreună cu specii de Anostomus, Hemiodus, Semaprochilodus și Metynnis 1037 Hemiancistrus subviridis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 17,8-19,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,8 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele vor fi mai grase decât masculii, în special dacă poartă icre înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate însă se crede că acesta depune în peșteri, ascunzători, nuci de cocos, etc îngrijire: Poate fi ținut în acvarii care să imite un curs de apă, cu substrat nisipos și din loc în loc câteva pietre mari, rotunjite și tocite de apă Are nevoie de mai multe ascunzători stil peșteră ce pot fi realizate din pietre, lemn sau nuci de cocos Poate fi ținut și în acvarii plantate Apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată și dacă este posibil se poate realiza și un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Poate fi hrănit cu granule sau fulgi însă se recomandă și hrană vie precum Daphnia sau Artemia, spanac și castravete Acesta se va hrăni neîncetat cu aufwuchs din acvariu Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvariile comunitare împreună cu specii de Anostomus, Hemiodus, Semaprochilodus și Metynnis 1038 Hemibagrus nemurus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 1703,4 litri > Dimensiune: 63,5-66 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 20-26,7 °C > Duritate: 3-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu este confirmat dar este posibil ca masculul să aibă o papilă genitală mai alungită înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvarii din motive legate de spațiu, însă a fost înmulțit în iazuri pentru consum și acvaristică îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, slab iluminat, cu multe ascunzători, fie crengi, rădăcini, lemn scufundat sau chiar bucăți de țevi de plastic de dimensiune potrivită Obiectele de decor trebuie să fie bine ancorate sau foarte grele pentru ca peștele să nu le poată muta Este necesar un filtru biologic foarte eficient pentru a face față unui pește de asemenea dimensiuni Hrănire: Din fericire nu este pretențios și mănâncă atât hrană uscată sub formă de tablete cât și hrană vie, creveți, scoici, râme, melci, pește Comentarii: Se recomandă să fie ținut singur deoarece este foarte teritorial și va omorî sau va încerca să omoare orice alt pește, chiar și mai mare Este necesară multă atenție atunci când se manevrează obiectele din acvariu deoarece se cunosc cazuri când a fost atacat chiar posesorul 1039 8 11 Hemibagrus planiceps (Java Bagrid) Hemibagrus planiceps Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 25-33,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 23,9-25,6 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu este confirmat dar este posibil ca masculul să aibă o papilă genitală mai alungită înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvarii din motive legate de spațiu, însă a fost înmulțit în iazuri pentru consum și acvaristică îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, slab iluminat, cu multe ascunzători, fie crengi, rădăcini, lemn scufundat sau chiar bucăți de țevi de plastic de dimensiune potrivită Obiectele de decor trebuie să fie bine ancorate sau foarte grele pentru ca peștele să nu le poată muta Este necesar un filtru biologic foarte eficient pentru a face față unui pește de asemenea dimensiuni Hrănire: Nu este pretențios și mănâncă atât hrană uscată sub formă de tablete cât și hrană vie, creveți, scoici, râme, melci, pește Comentarii: Se recomandă să fie ținut singur deoarece este foarte teritorial și va omorî sau va încerca să omoare orice alt pește, chiar și mai mare Este necesară multă atenție atunci când se manevrează obiectele din acvariu deoarece se cunosc cazuri când a fost atacat chiar posesorul 1040 Hemibagrus punct atus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 1703,4 litri > Dimensiune: 38,1-45,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22,2-27,2 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu este confirmat dar este posibil ca masculul să aibă o papilă genitală mai alungită înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvarii din motive legate de spațiu, însă a fost înmulțit în iazuri pentru consum și acvaristică îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, slab iluminat, cu multe ascunzători, fie crengi, rădăcini, lemn scufundat sau chiar bucăți de țevi de plastic de dimensiune potrivită Obiectele de decor trebuie să fie bine ancorate sau foarte grele pentru ca peștele să nu le poată muta Este necesar un filtru biologic foarte eficient pentru a face față unui pește de asemenea dimensiuni Hrănire: Nu este pretențios și mănâncă atât hrană uscată sub formă de tablete cât și hrană vie, creveți, scoici, râme, melci, pește Comentarii: Se recomandă să fie ținut singur deoarece este foarte teritorial și va omorî sau va încerca să omoare orice alt pește, chiar și mai mare Este necesară multă atenție atunci când se manevrează obiectele din acvariu deoarece se cunosc cazuri când a fost atacat chiar posesorul 1041 Detalii: Hemibagrus wyckii > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 946,4 litri > Dimensiune: 63,5-71,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,4-7,6 > Temperatura: 21,7-25 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, granule, hrană vie > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu este confirmat dar este posibil ca masculul să aibă o papilă genitală mai alungită înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvarii din motive legate de spațiu, însă a fost înmulțit în iazuri pentru consum și acvaristică îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, slab iluminat, cu multe ascunzători, fie crengi, rădăcini, lemn scufundat sau chiar bucăți de țevi de plastic de dimensiune potrivită Obiectele de decor trebuie să fie bine ancorate sau foarte grele pentru ca peștele să nu le poată muta Este necesar un filtru biologic foarte eficient pentru a face față unui pește de asemenea dimensiuni Hrănire: Din fericire nu este pretențios și mănâncă atât hrană uscată sub formă de tablete cât și hrană vie, creveți, scoici, râme, melci, pește Comentarii: Se recomandă să fie ținut singur deoarece este foarte teritorial și va omorî sau va încerca să omoare orice alt pește, chiar și mai mare Este necesară multă atenție atunci când se manevrează obiectele din acvariu deoarece se cunosc cazuri când a fost atacat chiar posesorul 1042 Hemichromis bimaculatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 13-14 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 21-23 °C > Duritate: 4-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai viu colorați și mai mari decât femelele înmulțire: Bazinul de reproducere va trebui să aibă apa la o temperatură constantă de 26 °C cu fundul nisipos în care se vor planta plante de Ceratopteris După depunere femela își păzește icrele, iar masculul curăță locul din jurul pietrelor unde sunt depuse icrele Eclozarea are loc după 3 zile de la fecundare, iar după 6 zile larvele încep să înoate în căutarea hranei încă din primele zile puii ies la înot în cârduri fiind însoțiți de către părinți, în caz de primejdie ei se refugiază în gura mamei care-i transportă într-un loc ferit După o perioadă de 3-4 săptămâni, puii încep să ducă o viață independentă scăpând de grija părinților îngrijire: Bazinul poate fi decorat simplu cu câteva pietre care să dea chiclidelor o siguranță mai mare Nu umpleți acvariul cu multe pietre sau cu pietre ascuțite Chiar dacă se mișcă lent, atunci când se sperie au mișcări bruște și „neîndemânatice” Masculul alpha va fi cel mai sfios din grup El va avea nevoie de o peșteră, femelele putând să stea și în spații mai deschise ale bazinului Hrănire: în acvarii, acest chiclid poate fi hrănit cu creveți, râme, Artemia și larve de Chironomidae dar și cu fulgi sau granule Fulgii ar trebui evitați după ce peștele trece de 10-12 cm deoarece ori vor fi ignorați ori vor murdări apa, și nu sunt adecvați pentru a aduce peștii la maturitate sexuală Comentarii: Poate deveni agresiv în perioada de reproducere, se recomandă să fie ținut în acvarii specifice sau împreună cu alți pești de aceeași talie 1043 Hemichromis lifalili Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 8-9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-24 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai viu colorați și mai mari decât femelele înmulțire: Bazinul de reproducere va trebui să aibă apa la o temperatură constantă de 26 °C cu fundul nisipos în care se vor planta plante de Ceratopteris După depunere femela își păzește icrele, iar masculul curăță locul din jurul pietrelor unde sunt depuse icrele Eclozarea are loc după 3 zile de la fecundare, iar după 6 zile larvele încep să înoate în căutarea hranei încă din primele zile puii ies la înot în cârduri fiind însoțiți de către părinți, în caz de primejdie ei se refugiază în gura mamei care-i transportă într-un loc ferit După o perioadă de 3-4 săptămâni, puii încep să ducă o viață independentă scăpând de grija părinților îngrijire: Bazinul poate fi decorat simplu cu câteva pietre care să dea chiclidelor o siguranță mai mare Nu umpleți acvariul cu multe pietre sau cu pietre ascuțite Chiar dacă se mișcă lent, atunci când se sperie au mișcări bruște și „neîndemânatice” Masculul alpha va fi cel mai sfios din grup El va avea nevoie de o peșteră, femelele putând să stea și în spații mai deschise ale bazinului Hrănire: în acvarii, acest chiclid poate fi hrănit cu creveți, râme, Artemia și larve de Chironomidae dar și cu fulgi sau granule Fulgii ar trebui evitați după ce peștele trece de 10-12 cm deoarece ori vor fi ignorați ori vor murdări apa, și nu sunt adecvați pentru a aduce peștii la maturitate sexuală Comentarii: Poate deveni agresiv în perioada de reproducere, se recomandă să fie ținut în acvarii specifice sau împreună cu alți pești de aceeași talie 1044 Hemigrammus bellottii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2,5-4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți sunt de regulă mai mici și mai supli decât femelele, acestea având abdomenul mai proeminent înmulțire: Se înmulțesc similar altor specii din gen Este necesar un acvariu de reproducere bine plantat, cu plante cu frunze fine sau cu un strat de Java moss, se poate folosi și o plasă fixată la câțiva centimetri de fundul acvariului Pot depune în grupuri de 6-7 masculi și 6-7 femele stimulați în prealabil cu hrană vie din belșug înmulțirea poate avea loc și în perechi, procedura este aceeași După depunerea icrelor adulții trebuiesc scoși din acvariu Icrele trebuiesc ținute în condiții de luminozitate scăzută Acestea vor ecloza în 24-36 ore și puii vor putea înota după 3-4 zile, moment în care pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau microviermi îngrijire: Acvariul poate fi amenajat folosind plante, deși acestea nu fac parte din mediul lor natural, crengi și rădăcini submerse și frunze uscate care vor da apei o tentă de culoare apropiată de cea naturală Substratul folosit poate fi nisipos sau pietriș fin Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate din comerț dar vor aprecia hrana vie precum Daphnia, Artemia, larvele de Chironomidae Comentarii: Sunt pești pașnici, de cârd și este bine să fie ținuți în grupuri cât mai mari, pe măsura spațiului Pot fi ținuți împreună cu alți pești pașnici de aceeași talie 1045 Hemigrammus bleheri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-6,0 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-6 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai mari și au abdomenul mai pronunțat decât masculii înmulțire: Pentru înmulțirea acestor pești este necesar un acvariu de reproducere cu apă foarte moale și ușor acidă Acvariul trebuie să aibă multe plante cu frunze fine, moss sau medii de depunere similare Peștii vor depune icrele seara sau dimineața când lumina este slabă Icrele vor ecloza după 24 ore iar puii vor putea înota după alte 5 zile După ce puii sunt capabili să înoate pot fi hrăniți, la început cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând zona centrală liberă pentru înot Substratul trebuie să fie închis la culoare Apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată Plantele de suprafață vor umbri anumite zone din acvariu și vor oferi peștilor mai multă siguranță Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate din comerț dar vor aprecia hrana vie precum Daphnia, Artemia, larvele de Chironomidae Comentarii: Sunt pești pașnici, se vor ține cu alți pești pașnici compatibili în ceea ce privește cerințele parametrilor apei și taliei 1046 Hemigrammus erythrozonus Detalii: > Dificultate: Moderat > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2,5-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,5 > Temperatura: 23,3-27,8 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe și mai mari decât masculii înmulțire: Bazinul de reproducere va avea fundul gol (fără substrat) doar cu plante din imitații de material sintetic sau cu plante de Myriophyllum, amplasate într-un ghiveci special Apa trebuie să aibă o temperatură constantă de 26-27 °C, icrele depunându-se pe frunzele plantelor Din momentul depunerii icrelor și până când alevinii încep să înoate, acvariile trebuie ferite de razele solare, protejându-se cu o hârtie, deoarece larvele sunt foarte sensibile la lumină In cazul în care bazinele de reproducere sunt iluminate puternic, puii se ascund printre plante, nu se hrănesc și în cele din urmă pier In primele zile se hrănesc cu hrană vie cea mai măruntă (larve) Dacă alimentația li s-a acordat în mod corespunzător, puii ating maturitatea sexuală la vârsta de 5-6 luni, având coloritul identic cu al părinților După atingerea maturității, masculul are aspect mai suplu și înotătoarea dorsală mai ascuțită decât la femelă 5 îngrijire: Este bine ca apa să fie filtrată printr-un strat de turbă după care capătă o nuanță brună Fundul bazinului trebuie acoperit cu nisip pe care întindem 2-3 cm de torfmul fiert bine Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate din comerț dar vor aprecia hrana vie precum Daphnia, Artemia, larvele de Chironomidae Comentarii: Sunt pești pașnici, se vor ține cu alți pești pașnici compatibili în ceea ce privește cerințele parametrilor apei și taliei La maturitate au circa 4-5 cm 1047 Detalii: Hemigrammus hyanuary > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 4-4,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai proeminent decât masculii Masculii au un mic cârlig la înotătoare anală dar acest lucru nu este ușor de observat înmulțire: Pentru înmulțirea acestor pești este necesar un acvariu de reproducere cu apă foarte moale și ușor acidă Acvariul trebuie să aibă multe plante cu frunze fine, moss sau medii de depunere similare Peștii vor depune icrele seara sau dimineața când lumina este slabă Icrele vor ecloza după 24 ore iar puii vor putea înota după alte 5 zile După ce puii sunt capabili să înoate pot fi hrăniți, la început cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând zona centrală liberă pentru înot Substratul trebuie să fie închis la culoare Apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată Plantele de suprafață vor umbri anumite zone din acvariu și vor oferi peștilor mai multă siguranță Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate din comerț dar vor aprecia hrana vie precum Daphnia, Artemia, larvele de Chironomidae Comentarii: Sunt pești pașnici, de cârd și este bine să fie ținuți în grupuri cât mai mari, pe măsura spațiului Pot fi ținuți împreună cu alți pești pașnici de aceeași talie 1048 Detalii: 8 20 Hemigrammus ocellifer (Beacon Fish) Hemigrammus ocellifer > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 4-5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Characidae Dimorfism sexual: Masculul prezintă o mică ața albă alungită pe înotătoarea anală și are vezica înotătoare foarte vizibilă în transparență Femela este mai voluminoasă și are vezica înotătoare doar parțial vizibilă Hrănire: Pot fi hrăniți cu Tubifex, fulgi, granule și tablete înmulțire: Bazinul de reproducere va avea fundul gol (fără substrat) doar cu plante din imitații de material sintetic sau cu plante de Myriophyllum, amplasate într-un ghiveci special Apa trebuie să aibă o temperatură constantă de 26-27 °C, icrele depunându-se pe frunzele plantelor Din momentul depunerii icrelor și până când alevinii încep să înoate, acvariile trebuie ferite de razele solare, protejându-se cu o hârtie, deoarece larvele sunt foarte sensibile la lumină In cazul în care bazinele de reproducere sunt iluminate puternic, puii se ascund printre plante, nu se hrănesc și în cele din urmă pier In primele zile se hrănesc cu hrană vie cea mai măruntă (larve) Dacă alimentația li s-a acordat în mod corespunzător, puii ating maturitatea sexuală la vârsta de 5-6 luni, având coloritul identic cu al părinților După atingerea maturității, masculul are aspect mai suplu și înotătoarea dorsală mai ascuțită decât la femelă 5 îngrijire: Este bine ca apa să fie filtrată printr-un strat de turbă după care capătă o nuanță brună Fundul bazinului trebuie acoperit cu nisip pe care întindem 2-3 cm de torfmul fiert bine Comentarii: Sunt pești pașnici, se vor ține cu alți pești pașnici compatibili în ceea ce privește cerințele parametrilor apei și taliei La maturitate au circa 4-5 cm 1049 Hemigrammus pulcher Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-6,0 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai mari și au abdomenul mai pronunțat decât masculii înmulțire: Pentru înmulțirea acestor pești este necesar un acvariu de reproducere cu apă foarte moale și ușor acidă Acvariul trebuie să aibă multe plante cu frunze fine, moss sau medii de depunere similare Peștii vor depune icrele seara sau dimineața când lumina este slabă Icrele vor ecloza după 24 ore iar puii vor putea înota după alte 5 zile După ce puii sunt capabili să înoate pot fi hrăniți, la început cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând zona centrală liberă pentru înot Substratul trebuie să fie închis la culoare Apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată Plantele de suprafață vor umbri anumite zone din acvariu și vor oferi peștilor mai multă siguranță Hrănire: Preferă hrana vie precum Artemia, Daphnia, larvele de Chironomidae, viermii Tubifex însă pot fi hrăniți cu fulgi și pelete din comerț Comentarii: Sunt pești pașnici, de cârd și este bine să fie ținuți în grupuri cât mai mari, pe măsura spațiului Pot fi ținuți împreună cu alți pești pașnici de aceeași talie 1050 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Hemigrammus rhodostomus Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe și mai mari decât masculii înmulțire: Se înmulțesc prin icre, destul de dificil Au nevoie de apă foarte moale și pH acid Exemplarele obținute prin înmulțire în captivitate, vor depune mai ușor Depun icrele în masa apei, după depunere, adulții se vor separa de icre După 3-4 zile icrele eclozează iar după alte 2-4 zile ale vinii vor înota singuri Hrănire: Preferă viermii Tubifex însă pot fi hrăniți cu fulgi și pelete din comerț îngrijire: Rummy Nose este un pește de cârd, atât în mediul natural cât și în acvariu, fiind astfel de preferat să fie ținuți în grupuri de minimum 6, un număr mai mare fiind de preferat atunci când spațiul o permite Preferă temperaturi ridicate 24-31 °C, chiar 33 °C atunci când se reproduc, de aceea asocierea lor cu pești care preferă temperaturi joase este contraindicată (ex Corydoras Panda, Carasius Auratus etc ) Se pot asocia cu multe alte specii ca: Gourammy, Tetra, Barbus, Danio, diferiți catfish (somni) ca Ancistrus, dar nu și cu Cichlide Africane care necesită parametrii ai apei foarte diferiți Comentarii: Trebuiesc ținuți în acvarii bine plantate, cu suficient spațiu pentru înot Sunt sensibil la schimbări bruște ale parametrilor apei Trebuiesc ținuți doar în grupuri Interesant de menționat, este faptul că Rummy Nose, poate fi un indicator al condițiilor improprii din acvariu Atunci când nivelul amoniacului, nitriților sau nitraților în apă depășește nivele critice, culoarea roșie intensă a capului, devine pală De asemenea culoarea roșie devine pală atunci când apar schimbării bruște în chimismul apei, cum ar fi schimbările parțiale de apă, dar în acest caz, la completarea cu apă proaspătă, roșul intens revine rapid Dacă culoarea pală persistă mai mult timp, este semn că nivelul poluanților în acvariu devine periculos pentru toate speciile 1051 Detalii: Hemigrammus rodwayi > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 10-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe și mai mari decât masculii înmulțire: Bazinul de reproducere va avea fundul gol (fără substrat) doar cu plante din imitații de material sintetic sau cu plante de Myriophyllum, amplasate într-un ghiveci special Apa trebuie să aibă o temperatură constantă de 26-27 °C, icrele depunându-se pe frunzele plantelor Din momentul depunerii icrelor și până când alevinii încep să înoate, acvariile trebuie ferite de razele solare, protejându-se cu o hârtie, deoarece larvele sunt foarte sensibile la lumină In cazul în care bazinele de reproducere sunt iluminate puternic, puii se ascund printre plante, nu se hrănesc și în cele din urmă pier In primele zile se hrănesc cu hrană vie cea mai măruntă (larve) Dacă alimentația li s-a acordat în mod corespunzător, puii ating maturitatea sexuală la vârsta de 5-6 luni, având coloritul identic cu al părinților După atingerea maturității, masculul are aspect mai suplu și înotătoarea dorsală mai ascuțită decât la femelă 5 îngrijire: Este un pește de cârd, atât în mediul natural cât și în acvariu, fiind astfel de preferat să fie ținuți în grupuri de minimum 6, un număr mai mare fiind de preferat atunci când spațiul o permite Preferă temperaturi ridicate 24-31 °C, chiar 33 °C atunci când se reproduc, de aceea asocierea lor cu pești care preferă temperaturi joase este contraindicată (ex Corydoras Panda, Carasius Auratus etc ) Se pot asocia cu multe alte specii ca: Gourammy, Tetra, Barbus, Danio, diferiți catfish (somni) ca Ancistrus, dar nu și cu Cichlide Africane care necesită parametrii ai apei foarte diferiți Hrănire: Preferă viermii Tubifex, Artemia salina, Daphnia și larvele de Chironomidae însă pot fi hrăniți cu fulgi și pelete din comerț Comentarii: Trebuiesc ținuți în acvarii bine plantate, cu suficient spațiu pentru înot Sunt sensibili la schimbări bruște ale parametrilor apei Trebuiesc ținuți doar în grupuri 1052 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 4-5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Hemigrammus stictus Dimorfism sexual: Masculii adulți sunt de regulă mai mici și mai supli decât femelele, acestea având abdomenul mai proeminent înmulțire: Se înmulțesc similar altor specii din gen Este necesar un acvariu de reproducere bine plantat, cu plante cu frunze fine sau cu un strat de Java moss, se poate folosi și o plasă fixată la câțiva centimetri de fundul acvariului Pot depune în grupuri de 6-7 masculi și 6-7 femele stimulați în prealabil cu hrană vie din belșug înmulțirea poate avea loc și în perechi, procedura este aceeași După depunerea icrelor adulții trebuiesc scoși din acvariu Icrele trebuiesc ținute în condiții de luminozitate scăzută Acestea vor ecloza în 24-36 ore și puii vor putea înota după 3-4 zile, moment în care pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau microviermi îngrijire: Acvariul poate fi amenajat folosind plante, deși acestea nu fac parte din mediul lor natural, crengi și rădăcini submerse și frunze uscate care vor da apei o tentă de culoare apropiată de cea naturală Substratul folosit poate fi nisipos sau pietriș fin Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate din comerț dar vor aprecia hrana vie precum Daphnia, Artemia, larvele de Chironomidae Comentarii: Sunt pești pașnici, de cârd și este bine să fie ținuți în grupuri cât mai mari, pe măsura spațiului Pot fi ținuți împreună cu alți pești pașnici de aceeași talie 1053 Hemigrammus unilineatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sexul poate fi determinat analizând vezica înotătoare, vizibilă prin corpul lor transparent Aceasta este mai rotunjită la femela, de asemenea femela este mai mare înmulțire: Pentru înmulțirea acestor pești este necesar un acvariu de reproducere cu apă foarte moale și ușor acidă Acvariul trebuie să aibă multe plante cu frunze fine, moss sau medii de depunere similare Peștii vor depune icrele seara sau dimineața când lumina este slabă Icrele vor ecloza după 24-36 ore iar puii vor putea înota după alte 3-4 zile După ce puii sunt capabili să înoate pot fi hrăniți, la început cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând zona centrală liberă pentru înot Substratul trebuie să fie închis la culoare Apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată Plantele de suprafață vor umbri anumite zone din acvariu și vor oferi peștilor mai multă siguranță Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate din comerț dar vor aprecia hrana vie precum Daphnia, Artemia, larvele de Chironomidae Comentarii: Sunt pești pașnici, de cârd și este bine să fie ținuți în grupuri cât mai mari, pe măsura spațiului Pot fi ținuți împreună cu alți pești pașnici de aceeași talie 1054 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Hemigrammus vorderwinkleri Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe și mai mari decât masculii înmulțire: Bazinul de reproducere va avea fundul gol (fără substrat) doar cu plante din imitații de material sintetic sau cu plante de Myriophyllum, amplasate într-un ghiveci special Apa trebuie să aibă o temperatură constantă de 26-27 °C, icrele depunându-se pe frunzele plantelor Din momentul depunerii icrelor și până când alevinii încep să înoate, acvariile trebuie ferite de razele solare, protejându-se cu o hârtie, deoarece larvele sunt foarte sensibile la lumină In cazul în care bazinele de reproducere sunt iluminate puternic, puii se ascund printre plante, nu se hrănesc și în cele din urmă pier In primele zile se hrănesc cu hrană vie cea mai măruntă (larve) Dacă alimentația li s-a acordat în mod corespunzător, puii ating maturitatea sexuală la vârsta de 5-6 luni, având coloritul identic cu al părinților După atingerea maturității, masculul are aspect mai suplu și înotătoarea dorsală mai ascuțită decât la femelă 5 îngrijire: Este un pește de cârd, atât în mediul natural cât și în acvariu, fiind astfel de preferat să fie ținuți în grupuri de minimum 6, un număr mai mare fiind de preferat atunci când spațiul o permite Preferă temperaturi ridicate 24-31 °C, chiar 33 °C atunci când se reproduc, de aceia asocierea lor cu pești care preferă temperaturi joase este contraindicată (ex Corydoras Panda, Carasius Auratus etc ) Se pot asocia cu multe alte specii ca: Gourammy, Tetra, Barbus, Danio, diferiți catfish (somni) ca Ancistrus, dar nu și cu Cichlide Africane care necesită parametrii ai apei foarte diferiți Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate din comerț dar vor aprecia hrana vie precum Daphnia, Artemia, larvele de Chironomidae Comentarii: Sunt pești pașnici, de cârd și este bine să fie ținuți în grupuri cât mai mari, pe măsura spațiului Pot fi ținuți împreună cu alți pești pașnici de aceeași talie 1055 Hemiodopsis immaculatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 20-25 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă femelele vor fi mai plinuțe dacă sunt purtătoare de icre înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvarii însă se crede că se înmulțește prin icre, asemănător Cyprinidaelor sau Characidaelor îngrijire: Pot fi ținuți în acvarii cu substrat și câteva crengi sau rădăcini și plante de suprafață însă pot fi ținuți și în acvarii dens plantate, indiferent de aspectul acvariului, apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată iar acvariul trebuie să aibă capac deoarece aceștia pot sări surprinzător de mult Este obligatoriu ca apa să fie menținută curată deoarece sunt sensibili la contaminanti 5 Hrănire: Nu sunt pretențioși, pot fi hrăniți atât cu hrană vie cât și cu hrană congelată sau uscată însă este important să primească și hrană vegetală deoarece în libertate aceasta constituie componenta de bază a alimentației sale Comentarii: Sunt pești pașnici și activi, pot intimida alți pești prin natura lor energetică dar pot fi ținuți în acvarii ce imită cursuri de apă din bazinul Amazonului, întotdeauna trebuiesc ținuți în grupuri de cel puțin șase indivizi 1056 Hemisorubim platyrhynchos Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 45-53 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,8 > Temperatura: 19-26 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu este cunoscută o metodă de a distinge masculii de femele în mod vizual înmulțire: Nu au fost înmulțiți încă în acvarii 5 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare și să aibă suficient spațiu de înot, de asemenea peștii aceștia au nevoie de ascunzători deoarece dacă lumina este prea puternică nu vor fi activi și se vor ascunde Iluminarea trebuie să fie slabă și substratul trebuie să fie nisipos sau pietriș fin Acvariul poate fi decorat cu rădăcini sau crengi submerse și cu pietre tocite de apă Hrănire: Poate fi hrănit cu Tubifex, larve de Chironomus sau melci și râme Nu sunt pretențioși, în principiu vor accepta orice hrană de origine animală Comentarii: Este un pește pașnic însă trebuie avut în vedere că este o specie predatoare și poate să se hrănească cu peștii mai mici Pot fi ținuți împreună cu specii mai mari ce nu pot fi mâncate într-un acvariu spațios 1057 Hepsetus odoe Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 946,4 litri > Dimensiune: 60-70 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 26-28 °C > Duritate: 10-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate și nu se cunoaște foarte mult despre metoda sa de reproducere îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, lung și spațios și să aibă mai multe locuri în care acest pește mare să se ascundă Substratul poate fi format din nisip sau din pietriș fin iar ascunzătorile pot fi confecționate din pietre însă acestea trebuiesc bine fixate pentru a nu putea fi mișcate Se recomandă o bună oxigenare și filtrare a apei și săptămânal trebuiesc efectuare schimburi de apă de 45% din volumul acvariului Hrănire: Sunt foarte dificil de obișnuit cu hrană uscată, deci hrana sa de bază va fi vie Pot fi hrăniți cu peștișori, râme, scoici, melci și ocazional inimă de vită Comentarii: Sunt piscivori și nu vor fi ținuți împreună cu pești mai mici decât dacă aceștia reprezintă hrană Pot fi ținute mai multe exemplare într-un acvariu spațios însă ele trebuie să fie de aceeași talie Pot fi ținuți împreună cu specii de Polypterus, Synodontis sp și alte Characidae mari, pașnice Se vor evita asocierile cu Cichlidaele americane agresive 1058 Herichthys carpintis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 25,4-35,6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 23-33 °C > Duritate: 9-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Mexic > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari iar la maturitate dezvoltă o proeminență nupțială Femelele sunt mai mici și au o pată neagră pe înotătoarea dorsală înmulțire: Este depunător în substrat, după ce se aleg perechile, se vor etala unul în fața celuilalt iar dacă curtarea continuă aceștia își vor schimba culoarea în alb și negru Vor curăța o porțiune de substrat și vor depune pe o piatră Ambii părinți vot ventila icrele cu înotătoarele pectorale pentru a le oxigena După două zile icrele vor ecloza iar după alte 7 zile puii vor putea înota îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat cu ascunzători și nu necesită plante deoarece peștii obișnuiesc să sape și le vor dezrădăcina Comentarii: Ca multe alte cichlide americane aceștia sunt teritoriali iar în perioada de reproducere vor deveni chiar agresivi și peștii mai mici pot fi mâncați 1059 8 31 Herichthys cyanoguttatus (Texas Cichlid) Detalii: Herichthys cyanoguttatus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 25-30 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 20-33 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au pistruii colorați mai intens iar coloritul femelelor este mai palid, de asemenea masculii vor dezvolta o proeminență nupțială pe frunte înmulțire: Este un pește foarte prolific, 500-800 de icre de care au grijă ambii părinți, dar, specific ciclidelor, uneori pot uita de icre Eclozarea are loc în 48 de ore la o temperatură de 28 grade C, dar icrele supraviețuiesc și la o temperatură mai scăzută După eclozare, părinții preferă să își ducă progeniturile în zone ale acvariului bogat plantate Odată cu avansarea în vârstă, aripioara dorsală și cea anală se lungesc, putând astfel să diferențiem masculii de femele (masculii fiind mai masivi, au aripioarele mai mari ca cele ale femelei) Puii cresc destul de repede și nu sunt pretențioși în ceea ce privește hrana îngrijire: Acvariul trebuie să aibă zone largi pentru înot și zone în care peștii să se poată adăposti, posibile locuri de depunere Acestea pot fi realizate din piatră sau din bucăți ornamentale de lemn A se avea în vedere că peștii sunt puternici și pot mișca decorațiunile aducând stricăciuni acvariului Acvariul nu necesită plante deoarece aceștia vor săpa destul de mult și le vor dezrădăcina Plantele de suprafață sau cele fixate de decorațiuni sunt o opțiune Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu Artemia, larve de Chironomidae sau chiar râme Comentarii: Sunt pești foarte teritoriali și pot deveni agresivi Se recomandă să fie ținuți doar cu specii mari, la fel de agresive și robuste Vor mânca orice pește le va încăpea în gură, adică orice peste sub 10 cm 1060 Herichthys minckleyi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 227,1 litri > Dimensiune: 16-18 cm > Apă: Dulce > pH: 7,6-7,8 > Temperatura: 24,4-27,8°C > Duritate: 55-55 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Mexic > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari iar la maturitate dezvoltă o proeminență nupțială Femelele sunt mai mici și au o pată neagră pe înotătoarea dorsală înmulțire: Este depunător în substrat, după ce se aleg perechile, se vor etala unul în fața celuilalt iar dacă curtarea continuă aceștia își vor schimba culoarea în alb și negru Vor curăța o porțiune de substrat și vor depune pe o piatră Ambii părinți vot ventila icrele cu înotătoarele pectorale pentru a le oxigena După două zile icrele vor ecloza iar după alte 7 zile puii vor putea înota îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat cu ascunzători și nu necesită plante deoarece peștii obișnuiesc să sape și le vor dezrădăcina Comentarii: Ca multe alte cichlide americane aceștia sunt teritoriali iar în perioada de reproducere vor deveni chiar agresivi și peștii mai mici pot fi mâncați 1061 8 33 Herichthys tamasopoensis (Tamasopo Cichlid) Detalii: Herichthys tamasopoensis > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 15,2-25,4 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 21,1-25,6 °C > Duritate: 15-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: Mexic > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au pistruii colorați mai intens iar coloritul femelelor este mai palid, de asemenea masculii vor dezvolta o proeminență nupțială pe frunte înmulțire: Este un pește foarte prolific, 500-800 de icre de care au grijă ambii părinți, dar, specific ciclidelor, uneori pot uita de icre Eclozarea are loc în 48 de ore la o temperatură de 28 grade C, dar icrele supraviețuiesc și la o temperatură mai scăzută După eclozare, părinții preferă să își ducă progeniturile în zone ale acvariului bogat plantate Odată cu avansarea în vârstă, aripioara dorsală și cea anală se lungesc, putând astfel să diferențiem masculii de femele (masculii fiind mai masivi, au aripioarele mai mari ca cele ale femelei) Puii cresc destul de repede și nu sunt pretențioși în ceea ce privește hrana îngrijire: Acvariul trebuie să aibă zone largi pentru înot și zone în care peștii să se poată adăposti, posibile locuri de depunere Acestea pot fi realizate din piatră sau din bucăți ornamentale de lemn A se avea în vedere că peștii sunt puternici și pot mișca decorațiunile aducând stricăciuni acvariului Acvariul nu necesită plante deoarece aceștia vor săpa destul de mult și le vor dezrădăcina Plantele de suprafață sau cele fixate de decorațiuni sunt o opțiune Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu Artemia, larve de Chironomidae sau chiar râme Comentarii: Sunt pești foarte teritoriali și pot deveni agresivi Se recomandă să fie ținuți doar cu specii mari, la fel de agresive și robuste Vor mânca orice pește le va încăpea în gură, adică orice pește sub 10 cm 1062 Heteropneustes fossilis Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 48,3-50,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 21-25 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu este foarte evident însă femelele sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: are loc în bazine mari, în semiumbră, la aceeași temperatură ca cea de creștere Icrele sunt depuse în țevi de P V C, grupate în grămăjoare Puii sunt îngrijiți de ambii părinți îngrijire: Are nevoie de bazine mari, peste 100 litri, prevăzute cu multe ascunzători (peșteri cu două intrări-ieșiri, rădăcini) Deoarece peștele își caută hrana pe fundul apei cu ajutorul mustăților, substratul va fi format din nisip sau pietriș fin, pentru a nu se răni Nu are pretenții față de calitatea apei dar aceasta trebuie bine filtrată tot timpul, fiind tulburată des către pești în momentul în care scormonesc în căutarea hranei Hrănire: Mănâncă orice tip de hrană, vie sau uscată dar cu condiția să ajungă pe fundul acvariului Comentarii: Ca orice specie de somn, caută zonele cu umbră pe timpul zilei, aceasta putând fi realizată cu ajutorul plantelor plutitoare precum cele din fam Ceratopteris sau a celor cu frunze mari: Echinodorus; Cryptocoryne și Microsorium 1063 Hibrid creat artificial Detalii: > Dificultate: Moderat > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 20,3-25,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 10-15 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele mai alungite și mai ascuțite decât femela care are înotătoarele mai scurte și mai rotunjite înmulțire: în marea majoritate a cazurilor masculii sunt infertili însă se pot hibrida cu Cichlidaele americane îngrijire: Trebuiesc ținuți în acvarii mari dotate cu ascunzători formate din pietre sau rădăcini și crengi, substratul trebuie să fie fin deoarece aceștia vor săpa Plantele folosite vor fi plante dure precum Anubias, Microsorium și Echinodorus, dar acestea nu sunt obligatorii Hrănire: Nu sunt pretențioși, pot fi hrăniți cu fulgi, granule, Artemia și Daphnia vie sau congelată Comentarii: Pot fi ținute în acvarii comunitare cu alte specii de Cichlidae de mărime medie, semiagresive sau agresive 1064 Homaloptera orthogoniata Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 11-13 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 20-24 °C > Duritate: 6-9 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt de obicei mai mari și au abdomenul mai pronunțat decât masculii înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvarii încă 5 5 îngrijire: Necesită un acvariu cu substrat nisipos, cu apă curată și cu un curent moderat Este bine să fie în acvariu și câteva pietre plate pe care peștele să se poată odihni și multe ascunzători, acestea pot fi realizate din crengi, rădăcini sau pietre plate sprijinite pe sticla acvariului Filtrarea și oxigenarea apei trebuie să fie eficiente Hrănire: Poate fi hrănită cu Artemia salina sau cu larve de Chironomidae iar cu puțin timp și noroc, peștele poate fi obișnuit și cu granule de calitate, însă nu tot timpul acesta va accepta hrana uscată Comentarii: Este o specie pașnică și chiar timidă, este ideală pentru acvariile ce imită cursurile de apă cu curent moderat Se recomandă să nu fie ținută cu pești ce se vor reproduce deoarece aceasta va mânca puii 1065 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 20-24 °C > Duritate: 6-9 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Homaloptera smithi Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele iar femelele la maturitate dezvoltă o cocoașă proeminentă înmulțire: Deși femelele vor fi purtătoare de icre, reproducerea nu s-a realizat încă în captivitate îngrijire: Necesită un acvariu cu substrat nisipos, cu apă curată și cu un curent moderat Este bine să fie în acvariu și câteva pietre plate pe care peștele să se poată odihni și multe ascunzători, acestea pot fi realizate din crengi, rădăcini sau pietre plate sprijinite pe sticla acvariului Filtrarea și oxigenarea apei trebuie să fie eficiente Hrănire: Poate fi hrănită cu Artemia salina sau cu larve de Chironomidae iar cu puțin timp și noroc, peștele poate fi obișnuit și cu granule de calitate, însă nu tot timpul acesta va accepta hrana uscată Comentarii: Este o specie pașnică și chiar timidă, este ideală pentru acvariile ce imită cursurile de apă cu curent moderat Se recomandă să nu fie ținută cu pești ce se vor reproduce deoarece aceasta va mânca puii 1066 * Homaloptera zollingeri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 9-10 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele iar femelele la maturitate dezvoltă o cocoașă proeminentă înmulțire: Deși femelele vor fi purtătoare de icre, reproducerea nu s-a realizat încă în captivitate îngrijire: Necesită un acvariu cu substrat nisipos, cu apă curată și cu un curent moderat Este bine să fie în acvariu și câteva pietre plate pe care peștele să se poată odihni și multe ascunzători, acestea pot fi realizate din crengi, rădăcini sau pietre plate sprijinite pe sticla acvariului Filtrarea și oxigenarea apei trebuie să fie eficiente Hrănire: Poate fi hrănită cu Artemia salina sau cu larve de Chironomidae iar cu puțin timp și noroc, peștele poate fi obișnuit și cu granule de calitate, însă nu tot timpul acesta va accepta hrana uscată Comentarii: Este o specie pașnică și chiar timidă, este ideală pentru acvariile ce imită cursurile de apă cu curent moderat Se recomandă să nu fie ținută cu pești ce se vor reproduce deoarece aceasta va mânca puii 1067 Hoplarchus psittacus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 25-32 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 27-30 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt de obicei mai mari decât femelele înmulțire: înmulțire: Femela va depune icrele pe o piatră plată apoi masculul le va fecunda După fecundare ambii părinți vor fecunda icrele în cavitatea bucală și se vor îngriji de bunăstarea puilor o dată ce aceștia vor putea înota După ce puii înoată liber pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia sau cu fulgi fărâmițați îngrijire: Se poate ține în acvarii bine plantate, cu mai multe ascunzători realizate din crengi sau rădăcini și pietre Preferă un substrat nisipos închis la culoare Se recomandă să fie efectuate schimbări parțiale de apă dese pentru a se păstra calitatea acesteia Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau fulgi de calitate ca hrană de bază însă este bine să primească și hrană vie precum Artemia salina, larve de Chironomidae sau componenta vegetală precum Spirulina Comentarii: Este o Cichlida pașnică ce poate fi intimidată de prezența altor pești mai mari și poate mânca peștii prea mici Se recomandă să fie ținuți împreună cu pești de aceeași talie și cu comportament similar 1068 Detalii: Hoplosternum thoracatum > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 11-13 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Fulgi, granule > Durata de viață: 4-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: A fost introdus în comerțul acvaristic în anul 1911 Este un pește originar din nordul Americii de Sud, Trinidad și Martinica Denumirea locală este de „atipa” Deși în România a fost introdus și reprodus după 1980 el a cunoscut un succes deosebit, în ciuda taliei mari, de aproape 15 cm Plăcile de pe corp se îmbină cu cele de pe spate Corpul este puternic, are 2 perechi de mustăți pe maxilarul superior, coada este ușor concavă, aripioara adipoasă are un spin de sprijin Lungimea maximă este de 20 cm Culoarea de bază este un gri maro, cu spatele mai închis, abdomenul alb (cu excepția perioadei de reproducere) Pe corp are pete negre-maro mare la mijlocul flancurilor pot forma o dungă Aripioarele sunt gri galben cu puncte negre Pe coadă are o dungă transversală închisă la culoare La vârsta de 6 luni apare dimorfismul sexual, care este evident Astfel masculul are aripioarele pectorale mai lungi decât femela, în timp ce femela are diametrul corpului mai mare In mod normal abdomenul peștilor este alburiu, dar în perioada de reproducere, abdomenul masculului este acoperit cu pete de culoare închisă Peștii își încep activitatea sexuală după vârsta de un an Nu este un pește pretențios la condițiile de mediu Se mulțumește cu o temperatură de 18 °C, nu este pretențios la calitatea apei și mănâncă orice de pe fundul bazinului In general are nevoie de acvarii mari, de cel puțin 120 1, bine plantate și cu multe ascunzători Este o specie care construiește un cuib de spumă la suprafața apei, sub un suport mai tare, care poate fi o frunză mai mare, un geam sau o bucată de polistiren expandat Ruda Zukal spune că a obținut cele mai mari succese atunci când pe fundul acestui suport a pus o foaie de material plastic negru Din clipa în care începe construcția cuibului masculul devine foarte violent, atacând chiar și atunci când îl hrănim Construcția cuibului poate dura 2 zile, chiar și 1-2 săptămâni Pentru stimularea construirii cuibului se recomandă introducerea în acvariu, pe fund, a unor frunze de stejar uscate In mod normal, pentru reproducere peștii se țin în perechi sau chiar 2-3 femele la un mascul Acesta va depune icre cu toate femelele 1069 după o scurtă pauză Acvariul poate avea substrat, sau nu, poate fi plantat sau nu Actul depunerii icrelor începe ezitant, datorită faptului că femela este destul de sperioasă Când femela este gata de depunere, masculul o așteaptă sub cuib, ca aceasta să-l apuce cu gura de regiunea anală Când face acest lucru, masculul o blochează cu aripioarele pectorale, în acest timp eliberând spermatozoizii Femela, care și-a făcut din aripioarele ventrale și corp un buzunar (pungă) și unde are în acel moment icrele, se întoarce cu abdomenul în sus spre cuibul de spumă și lipește icrele de suport Aceste lucruri se pot petrece în mod normal, dar de multe ori peștii nu vor să depună Atunci, pentru a-i stimula, le vom înrăutăți condițiile Timp de câteva săptămâni le vom da mai puțină hrană și nu le vom face schimbul de apă normal După acest interval de timp, vom trece la schimbări dese de apă, le vom scădea temperatura (pentru a determina masculul să construiască cuibul) și îi vom hrăni mai consistent Deși nu sunt pești foarte pretențioși, depunând ușor, puii crescând repede, se poate întâmpla să avem și insuccese Astfel, depuneri întregi se pot albi, icrele depuse, după 2-3 zile se transformă într-o gelatină, acest lucru datorându-se unei valori mari a pH-ului (valori alcaline) Apa pregătită pentru eclozarea icrelor va trebui să fie ușor acidă sau normală (pH = 6,5-7) Se mai poate întâmpla de asemenea că acvariul în care avem puii să nu fie acoperit cu un geam și să existe o diferență mare de temperatură între apa din acvariu și aerul din cameră In acest caz apare răcirea puilor datorită faptului că aceștia au respirație stomacală Dacă ținem cont de toate acestea, puii cresc ușor și foarte repede 1070 8 41 Horadandia atukorali (Golden Rasbora) Horadandia atukorali Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 1,5-3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-8 ani > Habitat: Asia > Familie: 'yprinidae Dimorfism sexual: Femelele sunt mai grase și mai mari decât masculii înmulțire: Se introduc peștii într-un acvariu bine plantat, cu plante submerse și plutitoare, se vor hrăni cu hrană vie și se vor efectua schimbări dese de apă pentru a stimula depunerea icrelor Femelele pot depune 30-40 de icre dar atât femela cât și masculul nu vor ezita să le mănânce După depunere se separă adulții iar după 36 de ore vor ecloza icrele Puii nu vor fi hrăniți în primele două zile îngrijire: Se vor ține în acvarii dens plantate cu spațiu liber de înot în mijloc, se pot ține împreună cu alte specii mici și/sau Gourami Acvariul nu trebuie să fie foarte luminat și măcar o parte din acvariu trebuie să conțină plante plutitoare sau plante ce formează frunze la suprafața apei pentru a umbri Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană vie sau congelată precum Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae, dar vor accepta și hrană uscată precum granule sau fulgi de calitate Comentarii: Sunt o specie pașnică, poate fi ținut în acvarii comunitare cu alte specii nu prea mici, se pot ține împreună cu specii din genurile Rasbora, Cyclocheilichthys, Pangio, Homaloptera și Nemachelius 1071 Hyalobagrus flavus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,0 > Temperatura: 21,1-26,1 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu este confirmat dar este posibil ca masculul să aibă o papilă genitală mai alungită înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvarii din motive legate de spațiu, însă a fost înmulțit în iazuri pentru consum și acvaristică îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, slab iluminat, cu multe ascunzători, fie crengi, rădăcini, lemn scufundat sau chiar bucăți de țevi de plastic de dimensiune potrivită Obiectele de decor trebuie să fie bine ancorate sau foarte grele pentru ca peștele să nu le poată muta Este necesar un filtru biologic foarte eficient pentru a face față unui pește de asemenea dimensiuni Hrănire: Din fericire nu este pretențios și mănâncă atât hrană uscată sub formă de tablete cât și hrană vie, creveți, scoici, râme, melci, pește Comentarii: Se recomandă să fie ținut singur deoarece este foarte teritorial și va omorî sau va încerca să omoare orice alt pește, chiar și mai mare Este necesară multă atenție atunci când se manevrează obiectele din acvariu deoarece se cunosc cazuri când a fost atacat chiar posesorul 1072 8 43 Hybognathus amarus (Rio Grande Silvery Minnow) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7,6-8,9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 16-23 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-10 ani > Habitat: America de Nord > Familie: Hybognathus amarus Dimorfism sexual: Masculul este mai mic, mai colorat iar femela este mai robustă și mai puțin colorată înmulțire: Se reproduc ușor, se introduc într-un acvariu separat, de înmulțire de dimensiunile 30 cm x 20 cm x 20 cm Acesta trebuie să aibă multe plante cu frunze fine sau Java moss pentru a avea un mediu de depunere Se pot reproducere în perechi sau în grup, oricum peștii vor fi bine hrăniți în prealabil iar când femelele sunt gata să depună, vor fi introduse împreună cu masculii în acvariul de reproducere Aceștia vor depune cel mai probabil a doua zi dimineață circa 100 de icre fiecare femelă Adulții trebuiesc înlăturați iar puii vor apărea după 30-36 ore iar după 3-4 zile vor putea înota, acum pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Pești activi, de cârd, ce necesită acvarii lungi Utilizați substrat închis la culoare pentru a-i evidenția, plantele de suprafață vor fi binevenite, acestea umbrind unele zone din acvariu Acvariul trebuie să fie plantat și să aibă locuri în care peștii să se ascundă Hrănire: Este un pește nepretențios, consumând atât hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae sau Daphnia cât și uscată Comentarii: Sunt pești ce se vor ține în grupuri de peste 12 indivizi 1073 Detalii: 8 44 Hydrocynus goliath (African Tiger Fish) Hydrocynus goliath > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 2271,2 litri > Dimensiune: 130-135 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 15-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 10-15 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea acestei specii în acvariu îngrijire: Acvariul trebuie să fie foarte mare și să aibă substrat nisipos Nu necesită piese de decor în acvariu deoarece va înota foarte mult și are nevoie de spațiu liber pentru înot Apa trebuie să fie de înaltă calitate, bine filtrată și oxigenată Hrănire: Deși este o specie piscivoră, acesta poate fi obișnuit destul de ușor cu hrană vie sau congelată ori granule pentru Cichlidae Se pot folosi larvele de Chironomidae, râme, pești Comentarii: Sunt destul de agresivi și nu pot fi ținuți cu foarte multe specii de pești Juvenilii pot fi ținuți în grupuri mai mari împreună cu pești mai mari decât ei însă adulții trebuiesc ținuți singuri Orice pești mai mici decât ei vor fi muscați și mâncați fără alte avertismente 1074 Hydrocynus vittatus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 100-110 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul are înotătoarea anală curbată înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate însă se crede că se înmulțește similar altor Alestidae sau Characidae îngrijire: Acvariul trebuie să fie foarte mare și să aibă substrat nisipos Nu necesită piese de decor în acvariu deoarece va înota foarte mult și are nevoie de spațiu liber pentru înot Apa trebuie să fie de înaltă calitate, bine filtrată și oxigenată Hrănire: Deși este o specie piscivoră, acesta poate fi obișnuit destul de ușor cu hrană vie sau congelată ori granule pentru Cichlidae Se pot folosi larvele de Chironomidae, râme, pești Comentarii: Din cauza dimensiunilor și a faptului că este un pește carnivor, acesta trebuie ținut fie cu specii mari, pe care să nu le poată mânca, fie în grup format din 6-7 indivizi Poate fi ținut împreună cu specii de Sinodontis sau alți somni africani 1075 Hydrolycus scomberoides Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 946,4 litri > Dimensiune: 63,5-76,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 23,9-27,8 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt foarte dificil de sexat deoarece nu prezintă diferențe exterioare vizibile înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate încă îngrijire: Când sunt încă pui, acești pești vânează prin ambuscadă și deci este bine ca acvariul să aibă mai multe ascunzători din care să se năpustească asupra prăzii Nu trebuie ca acvariul puilor să aibă curent însă cel al adulților va avea un curent puternic deoarece în libertate acești pești se vor aventura în ape foarte rapide și turbulențe Odată ce peștii ajung la 30 cm aceștia trebuiesc mutați din acvariul de pui și plasați într-un acvariu mult mai mare și mai bine filtrat și oxigenat Indiferent de talia peștilor acvariul trebuie să fie bine acoperit Hrănire: Este o specie piscivoră și trebuie hrănită cu pești mici Se recomandă să se evite peștii crescuți în masă de tip caras sau guppy deoarece aceștia nu sunt foarte nutritivi și pot îmbolnăvi peștii Comentarii: Deși stau în grupuri mici când sunt pui, aceștia devin solitari la maturitate și este bine să fie ținuți singuri dacă spațiul nu permite mai mulți NU se cunoaște exact cu ce specii de pești poate fi ținut în acvariu însă nu sunt foarte multe din cauza faptului că acesta este un predator vorace 1076 Нурancistrus sp L201 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 10,2-11,9 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,5 > Temperatura: 25-29 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Dificil de realizat, este posibil să fie similar cu alți Ancistrus plecos, papila genitală a femelei este boantă și rotunjită iar a masculului este mai mică și ascuțită 5 înmulțire: Nu s-a realizat în captivitate și foarte puține se știu despre modalitatea sa de înmulțire 5 Hrănire: Este o specie carnivoră și poate fi hrănit cu larve de Chironomidae, creveți și carne de scoică îngrijire: Sunt pești dificil de întreținut, se recomandă doar experților, necesită acvarii mari cu multă lumină (și implicit alge), cu un curent puternic și o concentrație mare de oxigen Pentru bunăstarea peștelui sunt necesare multe pietre mari și plate, rădăcini sau crengi scufundate și ascunzători Principala problemă în a ține peștele viu este aceea că necesită multă hrană (alge) Sunt pești activi și în timpul zilei și sunt sensibili la poluare Necesită schimbări de apă dese și în cantități mici Comentarii: Pește pașnic cu alți pești însă agresiv cu alți Pleco Obiectele decorative din acvariu trebuiesc bine fixate deoarece le poate mișca și astfel poate genera probleme Este timid și își va petrece mult timp ascuns 1077 Hypancistrus zebra Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 6,4-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 26-30 °C > Duritate: 8-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Dificil de realizat, este posibil să fie similar cu alți Ancistrus plecos, papila genitală a femelei este boantă și rotunjită iar a masculului este mai mică și ascuțită 5 înmulțire: Nu s-a realizat în captivitate și foarte puține se știu despre modalitatea sa de înmulțire 5 Hrănire: Este o specie carnivoră și poate fi hrănit cu larve de Chironomidae, creveți și carne de scoică îngrijire: Sunt pești dificil de întreținut, se recomandă doar experților, necesită acvarii mari cu multă lumină (și implicit alge), cu un curent puternic și o concentrație mare de oxigen Pentru bunăstarea peștelui sunt necesare multe pietre mari și plate, rădăcini sau crengi scufundate și ascunzători Principala problemă în a ține peștele viu este aceea că necesită multă hrană (alge) Sunt pești activi și în timpul zilei și sunt sensibili la poluare Necesită schimbări de apă dese și în cantități mici Comentarii: Pește pașnic cu alți pești însă agresiv cu alți Pleco Obiectele decorative din acvariu trebuiesc bine fixate deoarece le poate mișca și astfel poate genera probleme Este timid și își va petrece mult timp ascuns 1078 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 1-2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai colorați decât femelele 5 înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Characinelor Se va separa o pereche sănătoasă într-un acvariu cu plante de suprafață și luminozitate slabă Este mai ușor de menținut curat în timpul creșterii puilor dacă acvariul nu va avea substrat Depunerea poate fi indusă de scăderea pH-ului la 5,5 și căderea durității la 4 dGH, acest lucru este ușor de realizat cu filtrare prin turbă Masculii vor începe un comportament nupțial ce se va finaliza cu eliberarea de către femelă a 300 de icre După depunere, adulții trebuiesc înlăturați iar puii vor fi hrăniți cu nalupi de Artemia După câteva zile aceștia sunt suficient de mari cât să mănânce fulgi zdrobiți Trebuiesc hrăniți la fiecare câteva ore, fapt pentru care sunt necesare schimbări frecvente de apă îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, folosind fie plante naturale, fie de plastic Puritatea apei trebuie menținută printr-o filtrare corespunzătoare Substratul poate fi nisipos și se pot adăuga și câteva crengi sau rădăcini submerse Hrănire: Nu sunt pretențioși, pot fi hrăniți cu granule și fulgi, hrană vie precum Artemia sau Daphnia Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, totuși pot deveni agresivi la hrănire și pot ciupi înotătoarele altor pești sau chiar semenilor lor 1079 Detalii: Hyphessobrycon amapaensis > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2,5-3 cm > Apă: Dulce > pH: 5,3-6,5 > Temperatura: 24,4-26,7 °C > Duritate: 1-5 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați, au înotătoarele mai alungite, în special înotătoarea dorsală Masculii sunt mai supli decât femelele înmulțire: De obicei tetra inimă roșie își împrăștie ouăle în timpul reproducerii prin tot acvariu astfel că acesta trebuie să fie destul de mare (peste 50 litri) pentru ca reproducerea să aibă succes Deosebirea între sexe se face observând lungimea mai mare a înotătoarei dorsale și anale a masculului, precum și după coloritul mai intens al acestuia Totuși o idee bună este să se cumpere un grup și să fie lăsați să se împerecheze singuri, experiența arătând că această metodă dă mult mai des rezultate bune îngrijire: Preferă un acvariu cu luminozitate slabă, cu plante de suprafață și substrat negru Acvariul trebuie să fie plantat pe părțile laterale și pe partea din spate, lăsând spațiu liber pentru înot în partea centrală, și fața acvariului Hrănire: Nu sunt pești pretențioși și vor mânca aproape orice tip de hrană, trebuiesc hrăniți cât mai variat cu hrană uscată sau congelată și hrană vie precum Artemia salina sau Daphnia Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, totuși pot deveni agresivi la hrănire și pot ciupi înotătoarele altor pești sau chiar semenilor lor 1080 Detalii: Hyphessobrycon axelrodi > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2-2,2 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-6,0 > Temperatura: 22-23 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Femela este puțin mai mare cu abdomenul bine dezvoltat Masculul este mai suplu înmulțire: în primul rând avem nevoie de o pereche matură, care a fost crescută în apa moale ușor acidă (vezi parametrii apei) Pentru reproducere vom folosi un bazin de 10-15 litri, cu o înălțime a coloanei de apă de 10-15 cm, pe fund montăm o plasă pentru protecția icrelor, sau punem o tufă de Vesicularia dubyana (Java moss) Pentru reușita reproducerii vom avea grijă ca parametrii apei să fie constanți și să se încadreze în următoarele limite: pH-ul 5-6; duritatea 1-2 dH; temperatura cuprinsă între 20-24 °C de obicei cu 1-2 °C mai mult decât în bazinul de creștere Apa se filtrează prin turbă pentru a obține aciditatea dorită în bazinul astfel pregătit punem reproducători seara și se oprește hrănirea lor Depunerea icrelor durează aproximativ 3-4 zile După depunere reproducători se scot din bazin și se pun în bazinul de creștere Icrele și alevini sunt fotosensibili, de aceea, bazinul trebuie ferit de lumină timp de 5 zile iar după această perioadă, alevini trebuie obișnuiți treptat cu lumina La o depunere rezulta circa 150-200 de icre care eclozează după 24-30 ore de la depunere După aproximativ 4-5 zile de la eclozare, sacul vitelin se resoarbe și alevini încep să înoate liber, în acest moment pui trebuie hrăniți cu infuzori După câteva zile se trece treptat la hrană de dimensiuni mai mari, (micro, nauplii de Artemia salina, etc ) dar se merge tot timpul în paralel cu hrană de dimensiuni mai mici pentru a ajuta pui rămași în urmă Dacă sunt hrăniți corespunzător, pui încep să se coloreze și să semene cu părinții după aproximativ 3 săptămâni, iar la 7-8 luni ating maturitatea sexuală îngrijire: Preferă un acvariu de minim 56 litri, bine plantat în fundal și pe laterale, centrul fiind lăsat liber pentru înotul peștilor Hrănire: Este un pește omnivor Preferă hrană vie dar nu o refuză nici pe cea uscată Dacă dorim să reproducem acest pește, este bine să-l hrănim cu hrană vie variată sau 1081 congelată iar hrana uscată o administrăm doar în completarea hranei sau atunci când aceasta lipsește Comentarii: Fiind un pește de cârd, Paracheirodon axelrodi (Neon Roșu) trebuie ținut în bazine populate cu cel puțin 10 exemplare din această specie și se pot asocia în general cu specii de talie mică din genurile: Hyphessobrycon, Corydoras, Apistogramma, Poecilia, Rasbora, Trigonostigma, Hemigrammus, Danio, Pristella, Hasemania, etc Hyphessobrycon bentosi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați, au înotătoarele mai alungite, în special înotătoarea dorsală Masculii sunt mai supli decât femelele înmulțire: Pentru înmulțire este necesar un acvariu slab iluminat, cu plante cu frunze fine sau mușchi (moss), o alternativă o reprezintă acoperirea fundului acvariului cu o plasă Plasa trebuie să fie suficient de mare pentru ca icrele să cadă prin ea, dar destul de mică pentru că adulții să nu poată ajunge la icre, de asemenea trebuie plasată la cel puțin 5 cm de fundul acvariului Depunerea poate avea loc în grupuri de câte șase indivizi de fiecare sex Peștii trebuiesc bine hrăniți pentru a putea depune Depunerea poate fi stimulată cu o schimbare parțială de apă După ce adulții au depus icrele, se vor scoate și se vor reintroduce în acvariul comunitar După 3-4 zile puii vor înota liber și pot fi hrăniți cu infuzori și nalupi de Artemia salina Icrele și puii sunt sensibili la lumină și se recomandă ca acvariul să fie tinut cât mai întunecat 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat pentru ca peștii să se simtă în siguranță și să se coloreze mai intens Se pot adăuga în acvariu rădăcini sau crengi și frunze uscate Iluminarea nu trebuie să fie prea puternică Hrănire: Nu sunt pretențioși, pot fi hrăniți cu fulgi și granule iar ocazional Tubifex și Artemia salina 1082 Comentarii: Este bine să fie ținuți împreună cu alte specii de Tetra, sau Corydoras Hyphessobrycon bifasciatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 4-5 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-8,0 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 15-30 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai plinuțe decât masculii care sunt supli înmulțire: Trebuie să alegem cu atenție indivizii pe care îi vom înmulți, aceștia pot fi până la 12 indivizi, în număr egal de masculi și femele Folosiți un acvariu mic de reproducere, de 10-15 litri, cu substrat închis la culoare, plante cu frunze fine ca Myriophyllum, Cabomba, Java Moss și ceva plante plutitoare, iluminarea trebuie să fie foarte difuză Icrele vor fi împrăștiate printre plante Reproducătorii își vor mânca icrele, deci vor fi înlăturați imediat ce s-a încheiat depunerea Puii vor ecloza în 24-36 de ore După alte 3-4 zile sacul vitelin se va resorbi complet și poate începe hrănirea Trebuie hrăniți cu infuzori, gălbenuș de ou, iar după ce mai cresc, cu hrană sub formă de fulgi, mărunțită fin Atenție la suprahrănire, va duce la degradarea apei, iar puii în această perioadă nu pot fi mutați Mutarea lor prin sifonare, este posibilă abia din ziua a zecea După 4-5 săptămâni puii încep să semene cu părinții, ca formă și colorit Hrănire: Nu sunt pretențioși, pot fi hrăniți cu granule și fulgi, hrană vie precum Artemia sau Daphnia îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, folosind fie plante naturale, fie de plastic Puritatea apei trebuie menținută printr-o filtrare corespunzătoare Substratul poate fi nisipos și se pot adăuga și câteva crengi sau rădăcini submerse Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, totuși pot deveni agresivi la hrănire și pot ciupi înotătoarele altor pești sau chiar semenilor lor 1083 8 54 Hyphessobrycon columbianus (Columbian Tetra) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,0 > Temperatura: 22,8-27,8 °C > Duritate: 3-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Hyphessobrycon columbianus Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați, au înotătoarele mai alungite, în special înotătoarea dorsală Masculii sunt mai supli decât femelele înmulțire: Pentru înmulțire este necesar un acvariu slab iluminat, cu plante cu frunze fine sau mușchi (moss), o alternativă o reprezintă acoperirea fundului acvariului cu o plasă Plasa trebuie să fie suficient de mare pentru ca icrele să cadă prin ea, dar destul de mică pentru că adulții să nu poată ajunge la icre, de asemenea trebuie plasată la cel puțin 5 cm de fundul acvariului Depunerea poate avea loc în grupuri de câte șase indivizi de fiecare sex Peștii trebuiesc bine hrăniți pentru a putea depune Depunerea poate fi stimulată cu o schimbare parțială de apă După ce adulții au depus icrele, se vor scoate și se vor reintroduce în acvariul comunitar După 3-4 zile puii vor înota liber și pot fi hrăniți cu infuzori și nalupi de Artemia salina Icrele și puii sunt sensibili la lumină și se recomandă ca acvariul să fie tinut cât mai întunecat 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat pentru că peștii să se simtă în siguranță și să se coloreze mai intens Se pot adăuga în acvariu rădăcini sau crengi și frunze uscate Iluminarea nu trebuie să fie prea puternică Hrănire: Nu sunt pretențioși, pot fi hrăniți cu fulgi și granule iar ocazional Tubifex și Artemia salina Comentarii: Este bine să fie ținuți împreună cu alte specii de Tetra, sau Corydoras 1084 Detalii: Hyphessobrycon ecuadoriensis > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 5-8 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai colorați decât femelele 5 înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Characinelor Se va separa o pereche sănătoasă într-un acvariu cu plante de suprafață și luminozitate slabă Este mai ușor de menținut curat în timpul creșterii puilor dacă acvariul nu va avea substrat Depunerea poate fi indusă de scăderea pH-ului la 5,5 și căderea durității la 4 dGH, acest lucru este ușor de realizat cu filtrare prin turbă Masculii vor începe un comportament nupțial ce se va finaliza cu eliberarea de către femelă a 300 de icre După depunere, adulții trebuiesc înlăturați iar puii vor fi hrăniți cu nalupi de Artemia După câteva zile aceștia sunt suficient de mari cât să mănânce fulgi zdrobiți Trebuiesc hrăniți la fiecare câteva ore, fapt pentru care sunt necesare schimbări frecvente de apă Hrănire: Nu sunt pești pretențioși și vor mânca aproape orice tip de hrană, trebuiesc hrăniți cât mai variat cu hrană uscată sau congelată și hrană vie precum Artemia salina sau Daphnia îngrijire: Preferă un acvariu cu luminozitate slabă, cu plante de suprafață și substrat negru Acvariul trebuie să fie plantat pe părțile laterale și pe partea din spate, lăsând spațiu liber pentru înot în partea centrală, și fața acvariului Comentarii: Sunt pești ce se vor ține în grupuri de peste 10 indivizi Pot fi ținuți împreună cu alte specii de Tetra similare ca talie și cerințe, se vor înțelege bine cu Red Phantom Tetra (Megalamphodus sweglesi) 1085 8 56 Hyphessobrycon eques (Blood Characin) Hyphessobrycon eques Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,8 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 10-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi ■ > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Characidae Dimorfism sexual: Femelele sunt mai robuste și mai rotunjite înmulțire: Hyphessobrycon Serpae este una dintre cele mai ușor de reprodus specii de Tetra Trebuie să alegem cu atenție perechile Folosiți un acvariu mic de reproducție, de 10-15 litri, cu substrat închis la culoare, plante cu frunze fine ca Myriophyllum, Cabomba, Java Moss și ceva plante plutitoare Apa trebuie să fie ușor acidă, la un pH de 6-7 și 4-8 dH și temperatura de 26-28 °C Micile icre transparente, vor fi împrăștiate printre plante Reproducătorii își vor mânca icrele, deci vor fi înlăturați imediat ce s-a încheiat depunerea Puii vor ecloza în 24-28 de ore După alte 5 zile sacul vitelin se va resorbi complet și poate începe hrănirea Trebuie hrăniți cu infuzori, gălbenuș de ou, iar după ce mai cresc, cu hrană sub formă de fulgi, mărunțită fin Atenție la suprahrănire, va duce la degradarea apei, iar puii în această perioadă nu pot fi mutați Mutarea lor prin sifonare, este posibilă abia din ziua a zecea După 4-5 săptămâni puii încep să semene cu părinții, ca formă și colorit Hrănire: Nu sunt pretențioși, pot fi hrăniți cu granule și fulgi, hrană vie precum Artemia sau Daphnia îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, folosind fie plante naturale, fie de plastic Puritatea apei trebuie menținută printr-o filtrare corespunzătoare Hrănirea nu reprezintă o problemă, Serpae Tetra consumând cu plăcere, orice tip de hrană, de la fulgi la hrană vie, important fiind doar ca aceasta să fie cât mai variată Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, totuși pot deveni agresivi la hrănire și pot ciupi înotătoarele altor pești sau chiar semenilor lor 1086 Hyphessobrycon erythrostigma Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 5,6-7,2 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele și au înotătoarele mai mari decât aceasta înmulțire: De obicei tetra inimă roșie își împrăștie ouăle în timpul reproducerii prin tot acvariul astfel ca acesta trebuie să fie destul de mare (peste 50 litri) pentru ca reproducerea să aibă succes Deosebirea între sexe se face observând lungimea mai mare a înotătoarei dorsale și anale a masculului, precum și după coloritul mai intens al acestuia Totuși o idee bună este să se cumpere un grup și să fie lăsați să se împerecheze singuri, experiența arătând că această metodă dă mult mai des rezultate bune îngrijire: Preferă un mediu mai întunecat și este bine să fie găzduiți într-un acvariu cu câteva tufe de plante mari în spate, pe lateral și plante mai mici în fata astfel încât să rămână mult loc pentru înot Este recomandat un strat de plante de suprafață, plutitoare care să lase să treacă o lumină difuză De asemenea trebuie acordată o atenție sporită calității apei Hrănire: Majoritatea peștilor din această familie sunt carnivori specializați pe mici insecte acvatice și larve ale insectelor terestre In acvariu pot fi hrăniți cu hrana procurată din comerț (fulgi, deshidratată sau înghețată) Trebuie avut grijă că dieta lor să fie variată astfel încât mâncarea uscată să alterneze cu cea vie 1087 8 58 Hyphessobrycon flammeus (Flame Tetra) Detalii: > Dificultate: Moderată Hyphessobrycon flammeus > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,3 > Temperatura: 22,8-27,8 °C > Duritate: 3-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Characidae Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și au înotătoarele mai lungi decât femelele înmulțire: Pentru reproducere este necesar un acvariu de cca 10 litri cu jumătate din volumul apei de la robinet bine aerisită și filtrată cca 24 ore și jumătate apă de ploaie ținută la întuneric cel puțin 3 săptămâni Este recomandată instalarea unei plase pe fundul apei deoarece prezintă consumul propriilor icre odată terminat ritualul reproductiv Seara se introduce femela iar masculul dimineața următoare Actul reproductiv este caracteristic întregului gen cei doi alăturându-se în poziția de V și prezentând un tremurat specific moment în care femela eliberează cca 15 icre iar masculul le fecundează Masculul prezintă în momentul reproducerii culorile foarte intense Ponta numără 200-300 de icre iar acestea trebuie protejate de lumina intensă Alevinii eclozează a doua zi și se recomandă a fi hrăniți cu infuzori în porții mici Hrănire cu Artemia se face abia după cca 10 zile Este recomandabil ca o pereche formată să își păstreze un anumit interval între reproduceri altfel apărând posibilitatea blocării reproductive a femelei, ceea ce atrage incapacitatea ei reproductivă în timp îngrijire: Pești activi, de cârd, ce necesită acvarii lungi Utilizați substrat închis la culoare pentru a-i evidenția, plantele de suprafață vor fi binevenite, acestea umbrind unele zone din acvariu Este bine să fie asociat cu alte specii de cârd, Characidae și Discus Preferă ape acide, de aceea este necesar utilizarea de turbă în aceste acvarii Acvariul trebuie să fie plantat și să aibă locuri în care peștii să se ascundă Hrănire: Este un pește nepretențios, consumând atât hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae sau Daphnia cât și uscată Comentarii: Sunt pești ce se vor ține în grupuri de peste 12 indivizi Nu este neobișnuit ca masculii să își stabilească un teritoriu și să alunge alți masculi de pe bucata lor 1088 de acvariu Hyphessobrycon frankei Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2,5-4,6 cm > Apă: Dulce > pH: 3,5-5,5 > Temperatura: 22,8-27,8 °C > Duritate: 4-8 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe și mai robuste, masculii sunt mai supli înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Characinelor Se va separa o pereche sănătoasă într-un acvariu cu plante de suprafață și luminozitate slabă Este mai ușor de menținut curat în timpul creșterii puilor dacă acvariul nu va avea substrat Depunerea poate fi indusă de scăderea pH-ului la 5,5 și căderea durității la 4 dGH, acest lucru este ușor de realizat cu filtrare prin turbă Masculii vor începe un comportament nupțial ce se va finaliza cu eliberarea de către femelă a 300 de icre După depunere, adulții trebuiesc înlăturați iar puii vor fi hrăniți cu nalupi de Artemia După câteva zile aceștia sunt suficient de mari cât să mănânce fulgi zdrobiți Trebuiesc hrăniți la fiecare câteva ore, fapt pentru care sunt necesare schimbări frecvente de apă îngrijire: Preferă un acvariu cu luminozitate slabă, cu plante de suprafață și substrat negru Acvariul trebuie să fie plantat pe părțile laterale și pe partea din spate, lăsând spațiu liber pentru înot în partea centrală, și fața acvariului Hrănire: Nu sunt pești pretențioși și vor mânca aproape orice tip de hrană, trebuiesc hrăniți cât mai variat cu hrană uscată sau congelată și hrană vie precum Artemia salina sau Daphnia Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, totuși pot deveni agresivi la hrănire și pot ciupi înotătoarele altor pești sau chiar semenilor lor 1089 8 60 Hyphessobrycon georgettae (Georgett s Tetra) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 2,5-4,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Characidae Hyphessobrycon georgettae Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele, acestea au abdomenul mai pronunțat, mai ales dacă poartă icre înmulțire: Nu se știe exact dacă s-au înmulțit în captivitate însă se înmulțesc într-o manieră tipică Characinelor Se va separa o pereche sănătoasă într-un acvariu cu plante de suprafață și luminozitate slabă Este mai ușor de menținut curat în timpul creșterii puilor dacă acvariul nu va avea substrat Depunerea poate fi indusă de scăderea pH-ului la 5,5 și căderea durității la 4 dGH, acest lucru este ușor de realizat cu filtrare prin turbă Masculii vor începe un comportament nupțial ce se va finaliza cu eliberarea de către femelă a 300 de icre După depunere, adulții trebuiesc înlăturați iar puii vor fi hrăniți cu nalupi de Artemia După câteva zile aceștia sunt suficient de mari cât să mănânce fulgi zdrobiți Trebuiesc hrăniți la fiecare câteva ore, fapt pentru care sunt necesare schimbări frecvente de apă îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, folosind fie plante naturale, fie de plastic Puritatea apei trebuie menținută printr-o filtrare corespunzătoare Substratul poate fi nisipos și se pot adăuga și câteva crengi sau rădăcini submerse Hrănire: Nu sunt pretențioși, pot fi hrăniți cu granule și fulgi, hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae sau Daphnia Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți cu alte specii de Characidae pașnice Se recomandă să fie ținuți în grupuri de minimum șase indivizi 1090 Hyphessobrycon haraldschultzi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 2,5-3,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai plinuțe decât masculii care sunt supli înmulțire: Trebuie să alegem cu atenție indivizii pe care îi vom înmulți, aceștia pot fi până la 12 indivizi, în număr egal de masculi și femele Folosiți un acvariu mic de reproducere, de 10-15 litri, cu substrat închis la culoare, plante cu frunze fine ca Myriophyllum, Cabomba, Java Moss și ceva plante plutitoare, iluminarea trebuie să fie foarte difuză Icrele vor fi împrăștiate printre plante Reproducătorii își vor mânca icrele, deci vor fi înlăturați imediat ce s-a încheiat depunerea Puii vor ecloza în 24-36 de ore După alte 3-4 zile sacul vitelin se va resorbi complet și poate începe hrănirea Trebuie hrăniți cu infuzori, gălbenuș de ou, iar după ce mai cresc, cu hrană sub formă de fulgi, mărunțită fin Atenție la suprahrănire, va duce la degradarea apei, iar puii în această perioadă nu pot fi mutați Mutarea lor prin sifonare, este posibilă abia din ziua a zecea După 4-5 săptămâni puii încep să semene cu părinții, ca formă și colorit Hrănire: Nu sunt pretențioși, pot fi hrăniți cu granule și fulgi, hrană vie precum Artemia sau Daphnia îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, folosind fie plante naturale, fie de plastic Puritatea apei trebuie menținută printr-o filtrare corespunzătoare Substratul poate fi nisipos și se pot adăuga și câteva crengi sau rădăcini submerse Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, totuși pot deveni agresivi la hrănire și pot ciupi înotătoarele altor pești sau chiar semenilor lor 1091 Hyphessobrycon herbertaxelrodi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Este așa numitul „neon negru” Seamănă foarte bine cu specia H heterorhabdus dar este mai mic decât acesta, ajungând abia la 3,5 cm Femela este mai corpolentă Caracteristic acestei specii este o dungă lată bicoloră, care se întinde de la marginea operculelor până la baza cozii, partea superioară a acestei dungi fiind de un negru închis, cu contur neclar Spatele este maro deschis, cu solzii de pe spate având tivuri negre Abdomenul este argintiu, partea de sus a irisului este de un roșu deschis, iar partea de jos verde argintiu Aripioarele sunt gălbui Este răspândit în America de Sud în Rio Taquary, lângă orașul Coxis Pentru reproducere are nevoie de o apă moale și ușor acidă In rest ca la specia H flammeus 1092 Detalii: Hyphessobrycon heterorhabdus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe și mai robuste, masculii sunt mai supli înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Characinelor Se va separa o pereche sănătoasă într-un acvariu cu plante de suprafață și luminozitate slabă Este mai ușor de menținut curat în timpul creșterii puilor dacă acvariul nu va avea substrat Depunerea poate fi indusă de scăderea pH-ului la 5,5 și căderea durității la 4 dGH, acest lucru este ușor de realizat cu filtrare prin turbă Masculii vor începe un comportament nupțial ce se va finaliza cu eliberarea de către femelă a 300 de icre După depunere, adulții trebuiesc înlăturați iar puii vor fi hrăniți cu nalupi de Artemia După câteva zile aceștia sunt suficient de mari cât să mănânce fulgi zdrobiți Trebuiesc hrăniți la fiecare câteva ore, fapt pentru care sunt necesare schimbări frecvente de apă îngrijire: Preferă un acvariu cu luminozitate slabă, cu plante de suprafață și substrat negru Acvariul trebuie să fie plantat pe părțile laterale și pe partea din spate, lăsând spațiu liber pentru înot în partea centrală, și fața acvariului Hrănire: Nu sunt pești pretențioși și vor mânca aproape orice tip de hrană, trebuiesc hrăniți cât mai variat cu hrană uscată sau congelată și hrană vie precum Artemia salina sau Daphnia Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, totuși pot deveni agresivi la hrănire și pot ciupi înotătoarele altor pești sau chiar semenilor lor 1093 Hyphessobrycon megalopterus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2,5-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22,2-27,8 °C > Duritate: 10-18 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele mai lungi și nu prezintă colorit roșu iar femelele vor avea o tentă roșietică pe înotătoare și chiar și pe corp înmulțire: Se va separa o pereche sănătoasă într-un acvariu cu plante de suprafață și luminozitate slabă Este mai ușor de menținut curat în timpul creșterii puilor dacă acvariul nu va avea substrat Depunerea poate fi indusă de scăderea pH-ului la 5,5 și căderea durității la 4 dGH, acest lucru este ușor de realizat cu filtrare prin turbă Masculii vor începe un comportament nupțial ce se va finaliza cu eliberarea de către femelă a 300 de icre După depunere, adulții trebuiesc înlăturați iar puii vor fi hrăniți cu nalupi de Artemia După câteva zile aceștia sunt suficient de mari cât să mănânce fulgi zdrobiți Trebuiesc hrăniți la fiecare câteva ore, fapt pentru care sunt necesare schimbări frecvente de apă Hrănire: Nu sunt pești pretențioși și vor mânca aproape orice tip de hrană, trebuiesc hrăniți cât mai variat cu hrană uscată sau congelată și hrană vie îngrijire: Preferă un acvariu cu luminozitate slabă, cu plante de suprafață și substrat negru Comentarii: Sunt pești ce se vor ține în grupuri de peste 12 indivizi Nu este neobișnuit ca masculii să își stabilească un teritoriu și să alunge alți masculi de pe bucata lor de acvariu Pot fi ținuți împreună cu alte specii de Tetra similare ca talie și cerințe, se vor înțelege bine cu Red Phantom Tetra (Megalamphodus sweglesi) 1094 8 65 Hyphessobrycon metae (Rio Meta Tetra) Detalii: Hyphessobrycon metae > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 3,5-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-6,5 > Temperatura: 22,8-27,8 °C > Duritate: 4-8 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe și mai robuste, masculii sunt mai supli înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Characinelor Se va separa o pereche sănătoasă într-un acvariu cu plante de suprafață și luminozitate slabă Este mai ușor de menținut curat în timpul creșterii puilor dacă acvariul nu va avea substrat Depunerea poate fi indusă de scăderea pH-ului la 5,5 și căderea durității la 4 dGH, acest lucru este ușor de realizat cu filtrare prin turbă Masculii vor începe un comportament nupțial ce se va finaliza cu eliberarea de către femelă a 300 de icre După depunere, adulții trebuiesc înlăturați iar puii vor fi hrăniți cu nalupi de Artemia După câteva zile aceștia sunt suficient de mari cât să mănânce fulgi zdrobiți Trebuiesc hrăniți la fiecare câteva ore, fapt pentru care sunt necesare schimbări frecvente de apă îngrijire: Preferă un acvariu cu luminozitate slabă, cu plante de suprafață și substrat negru Acvariul trebuie să fie plantat pe părțile laterale și pe partea din spate, lăsând spațiu liber pentru înot în partea centrală, și fața acvariului Hrănire: Nu sunt pești pretențioși și vor mânca aproape orice tip de hrană, trebuiesc hrăniți cât mai variat cu hrană uscată sau congelată și hrană vie precum Artemia salina sau Daphnia Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, totuși pot deveni agresivi la hrănire și pot ciupi înotătoarele altor pești sau chiar semenilor lor 1095 Hyphessobrycon minor Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,6 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 4-15 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai colorați decât femelele 5 înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Characinelor Se va separa o pereche sănătoasă într-un acvariu cu plante de suprafață și luminozitate slabă Este mai ușor de menținut curat în timpul creșterii puilor dacă acvariul nu va avea substrat Depunerea poate fi indusă de scăderea pH-ului la 5,5 și căderea durității la 4 dGH, acest lucru este ușor de realizat cu filtrare prin turbă Masculii vor începe un comportament nupțial ce se va finaliza cu eliberarea de către femelă a 300 de icre După depunere, adulții trebuiesc înlăturați iar puii vor fi hrăniți cu nalupi de Artemia După câteva zile aceștia sunt suficient de mari cât să mănânce fulgi zdrobiți Trebuiesc hrăniți la fiecare câteva ore, fapt pentru care sunt necesare schimbări frecvente de apă îngrijire: Pești activi, de cârd, ce necesită acvarii lungi Utilizați substrat închis la culoare pentru a-i evidenția, plantele de suprafață vor fi binevenite, acestea umbrind unele zone din acvariu Este bine să fie asociat cu alte specii de cârd, Characidae și Discus Preferă ape acide, de aceea este necesar utilizarea de turbă în aceste acvarii Acvariul trebuie să fie plantat și să aibă locuri în care peștii să se ascundă Hrănire: Este un pește nepretențios, consumând atât hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae sau Daphnia cât și uscată Comentarii: Sunt pești ce se vor ține în grupuri de peste 12 indivizi Nu este neobișnuit ca masculii să își stabilească un teritoriu și să alunge alți masculi de pe bucata lor de acvariu 1096 Hyphessobrycon peruvianus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2-3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați, au înotătoarele mai alungite, în special înotătoarea dorsală Masculii sunt mai supli decât femelele înmulțire: De obicei tetra inimă roșie își împrăștie ouăle în timpul reproducerii prin tot acvariul astfel ca acesta trebuie să fie destul de mare (peste 50 litri) pentru ca reproducerea să aibă succes Deosebirea între sexe se face observând lungimea mai mare a înotătoarei dorsale și anale a masculului, precum și după coloritul mai intens al acestuia Totuși o idee bună este să se cumpere un grup și să fie lăsați să se împerecheze singuri, experiența arătând că această metodă dă mult mai des rezultate bune îngrijire: Pești activi, de cârd, ce necesită acvarii lungi Utilizați substrat închis la culoare pentru a-i evidenția, plantele de suprafață vor fi binevenite, acestea umbrind unele zone din acvariu Este bine să fie asociat cu alte specii de cârd, Characidae și Discus Preferă ape acide, de aceea este necesar utilizarea de turbă în aceste acvarii Acvariul trebuie să fie plantat și să aibă locuri în care peștii să se ascundă Hrănire: Este un pește nepretențios, consumând atât hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae sau Daphnia cât și uscată Comentarii: Sunt pești ce se vor ține în grupuri de peste 12 indivizi Nu este neobișnuit ca masculii să își stabilească un teritoriu și să alunge alți masculi de pe bucata lor de acvariu 1097 Detalii: Hyphessobrycon pulchripinnis > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-8,0 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: La marginea înotătoarei anale este o dungă neagră, la femelă aceasta este foarte fină iar la mascul este mai pronunțată, uneori acoperind o mare parte din înotătoare Femelele vor avea abdomenul mai pronunțat înmulțire: înmulțirea se face ca la orice Characida, femela poate depune până la 300 ouă, acestea vor ecloza în 72 ore iar sacul vitelin al puilor se va absorbi în alte 48 ore Acum puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Este bine ca apa să fie filtrată printr-un strat de turbă după care capătă o nuanță brună Fundul bazinului trebuie acoperit cu nisip pe care întindem 2-3 cm de torfmul fiert bine Hrănire: Sunt pești omnivori și vor accepta o mare varietate de hrană, alge, crustacee, hrană uscată de calitate din comerț 5 Comentarii: Sunt pești pașnici, se vor ține cu alți pești pașnici compatibili în ceea ce privește cerințele parametrilor apei și taliei La maturitate au circa 4-5 cm 1098 Hyphessobrycon pyrrhonotos Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 4-5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 24-27 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați, au înotătoarele mai alungite, în special înotătoarea dorsală Masculii sunt mai supli decât femelele înmulțire: De obicei tetra inimă roșie își împrăștie ouăle în timpul reproducerii prin tot acvariul astfel ca acesta trebuie să fie destul de mare (peste 50 litri) pentru ca reproducerea să aibă succes Deosebirea între sexe se face observând lungimea mai mare a înotătoarei dorsale și anale a masculului, precum și după coloritul mai intens al acestuia Totuși o idee bună este să se cumpere un grup și să fie lăsați să se împerecheze singuri, experiența arătând că această metodă dă mult mai des rezultate bune îngrijire: Preferă un acvariu cu luminozitate slabă, cu plante de suprafață și substrat negru Acvariul trebuie să fie plantat pe părțile laterale și pe partea din spate, lăsând spațiu liber pentru înot în partea centrală, și fața acvariului Hrănire: Nu sunt pești pretențioși și vor mânca aproape orice tip de hrană, trebuiesc hrăniți cât mai variat cu hrană uscată sau congelată și hrană vie precum Artemia salina sau Daphnia Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, totuși pot deveni agresivi la hrănire și pot ciupi înotătoarele altor pești sau chiar semenilor lor 1099 Detalii: Hyphessobrycon robertsi > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți au înotătoarele anală, pectorală și dorsală mai alungite, iar femelele au înotătoarele mai rotunjire și sunt mai plinuțe înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Characinelor Se va separa o pereche sănătoasă într-un acvariu cu plante de suprafață și luminozitate slabă Este mai ușor de menținut curat în timpul creșterii puilor dacă acvariul nu va avea substrat Depunerea poate fi indusă de scăderea pH-ului la 5,5 și căderea durității la 4 dGH, acest lucru este ușor de realizat cu filtrare prin turbă Masculii vor începe un comportament nupțial ce se va finaliza cu eliberarea de către femelă a 300 de icre După depunere, adulții trebuiesc înlăturați iar puii vor fi hrăniți cu nalupi de Artemia După câteva zile aceștia sunt suficient de mari cât să mănânce fulgi zdrobiți Trebuiesc hrăniți la fiecare câteva ore, fapt pentru care sunt necesare schimbări frecvente de apă îngrijire: Preferă un acvariu cu luminozitate slabă, cu plante de suprafață și substrat negru Acvariul trebuie să fie plantat pe părțile laterale și pe partea din spate, lăsând spațiu liber pentru înot în partea centrală, și fața acvariului Pe substrat se pot adăuga câteva frunze uscate ce vor da apei o culoare mai închisă și va fi mai apropiată de culoarea naturală a apei din cursurile în care se găsește acest pește Hrănire: Se poate hrăni cu granule, fulgi sau hrană vie ori congelată precum Artemia, Daphnia sau larve de Chironomidae însă pentru o stare de sănătate bună a peștelui se recomandă să aibă o dietă cât mai variată Comentarii: Sunt o specie foarte pașnică și pot fi ținuți împreună cu alte specii din genurile Hyphessobrycon ori Hemigrammus Se recomandă ca aceștia să fie ținuți în grupuri de minimum șase indivizi însă cu cât sunt mai mulți cu atât este mai bine 1100 Hyphessobrycon rosaceus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele și au înotătoarele mai mari decât aceasta înmulțire: De obicei tetra inimă roșie își împrăștie ouăle în timpul reproducerii prin tot acvariul astfel ca acesta trebuie să fie destul de mare (peste 50 litri) pentru ca reproducerea să aibă succes Deosebirea între sexe se face observând lungimea mai mare a înotătoarei dorsale și anale a masculului, precum și după coloritul mai intens al acestuia Totuși o idee bună este să se cumpere un grup și să fie lăsați să se împerecheze singuri, experiența arătând că această metodă dă mult mai des rezultate bune îngrijire: Preferă un mediu mai întunecat și este bine să fie găzduiți într-un acvariu cu câteva tufe de plante mari în spate, pe lateral și plante mai mici în față astfel încât să rămână mult loc pentru înot Este recomandat un strat de plante de suprafață, plutitoare care să lase să treacă o lumină difuză De asemenea trebuie acordată o atenție sporită calității apei Hrănire: Majoritatea peștilor din această familie sunt carnivori specializați pe mici insecte acvatice și larve ale insectelor terestre In acvariu pot fi hrăniți cu hrana procurată din comerț (fulgi, deshidratată sau înghețată) Trebuie avut grijă că dieta lor să fie variată astfel încât mâncarea uscată să alterneze cu cea vie Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, totuși pot deveni agresivi la hrănire și pot ciupi înotătoarele altor pești sau chiar semenilor lor 1101 Detalii: Hyphessobrycon simulans > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 1,3-2,5 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-6,0 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 4-6 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai pronunțat, în special în perioada de reproducere, când poartă icre înmulțire: Pentru reproducere vom folosi un bazin de 10-15 litri, cu o înălțime a coloanei de apă de 10-15 cm, pe fund montăm o plasă pentru protecția icrelor, sau punem o tufă de Vesicularia dubyana (Java moss) Apa se filtrează prin turbă pentru a obține aciditatea dorită In bazinul astfel pregătit punem reproducători seara și se oprește hrănirea lor Depunerea icrelor durează aproximativ 3-4 zile După depunere reproducători se scot din bazin și se pun în bazinul de creștere Icrele și alevini sunt fotosensibili, de aceia, bazinul trebuie ferit de lumină timp de 5 zile iar după această perioadă, alevini trebuie obișnuiți treptat cu lumina La o depunere rezulta circa 150-200 de icre care eclozează după 24-36 ore de la depunere După aproximativ 3-4 zile de la eclozare, sacul vitelin se resoarbe și alevini încep să înoate liber, în acest moment pui trebuie hrăniți cu infuzori După câteva zile se trece treptat la hrană de dimensiuni mai mari, (micro, nauplii de Artemia salina, etc ) dar se merge tot timpul în paralel cu hrană de dimensiuni mai mici pentru a ajuta pui rămași în urmă îngrijire: Preferă un acvariu cu luminozitate slabă, cu plante de suprafață și substrat negru Acvariul trebuie să fie plantat pe părțile laterale și pe partea din spate, lăsând spațiu liber pentru înot în partea centrală, și fața acvariului Schimbările parțiale de apă sunt obligatorii cel puțin săptămânal Hrănire: Vor accepta aproape orice tip de hrană suficient de mică să o poată mânca, pot fi hrăniți cu fulgi sau granule însă se recomandă și hrană vie precum Daphnia sau Artemia Comentarii: Este o specie pașnică însă nu se recomandă să fie ținută în acvarii comunitare deoarece este un pește de talie mică, poate fi ținut în acvarii specifice sau 1102 împreună cu alte Characidae mici ori Corydoras pitici Hyphessobrycon socolofi Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 4-8 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-3 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe și mai robuste, masculii sunt mai supli înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Characinelor Se va separa o pereche sănătoasă într-un acvariu cu plante de suprafață și luminozitate slabă Este mai ușor de menținut curat în timpul creșterii puilor dacă acvariul nu va avea substrat Depunerea poate fi indusă de scăderea pH-ului la 5,5 și căderea durității la 4 dGH, acest lucru este ușor de realizat cu filtrare prin turbă Masculii vor începe un comportament nupțial ce se va finaliza cu eliberarea de către femelă a 300 de icre După depunere, adulții trebuiesc înlăturați iar puii vor fi hrăniți cu nalupi de Artemia După câteva zile aceștia sunt suficient de mari cât să mănânce fulgi zdrobiți Trebuiesc hrăniți la fiecare câteva ore, fapt pentru care sunt necesare schimbări frecvente de apă îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, folosind fie plante naturale, fie de plastic Puritatea apei trebuie menținută printr-o filtrare corespunzătoare Substratul poate fi nisipos și se pot adăuga și câteva crengi sau rădăcini submerse Hrănire: Nu sunt pretențioși, pot fi hrăniți cu granule și fulgi, hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae sau Daphnia Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți cu alte specii de Characidae pașnice Se recomandă să fie ținuți în grupuri de minimum șase indivizi 1103 Detalii: 1 > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2-3,2 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 20-23 °C > Duritate: 15-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați, au înotătoarele mai alungite, în special înotătoarea dorsală Masculii sunt mai supli decât femelele înmulțire: De obicei tetra inimă roșie își împrăștie ouăle în timpul reproducerii prin tot acvariul astfel ca acesta trebuie să fie destul de mare (peste 50 litri) pentru ca reproducerea să aibă succes Deosebirea între sexe se face observând lungimea mai mare a înotătoarei dorsale și anale a masculului, precum și după coloritul mai intens al acestuia Totuși o idee bună este să se cumpere un grup și să fie lăsați să se împerecheze singuri, experiența arătând că această metodă dă mult mai des rezultate bune îngrijire: Preferă un acvariu cu luminozitate slabă, cu plante de suprafață și substrat negru Acvariul trebuie să fie plantat pe părțile laterale și pe partea din spate, lăsând spațiu liber pentru înot în partea centrală, și fața acvariului Hrănire: Nu sunt pești pretențioși și vor mânca aproape orice tip de hrană, trebuiesc hrăniți cât mai variat cu hrană uscată sau congelată și hrană vie precum Artemia salina sau Daphnia Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, totuși pot deveni agresivi la hrănire și pot ciupi înotătoarele altor pești sau chiar semenilor lor 1104 Hyphessobrycon takasei Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,8 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 10-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe și mai robuste, masculii sunt mai supli înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Characinelor Se va separa o pereche sănătoasă într-un acvariu cu plante de suprafață și luminozitate slabă Este mai ușor de menținut curat în timpul creșterii puilor dacă acvariul nu va avea substrat Depunerea poate fi indusă de scăderea pH-ului la 5,5 și căderea durității la 4 dGH, acest lucru este ușor de realizat cu filtrare prin turbă Masculii vor începe un comportament nupțial ce se va finaliza cu eliberarea de către femelă a 300 de icre După depunere, adulții trebuiesc înlăturați iar puii vor fi hrăniți cu nalupi de Artemia După câteva zile aceștia sunt suficient de mari cât să mănânce fulgi zdrobiți Trebuiesc hrăniți la fiecare câteva ore, fapt pentru care sunt necesare schimbări frecvente de apă Hrănire: Nu sunt pești pretențioși și vor mânca aproape orice tip de hrană, trebuiesc hrăniți cât mai variat cu hrană uscată sau congelată și hrană vie precum Artemia salina sau Daphnia îngrijire: Preferă un acvariu cu luminozitate slabă, cu plante de suprafață și substrat negru Acvariul trebuie să fie plantat pe părțile laterale și pe partea din spate, lăsând spațiu liber pentru înot în partea centrală, și fața acvariului Comentarii: Sunt pești ce se vor ține în grupuri de peste 10 indivizi Pot fi ținuți împreună cu alte specii de Tetra similare ca talie și cerințe, se vor înțelege bine cu Red Phantom Tetra (Megalamphodus sweglesi) 1105 Hypostomus soniae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 25,4-27,9 cm > Apă: Dulce > pH: 5,6-7,0 > Temperatura: 23,9-27,8 °C > Duritate: 2-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Primele radii ale înotătoarelor pectorale la masculi se vor îngroșa și vor deveni spini înmulțire: Masculul își va alege o peșteră și o va invita pe femelă înăuntru După depunerea icrelor masculul va prelua rolul de îngrijitor al icrelor pe care le va păzi, femela va fi alungată Puii vor înota liber după circa opt zile și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Trebuiesc ținuți în acvarii cu cel puțin 60 cm în lungime, cu multe ascunzători Ziua peștii vor sta ascunși în peșteri sau la umbra plantelor dar seara vor ieși în căutare de hrană Hrănire: Sunt pești omnivori dar dacă vor fi hrăniți corespunzător nu vor mânca plantele din acvariu Pot fi hrăniți cu hrană vie precum larve de Chironomidae și Artemia dar și cu hrană uscată pe bază de alge, ce se scufundă precum Spirulina Comentarii: în acvariu pot fi adăugate rădăcini sau crengi submerse, filtrarea trebuie să fie eficientă și trebuie să existe un curent moderat de apă Este un pește pașnic și poate fi ținut în multe acvarii comunitare împreună cu alte specii pașnice 1106 8 77 Hypselecara coryphaenoides (Chocolate Cichlid) Detalii: Hypselecara coryphaenoides > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 15-22 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-6,0 > Temperatura: 22-30 °C > Duritate: 0-5 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mult mai colorați decât femelele înmulțire: Sunt ușor de înmulțit dacă se respectă câteva reguli de bază Pentru a se înmulți este necesar ca apa să fie puțin acidă și mai caldă decât apa în care trăiesc de obicei, trebuiesc hrăniți cu hrană vie din belșug și trebuie să aibă acces la o ascunzătoare stil peșteră După depunerea icrelor, femela se va îngriji de acestea și de pui și poate deveni agresivă cu masculul, de aceea se recomandă să fie ținuți separat după depunere Fiecare pontă constă în icre, 50-300 la număr, care vor ecloza în 2-3 zile iar puii vor putea înota liber câteva zile mai târziu Acum pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia și microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat și să aibă mai multe ascunzători stil peșteră realizate din ghivece sau nuci de cocos Se recomandă ca apa să fie menținută curată și că în acvariu să nu existe un curent prea puternic Luminozitatea nu trebuie să fie foarte puternică Hrănire: Poate fi hrănit în mod regulat cu granule și fulgi însă se recomandă ca ocazional să fie hrăniți și cu hrană vie precum Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae Comentarii: Este o specie pașnică în general însă masculii sunt foarte teritoriali și se pot răni, de asemenea femelele devin agresive în timpul îngrijirii icrelor și puilor Pot fi ținuți în acvarii specifice sau împreună cu alte Cichlidae pitice pașnice 1107 Hypselecara temporalis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 20,3-30,5 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,5 > Temperatura: 25-30 °C > Duritate: 3-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari decât femelele și au înotătoarele mai alungite înmulțire: Se formează perechi, pentru a stimula depunerea se vor hrăni cu hrană vie sau congelată Vor depune icrele pe o suprafață vertical precum latura unei pietre După eclozarea icrelor, adulții vor muta puii într-o ascunzătoare pentru a-i proteja Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Adulții vor căpăta experiență cu fiecare depunere și ponta va fi din ce în ce mai mare îngrijire: Sunt foarte sensibili la calitatea apei și de aceea se recomandă monitorizarea atentă a acesteia Acvariul trebuie să aibă atât locuri în care să se ascundă cât și spațiu liber pentru a înota Hrănire: sunt carnivori și acceptă hrană uscată precum granulele și fulgii însă pentru bunăstarea peștilor este bine să fie hrăniți și cu hrană vie precum insecte, larve de insecte și râme Comentarii: Sunt pești pașnici și se recomandă asocierea lor cu alte ciclide pașnice sau nonagresive 1108 Hypseleotris compressa Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 15-26 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Australia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele, având un roșu mai puternic, pe când femelele sunt mai maronii Masculii se colorează mai intens în special în perioada de reproducere înmulțire: S-a realizat foarte rar în acvariu Pentru înmulțire este necesar să existe o pereche formată Cea mai bună metodă de a se forma o pereche este de a achiziționa mai mulți indivizi tineri care să fie crescuți împreună După formarea perechii, aceasta se va pregăti de depunere, lucru ușor sesizabil deoarece masculul se colorează intens Aceștia vor depune icrele pe o suprafață curățată anterior ce poate fi aproape orice, de la sticla acvariului, până la crengile folosite pentru decor Sunt o specie productivă, putând depune până la 3000 de icre, pe care le va proteja masculul Puii vor ecloza în 24 ore, de aici devine foarte dificil deoarece puii sunt purtați de curent până la gură de vărsare a răului în mare unde vor crește și vor migra din nou amonte pentru a se înmulți îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și multe ascunzători formate din pietre sau din crengi și rădăcini submerse Plantele sunt de asemenea importante deoarece vor oferi siguranță peștilor Hrănire: în natură se hrănesc cu insecte și larve de insecte, alte nevertebrate în acvariu pot fi hrăniți cu granule sau fulgi însă pentru că peștii să aibă un colorit intens și să fie stimulați pentru reproducere, acești trebuiesc hrăniți și cu hrană vie precum Artemia, Daphnia sau larve de Chironomidae Comentarii: Sunt o specie relativ pașnică însă aceștia pot mânca orice pește le intră în gură Pot fi ținuți cu pești cu cerințe similare de calitate a apei 1109 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 6-7,5 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 25-27 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Hypseleotris guentheri Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele, având un roșu mai puternic, pe când femelele sunt mai maronii Masculii se colorează mai intens în special în perioada de reproducere înmulțire: S-a realizat foarte rar în acvariu Pentru înmulțire este necesar să existe o pereche formată Cea mai bună metodă de a se forma o pereche este de a achiziționa mai mulți indivizi tineri care să fie crescuți împreună După formarea perechii, aceasta se va pregăti de depunere, lucru ușor sesizabil deoarece masculul se colorează intens Aceștia vor depune icrele pe o suprafață curățată anterior ce poate fi aproape orice, de la sticla acvariului, până la crengile folosite pentru decor Sunt o specie productivă, putând depune până la 3000 de icre, pe care le va proteja masculul Puii vor ecloza în 24 ore, de aici devine foarte dificil deoarece puii sunt purtați de curent până la gură de vărsare a răului în mare unde vor crește și vor migra din nou amonte pentru a se înmulți îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și multe ascunzători formate din pietre sau din crengi și rădăcini submerse Plantele sunt de asemenea importante deoarece vor oferi siguranță peștilor Hrănire: în natură se hrănesc cu insecte și larve de insecte, alte nevertebrate în acvariu pot fi hrăniți cu granule sau fulgi însă pentru că peștii să aibă un colorit intens și să fie stimulați pentru reproducere, acești trebuiesc hrăniți și cu hrană vie precum Artemia, Daphnia sau larve de Chironomidae Comentarii: Sunt o specie relativ pașnică însă aceștia pot mânca orice pește le intră în gură Pot fi ținuți cu pești cu cerințe similare de calitate a apei 1110 8 81 Hypsibarbus wetmorei (Lemon Fin Barb) Hypsibarbus wetmorei Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 20-25 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,2 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 18-20 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Sunt foarte dificil de sexat însă femela va avea abdomenul mai proeminent mai ales dacă poartă icre înmulțire: Sunt foarte dificil de înmulțit în captivitate și necesită un acvariu de reproducere foarte mare Acvariul de înmulțire ar trebui să fie decorat ori cu plante cu frunze medii ca mărime ori cu un suport pentru depunere Acești pești se vor înmulți în grupuri dacă este nevoie; adăugând un număr egal de ambele sexe va fi îndeajuns, îndepărtați toți părinții când icrele au fost depuse, ar trebui să eclozeze în 24-48 de ore iar puii vor înota liberi foarte rapid, în mod normal după 24 de ore de la eclozare Trebuie hrăniți cu infuzori inițial, dar pot fi hrăniți și cu Artemia abia eclozați îngrijire: Acvariul trebuie să fie decorat cu crengi și rădăcini, lăsând suficient spațiu pentru înot Acesta poate avea și plante însă acestea vor trebui înlocuite destul de des deoarece vor fi mâncate Substratul trebuie să fie nisipos sau format din pietriș fin iar filtrarea trebuie să fie foarte eficientă Hrănire: Vor mânca aproape orice: granule, fulgi, mazăre, spanac, castravete, insecte și larve de insecte, râme Comentarii: Sunt pești activi și este bine să se țină în grupuri de minimum cinci indivizi însă dacă spațiul permite, grupul poate fi și mai mare Se pot ține împreună cu alte Cyprinidae mari sau cu Loriicaridae mari 1111 и Hypsophrys nicaraguensis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 16-17 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 9-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai colorate iar masculii vor avea înotătoarea dorsală mai ascuțită și va dezvolta o proeminență nupțială înmulțire: Perechea va începe să sape căutându-și un loc în care să depună, adesea sub pietre sau în ascunzători Icrele nu sunt lipicioase și nu vor putea fi lipite de pereți sau de tavanul ascunzătorii In general nu sunt foarte fertili, doar un sfert din icrele depuse fiind fertile, dacă perechea este tânără, acestea vor fi și mai puține Icrele vor ecloza în trei zile, iar după alte 4-5 zile puii vor putea înota Aceștia pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Ambii părinți se vor ocupa de îngrijirea icrelor și a puilor îngrijire: Pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos sau format din pietriș fin Este nevoie de mai multe locuri retrase în acre peștii să se retragă, acestea pot fi realizate din crengi, rădăcini, pietre sau chiar ghivece Plantele nu sunt absolut necesare în acvariu deoarece aceștia le vor dezrădăcina însă se pot atașa plante precum Anubias sau Java moss de obiectele de decor Hrănire: Nu sunt pretențioși și pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate, însă dieta trebuie suplimentată cu larve de Chironomidae, Artemia, carne de scoică, creveți și ocazional castraveți sau salată opărită Comentarii: Pot deveni agresivi când se reproduc însă în comparație cu alte Cichlidae americane sunt non-agresive Pot fi ținute cu Cichlidae mici și pașnice dacă spațiul permite 1112 Sursa: Autor: acvariidevis Ictalurus melas Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 340,7 litri > Dimensiune: 17,8-40,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 15,6-27,8 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-10 ani > Habitat: America de Nord > Familie: Dimorfism sexual: Sunt mai dificil de sexat însă femelele sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: Reproducerea are loc primăvara când femela depune între 2 și 3000 de icre îngrijire: Nu necesită un anumit aranjament în acvariu însă este bine să aibă ascunzători formate din crengi, rădăcini sau pietre, și tuburile de PVC sunt bune Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Hrănire: Nu sunt greu de hrănit, vor accepta aproape orice, granule, fulgi, larve de Chironomus, Artemia, râme, viermi, carne de scoică, peștișori etc Comentarii: Această specie este o specie invazivă în Europa și se recomandă ca aceștia să nu fie eliberați în cursurile naturale de apă pentru a nu ajuta la extinderea populațiilor actuale 1113 Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 3785,4 litri > Dimensiune: 68,6-76,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 10-32 °C > Duritate: 4-30 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 15-30 ani > Habitat: America de Nord > Familie: Ictalurus punctatus Dimorfism sexual: Sunt mai dificil de sexat însă femelele sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: Reproducerea are loc primăvara când femela depune între 2 și 3000 de icre îngrijire: Nu necesită un anumit aranjament în acvariu însă este bine să aibă ascunzători formate din crengi, rădăcini sau pietre, și tuburile de PVC sunt bune Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Hrănire: Nu sunt greu de hrănit, vor accepta aproape orice, granule, fulgi, larve de Chironomus, Artemia, râme, viermi, carne de scoică, peștișori etc Comentarii: Această specie are potențial de a deveni specie invazivă în Europa și se recomandă ca aceștia să nu fie eliberați în cursurile naturale de apă pentru a nu ajuta la extinderea populațiilor actuale 1114 Detalii: Ictiobus meridionalis > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 61-88,9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat când sunt mici însă masculii adulți vor avea un colorit roșu puternic în perioada reproducerii dar femelele vor fi mai pale înmulțire: Nu se cunosc cazuri de înmulțire cu succes a acestei specii în captivitate In natură migrează amonte în cursuri de apă rapide în primăvară și revin în râurile mari toamna îngrijire: Nu este la fel de importantă amenajarea acvariului pe cât este calitatea apei Totuși acești pești vor arăta superb într-un acvariu ce va imita un curs lent de apă cu substrat nisipos și pe alocuri pietre mari, tocite de apă și câteva crengi sau rădăcini submerse Filtrarea și oxigenarea apei trebuie să fie foarte eficiente, de asemenea se poate monta o pompă pentru a crea un curent de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană vie sau congelată precum larve de Chirronomidae, Daphnia și Artemia, crustacee mici și râme Comentarii: Sunt pești pașnici, pot fi ținuți împreună cu alte cyprinide, characide și catfish de talie mare 1115 9 4 Ilyodon fiircidens (Goldbreast Goodeid) Ilyodon furcidens Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Mexic > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mici și mai colorați decât femelele înmulțire: Sunt foarte ușor de înmulțit, sunt vivipari Spre deosebire de alți vivipari, femelele acestei specii nu pot păstra sperma, așa că trebuie să aibă contact cu masculul înainte de fiecare naștere Perioada de gestație durează 7-8 săptămâni și pot da naștere la 5-50 pui foarte mari (1,5 cm) Puii sunt capabili să mănânce aceeași hrană ca și adulții imediat după naștere și sunt foarte curajoși, concurând pentru hrana cu orice alt pește din acvariu îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu câteva crengi și rădăcini, plante de suprafață, acestea vor umbri porțiuni din acvariu iar peștii se vor simți mai în siguranță Apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată, dacă este posibil se poate realiza și un curent moderat de apă Hrănire: Sunt omnivori și nu sunt pretențioși la hrană, vor mânca atât hrană uscată cât și vie însă este bine să aibă și componenta vegetală în dieta deoarece aceștia în natură mănâncă multe alge Comentarii: Sunt o specie pașnică ce poate fi ținută cu aproape orice specie de pește cu care sunt compatibili la cerințele apei Masculii se vor încăiera între ei însă vătămările sunt foarte rare 1116 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 8-10 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,2 > Temperatura: 22-24 °C > Duritate: 10-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Inlecypris auropurpurea Dimorfism sexual: Femelele prezintă abdomenul mai rotunjit în perioada de reproducere din cauza icrelor înmulțire: Se introduc peștii într-ші acvariu bine plantat, cu plante submerse și plutitoare, se vor hrăni cu hrană vie și se vor efectua schimbări dese de apă pentru a stimula depunerea icrelor Femelele pot depune 30-40 de icre dar atât femela cât și masculul nu vor ezita să le mănânce După depunere se separă adulții iar după 36 de ore vor ecloza icrele Puii nu vor fi hrăniți în primele două zile îngrijire: Nu sunt foarte pretențioși la cerințele acvariului însă vor arăta superb într-un acvariu cu substrat fin, nisipos, închis la culoare, bine plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând loc în mijloc pentru a înota și cu crengi sau rădăcini submerse Pot fi adăugate în apă și frunze uscate, pentru a spori aspectul natural al acvariului și pentru ca apa să capete o ușoară culoare ruginie Plantele de suprafață vor crea zone umbrite în acvariu și peștii se vor simți mai în siguranță Hrănire: Pot fi hrăniți ca hrană de bază cu granule sau cu fulgi însă este bine să primească și hrană vie ori congelată precum Daphnia sau Artemia Comentarii: Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare, pentru un aspect inedit al acvariului se poate reproduce habitatul lor natural și pot fi ținuți împreună cu speciile: Rasbora cephalotaenia, R einthovenii, R dusonensis, R paucisqualis, Trigonopoma pauciperforatum, T gracile, Puntius johorensis, P partipentazona, Sphaerichthys osphromenoides, Vaillantella maassi 1117 9 6 Inpaichthys кеггі (Blue Emperor Tetra) Inpaichthys kerri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 2-3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 24-27 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Cha Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele mai lungi și sunt mai voi colorați decât femelele înmulțire: înmulțirea este dificilă la acești pești Se adaugă o pereche matură și sănătoasă într-un acvariu de reproducere ce va conține plante cu frunze fine Femela va depune icrele pe frunze apoi adulții se separă Pentru a stimula depunerea icrelor peștii trebuiesc hrăniți din belșug cu hrana nutritivă și apă trebuie schimbată Puii vor putea înota după cinci zile și pot fi hrăniți cu fulgi fărâmițați sau cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Necesită acvariu plantat cu suficient spațiu pentru a înota în mijloc, sunt sensibili la poluanți ai apei și sunt necesare schimbări frecvente și parțiale de apă Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi și ocazional cu Tubifex sau Artemia salina Comentarii: Sunt pești de cârd și este bine să fie ținuți în grupuri de minimum șase indivizi Dacă apa este curată și respectă cerințe peștilor aceștia se vor colora intens 1118 lodotropheus sprengerae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele, acestea având culori mai pale Masculii adulți sunt mai mari și prezintă înotătoarele anală și dorsală mai ascuțite înmulțire: Nu sunt greu de înmulțit Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană vie pentru a stimula depunerea, iar pentru a induce depunerea se poate realiza un schimb parțial de apă Este nevoie de pietre plate pe care să depună icrele, pe care femelele le vor incuba în gură După circa trei săptămâni puii pot înota și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Prezintă instinct parental și nu vor mânca puii îngrijire: Acvariul trebuie amenajat cu pietre astfel încât să formeze diferite locuri în care peștii se pot retrage, deoarece au tendința de a fi agresivi Substratul poate fi nisipos, plantele nu sunt necesare deoarece aceștia le vor mânca și dezrădăcina Acvariul trebuie amenajat încât să imite mediul natural din Lacul Malawi Hrănire: Poate fi hrănit ocazional cu hrană vie; dar hrana de bază trebuie să fie constituită din granule și fulgi cu conținut vegetal ridicat și legume, boabe de mazăre Comentarii: Este o Ciclidă teritorială care tinde să fie agresiv în special cu aceeași specie Poate fi ținută în acvarii comunitare cu alte specii de Cichilde Malawi similare 1119 Iriatherina werneri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-5 cm > Apă: Dulce > pH: 6-8 > Temperatura: 26-30 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și mai mari decât femelele înmulțire: Pentru stimularea peștilor în vederea înmulțirii se vor reproduce în acvariu schimbările ce au loc de la trecerea din sezonul secetos în cel ploios, creșterea nivelului apei, apa va deveni mai moale și mai acidă, va exista mai multă hrană vie, de asemenea este bine ca acvariul să fie lovit de razele soarelui câteva ore pe zi In acvariul de reproducere se va pune un medoi de depunere (de exemplu Java moss sau plante cu frunze fine) ce va acoperi cât mai mult din acvariu După ce femela depune icrele este bine ca acestea să fie separate și mutate în alt recipient Puii pot fi hrăniți cu infuzori sau fulgi bine fărâmițați După ce cresc pot mânca și nalupi de Artemia, puii vor crește lent chiar și în condiții ideale îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat și să aibă suficiente locuri în care peștii să se ascundă pentru a se simți în siguranță Au nevoie de apă curată și se recomandă schimbări parțiale de apă săptămânale Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate, de asemenea este bine ca săptămânal să fie hrăniți cu hrană vie, larvele de Chironomidae și Artemia sunt ideale Comentarii: Sunt o specie pașnică ce poate fi ținută în acvariu specific (cu o singură specie) sau în acvariu comunitar împreună cu alte specii pașnice de dimensiuni apropiate 1120 Autor: acvariidevis Sursa: Jordanella floridae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,7-8,2 > Temperatura: 19-25 °C > Duritate: 6-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Nord > Familie: Dimorfism sexual: Masculii prezintă dungi roșii pe corp și înotătoare și sunt mai supli iar femelele sunt mai palide înmulțire: Se introduc într-un acvariu de reproducere un mascul foarte colorat și o femelă, cea mai plină de icre Aceștia trebuiesc hrăniți cu hrană vie din abundență înainte să fie introduși în acvariul de reproducere Acest acvariu trebuie să aibă multe plante fine și un burete simplu pentru filtrare Ritualul de împerechere poate fi început atât de mascul cât și de femelă Icrele pot fi depuse atât printre plante cât și pe substrat, unde masculul le va îngriji După depunerea icrelor este bine să se separe adulții de pui Aceștia vor apărea după 6-10 zile, moment în care masculul se poate scoate, dacă a fost lăsat împreună cu icrele Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia și microviermi îngrijire: Se recomandă să fie ținuți în acvarii bine plantate, fără curent de apă și cu plante de suprafață care să umbrească anumite zone din acvariu Acesta se va hrăni cu algele din acvariu, de acestea pot fi încurajate să se dezvolte Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi ca hrană de bază, iar ocazional să se suplimenteze dietă și cu Spirulină sau rar, Artemia sau Daphnia 1121 Comentarii: Este o specie pașnică, mai puțin atunci când depune, se poate ține cu alți pești care suportă temperatura scăzută a apei de care are nevoie Jordanella floridae A nu se ține cu pești mai mari și foarte activi deoarece este o specie timidă Julidochromis dickfeldi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 8,9-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,5 > Temperatura: 22,8-27,2 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai mari decât masculii înmulțire: Se aleg perechile pe la vârsta de un an, se cunoaște o pereche prin faptul că vor alunga alți pești de pe teritoriul lor După alegerea perechilor, vor alege un loc unde vor depune și vor îndepărta pietrișul și nisipul Ponta se va depune pe tavanul unei peșteri și va fi îngrijită de unul dintre părinți iar celălalt va apăra teritoriul Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia Adulții nu numai că vor avea grijă de pui, dar și puii vor contribui la îngrijirea următoarei serii îngrijire: Nu necesită plante în acvariu ci multe pietre cu care să se formeze ascunzători tip peșteră Este nevoie de filtrare eficientă și schimbări parțiale de apă Substratul poate fi nisipos sau pietriș fin Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule, fulgi, larve de Chironomidae, Artemia, Daphnia Comentarii: Pot fi agresivi cu pești din aceeași specie, se recomandă asocierea doar cu alte Cichlidae din Lacul Tanganyika 1122 Julidochromis marlieri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 12-13 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-9,0 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 10-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt puțin mai mari decât masculii înmulțire: Se aleg perechile pe la vârsta de un an, se cunoaște o pereche prin faptul că vor alunga alți pești de pe teritoriul lor După alegerea perechilor, vor alege un loc unde vor depune și vor îndepărta pietrișul și nisipul Ponta se va depune pe tavanul unei peșteri și va fi îngrijită de unul dintre părinți iar celălalt va apăra teritoriul Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia Adulții nu numai că vor avea grijă de pui, dar și puii vor contribui la îngrijirea următoarei serii îngrijire: Nu necesită plante în acvariu ci multe pietre cu care să se formeze ascunzători tip peșteră Este nevoie de filtrare eficientă și schimbări parțiale de apă Substratul poate fi nisipos sau pietriș fin Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule, fulgi, larve de Chironomidae, Artemia, Daphnia Comentarii: Pot fi agresivi cu pești din aceeași specie, se recomandă asocierea doar cu alte Cichlidae din Lacul Tanganyika 1123 Julidochromis ornatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,5 > Temperatura: 22,2-25 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-7 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt puțin mai mari decât masculii înmulțire: Se aleg perechile pe la vârsta de un an, se cunoaște o pereche prin faptul că vor alunga alți pești de pe teritoriul lor După alegerea perechilor, vor alege un loc unde vor depune și vor îndepărta pietrișul și nisipul Ponta se va depune pe tavanul unei peșteri și va fi îngrijită de unul dintre părinți iar celălalt va apăra teritoriul Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia Adulții nu numai că vor avea grijă de pui, dar și puii vor contribui la îngrijirea următoarei serii îngrijire: Nu necesită plante în acvariu ci multe pietre cu care să se formeze ascunzători tip peșteră Este nevoie de filtrare eficientă și schimbări parțiale de apă Substratul poate fi nisipos sau pietriș fin Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule, fulgi de calitate, ocazional pot fi hrăniți și cu Artemia salina, Tubifex, larve de Chironomidae Comentarii: Pot fi agresivi cu pești din aceeași specie, se recomandă asocierea doar cu alte Cichlidae din Lacul Tanganyika 1124 Julidochromis regani Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10-13 cm > Apă: Dulce > pH: 8,5-9,2 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 8-14 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au corpul mai rotunjit decât masculii înmulțire: Depun icrele într-o peșteră Femela va îngriji, curăța și aera icrele iar masculul va păzi zona Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia Adulții nu numai că vor avea grijă de pui, dar și puii vor contribui la îngrijirea următoarei serii îngrijire: Nu necesită plante în acvariu ci multe pietre cu care să se formeze ascunzători tip peșteră Este nevoie de filtrare eficientă și schimbări parțiale de apă Substratul poate fi nisipos sau pietriș fin Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule, fulgi de calitate, ocazional pot fi hrăniți și cu Artemia salina, Tubifex, larve de Chironomidae Comentarii: Pot fi ținuți în acvarii specifice sau împreună cu alte cichlidae din Lacul Tanganyika 1125 Julidochromis transcriptus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 8,5-9,2 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt puțin mai mari decât masculii înmulțire: Se aleg perechile pe la vârsta de un an, se cunoaște o pereche prin faptul că vor alunga alți pești de pe teritoriul lor După alegerea perechilor, vor alege un loc unde vor depune și vor îndepărta pietrișul și nisipul Ponta se va depune pe tavanul unei peșteri și va fi îngrijită de unul dintre părinți iar celălalt va apăra teritoriul Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia Adulții nu numai că vor avea grijă de pui, dar și puii vor contribui la îngrijirea următoarei serii îngrijire: Nu necesită plante în acvariu ci multe pietre cu care să se formeze ascunzători tip peșteră Este nevoie de filtrare eficientă și schimbări parțiale de apă Substratul poate fi nisipos sau pietriș fin Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule, fulgi de calitate, ocazional pot fi hrăniți și cu Artemia salina, Tubifex, larve de Chironomidae Comentarii: Pot fi agresivi cu pești din aceeași specie, se recomandă asocierea doar cu alte Cichlidae din Lacul Tanganyika 1126 Autor: acvariidevis Sursa: Kottelatia brittani Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5,1-6,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22,8-26,1 °C > Duritate: 2-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele înmulțire: Ca multe alte Cyprinidae, se înmulțesc prin icre și nu manifestă instinct parental Se aleg câțiva adulți și se introduc într-un acvariu de reproducere Acvariul trebuie să aibă plante cu frunze fine sau moss pe fund, să fie foarte slab iluminat și să nu aibă coloana de apă mai mare de 15 cm Adulții vor fi hrăniți cu hrană vie înainte de a fi introduși în acvariul de depunere După ce au depus icrele, aceștia se separă și se reintroduc în acvariul comunitar Icrele vor ecloza în 18-48 ore iar după alte 24-48 ore puii vor înota liber, acum pot fi hrăniți cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Nu sunt foarte pretențioși la cerințele acvariului însă vor arăta superb într-un acvariu cu substrat fin, nisipos, închis la culoare, bine plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând loc în mijloc pentru a înota și cu crengi sau rădăcini submerse Pot fi adăugate în apă și frunze uscate, pentru a spori aspectul natural al acvariului și pentru ca apa să capete o ușoară culoare ruginie Plantele de suprafață vor crea zone umbrite în acvariu și peștii se vor simți mai în siguranță Hrănire: Pot fi hrăniți în mod regulat cu fulgi însă este bine să se suplimenteze dietă și cu hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae și Tubifex 1127 Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare, pentru un aspect inedit al acvariului se poate reproduce habitatul lor natural și pot fi ținuți împreună cu speciile: Rasbora cephalotaenia, R einthovenii, R dusonensis, R paucisqualis, Brevibora dorsiocellata, Trigonopoma pauciperforatum, T gracile, Puntius johorensis, P partipentazona, Sphaerichthys osphromenoides, Vaillantella maassi Kryptopterus bicirrhis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 7,6-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 24,4-27,8 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Temperament: Pașnic Culoare: Transparent Origine: Indonezia, India, Tailanda Familie: Siluridae Este un pește unic, care oferă deținătorilor de pește o incomparabilă vedere ale organelor interne Datorită pigmenților reduși, peștele arată ca un schelet de viață ale căror organe, inclusiv coloana vertebrală, sunt vizibile Ghost Glass de asemenea, cunoscute sub numele de: fantoma de pește, somn de sticlă, sau pisici, sunt foarte pașnici Ca și în aparență, peștele iubește o condiție de iluminare redusă și este cel mai activ în zori de zi și pe înserare Ca o adevărată școală de pește, are nevoie de alte Ghost Glass Pisici în acvariu, pentru a supraviețui și a prospera Ghost Glass Pisici ar trebui să fie ținute în grupuri de cinci sau mai multe pentru a rămâne sănătoși și fericiți Dacă acestea nu sunt ținute în grupuri, ei vor ajunge de multe ori într-o stare de stres, nu mai mănâncă, și se retrag, fără a mai fi văzute Ghost Cat de sticlă nu-i place foarte mult lumina și în acvariile iluminate, se va ascunde de obicei Cu toate acestea, ei vor înota în întuneric sau condiții de iluminare redusă Este extrem de rar și dificil de găsit Ghost Glass Pisici în captivitate Ghost Glass Pisicile sunt omnivore și ar trebui să fie hrăniți cu o dietă de fulgi și alimentele congelate, precum și liofilizate bloodworms și Tubifex Articol oferit cu sprijinul lui Bubu 1128 Autor: acvariidevis Sursa: Labeo bicolor Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 10-15 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Sunt foarte dificil de deosebit sexele însă femelele adulte pot avea abdomenul mai pronunțat din cauza icrelor îngrijire: Poate fi ținut în acvarii mari, cu substrat nisipos și câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Se recomandă ca acvariul să fie plantat deși acesta va ataca plantele Se pot folosi Anubias și Bolbitis Acvariul trebuie să aibă mai multe ascunzători formate din pietre sau crengi și rădăcini înmulțire: Acvariul de reproducere trebuie să aibă o apă curată cu o temperatură de 26-27 °C și o duritate de 8 °DG Pentru o reproducere este necesar să avem în acvariu 2-3 masculi la o femelă Depunerea icrelor de către femelă se face în substratul acvariului de plante sau pe pietrele așezate în acvariu Hrănire: Consumă algele uscate, salată verde uscată și frunze de spanac fierte Nu mănâncă Cyclopi și dafnii vii din cauza poziției gurii Această specie de pești culege cu multă pricepere dintre pietrișul sau nisipul de pe fundul acvariului tubifexii morți Comentarii: Se poate asocia în acvariu cu speciile de Danio, Moenkhausia și Helostoma 1129 12 2 Labeo cyclorhynchus (Harlequin Shark) Labeo cyclorhynchus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 14-16 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 21-27 °C > Duritate: 8-18 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Sunt foarte dificil de deosebit sexele însă femelele adulte pot avea abdomenul mai pronunțat din cauza icrelor înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvarii încă 5 5 îngrijire: Poate fi ținut în acvarii mari, cu substrat nisipos și câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Se recomandă ca acvariul să fie plantat deși acesta va ataca plantele Se pot folosi Anubias și Bolbitis Acvariul trebuie să aibă mai multe ascunzători formate din pietre sau crengi și rădăcini Hrănire: Se va hrăni în principal cu aufwuchs din acvariu însă de cele mai multe ori acestea sunt insuficiente și trebuiesc suplimentate cu granule, fulgi de calitate dar și hrană vie precum Daphnia sau Artemia Pot fi hrăniți și cu hrană de origine vegetală precum spanac, mazăre decojita, castravete sau dovlecel Comentarii: Este nerecomandat acvariilor comunitare însă pot fi ținuți împreună cu Arnoldichthys spilopterus, Brycinus longipinnis, Phenacogrammus or if geography îs not an issue Barilius, Opsarius, Devario or larger Puntius and Rasbora species 1130 Labeotropheus trewavasae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 9-11 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,5 > Temperatura: 21-24 °C > Duritate: 10-30 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: > Familie: Dimorfism sexual: Este mai dificil de observat diferența dintre mascul și femelă comparativ cu alte mbune De obicei masculul poate fi puțin mai mare decât femela Cel mai bine se pot diferenția în perioada de reproducere când masculul îmbracă haina nupțială Atunci se poate observa cum culoarea se intensifică la mascul înmulțire: Formează o familie matriarhală Icrele sunt depuse în mici excavații făcute în nisip Sunt depuse pană la 30 de icre Ele sunt incubate de către femelă în cavitatea bucală pentru 21-25 de zile Puietul este viguros și înoată liber după 3 săptămâni, timp în care se pot hrăni cu hrană vie de mici dimensiuni și hrană specială pentru puiet Femela continuă să aibă grijă de pui timp de o săptămână după ce sunt eliberați din gură înmulțirea nu este dificilă îngrijire: Este nevoie de un acvariu amenajat cu pietre care să ofere locuri în care să se ascundă Acest ciclid va mânca plantele vii Folosiți un sistem de iluminat puternic pentru a favoriza creșterea algelor Sunt necesare mai multe ascunzători formate din pietre sau crengi și rădăcini și un substrat nisipos Hrănire: Alge, fulgi, hrană vie (melci, larve de țânțari, microorganisme, crustacee, Tubifex), carne mărunțită, pelete, tablete, legume (mazăre, spanac), fructe Culoarea peștelui poate să devină ștearsă dacă nu au suficientă hrană vegetală Comentarii: Un pește teritorial și agresiv Masculii sunt mai agresivi ca femelele și trebuie ținuți cu mai multe femele Are nevoie de ascunzișuri 1131 Labidochromis caeruleus Detalii: > Dificultate: Moderat > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 10-13 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,6 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 6-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Este mai dificil de observat diferența dintre mascul și femelă comparativ cu alte mbune De obicei masculul poate fi puțin mai mare decât femela Cel mai bine se pot diferenția în perioada de reproducere când masculul îmbracă haina nupțială Atunci se poate observa cum culoarea neagră de pe înotătoarele ventrale, dorsală și anală, se intensifică la mascul înmulțire: Formează o familie matriarhală Icrele sunt depuse în mici excavații făcute în nisip Sunt depuse pană la 30 de icre Ele sunt incubate de către femelă în cavitatea bucală pentru 21-25 de zile Puietul este viguros și înoată liber după 3 săptămâni, timp în care se pot hrăni cu hrană vie de mici dimensiuni și hrană specială pentru puiet Femela continuă să aibă grijă de pui timp de o săptămână după ce sunt eliberați din gură înmulțirea nu este dificilă îngrijire: Este recomandat să-i creștem într-un acvariu de 150-300 litri sau mai mare, decorat cu structuri pietroase care se întind de la fundul bazinului pană în apropiere de suprafața apei cu locuri în care pești pot să se ascundă Acest cichlid va distruge plantele vii Folosiți un sistem de iluminat puternic pentru a favoriza creșterea algelor pe care acest pește le consumă cu plăcere Comentarii: Specie puțin agresivă Fiecare pește are nevoie de ascunzătoare proprie Masculul trebuie ținut împreună cu mai multe femele Masculul devine foarte agresiv în perioada de împerechere Acest cichlid prezintă dinți ascuțiți cu care răzuiește algele de pe pietre 1132 Ladigesia roloffi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarea anală mai lungă decât a femelelor înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Characinelor Se va separa o pereche sănătoasă într-un acvariu cu plante de suprafață și luminozitate slabă Este mai ușor de menținut curat în timpul creșterii puilor dacă acvariul nu va avea substrat Depunerea poate fi indusă de scăderea pH-ului la 5,5 și căderea durității la 4 dGH, acest lucru este ușor de realizat cu filtrare prin turbă Masculii vor începe un comportament nupțial ce se va finaliza cu eliberarea de către femelă a 300 de icre După depunere, adulții trebuiesc înlăturați iar puii vor fi hrăniți cu nalupi de Artemia După câteva zile aceștia sunt suficient de mari cât să mănânce fulgi zdrobiți Trebuiesc hrăniți la fiecare câteva ore, fapt pentru care sunt necesare schimbări frecvente de apă îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, folosind fie plante naturale, fie de plastic Puritatea apei trebuie menținută printr-o filtrare corespunzătoare Substratul poate fi nisipos și se pot adăuga și câteva crengi sau rădăcini submerse Hrănire: Inițial vor fi pretențioși însă se acomodează ușor și vor accepta curând și granule sau fulgi destul de mici încât să le poată mânca Pot fi hrăniți și cu Daphnia sau Artemia Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, totuși pot deveni agresivi la hrănire și pot ciupi înotătoarele altor pești sau chiar semenilor lor 1133 Laemolyta taeniata Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 22,9-25,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 23,3-27,8 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt pești dificil de sexat însă femelele adulte sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate încă îngrijire: Pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos, fin cu mai multe crengi și rădăcini submerse care pot chiar să se ridice până deasupra nivelului apei Plantele pot fi ținute în acvariu însă cele cu frunze fine vor fi mâncate și chiar și cele cu frunze dure vor fi ciugulite Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea apei să fie eficiente Hrănire: Sunt pești omnivori însă principala sa hrană este de origine vegetală Pot fi hrăniți în mod regulat cu granule sau fulgi însă este bine să se suplimenteze dieta cu Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae și castravete, spanac și dovlecel Comentarii: Când sunt mici sunt pești gregari, dar pe măsură ce se maturizează aceștia devin solitari și este bine să se țină în exemplare singulare Pot fi ținuți cu pești precum Metynnis, Mylossoma, Corydoras, Loricariidae, Geophagus, Satanoperca dar a se evita asocierea cu specii lente și cu înotătoare lungi deoarece aceștia vor fi hărțuiți 1134 Laetacara curviceps Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 5-7 cm > Apă: Dulce > pH: 5,2-7,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt destul de dificil de sexat mai ales când nu sunt maturi Masculii sunt puțin mai mari și au înotătoarele dorsală, anala și ventrale mai ascuțite înmulțire: Este ușor de reprodus, va depune icrele în substrat Pentru a obține o pereche se vor achiziționa 6-8 pui și se va aștepta ca perechile să se formeze După ce s-a format o pereche este bine să îi oferim propriul acvariu pentru reproducere Pentru a stimula depunerea se vor hrăni peștii cu hrană vie din belșug, atunci când aceștia vor fi gata să depună se vor colora foarte intens în negru Icrele vor fi depuse pe o piatră plată dar în lipsa acesteia vor depune chiar și pe fundul acvariului Icrele vor ecloza în 2-3 zile timp în care masculul va păzi teritoriul După alte 5-7 zile puii vor putea înota și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia sau cu micro viermi îngrijire: Acvariul trebuie să fie difuz iluminat și să aibă substrat închis la culoare Un strat de plante se suprafața nu doar că va permite luminii să intre în acvariu cu intensitatea dorită dar va oferi și peștilor un grad ridicat de încredere Acvariul mai poate fi decorat și cu crengi și rădăcini sau pietre, ce vor deveni locuri de depunere Se recomandă existența unui curent de apă în acvariu și schimburilor parțiale dese de apă Comentarii: Este una din cele mai pașnice specii de Cichlidae disponibile, ba chiar timidă Dacă este ținută singură în acvariu sunt necesari câțiva pești activi, mici pentru a le da acestora încredere, ideali pentru acest rol sunt speciile de Tetra De asemenea mai pot fi ținuți și cu specii din genurile Apistogramma, Corydoras sau Loricariide mici 1135 Laetacara dorsigera Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 1-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt destul de dificil de sexat mai ales când nu sunt maturi Masculii sunt puțin mai mari și au înotătoarele dorsală, anala și ventrale mai ascuțite înmulțire: Este ușor de reprodus, va depune icrele în substrat Pentru a obține o pereche se vor achiziționa 6-8 pui și se va aștepta ca perechile să se formeze După ce s-a format o pereche este bine să îi oferim propriul acvariu pentru reproducere Pentru a stimula depunerea se vor hrăni peștii cu hrană vie din belșug, atunci când aceștia vor fi gata să depună se vor colora foarte intens în negru Icrele vor fi depuse pe o piatră plată dar în lipsa acesteia vor depune chiar și pe fundul acvariului Icrele vor ecloza în 2-3 zile timp în care masculul va păzi teritoriul După alte 5-7 zile puii vor putea înota și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia sau cu micro viermi îngrijire: Acvariul trebuie să fie difuz iluminat și să aibă substrat închis la culoare Un strat de plante se suprafața nu doar că va permite luminii să intre în acvariu cu intensitatea dorită dar va oferi și peștilor un grad ridicat de încredere Acvariul mai poate fi decorat și cu crengi și rădăcini sau pietre, ce vor deveni locuri de depunere Se recomandă existența unui curent de apă în acvariu și schimburilor parțiale dese de apă Comentarii: Este una din cele mai pașnice specii de Cichlidae disponibile, ba chiar timidă Dacă este ținută singură în acvariu sunt necesari câțiva pești activi, mici pentru a le da acestora încredere, ideali pentru acest rol sunt speciile de Tetra De asemenea mai pot fi ținuți și cu specii din genurile Apistogramma, Corydoras sau Loricariide mici 1136 Laetacara thayeri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 10-15 cm > Apă: Dulce > pH: 6,2-7,5 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt destul de dificil de sexat mai ales când nu sunt maturi Masculii sunt puțin mai mari și au înotătoarele dorsală, anala și ventrale mai ascuțite înmulțire: Este ușor de reprodus, va depune icrele în substrat Pentru a obține o pereche se vor achiziționa 6-8 pui și se va aștepta ca perechile să se formeze După ce s-a format o pereche este bine să îi oferim propriul acvariu pentru reproducere Pentru a stimula depunerea se vor hrăni peștii cu hrană vie din belșug, atunci când aceștia vor fi gata să depună se vor colora foarte intens în negru Icrele vor fi depuse pe o piatră plată dar în lipsa acesteia vor depune chiar și pe fundul acvariului Icrele vor ecloza în 2-3 zile timp în care masculul va păzi teritoriul După alte 5-7 zile puii vor putea înota și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia sau cu microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să fie difuz iluminat și să aibă substrat închis la culoare Un strat de plante se suprafața nu doar că va permite luminii să intre în acvariu cu intensitatea dorită dar va oferi și peștilor un grad ridicat de încredere Acvariul mai poate fi decorat și cu crengi și rădăcini sau pietre, ce vor deveni locuri de depunere Se recomandă existența unui curent de apă în acvariu și schimburilor parțiale dese de apă Comentarii: Este una din cele mai pașnice specii de Cichlidae disponibile, ba chiar timidă Dacă este ținută singură în acvariu sunt necesari câțiva pești activi, mici pentru a le da acestora încredere, ideali pentru acest rol sunt speciile de Tetra De asemenea mai pot fi ținuți și cu specii din genurile Apistogramma, Corydoras sau Loricariide mici 1137 Lamprocheirodon axelrodi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 4,6-7,0 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 4-10 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Foarte comun > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Vechea denumire a peștelui era Hypehessobrycon cardinalis, dar conform Comisiei Internaționale de nomenclatură aceste două denumiri sunt sinonime și sunt acceptate ambele Este cunoscut de acvariști sub numele de „neonul roșu” Seamănă cu neonul normal, dar este puțin mai mare, ajungând până la 4 cm Corpul este lung, la mascul, femela fiind mai mare și mai puternică, zona abdomenului fiind mai umflată ca la mascul De la partea superioară a irisului și până la aripioara adipoasă are o dungă lată, strălucitoare, care în funcție de unghiul sub care cade lumina este sau nu verde strălucitor sau turcoaz Mai are o dungă lată, de un roșu sângeriu, în partea inferioară a corpului, de la coadă la vârful botului și care se întinde în zona pectorală și abdominală, spre deosebire de neonul normal la care aceasta dungă e mai scurtă, ajungând doar până la jumătatea corpului Spatele este roșcat maro Aripioarele sunt incolore Specia este răspândită în nordul Americii de Sud, în afluenții de pe partea stângă a lui Rio Negro și Orinoco Dr S Frank, în Tropical Fish Hobbyst, din noiembrie 1981 ne împărtășește din experiențele sale în ceea ce privește reproducerea acestui pește N-a lucrat și nu lucrează prin adăugarea de extract de turbă (pentru aciditatea apei) pentru că de câte ori a încercat n-a obținut rezultatele scontate, astfel încât rata mortalității între embrioni a fost foarte mare, chiar înainte să înceapă să înoate Explicația dată este ca embrionii nu erau capabili să-și umple vezica înotătoare El considera că nu numai embrionii sunt sensibili la duritatea ridicată, ci la fel de sensibili sunt și puii până la câteva luni De aceea puietul trebuie adaptat cu multă atenție și treptat la duritatea normală Acest lucru trebuie făcut atunci când mutăm puietul din bazinul de reproducere într-un bazin mai mare sau când facem schimbarea parțială a apei Mai există o specie foarte asemănătoare, Lamprocheirodon simulatus, care este aproape identic dar dunga roșie, lată, de pe flancuri este mai palidă 1138 Lamprologus kungweensis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,2 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați decât femelele și au înotătoarele mai alungite decât acestea înmulțire: Sunt pești ce formează perechi doar în perioada de reproducere, în rest rămân un cârd unit Femela preferă să depună icrele în peșteri cu substrat de pietriș Poate depune peste 100 de icre și după apariția puilor, atât părinții cât și juvenilii vor ajuta la creșterea acestora îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se realizeze mai multe ascunzători din piatră sau din crengi și/sau rădăcini Substratul trebuie să fie format din nisip sau pietriș fin Este recomandat ca filtrarea să fie eficientă și să se realizeze un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi însă acestea trebuiesc suplimentate cu hrană vie sau congelată precum Artemia salina, larve de Chironomidae sau Daphnia Comentarii: Sunt pești relativ pașnici, pot fi ținuți atât în acvarii specifice cât și în acvarii comunitare cu alți pești similari Totuși, când depune icrele, perechea depunătoare poate deveni agresivă și își va apăra teritoriul Nu vor vătăma plantele 1139 Lamprologus meleagris Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați decât femelele și au înotătoarele mai alungite decât acestea înmulțire: Sunt pești ce formează perechi doar în perioada de reproducere, în rest rămân un cârd unit Femela preferă să depună icrele în peșteri cu substrat de pietriș Poate depune peste 100 de icre și după apariția puilor, atât părinții cât și juvenilii vor ajuta la creșterea acestora îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se realizeze mai multe ascunzători din piatră sau din crengi și/sau rădăcini Substratul trebuie să fie format din nisip sau pietriș fin Este recomandat ca filtrarea să fie eficientă și să se realizeze un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi însă acestea trebuiesc suplimentate cu hrană vie sau congelată precum Artemia salina, larve de Chironomidae sau Daphnia Comentarii: Sunt pești relativ pașnici, pot fi ținuți atât în acvarii specifice cât și în acvarii comunitare cu alți pești similari Totuși, când depune icrele, perechea depunătoare poate deveni agresivă și își va apăra teritoriul Nu vor vătăma plantele 1140 Lamprologus ocellatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-9,0 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari decât femelele și au înotătoarele mai ascuțite 5 înmulțire: Sunt pești ce formează perechi doar în perioada de reproducere, în rest rămân un cârd unit Femela preferă să depună icrele în peșteri cu substrat de pietriș Poate depune peste 100 de icre și după apariția puilor, atât părinții cât și juvenilii vor ajuta la creșterea acestora îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se realizeze mai multe ascunzători din piatră sau din crengi și/sau rădăcini Substratul trebuie să fie format din nisip sau pietriș fin Este recomandat ca filtrarea să fie eficientă și să se realizeze un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi însă acestea trebuiesc suplimentate cu hrană vie sau congelată precum Artemia salina, larve de Chironomidae sau Daphnia Comentarii: Sunt pești relativ pașnici, pot fi ținuți atât în acvarii specifice cât și în acvarii comunitare cu alți pești similari Totuși, când depune icrele, perechea depunătoare poate deveni agresivă și își va apăra teritoriul Nu vor vătăma plantele 1141 Detalii: Lamprologus signatus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați decât femelele și au înotătoarele mai alungite decât acestea înmulțire: Sunt pești ce formează perechi doar în perioada de reproducere, în rest rămân un cârd unit Femela preferă să depună icrele în peșteri cu substrat de pietriș Poate depune peste 100 de icre și după apariția puilor, atât părinții cât și juvenilii vor ajuta la creșterea acestora îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se realizeze mai multe ascunzători din piatră sau din crengi și/sau rădăcini Substratul trebuie să fie format din nisip sau pietriș fin Este recomandat ca filtrarea să fie eficientă și să se realizeze un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi însă acestea trebuiesc suplimentate cu hrană vie sau congelată precum Artemia salina, larve de Chironomidae sau Daphnia Comentarii: Sunt pești relativ pașnici, pot fi ținuți atât în acvarii specifice cât și în acvarii comunitare cu alți pești similari Totuși, când depune icrele, perechea depunătoare poate deveni agresivă și își va apăra teritoriul Nu vor vătăma plantele 1142 Lamprologus speciosus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 4-6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,4-9,0 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 7-30 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari decât femelele și au înotătoarele mai ascuțite 5 înmulțire: Sunt pești ce formează perechi doar în perioada de reproducere, în rest rămân un cârd unit Femela preferă să depună icrele în peșteri cu substrat de pietriș Poate depune peste 100 de icre și după apariția puilor, atât părinții cât și juvenilii vor ajuta la creșterea acestora îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se realizeze mai multe ascunzători din piatră sau din crengi și/sau rădăcini Substratul trebuie să fie format din nisip sau pietriș fin Este recomandat ca filtrarea să fie eficientă și să se realizeze un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi însă acestea trebuiesc suplimentate cu hrană vie sau congelată precum Artemia salina, larve de Chironomidae sau Daphnia Comentarii: Sunt pești relativ pașnici, pot fi ținuți atât în acvarii specifice cât și în acvarii comunitare cu alți pești similari Totuși, când depune icrele, perechea depunătoare poate deveni agresivă și își va apăra teritoriul Nu vor vătăma plantele 1143 Lamprologus stappersi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-9,0 > Temperatura: 22,8-27,2 °C > Duritate: 8-25 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari decât femelele și au înotătoarele mai ascuțite 5 înmulțire: Sunt pești ce formează perechi doar în perioada de reproducere, în rest rămân un cârd unit Femela preferă să depună icrele în peșteri cu substrat de pietriș Poate depune peste 100 de icre și după apariția puilor, atât părinții cât și juvenilii vor ajuta la creșterea acestora îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se realizeze mai multe ascunzători din piatră sau din crengi și/sau rădăcini Substratul trebuie să fie format din nisip sau pietriș fin Este recomandat ca filtrarea să fie eficientă și să se realizeze un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi însă acestea trebuiesc suplimentate cu hrană vie sau congelată precum Artemia salina, larve de Chironomidae sau Daphnia Comentarii: Sunt pești relativ pașnici, pot fi ținuți atât în acvarii specifice cât și în acvarii comunitare cu alți pești similari Totuși, când depune icrele, perechea depunătoare poate deveni agresivă și își va apăra teritoriul Nu vor vătăma plantele 1144 Lates angustifrons Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 3785,4 litri > Dimensiune: 152,4-203,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-9,5 > Temperatura: 22,2-27,8 °C > Duritate: 20-40 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-25 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște înmulțire: Este cu siguranță imposibil în acvariu îngrijire: Nu necesită un anumit aranjament în acvariu, dar substratul poate fi format din nisip sau pietriș Are nevoie de un filtru foarte eficient pentru a face față cantității de reziduuri produse de acest pește Hrănire: în natură se hrănesc în principal cu pești însă exemplarele ce sunt ținute în captivitate de pui vor accepta și carne de scoică sau creveți în caz contrar aceștia pot fi hrăniți cu pești precum păstrăv întreg Comentarii: Sunt foarte lacomi și vor mânca orice le încape în gură, se recomandă atenție dacă se achiziționează un asemenea specimen Poate fi ținut împreună cu arowana, specii de Cichla și somni mari 1145 Lates niloticus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 3785,4 litri > Dimensiune: 152,4-198,1 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,5 > Temperatura: 22,2-27,8 °C > Duritate: 10-30 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-25 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Necunoscut înmulțire: Nu să realizat în acvariu îngrijire: Nu necesită un anumit aranjament în acvariu, dar substratul poate fi format din nisip sau pietriș Are nevoie de un filtru foarte eficient pentru a face față cantității de reziduuri produse de acest pește Hrănire: în natură se hrănesc în principal cu pești însă exemplarele ce sunt ținute în captivitate de pui vor accepta și carne de scoică sau creveți în caz contrar aceștia pot fi hrăniți cu pești precum păstrăv întreg Comentarii: Sunt foarte lacomi și vor mânca orice le încape în gură, se recomandă atenție dacă se achiziționează un asemenea specimen Poate fi ținut împreună cu arowana, specii de Cichla și somni mari 1146 Lefua costata Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 9-10 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 18-22 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Sunt foarte dificil de sexat însă femelele au abdomenul mai pronunțat decât masculii înmulțire: Nu a fost înmulțit încă în captivitate îngrijire: Acest pește preferă cursurile de apă cu curent slab, substratul trebuie să fie nisipos sau format din pietriș fin pentru a putea permite acestor pești să sape Substratul trebuie să fie menținut foarte curat deoarece poluarea acestuia se va reflecta în starea de sănătate a peștilor Pot exista zone dens plantate și sone umbrite de crengi sau rădăcini submerse pentru a asigura peștilor adăposturi Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule ce se scufundă sau cu hrană vie ori congelată precum Artemia, Daphnia sau larve de Chironomidae Comentarii: Poate fi ținut împreună cu membri ale aceleiași specii sau cu pești mai mari ce au cerințe similare de calitate a apei 1147 12 20 Leiarius marmoratus (Marbled Pim) Leiarius marmoratus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 63,5-78,7 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,4 > Temperatura: 20,6-25 °C > Duritate: 8-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat în mod vizual însă femelele sunt mai plinuțe decât masculii care sunt mai supli înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate îngrijire: Acvariul trebuie să aibă multe locuri în care peștii să se ascundă însă mobilierul acvariului trebuie bine fuxat pentru că peștii să nu îl poate muta Se recomandă ca acvariul să nu fie foarte intens iluminat și să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea apei să fie foarte eficiente Hrănire: Poate fi hrănit cu pești mici, creveți, scoici sau chiar râme Se recomandă să nu fie hrăniți cu carne de mamifere sau de pui deoarece aceasta nu face parte din dieta sa naturală Comentarii: Va mânca orice pește este mai mic decât gura sa, poate fi ținut împreună cu specii mari precum Megalodoras unmoscopus ori Pterodoras gramilosus 1148 Detalii: Leiarius pictus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 58,4-61 cm > Apă: Dulce > pH: 6,2-7,6 > Temperatura: 21,7-25,6 °C > Duritate: 8-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat în mod vizual însă femelele sunt mai plinuțe decât masculii care sunt mai supli înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate îngrijire: Acvariul trebuie să aibă multe locuri în care peștii să se ascundă însă mobilierul acvariului trebuie bine fuxat pentru că peștii să nu îl poate muta Se recomandă ca acvariul să nu fie foarte intens iluminat și să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea apei să fie foarte eficiente Hrănire: Poate fi hrănit cu pești mici, creveți, scoici sau chiar râme Se recomandă să nu fie hrăniți cu carne de mamifere sau de pui deoarece aceasta nu face parte din dieta sa naturală Comentarii: trebuie ținut în acvarii cu alți pești robuști de aceeași dimensiune sau mai mari Peștii mici vor fi mâncați, se recomandă a fi ținuți cu pești Pleco, sau Cichlidae 1149 Leiocassis siamensis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 15,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,8 > Temperatura: 20-25,6 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 4-6 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu este confirmat dar este posibil ca masculul să aibă o papilă genitală mai alungită înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvarii din motive legate de spațiu, însă a fost înmulțit în iazuri pentru consum și acvaristică îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, slab iluminat, cu multe ascunzători, fie crengi, rădăcini, lemn scufundat sau chiar bucăți de țevi de plastic de dimensiune potrivită Obiectele de decor trebuie să fie bine ancorate sau foarte grele pentru ca peștele să nu le poată muta Este necesar un filtru biologic foarte eficient pentru a face față unui pește de asemenea dimensiuni Hrănire: Din fericire nu este pretențios și mănâncă atât hrană uscată sub formă de tablete cât și hrană vie, creveți, scoici, râme, melci, pește Comentarii: Se recomandă să fie ținut singur deoarece este foarte teritorial și va omorî sau va încerca să omoare orice alt pește, chiar și mai mare Este necesară multă atenție atunci când se manevrează obiectele din acvariu deoarece se cunosc cazuri când a fost atacat chiar posesorul 1150 Lepidiolamprologus attenuatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 14-15 cm > Apă: Dulce > pH: 7,4-8,4 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 7-30 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați decât femelele și au înotătoarele mai alungite decât acestea înmulțire: Sunt pești ce formează perechi doar în perioada de reproducere, în rest rămân un cârd unit Femela preferă să depună icrele în peșteri cu substrat de pietriș Poate depune peste 100 de icre și după apariția puilor, atât părinții cât și juvenilii vor ajuta la creșterea acestora îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se realizeze mai multe ascunzători din piatră sau din crengi și/sau rădăcini Substratul trebuie să fie format din nisip sau pietriș fin Este recomandat ca filtrarea să fie eficientă și să se realizeze un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi însă acestea trebuiesc suplimentate cu hrană vie sau congelată precum Artemia salina, larve de Chironomidae sau Daphnia Comentarii: în ciuda dimensiunii reduse sunt foarte teritoriali și pot deveni agresivi chiar și cu pești mai mari decât ei Se recomandă să nu se țină mai mult de un mascul deoarece aceștia se vor agresa, cazuri excepționale sunt cazurile în care acvariul este mare și se pot delimita clar teritoriile 1151 Lepidocephalus macrochir Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 7-9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 22-27 °C > Duritate: 3-6 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: De obicei femelele au abdomenul mai pronunțat decât masculii dar este destul de dificil de diferențiat sexele 9 înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu 5 9 îngrijire: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare, substratul ideal este nisipos Apa trebuie să fie bine filtrată și substratul trebuie menținut curat In acvariu poate exista lemn submers pentru decor și locuri în care acest pește să se ascundă precum ghivece răsturnate, însă trebuie să se aibă în vedere că acești pești se vor strecura peste tot și nu trebuie să existe margini tăioase Hrănire: Nu este pretențios la hrană, va mânca granule, fulgi, hrană pe bază de alge, Artemia, larve de Chironomidae Comentarii: Este bine să fie ținuți în grupuri de 3-5 indivizi sau mai mult Este un pește curios și pașnic Poate fi ținut împreună cu alți pești pașnici 1152 Lepidocephalus thermalis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 22-24 °C > Duritate: 3-6 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte vor fi mai grase decât masculii din cauza icrelor pe care le poartă înmulțire: Nu a fost înmulțit încă în acvariu 5 5 îngrijire: Amenajarea acvariului este o alegere personală, această specie preferă totuși substratul fin, nisipos, cu câteva pietre rotunjite din loc în loc și cu câteva crengi sau rădăcini Luminozitatea trebuie să fie redusă iar plantele alese să suporte această iluminare, se pot folosi Taxiphylhim bărbieri („Java” moss) sau Anubias sp Trebuie să se pună la dispoziția acestor pești multe ascunzători sub diferite forme în funcție de acvariu, de la peșteri formate din pietre, până la ghivece Substratul trebuie să fie menținut foarte curat deoarece sunt sensibili la poluarea acestuia, se recomandă schimbări frecvente, parțiale de apă Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană de origine animală, hrană vie sau congelată precum râme tocate, Tubifex, Artemia și ocazional cu hrană de origine vegetală precum granule sau Spirulină Acest pește va mânca și melci, astfel ținând sub control populația de melci din acvariu Comentarii: Sunt o specie relativ pașnică însă se va evita asocierea cu specii lente și cu înotătoare lungi, de asemenea cu speciile agresive și foarte active Pot fi ținuți împreună cu specii din genurile: Devario sp, Rasbora sp, Puntius sp, Mystacoleucus și Danio sp 1153 12 26 Lepomis cyanellus (Green Sunfish) Lepomis cyanellus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 15-25 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 4-22 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Nord > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari decât femelele de aceeași vârstă înmulțire: Masculul va săpa o mică adâncitură în substrat, aici vor depune icrele mai multe femele După depunerea icrelor masculul va alunga femelele și se va îngriji singur de bunăstarea icrelor Aceste vor ecloza în 3-4 zile iar după alte trei, puii vor putea înota Acum pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia După ce puii pot înota singuri, masculul nu va mai avea grijă de ei și este bine să fie separat de aceștia îngrijire: Este bine ca acvariul să fie mare și să aibă zone dens plantate și zone libere pentru înot Substratul trebuie să fie format din pietriș cu granulație mică deoarece masculul va săpa cu ajutorul cozii, spre deosebire de Cichlidae iar dacă substratul are granulație prea mică sau prea mare, acesta va întâmpina dificultăți Filtrarea trebuie să fie eficientă și dacă este posibil se poate realiza și un curent moderat de apă Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae sau chiar mici peștișori Comentarii: Este o specie agresivă, atacând chiar specii mai mari decât acesta și nu se recomandă să fie ținut în acvarii comunitare Poate să fie ținut împreună cu Cichlasoma octofasciatum, Archocentrus nigrofasciatus sau Lepomis gibbosus 1154 Detalii: Lepomis gibbosus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 30-40 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 4-22 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Nord > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari decât femelele de aceeași vârstă înmulțire: Masculul va săpa o mică adâncitură în substrat, aici vor depune icrele mai multe femele După depunerea icrelor masculul va alunga femelele și se va îngriji singur de bunăstarea icrelor Aceste vor ecloza în 3-4 zile iar după alte trei, puii vor putea înota Acum pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia După ce puii pot înota singuri, masculul nu va mai avea grijă de ei și este bine să fie separat de aceștia îngrijire: Este bine ca acvariul să fie mare și să aibă zone dens plantate și zone libere pentru înot Substratul trebuie să fie format din pietriș cu granulație mică deoarece masculul va săpa cu ajutorul cozii, spre deosebire de Cichlidae iar dacă substratul are granulație prea mică sau prea mare, acesta va întâmpina dificultăți Filtrarea trebuie să fie eficientă și dacă este posibil se poate realiza și un curent moderat de apă Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae sau chiar mici peștișori Comentarii: Este o specie agresivă, atacând chiar specii mai mari decât acesta și nu se recomandă să fie ținut în acvarii comunitare Poate să fie ținut împreună cu Cichlasoma octofasciatum, Archocentrus nigrofasciatus sau alte specii de Lepomis 1155 Lepomis gulosus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 30-31 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 10-20 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Nord > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari decât femelele de aceeași vârstă înmulțire: Masculul va săpa o mică adâncitură în substrat, aici vor depune icrele mai multe femele După depunerea icrelor masculul va alunga femelele și se va îngriji singur de bunăstarea icrelor Aceste vor ecloza în 3-4 zile iar după alte trei, puii vor putea înota Acum pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia După ce puii pot înota singuri, masculul nu va mai avea grijă de ei și este bine să fie separat de aceștia îngrijire: Este bine ca acvariul să fie mare și să aibă zone dens plantate și zone libere pentru înot Substratul trebuie să fie format din pietriș cu granulație mică deoarece masculul va săpa cu ajutorul cozii, spre deosebire de Cichlidae iar dacă substratul are granulație prea mică sau prea mare, acesta va întâmpina dificultăți Filtrarea trebuie să fie eficientă și dacă este posibil se poate realiza și un curent moderat de apă Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae sau chiar mici peștișori Comentarii: Este o specie agresivă, atacând chiar specii mai mari decât acesta și nu se recomandă să fie ținut în acvarii comunitare Poate să fie ținut împreună cu Cichlasoma octofasciatum, Archocentrus nigrofasciatus sau Lepomis gibbosus 1156 Leporacanthicus galaxias Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 20,3-25,4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,6-7,0 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă femelele sunt de regulă mai plinuțe decât masculii în special dacă acestea poartă icre înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate însă se crede că acesta depune în peșteri, ascunzători, nuci de cocos, etc îngrijire: Poate fi ținut în acvarii care să imite un curs de apă, cu substrat nisipos și din loc în loc câteva pietre mari, rotunjite și tocite de apă Are nevoie de mai multe ascunzători stil peșteră ce pot fi realizate din pietre, lemn sau nuci de cocos Poate fi ținut și în acvarii plantate Apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată și dacă este posibil se poate realiza și un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Poate fi hrănit cu granule sau fulgi însă se recomandă și hrană vie precum Daphnia sau Artemia, spanac și castravete Acesta se va hrăni neîncetat cu aufwuchs din acvariu Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvariile comunitare împreună cu specii de Anostomus, Hemiodus, Semaprochilodus și Metynnis 1157 Leporacanthicus joselimai Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,6 > Temperatura: 25-27 °C > Duritate: 2-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Dificil de realizat, este posibil să fie similar cu alți Ancistrus plecos, papila genitală a femelei este boantă și rotunjită iar a masculului este mai mică și ascuțită 5 înmulțire: Nu s-a realizat în captivitate și foarte puține se știu despre modalitatea sa de înmulțire 5 Hrănire: Multe alge, spirulină, hrană din comerț pe bază de alge îngrijire: Sunt pești dificil de întreținut, se recomandă doar experților, necesită acvarii mari cu multă lumină (și implicit alge), cu un curent puternic și o concentrație mare de oxigen Pentru bunăstarea peștelui sunt necesare multe pietre mari și plate, rădăcini sau crengi scufundate și ascunzători Principala problemă în a ține peștele viu este aceea că necesită multă hrană (alge) Sunt pești activi și în timpul zilei și sunt sensibili la poluare Necesită schimbări de apă dese și în cantități mici Comentarii: Pește pașnic cu alți pești însă agresiv cu alți Pleco Obiectele decorative din acvariu trebuiesc bine fixate deoarece le poate mișca și astfel poate genera probleme Este timid și își va petrece mult timp ascuns Se recomandă un acvariu de minimul 470 litri 1158 Leporacanthicus triactis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 22,9-25,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,6 > Temperatura: 25-27 °C > Duritate: 2-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Dificil de realizat, este posibil să fie similar cu alți Ancistrus plecos, papila genitală a femelei este boantă și rotunjită iar a masculului este mai mică și ascuțită 5 înmulțire: Nu s-a realizat în captivitate și foarte puține se știu despre modalitatea sa de înmulțire 5 Hrănire: Multe alge, spirulină, hrană din comerț pe bază de alge îngrijire: Sunt pești dificil de întreținut, se recomandă doar experților, necesită acvarii mari cu multă lumină (și implicit alge), cu un curent puternic și o concentrație mare de oxigen Pentru bunăstarea peștelui sunt necesare multe pietre mari și plate, rădăcini sau crengi scufundate și ascunzători Principala problemă în a ține peștele viu este aceea că necesită multă hrană (alge) Sunt pești activi și în timpul zilei și sunt sensibili la poluare Necesită schimbări de apă dese și în cantități mici Comentarii: Pește pașnic cu alți pești însă agresiv cu alți Pleco Obiectele decorative din acvariu trebuiesc bine fixate deoarece le poate mișca și astfel poate genera probleme Este timid și își va petrece mult timp ascuns 1159 12 32 Leporinus fasciatus (Banded Leporinus) Detalii: Leporinus fasciatus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 25,4-30,5 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 2-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 5-8 > Habitat: America de Sud > Familie: £ Dimorfism sexual: Nu se cunoaște diferența dintre mascul și femelă Hrănire: Sunt ușor de hrănit, accepta și hrană uscată precum fulgi sau pelete și hrană vie sau congelată Se poate suplimenta cu hrană de materie vegetală și Spirulină Dacă nu sunt hrăniți suficient, pot face ravagii printre plante înmulțire: înmulțirea nu s-a realizat în captivitate îngrijire: Sunt relative dificil de întreținut și nu sunt recomandați acvariștilor începători Sunt pești ce cresc repede, ajung până la 20-30 cm și are obiceiul de a ciupi alți pești indiferent de mărimea lor Sunt buni săritori, deci acvariul trebuie bine acoperit pentru a nu sări afară din el Sunt pești de stratul mijlociu al apei Comentarii: Sunt relativ pașnici dacă au un acvariu suficient de mare Trebuiesc ținuți cu pești de talie comparabilă cu a acestora sau cichlide mici dar nu cu pești lenți și cu înotătoare lungi Substratul acvariului trebuie să fie pietriș fin iar acvariul trebuie să aibă plante și decorații Dacă acvariul are alge, acești pești își vor petrece o mare parte a timpului păscând, dacă nu, pot mânca frunzele și mugurii plantelor 1160 Detalii: Lepthoplosternum pectorale > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,8 > Temperatura: 20-22 °C > Duritate: 10-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Primele radii ale înotătoarelor pectorale la masculi sunt întărite iar femela este de multe ori mai plinuță, mai ales dacă are icre înmulțire: Este o specie care construiește un cuib de spumă la suprafața apei, sub un suport mai tare, care poate fi o frunză mai mare, un geam sau o bucată de polistiren expandat Din clipa în care începe construcția cuibului masculul devine foarte violent, atacând chiar și atunci când îl hrănim Construcția cuibului poate dura 2 zile, chiar și 1-2 săptămâni Pentru stimularea construirii cuibului se recomandă introducerea în acvariu, pe fund, a unor frunze de stejar uscate In mod normal, pentru reproducere peștii se țin în perechi sau chiar 2-3 femele la un mascul Acesta va depune icre cu toate femelele după o scurtă pauză Acvariul poate avea substrat, sau nu, poate fi plantat sau nu Actul depunerii icrelor începe ezitant, datorită faptului că femela este destul de sperioasă Când femela este gata de depunere, masculul o așteaptă sub cuib, ca aceasta să-l apuce cu gura de regiunea anală Când face acest lucru, masculul o blochează cu aripioarele pectorale, în acest timp eliberând spermatozoizii Femela, care și-a făcut din aripioarele ventrale și corp un buzunar (pungă) și unde are în acel moment icrele, se întoarce cu abdomenul în sus spre cuibul de spumă și lipește icrele de suport Aceste lucruri se pot petrece în mod normal, dar de multe ori peștii nu vor să depună Atunci, pentru a-i stimula, le vom înrăutăți condițiile Timp de câteva săptămâni le vom da mai puțină hrană și nu le vom face schimbul de apă normal îngrijire: Acvariul poate avea substrat nisipos și mai multe ascunzători formate din crengi și rădăcini submerse Pentru a simula și mai mult mediul său natural se pot adăuga câteva frunze uscate de stejar să fag Acvariul poate avea și zone bine plantate Hrănire: Este un pește nepretențios, putând fi hrănit cu granule, pelete, fulgi, Artemia, larve de Chironomidae și râme tocate Comentarii: Este o specie foarte pașnică ce nu va deranja nici cei mai mici pești, deși 1161 puii nu vor fi în siguranță Se poate ține împreună cu majoritatea speciilor amazoniene pașnice printre care: Tetra, Cichlidae, Loriicaridae și Corydoras Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 85-100 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,2 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 10-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Leptobarbus hoevenii Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă vizuală de a-i sexa înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea lor în acvarii 5 5 îngrijire: Sunt pești timizi și trebuie să li se pună la dispoziție ascunzători destul de mari pentru a încăpea Ascunzătorile nu trebuie să aibă margini ascuțite deoarece dacă acești pești se sperie, pot să se rănească Se recomandă ca acvariul să fie spațios, plantat și cu spațiu liber pentru a înota Acvariul trebuie să aibă capac deoarece acești pești pot sări și se recomandă folosirea unei pompe pentru a crea un curent de apă în acvariu Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți cu granule și fulgi din comerț, hrană pe bază de alge, salată și boabe de mazăre De asemenea hrană vie este apreciată Comentarii: Pentru că sunt pești sperioși este bine să fie ținuți în grupuri de peste șase indivizi în acvarii suficient de mari 1162 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 20-22 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 16-20 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Leptobotia mantschurica Dimorfism sexual: Femelele sunt în general mai rotunjoare la corp decât masculii și pot deveni extrem de grase când sunt pline de icre Masculii prezintă o culoare mai roșiatică în jurul mustăților și gurii înmulțire: Nu au fost reproduci încă în acvariu Hrănire: Fulgi de calitate, pelete scufundătoare, pelete cu alge, Bloodworm, creveți tocați Evitați suprahrănirea deoarece sunt foarte lacomi Această specie este o foarte avidă consumatoare de melci îngrijire: în natură, acești pești trăiesc în zone mai calme de pe cursurile apelor curgătoare Puietul este găsit în ape foarte puțin adânci Bazinul în care sunt ținuți ar trebui să conțină multe locuri ferite create de lemne și pietre Excelenți săpători care apreciază un substrat mai nisipos astfel le sunt protejate mustățile și partea abdominală Lumina nu trebuie să fie puternică Comentarii: Este bine să fie ținuți în grupuri de 3-5 indivizi sau mai mult Este un pește curios și pașnic Poate fi ținut împreună cu alți pești pașnici 1163 Lestradea perspicax Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 12,7-13,7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-9,0 > Temperatura: 23,9-27,2 °C > Duritate: 8-25 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Sunt relativ dificil de sexat Masculii adulți vor avea două linii distincte pe înotătoarea dorsală iar femela va avea doar una, de asemenea masculii vor fi ceva mai mari decât femelele înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu însă în libertate acești pești incubează icrele în gură (mouthbreeder) îngrijire: Acvariul trebuie amenajat folosind pietre multe formându-se mai multe locuri în care să se ascundă iar substratul trebuie să fie nisipos deoarece acești pești vor cerne nisipul în căutare de hrană Hrănire: Vor accepta aproape orice tip de hrană, inclusiv hrană uscată însă marea parte a dietei acestor pești trebuie să fie reprezentată de hrană vie sau congelată Comentarii: Este o specie foarte pașnică, se recomandă să nu fie asociată cu specii agresive ci doar cu specii pașnice precum specii de Julidochromis, Neolamprologus și Xenotilapia 1164 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 5-5,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Limia nigrofasciata Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mici, mai colorați, posedă gonopodium și au o „cocoașă” caracteristică înmulțire: Sunt o specie vivipară (nasc pui vii) Sunt o specie foarte prolifică, dând naștere, o dată la 6-8 de săptămâni, la zeci de puiuți Culoarea masculilor începe să se distingă la 3-4 săptămâni și se va intensifica în următoarele șase luni Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau cu fulgi mărunțiți Se pot reproduce în acvariul comunitar însă dacă acvariul nu este bine plantat nu foarte mulți pui vor supraviețui, pentru mai mult succes se pot folosi acvarii separate, maternități îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, în general nu necesită un anumit tip de amenajare însă dacă acvariul este plantat și sunt și locuri libere în care să poată înota, aceștia vor arăta superb Se recomandă folosirea rădăcinilor și crengilor submerse și a plantelor de suprafață Hrănire: Omnivor Toate tipurile de hrană pentru peștii de acvariu: Daphnia vii, congelați sau uscați, Tubifex vii sau congelați; Artemia vii sau congelați, larve de chironomus (Chironomus) vii sau congelați; hrană uscată (fulgi, pelete, mixturi, etc ) Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți împreună cu alți vivipari, Corydoras sau Loriicaridae 1165 Liosomadoras morrowi > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarea anală mai alungită decât femelele, înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvarii 5 5 îngrijire: Este un pește nocturn, deci acvariul trebuie să fie slab iluminat pentru a se simți în siguranță Sunt necesare mai multe ascunzători, mai ales dacă se țin mai multe exemplare împreună, acestea pot fi realizate din pietre, lemn, ramuri, rădăcini sau chiar lungimi de tuburi de PVC Din cauza luminozității slabe, nu multe plante vor putea supraviețui, însă se pot folosi Anubias, Java moss sau Vallisneria Hrănire: Se recomandă ca hrănirea să aibă loc după stingerea luminilor pentru ca peștele să poată ieși să caute hrană Se poate hrăni cu granule sau hrană vie precum larve de Chironomidae, râme, creveți etc Comentarii: Este un pește timid și pașnic însă noaptea poate ataca și mânca peștii mai mici Ideal este să fie ținut într-un acvariu ce va imita bazinul Amazonului, împreună cu Cichlidae, Characidae și alți somni pașnici precum Corydoras sau Loriicaridae Uneori este teritorial cu semenii lui însă pot fi ținuți mai mulți într-un acvariu cu multe ascunzători 1166 Detalii: Liosomadoras oncinus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 22,9-25,4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,6-7,2 > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 6-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-19 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mici și au abdomenul mai pronunțat decât al masculilor Masculilor li se poate observa organul genital în partea anterioară a înotătoarei anale înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate încă îngrijire: Acvariul poate avea substrat nisipos sau format din pietriș fin și trebuie să aibă mai multe ascunzători formate din pietre sau bucăți de tuburi de PVC Dacă se alege să fie ținuți mai mulți indivizi în același acvariu, acesta trebuie decorat în așa fel încât să se formeze ușor teritorii pentru fiecare pește Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente iar schimburile parțiale de apă să fie efectuate săptămânal Hrănire: Nu sunt foarte pretențioși, aceștia putând fi hrăniți cu granule, pelete dar și cu hrană vie precum larve de Chironomidae și Artemia salina Comentarii: Spre deosebire de alte specii de somn sud-american aceștia nu sunt gregari și sunt chiar teritoriali Pot fi ținuți mai mulți dacă spațiul permite Noaptea aceștia pot produce sunete ciudate atunci când încearcă să își stabilească teritoriile 1167 Lophiobagrus cyclurus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 15-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Claroteidae Dimorfism sexual: Este aproape imposibil de sexat acest pește în mod vizual însă femelele adulte, purtătoare de icre vor avea abdomenul mai pronunțat înmulțire: Nu a fost înmulțit încă în acvarii 5 5 îngrijire: Acvariul nu trebuie să fie amenajat într-un anumit fel însă se poate decora cu pietre mari și tocite de apă și rădăcini sau crengi foarte mari, pe care peștele să nu le poată mișca Lumina nu trebuie să fie foarte puternică și acvariul trebuie să aibă unele zone mai umbrite Substratul trebuie să fie nisipos iar plantele se vor plantă în ghivece mari, imposibil de mișcat Filtrul trebuie să fie foarte eficient deoarece acest pește, mai ales la maturitate va produce foarte multe reziduuri Hrănire: Nu este pretențios și va mânca aproape orice Poate fi hrănit cu granule, larve de Chironomidae, Artemia, râme, carne de scoică, melci sau alte nevertebrate Comentarii: Este o specie foarte pașnică, în ciuda dimensiunii are o gură foarte mică Poate fi ținut împreună cu multe alte specii precum Cyprinidae mari și Cichlidae africane 1168 12 41 Luciocephalus pulcher (Crocodile Fish) Luciocephalus pulcher Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 15,2-17,8 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,2 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a diferenția vizual masculul de femelă înmulțire: A fost înmulțit cu succes în acvarii dar nu se cunosc detaliile, se știe doar este un „mouthbreeder” și că masculul va păstra icrele în gură timp de 30 zile, până când puii sunt complet dezvoltați Nu mănâncă puii în această perioadă îngrijire: Este un prădător de ambuscadă care își va petrece mult timp nemișcat printre plante așteptând o posibilă pradă Acvariul trebuie să fie mare și bine plantat In acvariu trebuie să existe ramuri sau crengi scufundate aranjate în așa fel încât unele din ele să iasă dina apă Se recomandă să se lase un spațiu ce câțiva centimetri între luciul de apă și capacul acvariului deoarece acest pește are nevoie de un aer umed, de asemenea capacul este necesar deoarece acest pește sare Hrănire: Este un pește specializat în prinderea altor pești și este foarte dificil de obișnuit cu hrană uscată din comerț Piesele bucale îi permit să prindă și să mănânce o pradă cât jumătate din lungimea proprie, deoarece acestea se extind foarte mult, o treime din lungimea sa Pot fi hrăniți cu râme, insecte, greieri și pești Dacă se folosesc pentru hrană peștii, se recomandă amenajarea unui acvariu separat care va servi ca crescătorie, deoarece astfel scad șansele ca peștele să fie contaminat și să se îmbolnăvească Comentarii: Deși a fost ținut în acvarii comunitare, se recomandă acvariile specifice deoarece, pe lângă faptul că poate să-și consume vecinii, poate deveni chiar timid dacă aceștia sunt foarte mari sau foarte activi 1169 13 Litera M Sursa: v Link către articol Autor: acvariidevis 13 1 Macrognathus meklongensis (Mekong Red Fin Zebra Eel) Detalii: > Dificultate: Moderată Macrognathus meklongensis > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 11-17,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,8 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: încă nu s-a realizat în acvariu îngrijire: în acvariu trebuie să existe mai multe locuri în care peștii să se ascundă însă este bine ca acestea să nu fie puse pe substrat deoarece peștele va avea tendința să sape pe sub ele, de aceea și substratul trebuie să fie format din nisip pentru ca peștele să poată săpa fără să se rănească Plantele de suprafață vor fi binevenite, oferind peștelui un sentiment de siguranță Este bine ca acvariul să fie acoperit pentru ca acest pește să nu evadeze Dacă se folosesc plante în substrat, acestea vor fi dezrădăcinate și de aceea se recomandă folosirea speciilor de plante ce pot fi fixate de elementele de decor Hrănire: Nu va accepta foarte des hrană uscată și va fi hrănit în principal cu hrană vie sau congelată precum creveți, scoici, râme, larve de chironomidae, deoarece sunt pești preponderent nocturni se recomandă ca aceștia să fie hrăniți după stingerea luminilor Comentarii: Este un pește pașnic cu peștii pe care nu îi poate mânca și poate fi ținut în acvariu cu specii robuste, sunt teritoriali cu membrii propriei specii iar pentru păstrarea mai multor exemplare este necesar un acvariu mare 1170 13 2 Macropodus ocellatus (Chinese Paradise Fish) Detalii: Macropodus ocellatus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 15-22 °C > Duritate: 5-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculul are culori mult mai vii și înotătoarele mai lungi înmulțire: Pregătim un bazin de reproducere cu o capacitate de aproximativ 40 litri în care introducem plante plutitoare și câteva plante submerse ancorate în colțuri Rolul plantelor plutitoare este de a susține „cuibul” de spumă pe care masculul îl construiește la suprafața apei și în care vor ajunge icrele depuse de femelă Plantele ancorate în colțuri vor fi folosite de femelă, care se va refugia în timpul și după depunerea icrelor Aceste refugii sunt necesare în timpul jocului nupțial, deoarece masculul devine violent cu femela, încercând s-o convingă să depună icrele Coloana de apă din bazinul de reproducere va fi de 10-15 cm înălțime pentru ca masculul să nu obosească ridicând icrele căzute din cuib pe fundul apei De asemenea înălțimea mică a coloanei de apă va ajuta puii eclozați să ajungă la cuib și la plantele plutitoare de la suprafața apei Temperatura apei trebuie menținută constant la 23-25 grade Masculul începe să construiască un cuib de spumă la suprafața apei în zona plantelor plutitoare In răstimpuri curtează femela verificând astfel disponibilitatea acesteia pentru împerechere In cazul în care femela nu este în totalitate cooperantă, masculul devine agresiv, alergând-o prin bazin în încercarea de a o determina să vină sub cuib pentru depunerea icrelor In cele din urmă, cei doi ajung împreună sub cuib și începe depunerea icrelor Masculul „îmbrățișează” femela luând forma unei potcoave și se încolăcește perpendicular pe axul longitudinal al femelei In această poziție masculul „stoarce” abdomenul femelei, ajutând-o să expulzeze icrele pe care le fecundează imediat și le fixează apoi în cuib După depunere, femela se scoate din bazin deoarece masculul, în grija sa pentru cuib, o îndepărtează permanent într-o manieră violentă Masculul continuă să îngrijească icrele din cuib, ridicându-le pe cele căzute pe fundul apei și oxigenând cuibul prin mișcarea înotătoarelor După apariția puilor, 36-48 ore, masculul continuă să-i îngrijească ridicându-i în cuib 1171 pe cei căzuți pe fundul bazinului Când puii încep să înoate liber, putem scoate și masculul din bazinul de reproducere In acest moment este necesară oxigenarea apei cu ajutorul unei pietre pulverizatoare racordată la o pompă de aer Puii se hrănesc la început cu microorganismele formate în jurul plantelor din bazin, la care adăugăm infuzorii sau gălbenuș de ou fiert tare, în cantități foarte mici, pentru a evita tulburarea și alterarea apei După 6-7 zile putem să le administrăm hrană mai mare în granulație, cum sunt microviermii sau nauplii de Artemia Salina De asemenea există în comerțul specializat diferite tipuri de hrană pentru puii eclozați din icre îngrijire: Este un pește cu cerințe mici față de condițiile oferite în acvariu, putând fi găzduit în bazine de dimensiuni medii (aprox 75 litri), cu substrat de culoare închisă și plante care îi vor pune în valoare coloritul Iluminarea trebuie să fie puternică, având și zone umbrite de plantele plutitoare Poate fi crescut în acvarii lipsite de încălzire Acvariul trebuie acoperit, pentru a împiedica peștele să sară în afara lui Hrănire: Nu ridică probleme deosebite, peștele acceptând o varietate foarte mare de hrană, preferând însă hrană de origine animală: purici de baltă (Daphnia Pulex) vii, congelați sau uscați; tubi (Tubifex Rivularum) vii sau congelați; Artemia (Artemia Salina) vii sau congelați; larve de chironomus (Chironomus) vii sau congelați; hrană uscată (fulgi, pelete, mixturi, etc ) Se poate administra și carne de vită sub formă de răsătură (cu un cuțit foarte bine ascuțit se rade carnea perpendicular pe fibră), sau tocătura din ficat și inimă de vită/pasăre Aportul de proteine va avea ca rezultat dezvoltarea mult mai armonioasă a peștilor, cât și o reproducere calitativă și cantitativă mai bună Comentarii: Caracteristic peștilor din această familie este organul numit „labirint”, care este un organ respirator auxiliar Dezvoltarea acestui organ a fost necesară, pentru că, branhiile, aparatul respirator comun tuturor peștilor, nu sunt suficiente în apele mâloase, lipsite de oxigen, în care trăiesc acești pești Astfel anabantidaele, ies la suprafața apei și respira aer atmosferic, în momentul în care oxigenul dizolvat în apă este în cantități insuficiente Ca urmare, acești pești pot fi crescuți în acvarii lipsite de oxigenarea suplimentară realizată cu ajutorul pompelor de aer 1172 Detalii: Macropodus opercularis > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 7-12 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-8,0 > Temperatura: 16-26 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Sinonime: Labrus opercularis; Polyacanthus opercularis; Macropodus filamentosus, Macropodus venustus Dimorfism sexual: Masculul are culori mult mai vii și înotătoarele mai lungi înmulțire: Este probabil cel mai spectaculos moment pe care acest pește îl oferă privitorului In timpul reproducerii atât masculul cât și femela prezintă un colorit extrem de intens, haina nupțială a celor doi justificând din plin denumirea de „Pește paradis” Pregătim un bazin de reproducere cu o capacitate de aproximativ 40 litri în care introducem plante plutitoare și câteva plante submerse ancorate în colțuri Rolul plantelor plutitoare este de a susține „cuibul” de spumă pe care masculul îl construiește la suprafața apei și în care vor ajunge icrele depuse de femelă Plantele ancorate în colțuri vor fi folosite de femelă, care se va refugia în timpul și după depunerea icrelor Aceste refugii sunt necesare în timpul jocului nupțial, deoarece masculul devine violent cu femela, încercând s-o convingă să depună icrele Coloana de apă din bazinul de reproducere va fi de 10-15 cm înălțime pentru ca masculul să nu obosească ridicând icrele căzute din cuib pe fundul apei De asemenea înălțimea mică a coloanei de apă va ajuta puii eclozați să ajungă la cuib și la plantele plutitoare de la suprafața apei Temperatura apei trebuie menținută constant la 23-25 grade Masculul începe să construiască un cuib de spumă la suprafața apei în zona plantelor plutitoare In răstimpuri curtează femela verificând astfel disponibilitatea acesteia pentru împerechere In cazul în care femela nu este în totalitate cooperantă, masculul devine agresiv, alergând-o prin bazin în încercarea de a o determina să vină sub cuib pentru depunerea icrelor In cele din urmă, cei doi ajung împreună sub cuib și începe depunerea icrelor Masculul „îmbrățișează” femela luând forma unei potcoave și se încolăcește perpendicular pe axul longitudinal al femelei In această poziție masculul „stoarce” abdomenul femelei, ajutând-o să expulzeze icrele pe care le fecundează imediat și le fixează apoi în cuib După depunere, femela se scoate din bazin deoarece masculul, în grija sa 1173 pentru cuib, o îndepărtează permanent într-o manieră violentă Masculul continuă să îngrijească icrele din cuib, ridicându-le pe cele căzute pe fundul apei și oxigenând cuibul prin mișcarea înotătoarelor După apariția puilor, 36-48 ore, masculul continuă să-i îngrijească ridicându-i în cuib pe cei căzuți pe fundul bazinului Când puii încep să înoate liber, putem scoate și masculul din bazinul de reproducere In acest moment este necesară oxigenarea apei cu ajutorul unei pietre pulverizatoare racordată la o pompă de aer Puii se hrănesc la început cu microorganismele formate în jurul plantelor din bazin, la care adăugăm infuzorii sau gălbenuș de ou fiert tare, în cantități foarte mici, pentru a evita tulburarea și alterarea apei După 6-7 zile putem să le administrăm hrană mai mare în granulație, cum sunt microviermii sau nauplii de Artemia Salina De asemenea există în comerțul specializat diferite tipuri de hrană pentru puii eclozați din icre Hrănire: Nu ridică probleme deosebite, peștele acceptând o varietate foarte mare de hrană, preferând însă hrană de origine animală: purici de baltă (Daphnia Pulex) vii, congelați sau uscați; tubi (Tubifex Rivularum) vii sau congelați; Artemia (Artemia Salina) vii sau congelați; larve de chironomus (Chironomus) vii sau congelați; hrană uscată (fulgi, pelete, mixturi, etc ) Se poate administra și carne de vită sub formă de răsătură (cu un cuțit foarte bine ascuțit se rade carnea perpendicular pe fibră), sau tocătura din ficat și inimă de vită/pasăre Aportul de proteine va avea ca rezultat dezvoltarea mult mai armonioasă a peștilor, cât și o reproducere calitativă și cantitativă mai bună îngrijire: Macropodus opercularis este un pește cu cerințe mici față de condițiile oferite în acvariu, putând fi găzduit în bazine de dimensiuni medii (aprox 75 litri), cu substrat de culoare închisă și plante care îi vor pune în valoare coloritul Iluminarea trebuie să fie puternică, având și zone umbrite de plantele plutitoare Poate fi crescut în acvarii lipsite de încălzire Acvariul trebuie acoperit, pentru a împiedica peștele să sară în afara lui Comentarii: Acest pește este unul din cei mai frumoși reprezentanți al familiei Anabantidae Prezintă un colorit deosebit de frumos, fapt pentru care a fost supranumit Peștele paradis Pe fondul de culoare prezintă dungi verticale, însoțite de irizații multicolore Variantele coloristice sunt roșu, albastru și albino Caracteristic peștilor din această familie este organul numit „labirint”, care este un organ respirator auxiliar Dezvoltarea acestui organ a fost necesară, pentru că, branhiile, aparatul respirator comun tuturor peștilor, nu sunt suficiente în apele mâloase, lipsite de oxigen, în care trăiesc acești pești Astfel anabantidaele, ies la suprafața apei și respira aer atmosferic, în momentul în care oxigenul dizolvat în apă este în cantități insuficiente Ca urmare, acești pești pot fi crescuți în acvarii lipsite de oxigenarea suplimentară realizată cu ajutorul pompelor de aer Macropodus consumă viermii Planaria, care sunt o dăunători în acvariu De asemenea, unii crescători afirmă că acest pește se hrănește și cu alge, el fiind util și din acest punct de vedere Cei care doresc să-și populeze acvariul cu Macropodus, trebuie să aibă în vedere un lucru deosebit de important: niciodată mai mult de un mascul matur în același acvariu Comportamentul masculilor este extrem de violent, prezența mai multor masculi în același bazin ducând invariabil la lupte violente pentru stabilirea ierarhiei în grup Intr-un acvariu se recomandă creșterea unui mascul însoțit de câteva femele Articol oferit de bradraqua 1174 Madagascar Rainbowfish Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 8-9 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 20-24 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Madagascar > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarea dorsală mai ascuțită decât a femelelor și sunt mai colorați 5 înmulțire: Se vor condiționa peștii pentru reproducere cu hrană vie, după alegerea perechii depunătoare aceasta trebuie introdusă într-un acvariu dotat cu mediu de depunere precum moss sau fire de nylon Peștii vor depune continuu, în literatura se precizează că aceștia nu vor mânca puii sau icrele însă în unele cazuri s-a întâmplat opusul După o săptămână adulții pot fi separați Icrele vor ecloza în 7-10 zile și vor fi destul de mari încât să fie hrăniți cu nalupi de Artemia salina Se recomandă că zilnic să se efectueze schimbări de cca 15-20 % din volumul de apă al acvariului îngrijire: Se pot ține în acvarii care să imite mediul lor natural, cu ascunzători formate din lemn și pietre și cu un curent moderat însă pot fi ținuți și în acvarii bine plantate cu spații libere și cu ascunzători suficiente pentru a își etala cele mai frumoase culori Se poate folosi un substrat nisipos sau format din pietriș fin și se recomandă folosirea unor pompe suplimentare pentru un curent adecvat Este foarte important ca apa să fie bine filtrată și oxigenată și să se efectueze schimbări parțiale de apă dese pentru a se putea păstra calitatea apei Hrănire: în natură vor mânca insecte și alge însă în acvariu vor mânca aproape orice li se oferă Pot fi hrăniți cu Artemia, Daphnia sau cu larve de Chironomis însă vor accepta și granule sau fulgi Comentarii: Este un pește pașnic și poate fi ținut împreună cu alți pești pașnici care să nu fie prea mici pentru a nu fi considerați hrană Pot fi ținuți împreună cu specii de Corydoras, loriicaridae, Characidae 1175 Malpulutta kretseri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,5-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai mare, are coloritul mai intens și înotătoarea caudală mai alungită înmulțire: Este dificil însă nu imposibil Masculul va construi un cuib de spumă la suprafața apei, iar pentru aceasta este necesară o apă foarte moale și mai multe plante de suprafață In acest cuib pot fi depuse până la 150 de icre albe ce vor ecloza în aproximativ 48 ore, iar după alte 4 zile puii vor putea înota Aceștia trebuiesc hrăniți mai întâi cu infuzori apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat și să aibă plante de suprafață din belșug Substratul este bine a fie negru iar apă trebuie menținută curată deoarece sunt sensibili la poluanți Acești pești pot sări destul de bine deci se recomandă ca acvariul să fie bine acoperit Hrănire: Hrana vie este obligatorie pentru această specie, vor putea fi hrăniți cu Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae și alte insecte mici Comentarii: Nu se recomandă să împartă acvariul cu altă specie 1176 13 6 Mastacembelus albomaculatus (Mottled Spiny Eel) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 15,2-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-9,5 > Temperatura: 22,8-27,2 °C > Duritate: 8-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Mastacembelus albomaculatus Dimorfism sexual: Nu sunt ușor de sexat însă la maturitate femelele sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate încă îngrijire: Acvariul trebuie să fie ornat cu multe ascunzători tip peșteră și să aibă substrat nisipos Filtrarea trebuie să fie eficientă și în acvariu se recomandă existența unui curent de apă Plantele nu sunt necesare însă acești pești preferă lumina difuză Schimbările parțiale de apă sunt necesare săptămânal, 10-20% din cantitatea de apă în funcție de numărul peștilor și de cantitatea de nitriți Hrănire: Pot fi hrăniți cu Daphnia sau Artemia salina, creveți, cu râme sau cu larve de Chironomus, fie vii, fie congelate Comentarii: în general un pește pașnic poate însă să se hrănească cu peștii mai mici, poate fi ținut împreună cu Cichlidae de Tanganyika 1177 Mastacembelus circumcinctus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 15,2-40,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,8 > Temperatura: 23,9-27,2 °C > Duritate: 6-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai pronunțat, mai ales în perioada de reproducere înmulțire: Ocazional a fost înmulțit în acvariu dar acest lucru s-a întâmplat accidental și nu se cunosc detaliile îngrijire: Acvariul trebuie să fie dotat cu multe locuri în care să se ascundă deoarece acest pește va sta retras în timpul zilei, în acest sens se pot folosi pietre, crengi și rădăcini sau chiar tuburi de PVC Substratul folosit trebuie să fie nisipos deoarece acest pește se va îngropa Iluminarea trebuie să fie difuză și se pot folosi plante de suprafață, iluminarea slabă va încuraja peștele să iasă din ascunzători chiar și în timpul zilei Acvariul trebuie să aibă capac deoarece este posibil să scape Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu creveți, râme, pești, unele exemplare vor accepta și hrană de origine vegetală dar acest lucru se întâmplă rar Comentarii: Este un pește pașnic dacă este ținut cu alți pești suficient de mari încât să nu fie mâncați Este bine să nu se țină în grupuri mai mari de cinci exemplare 1178 Mastacembelus ellipsifer Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 40-45 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-9,5 > Temperatura: 22,8-27,2 °C > Duritate: 8-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai pronunțat, mai ales în perioada de reproducere înmulțire: Ocazional a fost înmulțit în acvariu dar acest lucru s-a întâmplat accidental și nu se cunosc detaliile îngrijire: Acvariul trebuie să fie dotat cu multe locuri în care să se ascundă deoarece acest pește va sta retras în timpul zilei, în acest sens se pot folosi pietre, crengi și rădăcini sau chiar tuburi de PVC Substratul folosit trebuie să fie nisipos deoarece acest pește se va îngropa Iluminarea trebuie să fie difuză și se pot folosi plante de suprafață, iluminarea slabă va încuraja peștele să iasă din ascunzători chiar și în timpul zilei Acvariul trebuie să aibă capac deoarece este posibil să scape Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu creveți, râme, pești, unele exemplare vor accepta și hrană de origine vegetală dar acest lucru se întâmplă rar Comentarii: Este un pește pașnic dacă este ținut cu alți pești suficient de mari încât să nu fie mâncați Este bine să nu se țină în grupuri mai mari de cinci exemplare 1179 Mastacembelus erythrotaenia Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 95-100 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai pronunțat, mai ales în perioada de reproducere înmulțire: Ocazional a fost înmulțit în acvariu dar acest lucru s-a întâmplat accidental și nu se cunosc detaliile îngrijire: Acvariul trebuie să fie dotat cu multe locuri în care să se ascundă deoarece acest pește va sta retras în timpul zilei, în acest sens se pot folosi pietre, crengi și rădăcini sau chiar tuburi de PVC Substratul folosit trebuie să fie nisipos deoarece acest pește se va îngropa Iluminarea trebuie să fie difuză și se pot folosi plante de suprafață, iluminarea slabă va încuraja peștele să iasă din ascunzători chiar și în timpul zilei Acvariul trebuie să aibă capac deoarece este posibil să scape Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu creveți, râme, pești, unele exemplare vor accepta și hrană de origine vegetală dar acest lucru se întâmplă rar Comentarii: Este un pește pașnic dacă este ținut cu alți pești suficient de mari încât să nu fie mâncați Este bine să nu se țină în grupuri mai mari de cinci exemplare 1180 Maylandia callainos Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,6 > Temperatura: 25,6-27,8 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați iar femelele au coloritul mai pal, însă acest lucru este dificil de observat uneori înmulțire: Formează o familie matriarhală Icrele sunt depuse în mici excavații făcute în nisip Sunt depuse pană la 50 de icre Ele sunt incubate de către femelă în cavitatea bucală pentru 21-25 de zile Puietul este viguros și înoată liber după 3 săptămâni, timp în care se pot hrăni cu hrană vie de mici dimensiuni și hrană specială pentru puiet Femela continuă să aibă grijă de pui timp de o săptămână după ce sunt eliberați din gură înmulțirea nu este dificilă îngrijire: Este recomandat să-i creștem într-un acvariu de 200-300 litri, amenajat cu pietre care să ofere locuri în care pești pot să se ascundă Acest cichlid va distruge plantele vii Folosiți un sistem de iluminat puternic pentru a favoriza creșterea algelor pe care acest pește le consumă cu plăcere Hrănire: Alge, fulgi, hrană vie (melci, larve de țânțari, microorganisme, crustacee, Tubifex), pelete, tablete, legume (mazăre, spanac) Culoarea peștelui poate să devină ștearsă dacă nu au suficientă hrană vegetală Comentarii: Un pește teritorial și agresiv Masculii sunt mai agresivi decât femelele și trebuie ținuți cu mai multe femele Are nevoie de ascunzișuri Poate fi ținut împreună cu Haplochromis de talie mică, Synodontis, Pseudotropheus lombardoi, Maylandia estherae, Melanochromis auratus, Labidochromis caeruleus 1181 Maylandia greshakei Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 12-14 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,2 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți sunt mai colorați și au înotătoarele albastru cu portocaliu iar femelele sunt mai puțin colorate, cu mult maro sau gri înmulțire: Formează o familie matriarhală Icrele sunt depuse în mici excavații făcute în nisip Sunt depuse până la 50 de icre Ele sunt incubate de către femelă în cavitatea bucală pentru 21-25 de zile Puietul înoată liber după 3 săptămâni și se hrănește cu hrană vie de mici dimensiuni înmulțirea nu este dificilă 5 îngrijire: Este nevoie de un acvariu amenajat cu pietre care să ofere locuri în care să se ascundă Acest ciclid va mânca plantele vii Folosiți un sistem de iluminat puternic pentru a favoriza creșterea algelor Sunt necesare mai multe ascunzători formate din pietre sau crengi și rădăcini și un substrat nisipos Hrănire: Alge, fulgi, hrană vie (melci, larve de țânțari, microorganisme, crustacee, Tubifex), carne mărunțită, pelete, tablete, legume (mazăre, spanac), fructe Culoarea peștelui poate să devină ștearsă dacă nu au suficientă hrană vegetală Comentarii: Un pește teritorial și agresiv Masculii sunt mai agresivi ca femelele și trebuie ținuți cu mai multe femele Are nevoie de ascunzișuri 1182 Maylandia hajomaylandi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 7,6-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,3 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt colorate portocaliu deschis iar masculii au coloritul mai intens, există de asemenea variante albastre ale masculilor înmulțire: Pentru a stimula reproducerea trebuiesc hrăniți de două ori pe zi cu hrană de calitate Femela va depune 20-30 de icre pe o piatră plată apoi le va lua în gură, unde masculul le va fertiliza După sau trei săptămâni mai târziu icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia sau hrană uscată sub formă de pudră îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și ascunzători formate din pietre, amenajare tipic Malawi Apa trebuie să fie curată și filtrarea trebuie să fie eficientă, acești pești vor aprecia un curent de apă în acvariu Acvariul nu necesită plante pentru că vor săpa în substrat Hrănire: Sunt omnivori însă dieta lor se bazează pe hrană de origine vegetală Pot fi hrăniți cu granule, fulgi, hrana din comerț, ocazional Spirulină și Artemia Comentarii: Nu sunt considerați pești comunitari și este preferabil să se țină în perechi sau cu alte mbune semi-agresive cu care să nu se asemene la colorit și talie 1183 Megalechis picta > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 11,4-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,0 > Temperatura: 17,8-27,8 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au o culoare verde-oliv iar masculii vor fi colorați mai intens înmulțire: Se înmulțește prin cuib de spumă la suprafața apei, unde femela va depune icrele, poate depune până la 120 de icre Masculul păzește cuibul și se poate auzi scoțând sunete groase în timp ce păzește Icrele eclozează în 4-5 zile iar puii pot fi hrăniți precum puii de Corydoras In perioada de reproducere masculul își colorează prima radie a înotătoarei pectorale în portocaliu-roșu Hrănire: Poate fi hrănit cu pelete, fulgi, Tubifex viu sau congelat îngrijire: Sunt pești activi mai mult noaptea, deci au nevoie de ascunzători în care să se retragă pe timp de zi, pentru a se feri de lumină Callichthys au tendința de a sări din apă așa că acvariul trebuie să aibă capac Comentarii: Este foarte adaptabil la condițiile apei și poate fi ținut cu pești pașnici, nu foarte agresivi Pot fi ținute mai multe exemplare, este foarte posibil să sape în substrat și să dezrădăcineze plantele Acest pește are o durată de viață de cinci până la opt ani 1184 Megalodoras uranoscopus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 757,1 litri > Dimensiune: 50-70 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,4 > Temperatura: 21-24 °C > Duritate: 15-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a distinge în mod vizual masculii de femele înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea în acvariu 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin pentru a nu se răni la mustățile sale sensibile și multe ascunzători realizate fie din crengile, rădăcinile și lemnul folosit ca decor în acvariu, fie din ghivece sau tuburi de PVC de diferite lungimi Pe suprafața crengilor sau pietrelor din acvariu se pot fixa plante precum Anubias sau Java moss pentru a oferi acvariului un aspect mai natural Este bine ca acvariul să nu fie foarte luminat deoarece este un pește nocturn și va fi deranjat de lumină, în acest scop se pot folosi plantele de suprafață Se recomandă o filtrare și o oxigenare foarte eficientă Hrănire: Vor mânca aproape orice, granule ce se scufundă, melci de acvariu, hrană vie sau congelată de orice tip Comentarii: Este un pește pașnic, chiar și exemplarele adulte vor fi liniștite Necesită un acvariu foarte mare deoarece crește destul de mult, poate fi ținut împreună cu alți pești mari pașnici 1185 Melanochromis auratus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 15-20 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Redusă > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari, culoarea neagră este în proporție mai mare ca la femele și prezintă puncte galbene pe înotătoarele anale înmulțire: Părinții formează o familie matriarhală Pentru reproducere necesită o temperatură de 26-27 grade C Masculul necesită cel puțin 4 femele 10-30 de icre sunt depuse și sunt imediat introduse de femelă în cavitatea sa bucală Masculul se îndepărtează după depunere Icrele sunt incubate pentru o perioadă de 3 săptămâni Puietul rămâne în gura femelei pentru încă o săptămână, iar apoi ies și încep să se hrănească cu hrană vie de dimensiuni mici Hrănire: Sunt pești omnivori Pot fi hrăniți cu hrană vie sau congelată precum Tubifex, Artemia, creveți, pelete sau fulgi, fără a omite componenta vegetală îngrijire: Specie foarte agresivă și teritorială Acvariul trebuie amenajat într-o manieră tipică Malawi cu multe ascunzători din piatră inertă și substrat inert Un acvariu de 115 litri este suficient pentru pești până la 10 cm Peștii mai mari necesită un acvariu mai mare Comentarii: în acvariu se pot adăuga și plante însă acestea trebuie să fie plante dure precum Anubias Sp care să fie fixate de rădăcini sau crengi submerse 1186 Melanochromis chipokae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 7,3-8,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 7-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au corpul galben auriu, iar masculii au o culoare închisă, dar prezintă benzi orizontale deschise înmulțire: Femela va îngriji icrele ținându-le în cavitatea bucală (mouthbreeder) timp de aproximativ două săptămâni, timp pe care și-l va petrece ascunsă Ascunzătorile formate din pietre sunt obligatorii pentru reproducere Masculii devin agresivi în perioada de înmulțire și se recomandă să se țină un mascul cu trei femele îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și ascunzători formate din pietre, habitat tipic Malawi Este necesară o filtrare eficientă și schimbări periodice, parțiale de apă Hrănire: Este omnivor și necesită o hrănire pe măsură Pot fi hrăniți cu larve de Chironomidae, inimă de vită și hrană congelată, dar dieta trebuie să conțină și parte vegetală, granule și fulgi, spanac Comentarii: Au un caracter agresiv și sunt teritoriali, atât masculii cât și femelele Pot fi ținuți în acvariu comunitar împreună cu alte specii de Cichlidae din Lacul Malawi 1187 Detalii: Melanochromis cyaneorhabdos > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 8-10 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,5 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 7-30 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Inițial ambele sexe se aseamănă foarte mult însă masculul este puțin mai mare și are înotătoarele pectorale mai lungi Femela are un colorit mai deschis pe abdomen înmulțire: Femela va îngriji icrele ținându-le în cavitatea bucală (mouthbreeder) timp de aproximativ 21 zile, timp pe care și-l va petrece ascunsă Ascunzătorile formate din pietre sunt obligatorii pentru reproducere Masculii devin agresivi în perioada de înmulțire și se recomandă să se țină un mascul cu trei femele îngrijire: Acvariul trebuie să aibă suficiente ascunzători din pietre pentru ca peștii să se retragă, un substrat nisipos este recomandat acestor Cichlidae De obicei își petrec timpul în secțiunea de mijloc a apei însă pot înota în toate regiunile Hrănire: Sunt pești omnivori, pot fi hrăniți cu fulgi și hrană pe bază vegetală alternată cu hrana pe bază de carne și hrană vie Comentarii: Sunt pești agresivi atât cu alte specii cât și cu indivizi din propria specie, deci este nevoie de mare atenție atunci când alegem speciile cu care vor conviețui Sunt o specie foarte frumoasă și adaugă foarte multă culoare acvariului 1188 Melanochromis joanjohnsonae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 9-10 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au corpul galben auriu, iar masculii au o culoare închisă, dar prezintă benzi orizontale deschise înmulțire: Femela va îngriji icrele ținându-le în cavitatea bucală (mouthbreeder) timp de aproximativ două săptămâni, timp pe care și-l va petrece ascunsă Ascunzătorile formate din pietre sunt obligatorii pentru reproducere Masculii devin agresivi în perioada de înmulțire și se recomandă să se țină un mascul cu trei femele îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și ascunzători formate din pietre, habitat tipic Malawi Este necesară o filtrare eficientă și schimbări periodice, parțiale de apă Hrănire: Este omnivor și necesită o hrănire pe măsură Pot fi hrăniți cu larve de Chironomidae, inimă de vită și hrană congelată, dar dieta trebuie să conțină și parte vegetală, granule și fulgi, spanac Comentarii: Au un caracter agresiv și sunt teritoriali, atât masculii cât și femelele Pot fi ținuți în acvariu comunitar împreună cu alte specii de Cichlidae din Lacul Malawi 1189 Melanochromis johannii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 8-10 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-8,2 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au corpul galben auriu, iar masculii au o culoare închisă, dar prezintă benzi orizontale deschise înmulțire: Femela va îngriji icrele ținându-le în cavitatea bucală (mouthbreeder) timp de aproximativ două săptămâni, timp pe care și-l va petrece ascunsă Ascunzătorile formate din pietre sunt obligatorii pentru reproducere Masculii devin agresivi în perioada de înmulțire și se recomandă să se țină un mascul cu trei femele îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și ascunzători formate din pietre, habitat tipic Malawi Este necesară o filtrare eficientă și schimbări periodice, parțiale de apă Hrănire: Este omnivor și necesită o hrănire pe măsură Pot fi hrăniți cu larve de Chironomidae, inimă de vită și hrană congelată, dar dieta trebuie să conțină și parte vegetală, granule și fulgi, spanac Comentarii: Au un caracter agresiv și sunt teritoriali, atât masculii cât și femelele Pot fi ținuți în acvariu comunitar împreună cu alte specii de Cichlidae din Lacul Malawi 1190 Melanochromis parallelus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-9 > Temperatura: 22,2-27,2 °C > Duritate: 10-25 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai mare și mai închis la culoare decât femela înmulțire: Femela va îngriji icrele ținându-le în cavitatea bucală (mouthbreeder) timp de aproximativ 21 zile, timp pe care și-l va petrece ascunsă Ascunzătorile formate din pietre sunt obligatorii pentru reproducere Masculii devin agresivi în perioada de înmulțire și se recomandă să se țină un mascul cu trei femele îngrijire: Acvariul trebuie să aibă suficiente ascunzători din pietre pentru ca peștii să se retragă, un substrat nisipos este recomandat acestor Cichlidae De obicei își petrec timpul în secțiunea de mijloc a apei însă pot înota în toate regiunile Hrănire: Sunt pești omnivori, pot fi hrăniți cu fulgi și hrană pe bază vegetală alternată cu hrana pe bază de carne și hrană vie Comentarii: Sunt pești agresivi atât cu alte specii cât și cu indivizi din propria specie, deci este nevoie de mare atenție atunci când alegem speciile cu care vor conviețui Sunt o specie foarte frumoasă și adaugă foarte multă culoare acvariului 1191 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 189,3 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au corpul galben auriu, iar masculii au o culoare închisă, dar prezintă benzi orizontale deschise înmulțire: Femela va îngriji icrele ținându-le în cavitatea bucală (mouthbreeder) timp de aproximativ două săptămâni, timp pe care și-l va petrece ascunsă Ascunzătorile formate din pietre sunt obligatorii pentru reproducere Masculii devin agresivi în perioada de înmulțire și se recomandă să se țină un mascul cu trei femele îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și ascunzători formate din pietre, habitat tipic Malawi Este necesară o filtrare eficientă și schimbări periodice, parțiale de apă Hrănire: Este omnivor și necesită o hrănire pe măsură Pot fi hrăniți cu larve de Chironomidae, inimă de vită și hrană congelată, dar dieta trebuie să conțină și parte vegetală, granule și fulgi, spanac Comentarii: Au un caracter agresiv și sunt teritoriali, atât masculii cât și femelele Pot fi ținuți în acvariu comunitar împreună cu alte specii de Cichlidae din Lacul Malawi 1192 Melanotaenia affinis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-8,0 > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Papua Noua Guinee > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai voi colorați și au mai mult roșu pe înotătoare, în special pe dorsală La maturitate, unii masculi vor dezvolta cocoașă înmulțire: Se introduce o pereche adultă într-un acvariu cu plante cu frunze fine și se vor hrăni des și cu hrană vie, de calitate Vor depune icrele printre frunzele plantelor apoi adulții se vor săpară iar puii vor ecloza în aproximativ o săptămână și vor fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă până devin destul de mari pentru a mânca hrană ceva mai mare îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat dar să prezinte suficient spațiu de înot pentru pești Dacă este posibil, poziționați acvariul în așa fel încât să fie în lumina solară două sau trei ore pe zi pentru că peștii să pară și mai interesanți Au nevoie de apă curată, schimbați 25-50% din apă în fiecare săptămână și înlocuiți-o cu apă curată Este recomandat ca acvariul să fie acoperit pentru a nu permite peștilor să sară din apă Hrănire: Sunt pești omnivori și vor mânca hrană uscată precum granule sau fulgi sar vor aprecia hrana vie precum Artemia, larve de Chironomidae, dar trebuie să li se pună la dispoziție și hrană de origine vegetală Comentarii: Sunt o specie pașnică ce poate fi ținută în acvariu specific (cu o singură specie) sau în acvariu comunitar împreună cu alte specii pașnice de dimensiuni apropiate Se recomandă să fie ținuți în grupuri de minimum 4-5 indivizi 1193 Melanotaenia boesemani Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 189,3 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 27-30 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Este mai greu de realizat când sunt mici, dimensiune la care sunt în general vânduți, însă la maturitate masculul este mai colorat și are spatele arcuit Hrănire: Sunt o specie omnivoră de pește și ar trebui hrăniți cu hrană de calitate pentru a stimula un colorit mai intens Este bine să se folosească un amestec de hrană vie sau uscată și cât mai variată pentru a menține starea de sănătate a peștelui Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi, larve de Chironomidae, Tubifex, Artemia salina sau Daphnia înmulțire: Se introduce o pereche adultă într-un acvariu cu plante cu frunze fine și se vor hrăni des și cu hrană vie, de calitate Vor depune icrele printre frunzele plantelor apoi adulții se vor săpară iar puii vor ecloza în aproximativ o săptămână și vor fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă până devin destul de mari pentru a mânca hrană ceva mai mare îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat dar să prezinte suficient spațiu de înot pentru pești Dacă este posibil, poziționați acvariul în așa fel încât să fie în lumina solară două sau trei ore pe zi pentru că peștii să pară și mai interesanți Au nevoie de apă curată, schimbați 25-50% din apă în fiecare săptămână și înlocuiți-o cu apă curată Este recomandat ca acvariul să fie acoperit pentru a nu permite peștilor să sară din apă Comentarii: Sunt pești de cârd și este bine a se țină în grupuri de peste șase indivizi, cu un raport egal între masculi și femele Deși în general sunt pașnici, se pot hărțui unii pe alții dar nu reprezintă un motiv de îngrijorare decât dacă nu există spații în care să se ascundă sau dacă unul din indivizi este rănit 1194 13 24 Melanotaenia fredericki (Sorong Rainbowfish) Detalii: Melanotaenia fredericki > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 8-9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 6-8 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-7 ani > Habitat: Indonezia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele roșii, iar femelele galben, până la portocaliu deschis înmulțire: Melanotaenia praecox poate fi înmulțit în captivitate Icrele sunt lipicioase și vor adera la rădăcinile plantelor de suprafață și la frunzele plantelor din apropierea suprafeței apei Dacă se dorește înmulțirea acestor pești, în acvariu atunci trebuie să li se pună la dispoziție un mediu optim pentru a depune icre (exemplu: Java moss) Adulții vor mânca icrele așa că se recomandă separarea adulților de icre după depunere Dacă temperatura este între 23-24 grade Celsius, icrele vor ecloza în 10-12 zile Puii pot fi hrăniți cu infuzori sau fulgi bine fărâmițați După ce cresc pot mânca și nalupi de Artemia, puii vor crește lent chiar și în condiții ideale îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat dar să prezinte suficient spațiu de înot pentru pești Dacă este posibil, poziționați acvariul în așa fel încât să fie în lumina solară două sau trei ore pe zi pentru că peștii să pară și mai interesanți Au nevoie de apă curată, schimbați 25-50% din apă în fiecare săptămână și înlocuiți-o cu apă curată Este recomandat ca acvariul să fie acoperit pentru a nu permite peștilor să sară din apă Hrănire: Sunt pești omnivori și vor mânca hrană uscată precum granule sau fulgi sar vor aprecia hrana vie precum Artemia, larve de Chironomidae, dar trebuie să li se pună la dispoziție și hrană de origine vegetală Comentarii: Acvariul poate avea substrat nisipos și pot exista și plante deoarece Melanotaenia praecox nu va dezrădăcina plantele Dacă observați că peștelui îi ies din gură niște fire similare firelor de păr, acesta este un semn că apa este de o calitate proastă și că ar trebui schimbată parțial Sunt sensibili la poluanți în apă 1195 13 25 Melanotaenia goldiei (Goldie River Rainbowfish) Detalii: Melanotaenia goldiei > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 11-12 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,8 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și au înotătoarele mai lungi decât femelele înmulțire: Dacă se dorește înmulțirea acestor pești, trebuie să li se pună la dispoziție un mediu optim pentru a depune icre (exemplu: Java moss) Adulții vor mânca icrele așa că se recomandă separarea adulților de icre după depunere Dacă temperatura este între 23-24 grade Celsius, icrele vor ecloza în 10-12 zile Puii pot fi hrăniți cu infuzori sau fulgi bine fărâmițați După ce cresc pot mânca și nalupi de Artemia, puii vor crește lent chiar și în condiții ideale 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat dar să prezinte suficient spațiu de înot pentru pești Dacă este posibil, poziționați acvariul în așa fel încât să fie în lumina solară două sau trei ore pe zi pentru că peștii să pară și mai interesând Au nevoie de apă curată, schimbați 25-50% din apă în fiecare săptămână și înlocuiți-o cu apă curată Este recomandat ca acvariul să fie acoperit pentru a nu permite peștilor să sară din apă Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate, de asemenea este bine ca săptămânal să fie hrăniți cu hrană vie, larvele de Chironomidae și Artemia sunt ideale Comentarii: Sunt o specie pașnică ce poate fi ținută în acvariu specific (cu o singură specie) sau în acvariu comunitar împreună cu alte specii pașnice de dimensiuni apropiate Se recomandă să fie ținuți în grupuri de minimum 4-5 indivizi 1196 Melanotaenia gracilis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 6,4-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Australia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și au înotătoarele mai lungi decât femelele înmulțire: Dacă se dorește înmulțirea acestor pești, trebuie să li se pună la dispoziție un mediu optim pentru a depune icre (exemplu: Java moss) Adulții vor mânca icrele așa că se recomandă separarea adulților de icre după depunere Dacă temperatura este între 23-24 grade Celsius, icrele vor ecloza în 10-12 zile Puii pot fi hrăniți cu infuzori sau fulgi bine fărâmițați După ce cresc pot mânca și nalupi de Artemia, puii vor crește lent chiar și în condiții ideale 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat dar să prezinte suficient spațiu de înot pentru pești Dacă este posibil, poziționați acvariul în așa fel încât să fie în lumina solară două sau trei ore pe zi pentru că peștii să pară și mai interesanți Au nevoie de apă curată, schimbați 25-50% din apă în fiecare săptămână și înlocuiți-o cu apă curată Este recomandat ca acvariul să fie acoperit pentru a nu permite peștilor să sară din apă Hrănire: Sunt o specie omnivoră de pește și ar trebui hrăniți cu hrană de calitate pentru a stimula un colorit mai intens Este bine să se folosească un amestec de hrană vie sau uscată și cât mai variată pentru a menține starea de sănătate a peștelui Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi, larve de Chironomidae, Tubifex, Artemia salina sau Daphnia Comentarii: Sunt o specie pașnică ce poate fi ținută în acvariu specific (cu o singură specie) sau în acvariu comunitar împreună cu alte specii pașnice de dimensiuni apropiate Se recomandă să fie ținuți în grupuri de minimum 4-5 indivizi 1197 Detalii: Melanotaenia herbertaxelrodi > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 8-9 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-7,8 > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Papua Noua Guinee > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și au înotătoarele mai lungi decât femelele înmulțire: Dacă se dorește înmulțirea acestor pești, trebuie să li se pună la dispoziție un mediu optim pentru a depune icre (exemplu: Java moss) Adulții vor mânca icrele așa că se recomandă separarea adulților de icre după depunere Dacă temperatura este între 23-24 grade Celsius, icrele vor ecloza în 10-12 zile Puii pot fi hrăniți cu infuzori sau fulgi bine fărâmițați După ce cresc pot mânca și nalupi de Artemia, puii vor crește lent chiar și în condiții ideale 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat dar să prezinte suficient spațiu de înot pentru pești Dacă este posibil, poziționați acvariul în așa fel încât să fie în lumina solară două sau trei ore pe zi pentru că peștii să pară și mai interesând Au nevoie de apă curată, schimbați 25-50% din apă în fiecare săptămână și înlocuiți-o cu apă curată Este recomandat ca acvariul să fie acoperit pentru a nu permite peștilor să sară din apă Hrănire: Sunt o specie omnivoră de pește și ar trebui hrăniți cu hrană de calitate pentru a stimula un colorit mai intens Este bine să se folosească un amestec de hrană vie sau uscată și cât mai variată pentru a menține starea de sănătate a peștelui Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi, larve de Chironomidae, Tubifex, Artemia salina sau Daphnia Comentarii: Sunt o specie pașnică ce poate fi ținută în acvariu specific (cu o singură specie) sau în acvariu comunitar împreună cu alte specii pașnice de dimensiuni apropiate Se recomandă să fie ținuți în grupuri de minimum 4-5 indivizi 1198 Melanotaenia lacustris Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 20-24 °C > Duritate: 9-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Papua Noua Guinee > Familie: Dimorfism sexual: La maturitate masculul va avea corpul mai colorat și spatele mai arcuit decât femela înmulțire: Dacă se dorește înmulțirea acestor pești, trebuie să li se pună la dispoziție un mediu optim pentru a depune icre (exemplu: Java moss) Adulții vor mânca icrele așa că se recomandă separarea adulților de icre după depunere Dacă temperatura este între 23-24 grade Celsius, icrele vor ecloza în 10-12 zile Puii pot fi hrăniți cu infuzori sau fulgi bine fărâmițați După ce cresc pot mânca și nalupi de Artemia, puii vor crește lent chiar și în condiții ideale 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat și să aibă suficiente locuri în care peștii să se ascundă pentru a se simți în siguranță Au nevoie de apă curată și se recomandă schimbări parțiale de apă săptămânale Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate, de asemenea este bine ca săptămânal să fie hrăniți cu hrană vie, larvele de Chironomidae și Artemia sunt ideale Comentarii: Sunt o specie pașnică ce poate fi ținută în acvariu specific (cu o singură specie) sau în acvariu comunitar împreună cu alte specii pașnice de dimensiuni apropiate 1199 Melanotaenia maccullochi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5,1-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Papua Noua Guinee > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și au înotătoarele mai lungi decât femelele înmulțire: Dacă se dorește înmulțirea acestor pești, trebuie să li se pună la dispoziție un mediu optim pentru a depune icre (exemplu: Java moss) Adulții vor mânca icrele așa că se recomandă separarea adulților de icre după depunere Dacă temperatura este între 23-24 grade Celsius, icrele vor ecloza în 10-12 zile Puii pot fi hrăniți cu infuzori sau fulgi bine fărâmițați După ce cresc pot mânca și nalupi de Artemia, puii vor crește lent chiar și în condiții ideale 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat și să aibă suficiente locuri în care peștii să se ascundă pentru a se simți în siguranță Au nevoie de apă curată și se recomandă schimbări parțiale de apă săptămânale Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate, de asemenea este bine ca săptămânal să fie hrăniți cu hrană vie, larvele de Chironomidae și Artemia sunt ideale Comentarii: Sunt o specie pașnică ce poate fi ținută în acvariu specific (cu o singură specie) sau în acvariu comunitar împreună cu alte specii pașnice de dimensiuni apropiate 1200 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 6-10 cm > Apă: Dulce > pH: 5,2-6,0 > Temperatura: 18-24 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Australia > Familie: Melanotaenia nigrans Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și mai mari decât femelele înmulțire: Pentru stimularea peștilor în vederea înmulțirii se vor reproduce în acvariu schimbările ce au loc de la trecerea din sezonul secetos în cel ploios, creșterea nivelului apei, apa va deveni mai moale și mai acidă, va exista mai multă hrană vie, de asemenea este bine ca acvariul să fie lovit de razele soarelui câteva ore pe zi In acvariul de reproducere se va pune un medoi de depunere (de exemplu Java moss sau plante cu frunze fine) ce va acoperi cât mai mult din acvariu După ce femela depune icrele este bine ca acestea să fie separate și mutate în alt recipient Puii pot fi hrăniți cu infuzori sau fulgi bine fărâmițați După ce cresc pot mânca și nalupi de Artemia, puii vor crește lent chiar și în condiții ideale îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat și să aibă suficiente locuri în care peștii să se ascundă pentru a se simți în siguranță Au nevoie de apă curată și se recomandă schimbări parțiale de apă săptămânale Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate, de asemenea este bine ca săptămânal să fie hrăniți cu hrană vie, larvele de Chironomidae și Artemia sunt ideale Comentarii: Sunt o specie pașnică ce poate fi ținută în acvariu specific (cu o singură specie) sau în acvariu comunitar împreună cu alte specii pașnice de dimensiuni apropiate 1201 Melanotaenia рариае Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 6-6,5 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-7,8 > Temperatura: 22-32 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-6 ani > Habitat: Papua Noua Guinee > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai voi colorați și au mai mult roșu pe înotătoare, în special pe dorsală La maturitate, unii masculi vor dezvolta cocoașă înmulțire: Se introduce o pereche adultă într-un acvariu cu plante cu frunze fine și se vor hrăni des și cu hrană vie, de calitate Vor depune icrele printre frunzele plantelor apoi adulții se vor separa iar puii vor ecloza în aproximativ o săptămână și vor fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă până devin destul de mari pentru a mânca hrană ceva mai mare îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat dar să prezinte suficient spațiu de înot pentru pești Dacă este posibil, poziționați acvariul în așa fel încât să fie în lumina solară două sau trei ore pe zi pentru că peștii să pară și mai interesanți Au nevoie de apă curată, schimbați 25-50% din apă în fiecare săptămână și înlocuiți-o cu apă curată Este recomandat ca acvariul să fie acoperit pentru a nu permite peștilor să sară din apă Hrănire: Sunt pești omnivori și vor mânca hrană uscată precum granule sau fulgi sar vor aprecia hrana vie precum Artemia, larve de Chironomidae, dar trebuie să li se pună la dispoziție și hrană de origine vegetală Comentarii: Acvariul poate avea substrat nisipos și pot exista și plante deoarece Melanotaenia praecox nu va dezrădăcina plantele Dacă observați că peștelui îi ies din gură niște fire similare firelor de păr, acesta este un semn că apa este de o calitate proastă și că ar trebui schimbată parțial Sunt sensibili la poluanți în apă 1202 Melanotaenia parkinsoni Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 10-11 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-7,8 > Temperatura: 26-30 °C > Duritate: 6-8 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-7 ani > Habitat: Papua Noua Guinee > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și au înotătoarele mai lungi decât femelele înmulțire: Dacă se dorește înmulțirea acestor pești, trebuie să li se pună la dispoziție un mediu optim pentru a depune icre (exemplu: Java moss) Adulții vor mânca icrele așa că se recomandă separarea adulților de icre după depunere Dacă temperatura este între 23-24 grade Celsius, icrele vor ecloza în 10-12 zile Puii pot fi hrăniți cu infuzori sau fulgi bine fărâmițați După ce cresc pot mânca și nalupi de Artemia, puii vor crește lent chiar și în condiții ideale 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat dar să prezinte suficient spațiu de înot pentru pești Dacă este posibil, poziționați acvariul în așa fel încât să fie în lumina solară două sau trei ore pe zi pentru că peștii să pară și mai interesând Au nevoie de apă curată, schimbați 25-50% din apă în fiecare săptămână și înlocuiți-o cu apă curată Este recomandat ca acvariul să fie acoperit pentru a nu permite peștilor să sară din apă Hrănire: Sunt o specie omnivoră de pește și ar trebui hrăniți cu hrană de calitate pentru a stimula un colorit mai intens Este bine să se folosească un amestec de hrană vie sau uscată și cât mai variată pentru a menține starea de sănătate a peștelui Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi, larve de Chironomidae, Tubifex, Artemia salina sau Daphnia Comentarii: Sunt o specie pașnică ce poate fi ținută în acvariu specific (cu o singură specie) sau în acvariu comunitar împreună cu alte specii pașnice de dimensiuni apropiate Se recomandă să fie ținuți în grupuri de minimum 4-5 indivizi 1203 Melanotaenia parva Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23,9-26,1 °C > Duritate: 6-13 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-4 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai voi colorați și au mai mult roșu pe înotătoare, în special pe dorsală La maturitate, unii masculi vor dezvolta cocoașă înmulțire: Se introduce o pereche adultă într-un acvariu cu plante cu frunze fine și se vor hrăni des și cu hrană vie, de calitate Vor depune icrele printre frunzele plantelor apoi adulții se vor separa iar puii vor ecloza în aproximativ o săptămână și vor fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă până devin destul de mari pentru a mânca hrană ceva mai mare îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat dar să prezinte suficient spațiu de înot pentru pești Dacă este posibil, poziționați acvariul în așa fel încât să fie în lumina solară două sau trei ore pe zi pentru că peștii să pară și mai interesând Au nevoie de apă curată, schimbați 25-50% din apă în fiecare săptămână și înlocuiți-o cu apă curată Este recomandat ca acvariul să fie acoperit pentru a nu permite peștilor să sară din apă Hrănire: Sunt o specie omnivoră de pește și ar trebui hrăniți cu hrană de calitate pentru a stimula un colorit mai intens Este bine să se folosească un amestec de hrană vie sau uscată și cât mai variată pentru a menține starea de sănătate a peștelui Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi, larve de Chironomidae, Tubifex, Artemia salina sau Daphnia Comentarii: Sunt pești de cârd și este bine a se țină în grupuri de peste șase indivizi, cu un raport egal între masculi și femele Deși în general sunt pașnici, se pot hărțui unii pe alții dar nu reprezintă un motiv de îngrijorare decât dacă nu există spații în care să se ascundă sau dacă unul din indivizi este rănit 1204 Melanotaenia praecox Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23,9-26,1 °C > Duritate: 6-13 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-4 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele roșii, iar femelele galben, până la portocaliu deschis înmulțire: Melanotaenia praecox poate fi înmulțit în captivitate Icrele sunt lipicioase și vor adera la rădăcinile plantelor de suprafață și la frunzele plantelor din apropierea suprafeței apei Dacă se dorește înmulțirea acestor pești, în acvariu atunci trebuie să li se pună la dispoziție un mediu optim pentru a depune icre (exemplu: Java moss) Adulții vor mânca icrele așa că se recomandă separarea adulților de icre după depunere Dacă temperatura este între 23-24 grade Celsius, icrele vor ecloza în 10-12 zile Puii pot fi hrăniți cu infuzori sau fulgi bine fărâmițați După ce cresc pot mânca și nalupi de Artemia, puii vor crește lent chiar și în condiții ideale îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat dar să prezinte suficient spațiu de înot pentru pești Dacă este posibil, poziționați acvariul în așa fel încât să fie în lumina solară două sau trei ore pe zi pentru că peștii să pară și mai interesanți Au nevoie de apă curată, schimbați 25-50% din apă în fiecare săptămână și înlocuiți-o cu apă curată Este recomandat ca acvariul să fie acoperit pentru a nu permite peștilor să sară din apă Hrănire: Sunt pești omnivori și vor mânca hrană uscată precum granule sau fulgi sar vor aprecia hrana vie precum Artemia, larve de Chironomidae, dar trebuie să li se pună la dispoziție și hrană de origine vegetală Comentarii: Acvariul poate avea substrat nisipos și pot exista și plante deoarece Melanotaenia praecox nu va dezrădăcina plantele Dacă observați că peștelui îi ies din gură niște fire similare firelor de păr, acesta este un semn că apa este de o calitate proastă și că ar trebui schimbată parțial Sunt sensibili la poluanți în apă 1205 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 6-8 ani > Habitat: Papua Noua Guinee > Familie: Dimorfism sexual: Este mai greu de realizat când sunt mici, dimensiune la care sunt în general vânduți, însă la maturitate masculul este mai colorat și are spatele arcuit înmulțire: Se introduce o pereche adultă într-un acvariu cu plante cu frunze fine și se vor hrăni des și cu hrană vie, de calitate Vor depune icrele printre frunzele plantelor apoi adulții se vor separa iar puii vor ecloza în aproximativ o săptămână și vor fi hrăniți cu infuzori sau hrană lichidă până devin destul de mari pentru a mânca hrană ceva mai mare îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat și să aibă suficiente locuri în care peștii să se ascundă pentru a se simți în siguranță Au nevoie de apă curată și se recomandă schimbări parțiale de apă săptămânale Hrănire: Pot fi hrăniți cu fulgi de calitate, larve de țânțari, pelete ținând cont și de necesitățile vegetale ale acestor pești Comentarii: Sunt o specie pașnică ce poate fi ținută în acvariu specific (cu o singură specie) sau în acvariu comunitar împreună cu alte specii pașnice de dimensiuni apropiate 1206 Melanotaenia splendida splendida Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 18-20 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Redusă > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Australia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele și vor avea aripioarele mai colorate înmulțire: Depun icrele pe plante Plantele, împreună cu icrele trebuiesc mutate în alt acvariu deoarece adulții se pot întoarce să le mănânce Puii pot ecloza după aproximativ două săptămâni Aceștia pot fi hrăniți cu hrană foarte măruntă precum infuzorii Hrănire: Pot fi hrăniți cu fulgi de calitate, larve de țânțari, pelete ținând cont și de necesitățile vegetale ale acestor pești îngrijire: Sunt pești pașnici și nu vor ataca alți pești de aceeași talie sau apropiat, sunt ușor de întreținut chiar și de acvariștii începători Pot fi ținuți mai mulți indivizi deoarece nu manifestă agresivitate asupra propriei specii Comentarii: Acvariul poate avea substrat nisipos și pot exista și plante deoarece Australian Rainbow nu va dezrădăcina plantele Peștele poate avea dimensiuni de nouă, până la zece centimetri Este un pește de mijloc și poate trăi până la cinci ani 1207 Melanotaenia synergos Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 25-30 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Indonezia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele roșii, iar femelele galben, până la portocaliu deschis înmulțire: Melanotaenia praecox poate fi înmulțit în captivitate Icrele sunt lipicioase și vor adera la rădăcinile plantelor de suprafață și la frunzele plantelor din apropierea suprafeței apei Dacă se dorește înmulțirea acestor pești, în acvariu atunci trebuie să li se pună la dispoziție un mediu optim pentru a depune icre (exemplu: Java moss) Adulții vor mânca icrele așa că se recomandă separarea adulților de icre după depunere Dacă temperatura este între 23-24 grade Celsius, icrele vor ecloza în 10-12 zile Puii pot fi hrăniți cu infuzori sau fulgi bine fărâmițați După ce cresc pot mânca și nalupi de Artemia, puii vor crește lent chiar și în condiții ideale îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat dar să prezinte suficient spațiu de înot pentru pești Dacă este posibil, poziționați acvariul în așa fel încât să fie în lumina solară două sau trei ore pe zi pentru că peștii să pară și mai interesanți Au nevoie de apă curată, schimbați 25-50% din apă în fiecare săptămână și înlocuiți-o cu apă curată Este recomandat ca acvariul să fie acoperit pentru a nu permite peștilor să sară din apă Hrănire: Sunt pești omnivori și vor mânca hrană uscată precum granule sau fulgi sar vor aprecia hrana vie precum Artemia, larve de Chironomidae, dar trebuie să li se pună la dispoziție și hrană de origine vegetală Comentarii: Acvariul poate avea substrat nisipos și pot exista și plante deoarece Melanotaenia praecox nu va dezrădăcina plantele Dacă observați că peștelui îi ies din gură niște fire similare firelor de păr, acesta este un semn că apa este de o calitate proastă și că ar trebui schimbată parțial Sunt sensibili la poluanți în apă 1208 13 38 Melanotaenia trifasciata (Banded Rainbowfish) Detalii: Melanotaenia trifasciata > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 10-13 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 25-30 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Australia > Familie: Dimorfism sexual: La maturitate masculul va avea corpul mai colorat și spatele mai arcuit decât femela înmulțire: Dacă se dorește înmulțirea acestor pești, trebuie să li se pună la dispoziție un mediu optim pentru a depune icre (exemplu: Java moss) Adulții vor mânca icrele așa că se recomandă separarea adulților de icre după depunere Dacă temperatura este între 23-24 grade Celsius, icrele vor ecloza în 10-12 zile Puii pot fi hrăniți cu infuzori sau fulgi bine fărâmițați După ce cresc pot mânca și nalupi de Artemia, puii vor crește lent chiar și în condiții ideale 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat dar să prezinte suficient spațiu de înot pentru pești Dacă este posibil, poziționați acvariul în așa fel încât să fie în lumina solară două sau trei ore pe zi pentru că peștii să pară și mai interesanți Au nevoie de apă curată, schimbați 25-50% din apă în fiecare săptămână și înlocuiți-o cu apă curată Este recomandat ca acvariul să fie acoperit pentru a nu permite peștilor să sară din apă Hrănire: Sunt pești omnivori și vor mânca hrană uscată precum granule sau fulgi sar vor aprecia hrana vie precum Artemia, larve de Chironomidae, dar trebuie să li se pună la dispoziție și hrană de origine vegetală Comentarii: Acvariul poate avea substrat nisipos și pot exista și plante deoarece Melanotaenia praecox nu va dezrădăcina plantele Dacă observați că peștelui îi ies din gură niște fire similare firelor de păr, acesta este un semn că apa este de o calitate proastă și că ar trebui schimbată parțial Sunt sensibili la poluanți în apă 1209 Micralestes stormsi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 9-10 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,6 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 18-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele, având vârful rostrului și al cozii roșu și o tentă albăstruie pe flancuri înmulțire: Se introduc într-un acvariu de reproducere bine plantat cu plante cu frunze fine, alternativă este plasarea în apropiere de fundul acvariului a unei plase suficient de mare ca icrele să poată trece dar suficient de mică încât adulții să nu poată ajunge la icre Se vor stimula cu hrană vie din belșug iar după depunere se reintroduc adulții în acvariul comunitar iar puii vor fi hrăniți doar după cca 24-48 ore cu nalupi de Artemia sau Microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate, când vor începe să se descompună vor oferi peștilor o importantă sursă secundară de hrană Filtrarea nu trebuie să fie foarte eficientă iar curentul trebuie să fie slab deoarece aceștia nu reușesc să înoate dacă curentul este prea puternic Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi dar dacă sunt hrăniți în principal cu hrană vie precum Daphnia sau Artemia aceștia vor manifesta un colorit mai intens Comentarii: Se va ține în grupuri de minimum șase indivizi, pot fi ținuți împreună cu multe alte specii de talie similară, aceștia neavând cerințe stricte referitoare la apă 1210 Microrasbora erythromicron Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 2,5-3,8 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 21-25 °C > Duritate: 10-25 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și mai supli decât femelele înmulțire: Se introduc peștii într-un acvariu bine plantat, cu plante submerse și plutitoare, se vor hrăni cu hrană vie și se vor efectua schimbări dese de apă pentru a stimula depunerea icrelor Femelele pot depune 30-40 de icre dar atât femela cât și masculul nu vor ezita să le mănânce După depunere se separă adulții iar după 36 de ore vor ecloza icrele Puii nu vor fi hrăniți în primele două zile îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat pe laterală și pe partea din spate, lăsând în mijloc spațiu pentru înot Acvariul poate fi decorat cu crengi sau rădăcini submerse Substratul trebuie să fie nisipos sau format din pietriș fin Se recomandă să se execute schimbări parțiale de apă dese Hrănire: Este un pește omnivor și poate fi hrănit preponderent cu granule sau fulgi însă se recomandă, mai ales în vederea reproducerii, să se suplimenteze dieta cu hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae, Daphnia Comentarii: Sunt pești pașnici de cârd, se vor ține în grupuri de minimum 5-6 indivizi Sunt pașnici și pot fi asociați cu alți pești de talie similară și pașnici 1211 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 22,7 litri > Dimensiune: 1,5-2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 1-5 ani > Habitat: Indonezia > Familie: Microrasbora kubotai Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și mai supli decât femelele înmulțire: Se introduc peștii într-un acvariu bine plantat, cu plante submerse și plutitoare, se vor hrăni cu hrană vie și se vor efectua schimbări dese de apă pentru a stimula depunerea icrelor Femelele pot depune 30-40 de icre dar atât femela cât și masculul nu vor ezita să le mănânce După depunere se separă adulții iar după 36 de ore vor ecloza icrele Puii nu vor fi hrăniți în primele două zile îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat pe laterală și pe partea din spate, lăsând în mijloc spațiu pentru înot Acvariul poate fi decorat cu crengi sau rădăcini submerse Substratul trebuie să fie nisipos sau format din pietriș fin Se recomandă să se execute schimbări parțiale de apă dese Hrănire: Este un pește omnivor și poate fi hrănit preponderent cu granule sau fulgi însă se recomandă, mai ales în vederea reproducerii, să se suplimenteze dieta cu hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae, Daphnia Comentarii: Sunt pești pașnici de cârd, se vor ține în grupuri de minimum 5-6 indivizi Sunt pașnici și pot fi asociați cu alți pești de talie similară și pașnici 1212 Microrasbora nana Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 18,9 litri > Dimensiune: 1-1,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 1-3 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și mai supli decât femelele înmulțire: Se introduc peștii într-un acvariu bine plantat, cu plante submerse și plutitoare, se vor hrăni cu hrană vie și se vor efectua schimbări dese de apă pentru a stimula depunerea icrelor Femelele pot depune 30-40 de icre dar atât femela cât și masculul nu vor ezita să le mănânce După depunere se separă adulții iar după 36 de ore vor ecloza icrele Puii nu vor fi hrăniți în primele două zile îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat pe laterală și pe partea din spate, lăsând în mijloc spațiu pentru înot Acvariul poate fi decorat cu crengi sau rădăcini submerse Substratul trebuie să fie nisipos sau format din pietriș fin Se recomandă să se execute schimbări parțiale de apă dese Hrănire: Este un pește omnivor și poate fi hrănit preponderent cu granule sau fulgi însă se recomandă, mai ales în vederea reproducerii, să se suplimenteze dieta cu hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae, Daphnia Comentarii: Sunt pești pașnici de cârd, se vor ține în grupuri de minimum 5-6 indivizi Sunt pașnici și pot fi asociați cu alți pești de talie similară și pașnici 1213 Microsynodontis batesii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 7,6-8,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,4-7,0 > Temperatura: 24-27 °C > Duritate: 8-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarea caudală alungită și numeroși perișori pe corp De asemenea prezintă diferențe la nivelul papilei genitale similare genului Synodontis înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvariu încă 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să ofere peștilor mai multe locuri în care aceștia să se ascundă, ascunzătorile pot fi făcute din crengi, rădăcini sau pietre Se recomandă o iluminare slabă iar plantele sunt benefice ar nu necesare Hrănire: Va accepta hrana uscată însă trebuie hrănit și cu hrană vie sau congelată precum Artemia și larve de Chironomus Comentarii: Este un pește preponderent pașnic și poate fi ținut cu majoritatea speciilor pașnice însă se potrivește perfect în acvarii cu Pelvivachromis ori Anomalo chromis 1214 13 44 Mikrogeophagus altispinosus (Bolivian Ram) Mikrogeophagus altispinosus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 24-27 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Cichlidae Dimorfism sexual: Primele 3-5 radii ale înotătoarei dorsale a masculului sunt alungite și coada are o ușoară formă de liră, este mai mic decât femela înmulțire: în vederea înmulțirii trebuie să avem cel puțin șase juvenili pe care îi lăsăm să se separe în perechi O dată aleasa perechea o separăm într-un acvariu plantat cu plante cu frunze late și substrat pietros înainte de a depune își vor petrece mult timp curățând o frunză sau o porțiune din substrat Femela va trece peste locul de depunere de câteva ori și va depune icrele, apoi masculul le va fecunda După depunere femela va fertiliza icrele iar masculul va sta de pază, uneori și masculul va ventila icrele După ce icrele eclozează adulții vor muta în repetate rânduri puii prin acvariu Schimbați apa zilnic în acvariu deoarece puii sunt foarte sensibili la nitrați îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, cu nu foarte multă lumină, cu rădăcini sau crengi scufundate și cu ghivece răsturnate pentru adăpost Plantele de suprafață vor prelua o parte din lumină și vor mai umbri puțin acvariul oferind peștilor o stare de siguranță Sunt necesare schimbări frecvente și parțiale de apă deoarece sunt sensibili la nitrați Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană de origine animală precum larve de Chironomidae, Artemia, râme tocate dar vor mânca și granule sau fulgi Comentarii: Pot fi ținuți în acvarii comunitare cu alte Cichlidae pitice sau cu alte specii, nu se vor ține cu alte specii agresive 1215 Mikrogeophagus ramirezi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 23,9-27,8 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-4 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Este destul de pregnant, masculul având fruntea mai înaltă, înotătoarele ceva mai mari A treia radie a înotătoarei dorsale este mai înaltă la masculi Femelele au zona pelvică de o culoare roșu carmin, culoare ce devine mai intensă începând cu perioada prenupțiala Această culoare este absentă la mascul înmulțire: Culorile se intensifică Se observă lupte între viitorii parteneri Dacă unul din ei fuge și încearcă să se ascundă sau stă la suprafață într-unul din colțuri, este bine ca acesta să fie scos, altfel riscă să fie omorât Odată ce lupta s-a încheiat prin remiză - este vorba de o testare a potențialului partener - și perechea stabilită, peștii vor căuta un loc să depună, un loc mai retras, unde vor săpa o gropiță în substrat sau vor alege o piatră plată Se poate să aleagă chiar sticla acvariului, deși foarte rar Odată ce locul ales a fost curățat meticulos cu gura de către ambii parteneri, femela face câteva treceri false, după care începe să depună icrele în șiruri mici Masculul o urmează fecundând icrele Ponta are un aspect circular Sunt atipici pentru ciclide, în sensul că sunt părinți execrabili, pierzându-și instinctul de a îngriji icrele și puii, astfel ca fie „uită” de icre, ventilându-le rar sau manifestă un exces de zel, curățând obsesiv icrele, astfel că în scurt timp nu mai rămâne nimic Situația se îmbunătățește odată cu apariția alevinilor, părinții manifestând un oarecare interes Dar cel mai frecvent icrele sunt consumate din prima sau a doua zi Sunt foarte nervoși și cel mai mic stres duce la consumarea pontei și alevinilor, acestea eclozează în 36-72 ore (în funcție de temperatură), apărând alevinii Aceștia înoată liber peste 4-7 zile Puii sunt foarte mici, neputând mânca nauplii de Artemia în primele 2-3 zile Dacă au toate condițiile asigurate, puii pot ajunge la maturitate la 3-4 luni îngrijire: Este nevoie de un acvariu cu minim 80 de litri, o înălțime de 35-40 de cm a coloanei de apă, bine plantat și cu temperatura și aciditatea descrisă mai sus Hrănire: Specie omnivoră, preferă orice tip de mâncare în special hrană vie sau congelată Se poate folosi Artemia și larvele de Chironomidae 1216 Comentarii: Ramirezi este în general un pește pașnic, chiar timid, dar în perioada de împerechere devine agresiv și teritorial Mimagoniates lateralis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-6,5 > Temperatura: 19-22 °C > Duritate: 3-6 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mult mai rotunde în regiunea abdomenului și mai puțin colorate decât masculii înmulțire: Folosiți un acvariu mic de reproducție, de 10-15 litri, cu substrat închis la culoare, plante cu frunze fine ca Myriophyllum, Cabomba, Java Moss și ceva plante plutitoare Apa trebuie să fie ușor acidă, la un pH de 6-7 și 4-8 dH și temperatura de 26-28 °C Micile icre transparente, vor fi împrăștiate printre plante Reproducătorii își vor mânca icrele, deci vor fi înlăturați imediat ce s-a încheiat depunerea Puii vor ecloza în 48-72 de ore După alte 5 zile sacul vitelin se va resorbi complect și poate începe hrănirea Trebuie hrăniți cu infuzori, gălbenuș de ou, iar după ce mai cresc, cu hrană sub formă de fulgi, mărunțită fin Atenție la supra hrănire, va duce la degradarea apei, iar puii în această perioadă nu pot fi mutați Mutarea lor prin sifonare, este posibilă abia din ziua a zecea După 4-5 săptămâni puii încep să semene cu părinții, ca formă și colorit îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu zone foarte dens plantate și cu zone libere de înot Piesele de decor pot fi constituite din rădăcini sau crengi submerse și pietre, plantele de suprafață vor fi apreciate pentru că vor umbri zone din acvariu Hrănire: Această specie este insectivoră în mediul natural Nu este prea prietenos în acvariu, deși acceptă aproape orice hrană oferită Pentru cea mai bună condiție și culoare trebuie să fie hrăniți cu hrană congelată, larve de țânțari, Daphnia și Artemia alături de granule și fulgi uscați Comentarii: Este o specie pașnică de cârd și se recomandă ținerea lor în acvariu în grupuri de peste șase indivizi 1217 Mimagoniates microlepis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-6,5 > Temperatura: 18-23 °C > Duritate: 3-6 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mult mai rotunde în regiunea abdomenului și mai puțin colorate decât masculii înmulțire: Folosiți un acvariu mic de reproducție, de 10-15 litri, cu substrat închis la culoare, plante cu frunze fine ca Myriophyllum, Cabomba, Java Moss și ceva plante plutitoare Apa trebuie să fie ușor acidă, la un pH de 6-7 și 4-8 dH și temperatura de 26-28 °C Micile icre transparente, vor fi împrăștiate printre plante Reproducătorii își vor mânca icrele, deci vor fi înlăturați imediat ce s-a încheiat depunerea Puii vor ecloza în 48-72 de ore După alte 5 zile sacul vitelin se va resorbi complect și poate începe hrănirea Trebuie hrăniți cu infuzori, gălbenuș de ou, iar după ce mai cresc, cu hrană sub formă de fulgi, mărunțită fin Atenție la supra hrănire, va duce la degradarea apei, iar puii în această perioadă nu pot fi mutați Mutarea lor prin sifonare, este posibilă abia din ziua a zecea După 4-5 săptămâni puii încep să semene cu părinții, ca formă și colorit îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu zone foarte dens plantate și cu zone libere de înot Piesele de decor pot fi constituite din rădăcini sau crengi submerse și pietre, plantele de suprafață vor fi apreciate pentru că vor umbri zone din acvariu Hrănire: Această specie este insectivoră în mediul natural Nu este prea prietenos în acvariu, deși acceptă aproape orice hrană oferită Pentru cea mai bună condiție și culoare trebuie să fie hrăniți cu hrană congelată, larve de țânțari, Daphnia și Artemia alături de granule și fulgi uscați Comentarii: Este o specie pașnică de cârd și se recomandă ținerea lor în acvariu în grupuri de peste șase indivizi 1218 Misgurnus anguillicaudatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 20,3-25,4 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 10-25 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 6-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele pectorale mai lungi și mai triunghiulare Femelele au abdomenul mai pronunțat, mai ales în perioada de reproducere înmulțire: înmulțirea nu a fost realizată decât în scopul comercializării peștilor pentru hrană vie sau momeală de pescuit Masculii se vor încolăci în jurul femelei iar icrele și lapții vor fi eliberate Icrele se vor așeza pe substrat și părinții nu vor îngriji nici icrele nici puii îngrijire: Necesită acvarii mari, cu mult loc pentru înot deoarece sunt o specie relativ activă Substratul trebuie să fie nisipos deoarece aceștia vor săpa iar uneori chiar se vor îngropa în substrat, doar capul rămânând afară Pietrișul aspru trebuie evitat deoarece acesta poate răni mustățile delicate ale peștilor Hrănire: Sunt ușor de hrănit, vor accepta hrana uscată precum granule sau fulgii, dacă acestea se scufundă, hrană vie sau congelată precum Artemia, creveți, Daphnia, larve de Chironomidae sau râme și chiar melci Comentarii: Sunt pești relativ pașnici și pot fi ținuți cu alți pești cu cerințe similare Nu se recomandă asocierea cu speciile lente deoarece aceștia vor înota foarte repede și se pot lovi de cei lenți Trebuiesc ținuți în grupuri de trei indivizi, mai mulți chiar dacă spațiul permite 1219 13 49 Misgurnus mohoity (Russian Weather Loach) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 20,3-25,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 10-20 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Misgurnus mohoity Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele pectorale mai lungi și mai triunghiulare Femelele au abdomenul mai pronunțat, mai ales în perioada de reproducere înmulțire: înmulțirea nu a fost realizată decât în scopul comercializării peștilor pentru hrană vie sau momeală de pescuit Masculii se vor încolăci în jurul femelei iar icrele și lapții vor fi eliberate Icrele se vor așeza pe substrat și părinții nu vor îngriji nici icrele nici puii îngrijire: Necesită acvarii mari, cu mult loc pentru înot deoarece sunt o specie relativ activă Substratul trebuie să fie nisipos deoarece aceștia vor săpa iar uneori chiar se vor îngropa în substrat, doar capul rămânând afară Pietrișul aspru trebuie evitat deoarece acesta poate răni mustățile delicate ale peștilor Hrănire: Sunt ușor de hrănit, vor accepta hrana uscată precum granule sau fulgii, dacă acestea se scufundă, hrană vie sau congelată precum Artemia, creveți, Daphnia, larve de Chironomidae sau râme și chiar melci Comentarii: Sunt pești relativ pașnici și pot fi ținuți cu alți pești cu cerințe similare Nu se recomandă asocierea cu speciile lente deoarece aceștia vor înota foarte repede și se pot lovi de cei lenți Trebuiesc ținuți în grupuri de trei indivizi, mai mulți chiar dacă spațiul permite 1220 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-24 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Mochokiella раупеі Dimorfism sexual: Masculul are înotătoarea dorsală mai lungă și uneori este posibil să se observe papila genitală de 3-4 mm lungime lângă înotătoarea anală înmulțire: Nu s-a realizat în acvariu încă îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, cu substrat nisipos și ascunzători multe, amenajat în stil Malawi Se pot adăuga și crengi sau rădăcini submerse Hrănire: Poate fi hrănit și cu granule sau fulgi însă preferă hrana vie precum Artemia, creveți, larve de Chironomidae Este importantă componenta vegetală din dieta sa, deci poate fi hrănit cu hrană pe bază de plante sau cu Spirulină Comentarii: Este un pește relativ pașnic însă poate mânca peștii mici, se poate ține împreună cu pești de aceeași mărime sau apropiat Se poate ține individual sau în mici grupuri dacă spațiul permite 1221 Moenkhausia intermedia Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 6-8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 3-6 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mult mai colorați iar femelele sunt mai mari și au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră tipică Characinelor Se va separa o pereche sănătoasă într-un acvariu cu plante de suprafață și luminozitate slabă Este mai ușor de menținut curat în timpul creșterii puilor dacă acvariul nu va avea substrat Depunerea poate fi indusă de scăderea pH-ului la 5,5 și căderea durității la 4 dGH, acest lucru este ușor de realizat cu filtrare prin turbă Masculii vor începe un comportament nupțial ce se va finaliza cu eliberarea de către femelă a 300 de icre După depunere, adulții trebuiesc înlăturați iar puii vor fi hrăniți cu nalupi de Artemia După câteva zile aceștia sunt suficient de mari cât să mănânce fulgi zdrobiți Trebuiesc hrăniți la fiecare câteva ore, fapt pentru care sunt necesare schimbări frecvente de apă îngrijire: Pești activi, de cârd, ce necesită acvarii lungi Utilizați substrat închis la culoare pentru a-i evidenția, plantele de suprafață vor fi binevenite, acestea umbrind unele zone din acvariu Este bine să fie asociat cu alte specii de cârd, Characidae și Discus Preferă ape acide, de aceea este necesar utilizarea de turbă în aceste acvarii Acvariul trebuie să fie plantat și să aibă locuri în care peștii să se ascundă Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți cu granule sau fulgi însă este bine ca dieta să fie suplimentată și cu hrană vie precum Artemia și Daphnia sau larve de Chironomidae Comentarii: Este un pește de cârd, atât în mediul natural cât și în acvariu, fiind astfel de preferat să fie ținuți în grupuri de minimum 6, un număr mai mare fiind de preferat atunci când spațiul o permite 1222 Moenkhausia pittieri > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele mai lungi, în special cea dorsală, decât femelele înmulțire: Se alege o pereche de aceeași mărime și vârstă Multe tentative de înmulțire eșuează deoarece peștii nu sunt compatibili Se introduce într-un acvariu de reproducere întunecat care se va ilumina treptat, astfel peștii vor fi stimulați să depună După depunerea icrelor adulții se separă de pui Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Preferă un mediu mai întunecat și este bine să fie găzduiți într-un acvariu cu câteva tufe de plante mari în spate, pe lateral și plante mai mici în fata astfel încât să rămână mult loc pentru înot Este recomandat un strat de plante de suprafață, plutitoare care să lase să treacă o lumină difuză De asemenea trebuie acordată o atenție sporită calității apei Hrănire: Sunt pești omnivori și vor mânca aproape orice tip de hrană, granule sau fulgi însă pot, chiar este indicat să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia salina, larve de Chironomidae și Cyclopi Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, nu se recomandă asocierea cu pești ce vor ciupi precum Puntius 1223 13 53 Moenkhausia sanctaefilomenae (Yellow Banded Moenkhausia) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-8,5 > Temperatura: 22,8-27,8 °C > Duritate: 6-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Moenkhausia sanctaefllomenae Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele mai lungi, în special cea dorsală, decât femelele înmulțire: Se alege o pereche de aceeași mărime și vârstă Multe tentative de înmulțire eșuează deoarece peștii nu sunt compatibili Se introduce într-un acvariu de reproducere întunecat care se va ilumina treptat, astfel peștii vor fi stimulați să depună După depunerea icrelor adulții se separă de pui Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Preferă un mediu mai întunecat și este bine să fie găzduiți într-un acvariu cu câteva tufe de plante mari în spate, pe lateral și plante mai mici în fata astfel încât să rămână mult loc pentru înot Este recomandat un strat de plante de suprafață, plutitoare care să lase să treacă o lumină difuză De asemenea trebuie acordată o atenție sporită calității apei Hrănire: Sunt pești omnivori și vor mânca aproape orice tip de hrană, granule sau fulgi însă pot, chiar este indicat să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia salina, larve de Chironomidae și Cyclopi Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, nu se recomandă asocierea cu pești ce vor ciupi precum Puntius 1224 Mogurnda adspersa Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 12-14 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,2 > Temperatura: 16-20 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Australia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au capul mai robust iar femelele mai hidrodinamic Ambele sexe sunt la fel de colorate înmulțire: Se înmulțesc ușor dacă acvariul îndeplinește câteva condiții de bază De obicei depun în peșteri, dar se pot folosi și lungimi de tuburi de plastic Plantele sunt de asemenea folositoare deoarece acordă peștilor mai multă încredere și adăpost Pentru a-i înmulți se vor achiziționa mai mulți indivizi și se vor crește împreună pentru a se forma perechile După depunerea icrelor în peșteră, masculul va îndepărta femela și va îngriji icrele singur După 24-48 ore icrele vor ecloza iar masculul nu va mai avea grijă de pui Masculul trebuie îndepărtat pentru că este posibil să mănânce puii Puii pot fi hrăniți după ce pot înota, 2-4 zile mai târziu cu nalupi de Artemia și microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare și multe ascunzători, plantele de suprafață vor umbri porțiuni din acvariu și vor oferi mai multă încredere peștilor, astfel ei vor fi mai activi și mai colorați Este bine ca apa să fie menținută curată și bine oxigenată Acvariul trebuie să aibă capac deoarece acești pești pot sări din acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi însă preferă hrana vie precum Artemia, Daphnia sau larve de Chironomidae Comentarii: Este o specie teritorială dar pașnică, poate fi ținută împreună cu orice specie pașnică sau în grupuri mai mari, fără probleme dacă spațiul este suficient de mare 1225 Mogurnda mogurnda Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 15-18 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Australia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au capul mai robust iar femelele mai hidrodinamic Ambele sexe sunt la fel de colorate înmulțire: Se înmulțesc ușor dacă acvariul îndeplinește câteva condiții de bază De obicei depun în peșteri, dar se pot folosi și lungimi de tuburi de plastic Plantele sunt de asemenea folositoare deoarece acordă peștilor mai multă încredere și adăpost Pentru a-i înmulți se vor achiziționa mai mulți indivizi și se vor crește împreună pentru a se forma perechile După depunerea icrelor în peșteră, masculul va îndepărta femela și va îngriji icrele singur După 24-48 ore icrele vor ecloza iar masculul nu va mai avea grijă de pui Masculul trebuie îndepărtat pentru că este posibil să mănânce puii Puii pot fi hrăniți după ce pot înota, 2-4 zile mai târziu cu nalupi de Artemia și microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare și multe ascunzători, plantele de suprafață vor umbri porțiuni din acvariu și vor oferi mai multă încredere peștilor, astfel ei vor fi mai activi și mai colorați Este bine ca apa să fie menținută curată și bine oxigenată Acvariul trebuie să aibă capac deoarece acești pești pot sări din acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi însă preferă hrana vie precum Artemia, Daphnia sau larve de Chironomidae Comentarii: Este o specie teritorială dar pașnică, poate fi ținută împreună cu orice specie pașnică sau în grupuri mai mari, fără probleme dacă spațiul este suficient de mare 1226 Monocirrhus polyacanthus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-6,0 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 5-8 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt foarte dificil de sexat însă dacă aceștia sunt în perioada de reproducere, femela va avea abdomenul mai pronunțat decât masculul care va fi mai suplu înmulțire: Se poate înmulți în captivitate, pentru aceasta este nevoie de un acvariu cu multe plante cu frunze late și slab iluminat, cu apă moale și ușor acidă In vederea înmulțirii se vor folosi doar perechi bine hrănite cu hrană vie în prealabil Masculul se va intensifica în culori Aceștia vor trece unul pe lângă celălalt aproape de suprafața apei de mai multe ori, timp de o oră, până ce masculul se va retrage și va permite femelei să depună icrele pe suprafața apei Apoi el vine și fertilizează icrele, după fertilizare femela trebuie înlăturată deoarece masculul o poate agresa Aceștia pot depune până la 300 de icre ce vor ecloza în 3-4 zile După eclozare se va înlătura și masculul, după ce se va retrage sacul vitelin puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia Se recomandă ca apa să fie foarte curată deoarece puii sunt foarte sensibili îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante cu frunze late, precum Echinodorus și iluminarea trebuie să fie slabă, ba mai mult trebuie să existe și plante de suprafață care să difuze și mai mult lumina Este necesară o apă moale și ușor acidă Se mai pot asigura mai multe locuri în care peștii să se retragă folosind crengi și rădăcini submerse Hrănire: Pot fi hrăniți cu larve de Chironomidae și Artemia însă pe termen lung este nevoie de pește Nu țineți în acvariu această specie dacă nu sunteți dispuși să îi hrăniți zilnic cu pește deoarece acesta are un metabolism foarte rapid și are nevoie de o cantitate de hrană egală cu greutatea sa, zilnic Comentarii: Se recomandă să fie ținut în acvarii specifice dar poate fi ținut și cu Loriicaridae fără probleme 1227 Monodactylus argenteus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 22,9-25,4 cm > Apă: Salmastră 1,010-1,020 > pH: 7,2-7,8 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 8-18 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Fulgi, granule, carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Indo-Pacific > Familie: Monodactylus Argenteus (un pește mai rar întâlnit pe la noi) Acest pește trăiește în apele Golfului Arabic, Marea Roșie, precum și pe malul estic al Africii, fiind adus în Europa în anul 1906, Cu o formă a corpului comprimată și înaltă, Monodactylus Argenteus are un colorit argintiu, fiind brăzdat cu dungi verticale negre Pentru că acest pește se dezvoltă în ape salmastre, acvariul va trebui să conțină atât apă dulce, cât și apă sărată Specialiștii recomandă pentru sănătatea acestor specii umplerea acestor bazine cu apă de la robinet, în care se adaugă doi litri de apă de mare la fiecare 60-70 de litri Urmând aceste sfaturi, veți asigura un mediu propice pentru pești, care nu o să le modifice coloritul Bine de știut: masculul este întotdeauna mai mic decât femela, având corpul mai suplu Acest pește poate ajunge la o lungime de 15 cm In timpul premergător reproducerii, culoarea înotătoarei dorsale a masculului devine de un roșu aprins, iar corpul femelei se dilată datorită icrelor In această perioadă, temperatura apei în bazinul de creștere trebuie să fie de 29-30 °C, iar pe fundul acvariului va trebui să așezați un substrat de pietriș, în care puteți planta Myriophyllum Importantă pentru sănătatea acestei specii de pești este alimentația Masa se va servi de două-trei ori pe zi, atât cu hrană vie (dafnii, crironomus, Tubifex), cât și cu hrană uscată Și pentru că nu este un pește pretențios, poate face casă bună și cu alte specii de pești Articol oferit de Andi66 1228 13 58 Myleus schomburgkii (Black Barred Characin) Detalii: > Dificultate: Provocatoare > Acvariu minim: 400 litri > Dimensiune: 40-42 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,0 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Myleus schomburgkii Dimorfism sexual: Masculii prezintă înotătoarea dorsală mai ascuțită decât femelele Hrănire: Sunt pești vegetarieni, se pot hrăni cu castravete, boabe de mazăre, legume de primăvară și alte legume, hrană din comerț cu baza vegetală, Spirulină, ocazional vor mânca și Artemia sau larve de Chironomidae înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în captivitate îngrijire: Acvariul trebuie plantat cu plante rezistente ce trebuiesc schimbate regulat, plantele artificiale pot fi o alternativă, mai ales că există imitării foarte reușite Acvariul trebuie să prezinte zone de umbră și de adăpost pentru ca peștii să se simtă în siguranță Acvariul trebuie să aibă capac deoarece acești pești, dacă sunt speriați pot sări brusc din apă Comentarii: Sunt o specie în general pașnică și se poate ține în grupuri de minimum 6 indivizi, singuri în acvariu sau împreună cu alte specii similare, pașnice Acești pești ocupă stratul mijlociu al apei, deci se pot adăuga pești de suprafață sau de fund, precum Plecostomus sp Acvariul minim recomandat pentru ei este de 175 litri 1229 Detalii: 13 59 Mylochromis lateristriga (BasketHap) Mylochromis lateristriga > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 25,4-30,5 cm > Apă: Dulce > pH: 7,6-8,6 > Temperatura: 25,6-27,8 °C > Duritate: 5-30 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai intens colorați decât femelele 5 înmulțire: Nu sunt dificil de înmulțit Femela depune circa 60 de icre pe care le ridică imediat în gură unde sunt fertilizate de mascul folosind metoda „icrelor false” adică masculul prezintă pete pe înotătoarea anală care seamănă cu icrele, când femela va încerca să ridice aceste „icre” masculul va elibera lapții fecundând icrele din gura femelei După o perioadă de incubație de circa trei săptămâni puii vor ieși din gura mamei lor și vor putea fi hrăniți cu nalupi de Artemia sau fulgi mărunțiți îngrijire: în acvariu se pot adăuga și plante însă acestea trebuie să fie plante dure precum Anubias Sp care să fie fixate de rădăcini sau crengi submerse Acvariul trebuie amenajat într-o manieră tipică Malawi cu multe ascunzători din piatră inertă și substrat inert Un acvariu de 115 litri este suficient pentru pești până la 10 cm Peștii mai mari necesită un acvariu mai mare Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae însă este bine să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex și inimă de vită Comentarii: Acvariul minim necesar este de aproximativ 280 litri, nu sunt foarte greu de întreținut și înmulțit Specia este relativ pașnică și poate conviețui cu alte Cichlide Malawi compatibil în ceea ce privește cerințele 1230 Myloplus rubripinnis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 35-40 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,0 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii prezintă înotătoarea dorsală mai ascuțită decât femelele Hrănire: Sunt pești vegetarieni, se pot hrăni cu castravete, boabe de mazăre, legume de primăvară și alte legume, hrană din comerț cu baza vegetală, Spirulină, ocazional vor mânca și Artemia sau larve de Chironomidae înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în captivitate îngrijire: Acvariul trebuie plantat cu plante rezistente ce trebuiesc schimbate regulat, plantele artificiale pot fi o alternativă, mai ales că există imitării foarte reușite Acvariul trebuie să prezinte zone de umbră și de adăpost pentru ca peștii să se simtă în siguranță Acvariul trebuie să aibă capac deoarece acești pești, dacă sunt speriați pot sări brusc din apă Comentarii: Sunt o specie în general pașnică și se poate ține în grupuri de minimum 6 indivizi, singuri în acvariu sau împreună cu alte specii similare, pașnice Acești pești ocupă stratul mijlociu al apei, deci se pot adăuga pești de suprafață sau de fund, precum Plecostomus sp Acvariul minim recomandat pentru ei este de 175 litri 1231 Mystacoleucus argenteus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 8-15 cm > Apă: Dulce > pH: 3-7 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 6-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți prezintă primele radii ale dorsalei mai alungite și sunt mai colorați decât femelele Când peștii sunt mici sunt dificil de sexat înmulțire: Nu a fost înmulțit încă în acvariu însă se crede că se înmulțește similar celorlalte specii din genul Puntius Acvariul de înmulțire ar trebui să fie decorat ori cu plante cu frunze medii ca mărime ori cu un suport pentru depunere Acești pești se vor înmulți în grupuri dacă este nevoie; adăugând un număr egal de ambele sexe va fi îndeajuns, îndepărtați toți părinții când icrele au fost depuse, ar trebui să eclozeze în 24-48 de ore iar puii vor înota liberi foarte rapid, în mod normal după 24 de ore de la eclozare Trebuie hrăniți cu infuzori inițial, dar pot fi hrăniți și cu Artemia abia eclozați îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat și decorat cu crengi sau ramuri scufundate pentru ca peștele să aibă coloritul mai intens, altfel va fi mai palid Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente și să existe un curent moderat de apă în acvariu Substratul poate fi nisipos cu câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Hrănire: Poate fi hrănit cu Artemia salina, Daphnia, larve de Chironomidae și hrană uscată precum granule sau fulgi, dieta trebuie să fie diversificată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținut împreună cu specii din genurile: Danio, Devario, Barilius, Garra Se recomandă să fie ținuți în grupuri de minimum șase indivizi deoarece sunt pești de cârd 1232 Mystus bimaculatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-6,1 cm > Apă: Dulce > pH: 4,0-6,5 > Temperatura: 23,3-27,8 °C > Duritate: 0-5 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculul prezintă papila genitală în partea anterioară a înotătoarei anale, aceasta seamănă cu o radie solitară înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvarii 5 5 îngrijire: Amenajarea acvariului nu este foarte importantă, acesta trebuie să aibă ascunzători și plante de suprafață, dacă acestea sunt prezente peștele va fi văzut mai des Chimismul apei nu este critic deoarece această specie suportă o plajă largă de valori ale parametrilor Se recomandă substratul nisipos sau format din pietriș fin Hrănire: Nu sunt pretențioși putând fi hrăniți cu granule, fulgi, larve de Chironomidae, Artemia și Daphnia, atât vii cât și congelate Comentarii: Este o specie foarte pașnică și poate fi ținută cu foarte multe specii, atât timp cât și acestea sunt pașnice Pot fi ținuți cu specii de Tetra, Rasbora, Cichlidae pitice, Anabatoidae Se recomandă să fie ținuți în grupuri mici deoarece se va simți mai în siguranță împreună cu alți membri ai speciei sale 1233 Detalii: Mystus bleekeri > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 15,2-15,7 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,5 > Temperatura: 18,3-25,6 °C > Duritate: 3-30 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculul prezintă papila genitală în partea anterioară a înotătoarei anale, aceasta seamănă cu o radie solitară înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvarii 5 5 îngrijire: Amenajarea acvariului nu este foarte importantă, acesta trebuie să aibă ascunzători și plante de suprafață, dacă acestea sunt prezente peștele va fi văzut mai des Chimismul apei nu este critic deoarece această specie suportă o plajă largă de valori ale parametrilor Hrănire: Nu este pretențios la hrană dar trebuie să aibă o dietă variată Poate fi hrănit cu granule sau fulgi, Tubifex, Artemia, Daphnia vii sau congelate Comentarii: Este o specie pașnică dar poate mânca peștii mai mici atunci când este adult, dacă este ținut cu pești mai mari nu vor exista problem din partea acestuia Este bine să se țină în grupuri de minimum cinci indivizi 1234 Detalii: Mystus gulio > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 227,1 litri > Dimensiune: 35,6-40,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,8 > Temperatura: 20-26,7 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculul prezintă papila genitală în partea anterioară a înotătoarei anale, aceasta seamănă cu o radie solitară înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvarii 5 5 îngrijire: Amenajarea acvariului nu este foarte importantă, acesta trebuie să aibă ascunzători și plante de suprafață, dacă acestea sunt prezente peștele va fi văzut mai des Chimismul apei nu este critic deoarece această specie suportă o plajă largă de valori ale parametrilor Hrănire: Nu sunt pretențioși putând fi hrăniți cu granule, fulgi, larve de Chironomidae, Artemia și Daphnia, atât vii cât și congelate Comentarii: Este o specie foarte pașnică și poate fi ținută cu foarte multe specii, atât timp cât și acestea sunt pașnice Pot fi ținuți cu specii de Tetra, Rasbora, Cichlidae pitice, Anabatoidae Se recomandă să fie ținuți în grupuri mici deoarece se va simți mai în siguranță împreună cu alți membri ai speciei sale 1235 Mystus micracanthus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 14-15 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculul prezintă papila genitală în partea anterioară a înotătoarei anale, aceasta seamănă cu o radie solitară înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvarii 5 5 îngrijire: Amenajarea acvariului nu este foarte importantă, acesta trebuie să aibă ascunzători și plante de suprafață, dacă acestea sunt prezente peștele va fi văzut mai des Chimismul apei nu este critic deoarece această specie suportă o plajă largă de valori ale parametrilor Se recomandă substratul nisipos sau format din pietriș fin Hrănire: Nu este pretențios la hrană dar trebuie să aibă o dietă variată Poate fi hrănit cu granule sau fulgi, Tubifex, Artemia, Daphnia vii sau congelate Comentarii: Este o specie pașnică dar poate mânca peștii mai mici atunci când este adult, dacă este ținut cu pești mai mari nu vor exista probleme din partea acestuia Este bine să se țină în grupuri de minimum cinci indivizi 1236 Mystus mysticetus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 12,7-13,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22-27 °C > Duritate: 3-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculul prezintă papila genitală în partea anterioară a înotătoarei anale, aceasta seamănă cu o radie solitară înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvarii 5 5 îngrijire: Amenajarea acvariului nu este foarte importantă, acesta trebuie să aibă ascunzători și plante de suprafață, dacă acestea sunt prezente peștele va fi văzut mai des Chimismul apei nu este critic deoarece această specie suportă o plajă largă de valori ale parametrilor Hrănire: Nu este pretențios la hrană dar trebuie să aibă o dietă variată Poate fi hrănit cu granule sau fulgi, Tubifex, Artemia, Daphnia vii sau congelate Comentarii: Este o specie pașnică dar poate mânca peștii mai mici atunci când este adult, dacă este ținut cu pești mai mari nu vor exista probleme din partea acestuia Este bine să se țină în grupuri de minimum cinci indivizi 1237 Mystus rhegma Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 10,2-12,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 21,7-26,1 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculul prezintă papila genitală în partea anterioară a înotătoarei anale, aceasta seamănă cu o radie solitară înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvarii 5 5 îngrijire: Amenajarea acvariului nu este foarte importantă, acesta trebuie să aibă ascunzători și plante de suprafață, dacă acestea sunt prezente peștele va fi văzut mai des Chimismul apei nu este critic deoarece această specie suportă o plajă largă de valori ale parametrilor Se recomandă substratul nisipos sau format din pietriș fin Hrănire: Nu este pretențios la hrană dar trebuie să aibă o dietă variată Poate fi hrănit cu granule sau fulgi, Tubifex, Artemia, Daphnia vii sau congelate Comentarii: Este o specie pașnică dar poate mânca peștii mai mici atunci când este adult, dacă este ținut cu pești mai mari nu vor exista probleme din partea acestuia Este bine să se țină în grupuri de minimum cinci indivizi 1238 Detalii: Mystus singaringan > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 25,4-30,5 cm > Apă: Dulce > pH: 5,6-7,0 > Temperatura: 22-27 °C > Duritate: 1-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculul prezintă papila genitală în partea anterioară a înotătoarei anale, aceasta seamănă cu o radie solitară înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvarii 5 5 îngrijire: Amenajarea acvariului nu este foarte importantă, acesta trebuie să aibă ascunzători și plante de suprafață, dacă acestea sunt prezente peștele va fi văzut mai des Chimismul apei nu este critic deoarece această specie suportă o plajă largă de valori ale parametrilor Se recomandă substratul nisipos sau format din pietriș fin Hrănire: Nu este pretențios la hrană dar trebuie să aibă o dietă variată Poate fi hrănit cu granule sau fulgi, Tubifex, Artemia, Daphnia vii sau congelate Comentarii: Este o specie pașnică dar poate mânca peștii mai mici atunci când este adult, dacă este ținut cu pești mai mari nu vor exista probleme din partea acestuia Este bine să se țină în grupuri de minimum cinci indivizi 1239 Detalii: Myxocyprinus asiaticus > Dificultate: Dificil > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 88,9-101,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 18-23 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat când sunt mici însă masculii adulți vor avea un colorit roșu puternic în perioada reproducerii dar femelele vor fi mai pale înmulțire: Nu se cunosc cazuri de înmulțire cu succes a acestei specii în captivitate In natură migrează amonte în cursuri de apă rapide în primăvară și revin în râurile mari toamna îngrijire: Nu este la fel de importantă amenajarea acvariului pe cât este calitatea apei Totuși acești pești vor arăta superb într-un acvariu ce va imita un curs lent de apă cu substrat nisipos și pe alocuri pietre mari, tocite de apă și câteva crengi sau rădăcini submerse Filtrarea și oxigenarea apei trebuie să fie foarte eficiente, de asemenea se poate monta o pompă pentru a crea un curent de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană vie sau congelată precum larve de Chirronomidae, Daphnia și Artemia, crustacee mici și râme Comentarii: Sunt pești pașnici, pot fi ținuți împreună cu alte cyprinide, characide și catfish de talie mare 1240 14 Litera N Sursa: Link către articol Autor: acvariidevis 14 1 Nandopsis haitiensis (Haitian Cichlid) Nandopsis haitiensis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 25,4-40,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,8 > Temperatura: 24-27 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: La maturitate, masculii vor avea corpul de culoare albă cu pistrui negri Femelele vor avea corpul în mare parte negru înmulțire: Sunt pești dificil de reprodus, uneori masculul va deveni agresiv și va omorî femela Se recomandă ca între două depuneri, masculul și femela să fie ținuți în același acvariu însă cu despărțitor Icrele vor fi depuse pe o piatră plată, înjur de 150 de icre iar femela se va îngriji de bunăstarea acestora și a puilor primele câteva luni îngrijire: Necesită un acvariu mare, cu mai multe ascunzători formate din plante sau din rădăcini și crengi submerse însă acestea trebuiesc fixate ferm sau să fie destul de grele în așa fel încât peștii să nu le poată mișca Filtrarea și oxigenarea sunt foarte importante iar schimbările parțiale de apă sunt obligatorii Plantele nu sunt necesare deoarece aceștia le vor distruge Hrănire: Sunt omnivori și vor accepta aproape orice tip de hrană, pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae ca hrană de bază însă aceasta trebuie suplimentată cu hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae, sau râme și cu hrană de origine vegetală precum castravete, spanac sau Spirulină 1241 Comentarii: Sunt o specie foarte agresivă și nu se recomandă acvariilor comunitare însă pot fi ținuți împreună cu alte Cichlidae de aceeași talie însă acvariul trebuie să nu conțină foarte multe obiecte de decor pentru a nu se forma teritorii Se recomandă să fie ținuți în pereche Nandopsis tetracanthus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 25,4-30,5 cm > Apă: Salmastră 1-1,010 > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 24-30 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Aceste specii nu sunt ușor de distins, dar de obicei adultul mascul este mai mare și mai colorat decât femela O cale mai ușoară de a îi distinge este de a te uita la organele lor genitale Genitalul feminin este mult mai rotund pe când al masculului este ascuțit Aceasta este cea mai ușoară modalitate de a urmări depunerea, dar un ochi experimentat îi poate deosebi pe adulți și puii chiar și între perioadele depunerii înmulțire: Această specie de pești este relativ ușor de reprodus din momentul în care perechea a fost aleasă Cea mai ușoară modalitate de a împerechea este să lași un grup de pești mici să crească și să își aleagă singuri perechea Odată perechea formată înlăturați peștii în plus din acvariu Icrele vor fi depuse la suprafața apei iar puii pot fi hrăniți cu Artemia Părinții își vor proteja puii până se vor pregătiți să depună icre din nou Această specie de pești crește foarte rapid îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, cu substrat fin presărat cu pietre mari tocite de apă Și ascunzători Este necesară o filtrare și o oxigenare eficientă a apei Hrănire: Specia Cuban Cichlid acceptă o mare parte din tipurile de mâncare și ar trebui hrăniți sub o dietă variată conținând carne Această specie acceptă des cu granule și fulgi Puii trebuiesc hrăniți de 2-3 ori pe zi, iar adulții o dată pe zi Comentarii: Este o specie foarte agresivă și nu se recomandă acvariilor comunitare, cel mai bine este că acești pești să fie ținuți în acvarii specifice 1242 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 4,5-6,0 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Nannacara adoketa Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mult mai colorați decât femelele înmulțire: Sunt ușor de înmulțit dacă se respectă câteva reguli de bază Pentru a se înmulți este necesar ca apa să fie puțin acidă și mai caldă decât apa în care trăiesc de obicei, trebuiesc hrăniți cu hrană vie din belșug și trebuie să aibă acces la o ascunzătoare stil peșteră După depunerea icrelor, femela se va îngriji de acestea și de pui și poate deveni agresivă cu masculul, de aceea se recomandă să fie ținuți separat după depunere Fiecare pontă constă în icre, 50-300 la număr, care vor ecloza în 2-3 zile iar puii vor putea înota liber câteva zile mai târziu Acum pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia și microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să aibă mai multe ascunzători formate din pietre, crengi, rădăcini, nuci de cocos sau chiar ghivece de ceramică Poate să fie plantat deoarece acești pești nu vor dezrădăcina și nu vor ataca plantele, substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Se recomandă o bună filtrare și oxigenare a apei iar schimburile parțiale de apă sunt foarte importante Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae și va accepta și granule de calitate Comentarii: Sunt pești foarte pașnici și pot fi ținuți cu majoritatea speciilor pașnice de pești cu care sunt compatibili la cerințele de calitate a apei Femelele devin foarte agresive când își apără icrele sau puii, dacă aceștia depun în acvariul comunitar pot apărea probleme 1243 14 4 Nannacara anomala (Golden Dwarf Cichlid) Detalii: Nannacara anomala > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mult mai colorați decât femelele înmulțire: Sunt ușor de înmulțit dacă se respectă câteva reguli de bază Pentru a se înmulți este necesar ca apa să fie puțin acidă și mai caldă decât apa în care trăiesc de obicei, trebuiesc hrăniți cu hrană vie din belșug și trebuie să aibă acces la o ascunzătoare stil peșteră După depunerea icrelor, femela se va îngriji de acestea și de pui și poate deveni agresivă cu masculul, de aceea se recomandă să fie ținuți separat după depunere Fiecare pontă constă în icre, 50-300 la număr, care vor ecloza în 2-3 zile iar puii vor putea înota liber câteva zile mai târziu Acum pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia și microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat și să aibă mai multe ascunzători stil peșteră realizate din ghivece sau nuci de cocos Se recomandă ca apa să fie menținută curată și că în acvariu să nu existe un curent prea puternic Luminozitatea nu trebuie să fie foarte puternică Hrănire: Poate fi hrănit în mod regulat cu granule și fulgi însă se recomandă ca ocazional să fie hrăniți și cu hrană vie precum Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae Comentarii: Este o specie pașnică în general însă masculii sunt foarte teritoriali și se pot răni, de asemenea femelele devin agresive în timpul îngrijirii icrelor și puii Pot fi ținuți în acvarii specifice sau împreună cu alte Cichlidae pitice pașnice 1244 Nannacara aureocephalus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 7,6-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 4,0-6,0 > Temperatura: 23-30 °C > Duritate: 0-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mult mai colorați decât femelele înmulțire: Sunt ușor de înmulțit dacă se respectă câteva reguli de bază Pentru a se înmulți este necesar ca apa să fie puțin acidă și mai caldă decât apa în care trăiesc de obicei, trebuiesc hrăniți cu hrană vie din belșug și trebuie să aibă acces la o ascunzătoare stil peșteră După depunerea icrelor, femela se va îngriji de acestea și de pui și poate deveni agresivă cu masculul, de aceea se recomandă să fie ținuți separat după depunere Fiecare pontă constă în icre, 50-300 la număr, care vor ecloza în 2-3 zile iar puii vor putea înota liber câteva zile mai târziu Acum pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia și microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să aibă mai multe ascunzători formate din pietre, crengi, rădăcini, nuci de cocos sau chiar ghivece de ceramică Poate să fie plantat deoarece acești pești nu vor dezrădăcina și nu vor ataca plantele, substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Se recomandă o bună filtrare și oxigenare a apei iar schimburile parțiale de apă sunt foarte importante Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae și va accepta și granule de calitate Comentarii: Sunt pești foarte pașnici și pot fi ținuți cu majoritatea speciilor pașnice de pești cu care sunt compatibili la cerințele de calitate a apei Femelele devin foarte agresive când își apără icrele sau puii, dacă aceștia depun în acvariul comunitar pot apărea probleme 1245 Nannacara bimaculata Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 4-5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mult mai colorați decât femelele înmulțire: Sunt ușor de înmulțit dacă se respectă câteva reguli de bază Pentru a se înmulți este necesar ca apa să fie puțin acidă și mai caldă decât apa în care trăiesc de obicei, trebuiesc hrăniți cu hrană vie din belșug și trebuie să aibă acces la o ascunzătoare stil peșteră După depunerea icrelor, femela se va îngriji de acestea și de pui și poate deveni agresivă cu masculul, de aceea se recomandă să fie ținuți separat după depunere Fiecare pontă constă în icre, 50-300 la număr, care vor ecloza în 2-3 zile iar puii vor putea înota liber câteva zile mai târziu Acum pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia și microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat și să aibă mai multe ascunzători stil peșteră realizate din ghivece sau nuci de cocos Se recomandă ca apa să fie menținută curată și că în acvariu să nu existe un curent prea puternic Luminozitatea nu trebuie să fie foarte puternică Hrănire: Poate fi hrănit în mod regulat cu granule și fulgi însă se recomandă ca ocazional să fie hrăniți și cu hrană vie precum Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae Comentarii: Este o specie pașnică în general însă masculii sunt foarte teritoriali și se pot răni, de asemenea femelele devin agresive în timpul îngrijirii icrelor și puii Pot fi ținuți în acvarii specifice sau împreună cu alte Cichlidae pitice pașnice 1246 14 7 Nannaethiops unitaeniatus (One-Lined African Characin) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 4,6-6,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Nannaethiops unitaeniatus Dimorfism sexual: sunt ușor de sexat, masculii sunt mai supli și mai intens colorați decât femelele, de asemenea masculii vor avea nuanțe de roșu pe înotătoarea dorsală și pe partea superioară a înotătoarei caudale în perioada de reproducere înmulțire: Nu au fost înmulțiți foarte des în acvariu însă nu este imposibil Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană vie în prealabil și apoi vor fi mutați într-un acvariu de reproducere prevăzut cu moss Aceștia vor împrăștia icrele prin mediul de depunere iar după terminarea procesului adulții se vor separa Icrele vor ecloza după 33-36 ore iar în alte 3-4 zile puii vor putea înota și vor putea fi hrăniți cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia și microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, să aibă plante de suprafață, mai multe locuri în care peștii să se ascundă și o iluminare slabă Ascunzătorile pot fi confecționate din rădăcini, crengi sau diferite alte aranjamente chiar și din pietre Comentarii: Este o specie de cârd și se recomandă să fie ținuți în grupuri de cel puțin 6 indivizi Pot fi ținuți împreună cu alte specii pașnice 1247 Nannocharax fasciatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Sunt ușor de sexat, masculii sunt mai supli și mai intens colorați decât femelele, de asemenea masculii vor avea nuanțe de roșu pe înotătoarea dorsală și pe partea superioară a înotătoarei caudale în perioada de reproducere înmulțire: Nu au fost înmulțiți foarte des în acvariu însă nu este imposibil Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană vie în prealabil și apoi vor fi mutați într-un acvariu de reproducere prevăzut cu moss Aceștia vor împrăștia icrele prin mediul de depunere iar după terminarea procesului adulții se vor separa Icrele vor ecloza după 33-36 ore iar în alte 3-4 zile puii vor putea înota și vor putea fi hrăniți cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia și microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, să aibă plante de suprafață, mai multe locuri în care peștii să se ascundă și o iluminare slabă Ascunzătorile pot fi confecționate din rădăcini, crengi sau diferite alte aranjamente chiar și din pietre Comentarii: Este o specie de cârd și se recomandă să fie ținuți în grupuri de cel puțin 6 indivizi Pot fi ținuți împreună cu alte specii pașnice 1248 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Nannostomus beckfordi Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele iar înotătoarea anală are marginea posterioară curbată în cazul masculilor și dreapta în cazul femelelor înmulțire: Pentru înmulțire este necesar un acvariu slab iluminat, cu plante cu frunze fine sau mușchi (moss), o alternativă o reprezintă acoperirea fundului acvariului cu o plasă Plasa trebuie să fie suficient de mare pentru ca icrele să cadă prin ea, dar destul de mică pentru că adulții să nu poată ajunge la icre, de asemenea trebuie plasată la cel puțin 5 cm de fundul acvariului Depunerea poate avea loc în grupuri de câte șase indivizi de fiecare sex Peștii trebuiesc bine hrăniți pentru a putea depune Depunerea poate fi stimulată cu o schimbare parțială de apă După ce adulții au depus icrele, se vor scoate și se vor reintroduce în acvariul comunitar După 3-4 zile puii vor înota liber și pot fi hrăniți cu infuzori și nalupi de Artemia salina Icrele și puii sunt sensibili la lumină și se recomandă ca acvariul să fie tinut cât mai întunecat 5 îngrijire: Pentru ca această specie să fie cât mai intens colorată, acvariul trebuie să fie bine plantat, cu zone umbrite, cu rădăcini și crengi care să formeze ascunzători și cu substrat închis la culoare Iluminarea trebuie să fie slabă și să existe plante de suprafață care să limiteze și mai mult cantitatea de lumină din acvariu De asemenea poate fi ținut și într-un acvariu cu specific amazonian, cu substrat nisipos, cu crengi și rădăcini care să formeze mai multe ascunzători, plantele nu sunt obligatorii în acest tip de amenajare Hrănire: Nu sunt pretențioși și vor mânca aproape orice le încape în gură Pot fi hrăniți cu Daphnia sau Artemia, granule, fulgi Comentarii: Sunt o specie pașnică de cârd și este bine să fie ținută în grupuri de minimum șase indivizi Poate fi ținută împreună cu specii ale genurilor Hemigrammus ori Hyphessobrycon și membrii mai mici din genul Corydoras sau din famimia Loricariidae 1249 Nannostomus bifasciatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,0 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 4-6 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele iar înotătoarea anală are marginea posterioară curbată în cazul masculilor și dreapta în cazul femelelor înmulțire: Pentru înmulțire este necesar un acvariu slab iluminat, cu plante cu frunze fine sau mușchi (moss), o alternativă o reprezintă acoperirea fundului acvariului cu o plasă Plasa trebuie să fie suficient de mare pentru ca icrele să cadă prin ea, dar destul de mică pentru că adulții să nu poată ajunge la icre, de asemenea trebuie plasată la cel puțin 5 cm de fundul acvariului Depunerea poate avea loc în grupuri de câte șase indivizi de fiecare sex Peștii trebuiesc bine hrăniți pentru a putea depune Depunerea poate fi stimulată cu o schimbare parțială de apă După ce adulții au depus icrele, se vor scoate și se vor reintroduce în acvariul comunitar După 3-4 zile puii vor înota liber și pot fi hrăniți cu infuzori și nalupi de Artemia salina Icrele și puii sunt sensibili la lumină și se recomandă ca acvariul să fie tinut cât mai întunecat 5 îngrijire: Pentru ca această specie să fie cât mai intens colorată, acvariul trebuie să fie bine plantat, cu zone umbrite, cu rădăcini și crengi care să formeze ascunzători și cu substrat închis la culoare Iluminarea trebuie să fie slabă și să existe plante de suprafață care să limiteze și mai mult cantitatea de lumină din acvariu De asemenea poate fi ținut și într-un acvariu cu specific amazonian, cu substrat nisipos, cu crengi și rădăcini care să formeze mai multe ascunzători, plantele nu sunt obligatorii în acest tip de amenajare Hrănire: Nu sunt pretențioși și vor mânca aproape orice le încape în gură Pot fi hrăniți cu Daphnia sau Artemia, granule, fulgi Comentarii: Sunt o specie pașnică de cârd și este bine să fie ținută în grupuri de minimum șase indivizi Poate fi ținută împreună cu specii ale genurilor Hemigrammus ori Hyphessobrycon și membrii mai mici din genul Corydoras sau din famimia Loricariidae 1250 14 11 Nannostomus digrammus (Twin-Stripe Pencilfish) Detalii: Nannostomus digrammus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2-3 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-6,8 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 4-6 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai colorați decât femelele înmulțire: Foarte Dificil de realizat, are nevoie de apă moale și foarte acidă cu extract de turbă A se avea grijă deoarece adulții vor mânca cu plăcere icrele depuse și se recomandă separarea lor Pentru a stimula depunerea de icre peștii vor fi hrăniți din belșug cu larve de Chironomidae, insecte și Artemia salina Icrele vor ecloza în 24 ore iar puii vor înota liber în 4-5 zile Puii cresc greu și trebuiesc hrăniți din belșug cu hrană mică, microviermi și nalupi de Artemia salina îngrijire: Preferă acvariile slab iluminate, cu plante de suprafață și cu substrat închis la culoare Acvariul trebuie să fie bine plantat pe laterale și în spate, lăsându-se spațiu liber pentru înot în partea centrală Acvariul mai poate fi decorat cu rădăcini sau crengi submerse sau cu frunze uscate pe substrat, acestea vor da apei o nuanță ce va spori caracterul natural al acvariului Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană însă aceasta trebuie să fie suficient de mică încât să o poată mânca, se pot folosi fulgi, Artemia, Daphnia Comentarii: Este o specie foarte pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii mici precum Tetra sau Corydoras Nu se recomandă asocierea lor în acvariu cu specii mai mari din cauză că această specie, chiar și la maturitate este destul de mică 1251 14 12 Nannostomus erythrurus (Red Fin Banded Pencilfîsh) Nannostomus erythrurus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 3-8 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Lebiasinidai Dimorfism sexual: Masculii adulți sunt mai supli și pot avea mai mult roșu pe înotătoare decât femelele înmulțire: Pentru reproducere vom folosi un bazin de 10-15 litri, cu o înălțime a coloanei de apă de 10-15 cm, pe fund montăm o plasă pentru protecția icrelor, sau punem o tufă de Vesicularia dubyana (Java moss) Ca alternativă se poate acoperi fundul acvariului cu o plasă lăsându-se un spațiu de 3-4 cm Peștii vor fi bine hrăniți cu hrană vie înainte să fie introduși în acest acvariu Acvariul trebuie să fie foarte slab iluminat iar filtrarea se poate realiza cu un simplu burete Pot depune și în grupuri, șase indivizi de fiecare sex fiind suficienți Aceștia vor depune icrele și apoi se vor separa pentru a nu le mânca După 24-36 ore icrele vor ecloza iar puii vor putea înota după 3-4 zile Acum pot fi hrăniți cu microviermi și nalupi de Artemia salina îngrijire: Preferă acvariile slab iluminate, cu plante de suprafață și cu substrat închis la culoare Acvariul trebuie să fie bine plantat pe laterale și în spate, lăsându-se spațiu liber pentru înot în partea centrală Acvariul mai poate fi decorat cu rădăcini sau crengi submerse sau cu frunze uscate pe substrat, acestea vor da apei o nuanță ce va spori caracterul natural al acvariului Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană însă aceasta trebuie să fie suficient de mică încât să o poată mânca, se pot folosi fulgi, Artemia, Daphnia Comentarii: Este o specie foarte pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii mici precum Tetra sau Corydoras Nu se recomandă asocierea lor în acvariu cu specii mai mari din cauză că această specie, chiar și la maturitate este destul de mică 1252 Nannostomus espei Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 3,8-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,0 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 4-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli, au dunga aurie mai pronunțată și prezintă pe înotătoarele anală și caudală câteva dungi roșii subțiri Hrănire: Pești carnivori, vor accepta aproape orice tip de hrană, de la fulgi, pelete până la Daphnia congelată, insecte și Artemia salina înmulțire: Foarte dificil de realizat, are nevoie de apă moale și foarte acidă cu extract de turbă A se avea grijă deoarece adulții vor mânca cu plăcere icrele depuse și se recomandă separarea lor Pentru a stimula depunerea de icre peștii vor fi hrăniți din belșug cu larve de Chironomidae, insecte și Artemia salina Icrele vor ecloza în 24 ore iar puii vor înota liber în 4-5 zile Puii cresc greu și trebuiesc hrăniți din belșug cu hrană mică, microviermi și nalupi de Artemia salina îngrijire: A se ține în acvarii cu o lungime de minimum 60 cm Bine plantate pe lateral și spate, cu loc de înot în partea din față a acestuia, a se adăuga plante plutitoare Substratul poate fi nisip fin maron sau negru Necesită o filtrare eficientă, printr-un strat de turbă Comentarii: Specie foarte pașnică, și mică (4 cm) poate fi ținută cu alte specii compatibile în ceea ce privește cerințele parametrilor apei și taliei Sunt o specie de cârd rară, a se ține în grupuri de minimum zece indivizi cu un raport echilibrat de masculi și femele pentru că acestea din urmă să nu fie stresate Peștii sunt timizi și stau mult timp ascunși printre plante 1253 Nannostomus harrisoni Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 4,5-5 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 4-6 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai colorați decât femelele înmulțire: Foarte dificil de realizat, are nevoie de apă moale și foarte acidă cu extract de turbă A se avea grijă deoarece adulții vor mânca cu plăcere icrele depuse și se recomandă separarea lor Pentru a stimula depunerea de icre peștii vor fi hrăniți din belșug cu larve de Chironomidae, insecte și Artemia salina Icrele vor ecloza în 24 ore iar puii vor înota liber în 4-5 zile Puii cresc greu și trebuiesc hrăniți din belșug cu hrană mică, microviermi și nalupi de Artemia salina îngrijire: Preferă acvariile slab iluminate, cu plante de suprafață și cu substrat închis la culoare Acvariul trebuie să fie bine plantat pe laterale și în spate, lăsându-se spațiu liber pentru înot în partea centrală Acvariul mai poate fi decorat cu rădăcini sau crengi submerse sau cu frunze uscate pe substrat, acestea vor da apei o nuanță ce va spori caracterul natural al acvariului Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană însă aceasta trebuie să fie suficient de mică încât să o poată mânca, se pot folosi fulgi, Artemia, Daphnia Comentarii: Este o specie foarte pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii mici precum Tetra sau Corydoras Nu se recomandă asocierea lor în acvariu cu specii mai mari din cauză că această specie, chiar și la maturitate este destul de mică 1254 Nannostomus marginatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,2-4,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 1-5 > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți sunt mai supli și pot avea mai mult roșu pe înotătoare decât femelele înmulțire: Pentru reproducere vom folosi un bazin de 10-15 litri, cu o înălțime a coloanei de apă de 10-15 cm, pe fund montăm o plasă pentru protecția icrelor, sau punem o tufă de Vesicularia dubyana (Java moss) Ca alternativă se poate acoperi fundul acvariului cu o plasă lăsându-se un spațiu de 3-4 cm Peștii vor fi bine hrăniți cu hrană vie înainte să fie introduși în acest acvariu Acvariul trebuie să fie foarte slab iluminat iar filtrarea se poate realiza cu un simplu burete Pot depune și în grupuri, șase indivizi de fiecare sex fiind suficienți Aceștia vor depune icrele și apoi se vor separa pentru a nu le mânca După 24-36 ore icrele vor ecloza iar puii vor putea înota după 3-4 zile Acum pot fi hrăniți cu microviermi și nalupi de Artemia salina îngrijire: Preferă acvariile slab iluminate, cu plante de suprafață și cu substrat închis la culoare Acvariul trebuie să fie bine plantat pe laterale și în spate, lăsându-se spațiu liber pentru înot în partea centrală Acvariul mai poate fi decorat cu rădăcini sau crengi submerse sau cu frunze uscate pe substrat, acestea vor da apei o nuanță ce va spori caracterul natural al acvariului Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană însă aceasta trebuie să fie suficient de mică încât să o poată mânca, se pot folosi fulgi, Artemia, Daphnia Comentarii: Este o specie foarte pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii mici precum Tetra sau Corydoras Nu se recomandă asocierea lor în acvariu cu specii mai mari din cauză că această specie, chiar și la maturitate este destul de mică 1255 14 16 Nannostomus marylinae (Marylin's Pencilfish) Detalii: Nannostomus marylinae > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 4-5 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-6,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 4-8 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele iar înotătoarea anală are marginea posterioară curbată în cazul masculilor și dreapta în cazul femelelor înmulțire: Pentru înmulțire este necesar un acvariu slab iluminat, cu plante cu frunze fine sau mușchi (moss), o alternativă o reprezintă acoperirea fundului acvariului cu o plasă Plasa trebuie să fie suficient de mare pentru ca icrele să cadă prin ea, dar destul de mică pentru că adulții să nu poată ajunge la icre, de asemenea trebuie plasată la cel puțin 5 cm de fundul acvariului Depunerea poate avea loc în grupuri de câte șase indivizi de fiecare sex Peștii trebuiesc bine hrăniți pentru a putea depune Depunerea poate fi stimulată cu o schimbare parțială de apă După ce adulții au depus icrele, se vor scoate și se vor reintroduce în acvariul comunitar După 3-4 zile puii vor înota liber și pot fi hrăniți cu infuzori și nalupi de Artemia salina Icrele și puii sunt sensibili la lumină și se recomandă ca acvariul să fie tinut cât mai întunecat 5 îngrijire: A se ține în acvarii cu o lungime de minimum 60 cm Bine plantate pe lateral și spate, cu loc de înot în partea din față a acestuia, a se adăuga plante plutitoare Substratul poate fi nisip fin maron sau negru Necesită o filtrare eficientă, printr-un strat de turbă Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană însă aceasta trebuie să fie suficient de mică încât să o poată mânca, se pot folosi fulgi, Artemia, Daphnia Comentarii: Specie foarte pașnică, și mică (4 cm) poate fi ținută cu alte specii compatibile în ceea ce privește cerințele parametrilor apei și taliei Sunt o specie de cârd rară, a se ține în grupuri de minimum zece indivizi cu un raport echilibrat de masculi și femele pentru că acestea din urmă să nu fie stresate Peștii sunt timizi și stau mult timp ascunși printre plante 1256 Nannostomus mortenthaleri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 2,8-3 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,0 > Temperatura: 23,9-27,8 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai colorați decât femelele înmulțire: Foarte dificil de realizat, are nevoie de apă moale și foarte acidă cu extract de turbă A se avea grijă deoarece adulții vor mânca cu plăcere icrele depuse și se recomandă separarea lor Pentru a stimula depunerea de icre peștii vor fi hrăniți din belșug cu larve de Chironomidae, insecte și Artemia salina Icrele vor ecloza în 24 ore iar puii vor înota liber în 4-5 zile Puii cresc greu și trebuiesc hrăniți din belșug cu hrană mică, microviermi și nalupi de Artemia salina îngrijire: Preferă acvariile slab iluminate, cu plante de suprafață și cu substrat închis la culoare Acvariul trebuie să fie bine plantat pe laterale și în spate, lăsându-se spațiu liber pentru înot în partea centrală Acvariul mai poate fi decorat cu rădăcini sau crengi submerse sau cu frunze uscate pe substrat, acestea vor da apei o nuanță ce va spori caracterul natural al acvariului Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană însă aceasta trebuie să fie suficient de mică încât să o poată mânca, se pot folosi fulgi, Artemia, Daphnia Comentarii: Este o specie foarte pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii mici precum Tetra sau Corydoras Nu se recomandă asocierea lor în acvariu cu specii mai mari din cauză că această specie, chiar și la maturitate este destul de mică 1257 Detalii: fi t Nannostomus nitidus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 8-18 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele iar înotătoarea anală are marginea posterioară curbată în cazul masculilor și dreapta în cazul femelelor înmulțire: Pentru înmulțire este necesar un acvariu slab iluminat, cu plante cu frunze fine sau mușchi (moss), o alternativă o reprezintă acoperirea fundului acvariului cu o plasă Plasa trebuie să fie suficient de mare pentru ca icrele să cadă prin ea, dar destul de mică pentru că adulții să nu poată ajunge la icre, de asemenea trebuie plasată la cel puțin 5 cm de fundul acvariului Depunerea poate avea loc în grupuri de câte șase indivizi de fiecare sex Peștii trebuiesc bine hrăniți pentru a putea depune Depunerea poate fi stimulată cu o schimbare parțială de apă După ce adulții au depus icrele, se vor scoate și se vor reintroduce în acvariul comunitar După 3-4 zile puii vor înota liber și pot fi hrăniți cu infuzori și nalupi de Artemia salina Icrele și puii sunt sensibili la lumină și se recomandă ca acvariul să fie tinut cât mai întunecat 5 îngrijire: A se ține în acvarii cu o lungime de minimum 60 cm Bine plantate pe lateral și spate, cu loc de înot în partea din față a acestuia, a se adăuga plante plutitoare Substratul poate fi nisip fin maron sau negru Necesită o filtrare eficientă, printr-un strat de turbă Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană însă aceasta trebuie să fie suficient de mică încât să o poată mânca, se pot folosi fulgi, Artemia, Daphnia Comentarii: Specie foarte pașnică, și mică (4 cm) poate fi ținută cu alte specii compatibile în ceea ce privește cerințele parametrilor apei și taliei Sunt o specie de cârd rară, a se ține în grupuri de minimum zece indivizi cu un raport echilibrat de masculi și femele pentru că acestea din urmă să nu fie stresate Peștii sunt timizi și stau mult timp ascunși printre plante 1258 Detalii: Nannostomus trifasciatus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-5 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 4-5 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli, au dunga aurie mai pronunțată și prezintă pe înotătoarele anală și caudală câteva dungi roșii subțiri Hrănire: Pești carnivori, vor accepta aproape orice tip de hrană, de la fulgi, pelete până la Daphnia congelată, insecte și Artemia salina înmulțire: Foarte dificil de realizat, are nevoie de apă moale și foarte acidă cu extract de turbă A se avea grijă deoarece adulții vor mânca cu plăcere icrele depuse și se recomandă separarea lor Pentru a stimula depunerea de icre peștii vor fi hrăniți din belșug cu larve de Chironomidae, insecte și Artemia salina Icrele vor ecloza în 24 ore iar puii vor înota liber în 4-5 zile Puii cresc greu și trebuiesc hrăniți din belșug cu hrană mică, microviermi și nalupi de Artemia salina îngrijire: A se ține în acvarii cu o lungime de minimum 60 cm Bine plantate pe lateral și spate, cu loc de înot în partea din față a acestuia, a se adăuga plante plutitoare Substratul poate fi nisip fin maron sau negru Necesită o filtrare eficientă, printr-un strat de turbă Comentarii: Specie foarte pașnică, și mică (4 cm) poate fi ținută cu alte specii compatibile în ceea ce privește cerințele parametrilor apei și taliei Sunt o specie de cârd rară, a se ține în grupuri de minimum zece indivizi cu un raport echilibrat de masculi și femele pentru că acestea din urmă să nu fie stresate Peștii sunt timizi și stau mult timp ascunși printre plante 1259 14 20 Nanobagrus stellatus (Stellatus Catfîsh) Nanobagrus stellatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,3-3,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,4-7,6 > Temperatura: 22,8-25 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte vor avea abdomenul mai pronunțat decât masculii, mai ales dacă acestea poartă icre înmulțire: Nu au fost înmulțiți în acvarii încă 5 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să imite un curs de apă rapid Acesta trebuie să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin și să aibă mai multe locuri în care acest pește să se ascundă Se recomandă ca în acvariu să existe un curent moderat de apă Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată, se recomandă să fie efectuate schimbări de apă parțiale dese Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană de origine animală, hrană vie sau congelată precum râme tocate, Tubifex, Artemia și ocazional cu hrană de origine vegetală precum granule sau Spirulină Acest pește va mânca și melci, astfel ținând sub control populația de melci din acvariu Comentarii: Poate fi ținut împreună cu specii din genurile Danio, Devario, Mystacoleucus, Barilius mici și chiar Rasbora sau Puntius Se recomandă ca această specie să fie ținută în grupuri mici de 5-6 indivizi 1260 Nemacheilus longistriatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 151,4 litri > Dimensiune: 8-12 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-7,8 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 1-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe decât masculii, o altă diferență este la rostru: masculii au rostrul alungit iar femelele rotunjit înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu pe cale naturală însă au existat reușite în înmulțire prin tratamentul cu hormoni îngrijire: Amenajarea acvariului este o alegere personală, această specie preferă totuși substratul fin, nisipos, cu câteva pietre rotunjite din loc în loc și cu câteva crengi sau rădăcini Luminozitatea trebuie să fie redusă iar plantele alese să suporte această iluminare, se pot folosi Taxiphylhim bărbieri („Java” moss) sau Anubias sp Trebuie să se pună la dispoziția acestor pești multe ascunzători sub diferite forme în funcție de acvariu, de la peșteri formate din pietre, până la ghivece Substratul trebuie să fie menținut foarte curat deoarece sunt sensibili la poluarea acestuia, se recomandă schimbări frecvente, parțiale de apă Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană de origine animală, hrană vie sau congelată precum râme tocate, Tubifex, Artemia și ocazional cu hrană de origine vegetală precum granule sau Spirulină Acest pește va mânca și melci, astfel ținând sub control populația de melci din acvariu Comentarii: Poate fi ținut împreună cu specii din genurile Danio, Devario, Mystacoleucus, Barilius mici și chiar Rasbora sau Puntius Se recomandă ca această specie să fie ținută în grupuri mici de 5-6 indivizi 1261 14 22 Nemacheilus pavonaceus (Peacock Loach) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 18-25 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: ) ’idae Nemacheilus pavonaceus Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe decât masculii, o altă diferență este la rostru: masculii au rostrul alungit iar femelele rotunjit înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu 5 5 îngrijire: Amenajarea acvariului este o alegere personală, această specie preferă totuși substratul fin, nisipos, cu câteva pietre rotunjite din loc în loc și cu câteva crengi sau rădăcini Luminozitatea trebuie să fie redusă iar plantele alese să suporte această iluminare, se pot folosi Taxiphylhim bărbieri („Java” moss) sau Amibias sp Trebuie să se pună la dispoziția acestor pești multe ascunzători sub diferite forme în funcție de acvariu, de la peșteri formate din pietre, până la ghivece Substratul trebuie să fie menținut foarte curat deoarece sunt sensibili la poluarea acestuia, se recomandă schimbări frecvente, parțiale de apă Hrănire: Nu este pretențios la hrană, va mânca granule, fulgi, hrană pe bază de alge, Artemia, larve de Chironomidae Comentarii: Este bine să fie ținuți în grupuri de 3-5 indivizi sau mai mult Este un pește curios și pașnic Poate fi ținut împreună cu alți pești pașnici 1262 Nemacheilus platiceps Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele înmulțire: Nu au fost înmulțiți în acvarii încă 5 5 5 îngrijire: Acești pești sunt ușor de întreținut, dar au nevoie de apă foarte curată Sunt foarte pașnici și sociali, este recomandat să se țină în grupuri, cu cât mai mari cu atât mai bine, cu un minim de trei indivizi Modelul de culori se poate schimba o dată cu vârsta, devenind mai frumoasă Hrănire: Sunt pești omnivori, este bine să fie hrăniți cât mai divers, de la fulgi și pelete, până la legume și viermi vii sau congelați Comentarii: Sunt pești de fund, pașnici și sociabili, pot fii ținuți cu alți pești pașnici Acvariul trebuie să aibă minim 75 litri Pot crește până la 10-12 cm și pot trăi circa 4 ani 1263 Nemacheilus selangoricus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a diferenția masculii de femele înmulțire: Nu s-a reprodus încă în captivitate îngrijire: Amenajarea acvariului este o alegere personală, această specie preferă totuși substratul fin, nisipos, cu câteva pietre rotunjite din loc în loc și cu câteva crengi sau rădăcini Luminozitatea trebuie să fie redusă iar plantele alese să suporte această iluminare, se pot folosi Taxiphylhim bărbieri („Java” moss) sau Anubias sp Trebuie să se pună la dispoziția acestor pești multe ascunzători sub diferite forme în funcție de acvariu, de la peșteri formate din pietre, până la ghivece Substratul trebuie să fie menținut foarte curat deoarece sunt sensibili la poluarea acestuia, se recomandă schimbări frecvente, parțiale de apă Hrănire: Nu este pretențios la hrană, va mânca granule, fulgi, hrană pe bază de alge, Artemia, larve de Chironomidae Comentarii: Pot deveni agresivi unii cu alții și este bine să fie ținuți în grupuri mici 1264 Nematobrycon pal meri Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-5 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,8 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: în acvaristică este numit „keiser tetra” sau „tetra imperial” Biotopul natural este în Columbia în râul Rio San Juan și în afluenții lui Forma corpului este asemănătoare unei măciuci, având partea din față a corpului foarte rotunjită Dorsala este îngustă și la mascul este mai lungă Radiile mijlocii ale cozii, la mascul sunt prelungite de lobii cozii, în timp ce la femelă nu Ajung la 5 cm Pentru îngrijire are nevoie de aceleași condiții ca la speciile Humigrammus Corpul are o nuanță maroniu deschis, iar la o iluminare de sus, partea de sus are o nuanță de verde sau albastru-verde înjumătățea inferioară a corpului are o dungă lată albastru-negru cu contur neclar Irisul are o culoare albastră strălucitoare până la verde închis, aripioarele sunt gălbui până la maroniu, având marginea mai închisă Anala este lângă marginea exterioară o dungă îngustă la culoare, iar tivul ei este incolor sau alb Femela este mai mică și mai puțin colorată ca masculul Este un pește nepretențios, dar nu de banc, pentru că manifestă un comportament teritorial Temperatura optimă este de 24-26 °C, iar pentru reproducere 26-28 °C Greutatea mare la reproducere este de a găsi o pereche care să se înțeleagă, pentru că nu toate perechile sunt compatibile De aceea, dacă avem în acvariu mai multe exemplare, atunci vom separa perechea care în acvariul comun a început jocul nupțial Au nevoie de o apă moale și ușor acidă Se reproduce la fel ca speciile de Nannostomus Hemigrammus caudovittatus (ahl) Specia este răspândită în Argentina, în zona Rio de la Plata în acvaristică este cunoscut sub numele de „Tetra de Buenos Aires” Corpul este relativ înalt, alungit, masculul fiind mai suplu ca femela Ajunge la 6 cm lungime Flancurile sunt colorate într-un gri-verde deschis, având o dungă roșie strălucitoare, care ține de la opercule până la rădăcina cozii unde se extinde sub forma unei pete Partea de sus a irisului este roșu strălucitor 1265 Partea din față a dorsalei este roșu închis, restul aripioarei fiind transparentă Reproducerea este foarte ușoară Intr-un acvariu de 15-20 litri, introducem o pereche Apa nu are importanță, iar temperatura trebuie menținută la 25 °C Câteva tufe de plante și o plasă de protecție a icrelor sunt necesare Peștii depun cam 400-500 de icre care eclozează după 24-30 de ore Reproducătorii se vor scoate după depunere Larvele mai stau atârnate de plante și geam cam încă 3-4 zile, apoi încep să înoate liber Pot fi hrăniți cu gălbenuș de ou sau micro viermi de la început, apoi după 3-4 zile cu nauplii de Artemia salina Cresc foarte repede Nematolebias whitei Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 15,6-20 °C > Duritate: 1-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 0,5-1 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele și au înotătoare dorsală, anală și caudală înmulțire: Se alege o pereche adultă și sănătoasă și se separă într-un acvariu de reproducere Acvariul poate fi gol, având doar Java moss pe fund, ca mediu de depunere Perechea se va stimula cu hrană vie în prealabil Se lasă în acvariul de reproducere cca o săptămână după care se reintroduce în acvariul obișnuit, deoarece depunerea icrelor este un proces epuizant și riscă să moară Imediat ce depun icrele se vor separa cu grijă și se pun în apă sau pe Java moss umedă pentru a ecloza Inițial puii sunt mici și trebuiesc hrăniți cu infuzorii și după câteva zile cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare, preferabil turbă, de asemenea trebuie să existe zone dens plantate și decoruri din crengi și rădăcini ce vor servi ca adăpost pentru pești Se recomandă să se folosească și plante plutitoare pentru a diminua cantitatea de lumină Acvariul trebuie să fie acoperit deoarece acești pești sunt capabili să sară din apă Hrănire: Sunt carnivori și vor aprecia hrana vie precum larve de țânțari, viermi, Daphnia și Artemia, dar pot fi hrăniți și cu fulgi sau granule de calitate 1266 Comentarii: Trebuiesc ținuți în acvarii specifice deoarece masculii pot deveni destul de agresivi Dacă se dorește să se țină mai multe exemplare trebuie să li se asigure suficient spațiu Neolamprologus brevis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-9,0 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Dimensiunea este importantă în sexarea acestor pești însă nu este singurul factor important Masculul va avea fălci mari și puternice și o proeminență pe rostru iar femela va avea un profil mai drept înmulțire: Se vor reproduce în cochilii de melci așa că acestea trebuiesc adăugate în acvariu Sunt necesare mai multe femele la un mascul iar acesta se va împerechea cu toate femelele După trei zile de la depunere icrelor, acestea vor ecloza iar când puii vor putea înota liber trebuiesc hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat fin, nisipos și mai multe ascunzători formate din pietre și cochilii de melci Ascunzătorile trebuie să fie mai multe decât peștii pentru a nu se crea dispute între aceștia Plantele nu sunt necesare deoarece nu fac parte din habitatul natural al acestor pești Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu fulgi de calitate însă este bine să se suplimenteze dieta cu Daphnia sau Artemia salina, fie vii, fie congelate Comentarii: Sunt pești relativ pașnici, pot fi ținuți atât în acvarii specifice cât și în acvarii comunitare cu alți pești similari Totuși, când depune icrele, perechea depunătoare poate deveni agresivă și își va apăra teritoriul Nu vor vătăma plantele Dacă se țin în acvarii comunitare, Neolamprologus pulcher trebuiesc introduși ultimii, după ce ceilalți pești și-au stabilit deja teritoriile Se pot ține împreună cu ciclide din Lacul Malawi sau Victoria 1267 Neolamprologus brichardi Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 9-10 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-9,0 > Temperatura: 22,2-25 °C > Duritate: 8-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 1-5 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Este greu de făcut diferența dintre mascul și femelă în mod vizual însă masculul are înotătoarea anală mai lungă și este mai mare decât femela, aspecte mai evidente după ce se formează perechea înmulțire: Este recomandat când începeți să creșteți acest pește să se pună în același bazin mai multe exemplare pentru a fi sigur că se va forma cel puțin o pereche Aceasta va depune în jur de 20-25 de icre iar eclozarea lor se va face în 4-5 zile Este de recomandat punerea puilor după o perioadă într-un acvariu separat dacă aceștia provin dintr-un acvariu comun Perechile formate sunt teritoriale și foarte agresive cu alte specii ținându-i la distanță de grupul de alevini In marea lor majoritate brichardi protejează și alte grupuri de alevini ai altor perechi îngrijire: Este recomandat să-i instalăm într-un acvariu de peste 80 de litri cu un substrat de nisip fin și un decor din pietre care pe alocuri să formeze grote, minicrevase, etc Filtrarea trebuie să fie foarte bună iar aerarea de asemenea Hrănire: Nu este pretențios în ceea ce ține de hrană, va mânca granule pentru Cichlidae, fulgi, Artemia și larve de Chironomidae Comentarii: Sunt pești agresivi în special când se reproduc, este indicat să fie ținuți singuri în acvariu sau împreună cu alți pești mari din Lacul Tanganyika 1268 Neolamprologus buescheri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-9,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați decât femelele și au înotătoarele mai alungite decât acestea înmulțire: Sunt pești ce formează perechi doar în perioada de reproducere, în rest rămân un cârd unit Femela preferă să depună icrele în peșteri cu substrat de pietriș Poate depune peste 100 de icre și după apariția puilor, atât părinții cât și juvenilii vor ajuta la creșterea acestora îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se realizeze mai multe ascunzători din piatră sau din crengi și/sau rădăcini Substratul trebuie să fie format din nisip sau pietriș fin Este recomandat ca filtrarea să fie eficientă și să se realizeze un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu fulgi de calitate însă este bine să se suplimenteze dieta cu Daphnia sau Artemia salina, fie vii, fie congelate Comentarii: Sunt pești relativ pașnici, pot fi ținuți atât în acvarii specifice cât și în acvarii comunitare cu alți pești similari Totuși, când depune icrele, perechea depunătoare poate deveni agresivă și își va apăra teritoriul Nu vor vătăma plantele Dacă se țin în acvarii comunitare, Neolamprologus pulcher trebuiesc introduși ultimii, după ce ceilalți pești și-au stabilit deja teritoriile Se pot ține împreună cu ciclide din Lacul Malawi sau Victoria 1269 Detalii: Neolamprologus furcifer > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 12-15 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-8,6 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 12-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați decât femelele și au înotătoarele mai alungite decât acestea înmulțire: Sunt pești ce formează perechi doar în perioada de reproducere, în rest rămân un cârd unit Femela preferă să depună icrele în peșteri cu substrat de pietriș Poate depune peste 100 de icre și după apariția puilor, atât părinții cât și juvenilii vor ajuta la creșterea acestora îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se realizeze mai multe ascunzători din piatră sau din crengi și/sau rădăcini Substratul trebuie să fie format din nisip sau pietriș fin Este recomandat ca filtrarea să fie eficientă și să se realizeze un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu fulgi de calitate însă este bine să se suplimenteze dieta cu Daphnia sau Artemia salina, fie vii, fie congelate Comentarii: Sunt pești relativ pașnici, pot fi ținuți atât în acvarii specifice cât și în acvarii comunitare cu alți pești similari Totuși, când depune icrele, perechea depunătoare poate deveni agresivă și își va apăra teritoriul Nu vor vătăma plantele Dacă se țin în acvarii comunitare, Neolamprologus pulcher trebuiesc introduși ultimii, după ce ceilalți pești și-au stabilit deja teritoriile Se pot ține împreună cu ciclide din Lacul Malawi sau Victoria 1270 14 31 Neolamprologus hecqui (Hecqui Cichlidj Neolamprologus hecqui Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 5,1-8,9 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-8,6 > Temperatura: 25-26,1 °C > Duritate: 10-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Dimensiunea este importantă în sexarea acestor pești însă nu este singurul factor important Masculul va avea fălci mari și puternice și o proeminență pe rostru iar femela va avea un profil mai drept înmulțire: Se vor reproduce în cochilii de melci așa că acestea trebuiesc adăugate în acvariu Sunt necesare mai multe femele la un mascul iar acesta se va împerechea cu toate femelele După trei zile de la depunere icrelor, acestea vor ecloza iar când puii vor putea înota liber trebuiesc hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat fin, nisipos și mai multe ascunzători formate din pietre și cochilii de melci Ascunzătorile trebuie să fie mai multe decât peștii pentru a nu se crea dispute între aceștia Plantele nu sunt necesare deoarece nu fac parte din habitatul natural al acestor pești Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi însă acestea trebuiesc suplimentate cu hrană vie sau congelată precum Artemia salina, larve de Chironomidae sau Daphnia Comentarii: în ciuda dimensiunii reduse sunt foarte teritoriali și pot deveni agresivi chiar și cu pești mai mari decât ei Se recomandă să nu se țină mai mult de un mascul deoarece aceștia se vor agresa, cazuri excepționale sunt cazurile în care acvariul este mare și se pot delimita clar teritoriile 1271 Neolamprologus leleupi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 12-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați decât femelele și au înotătoarele mai alungite decât acestea înmulțire: Sunt pești ce formează perechi doar în perioada de reproducere, în rest rămân un cârd unit Femela preferă să depună icrele în peșteri cu substrat de pietriș Poate depune peste 100 de icre și după apariția puilor, atât părinții cât și juvenilii vor ajuta la creșterea acestora îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se realizeze mai multe ascunzători din piatră sau din crengi și/sau rădăcini Substratul trebuie să fie format din nisip sau pietriș fin Este recomandat ca filtrarea să fie eficientă și să se realizeze un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi însă acestea trebuiesc suplimentate cu hrană vie sau congelată precum Artemia salina, larve de Chironomidae sau Daphnia Comentarii: în ciuda dimensiunii reduse sunt foarte teritoriali și pot deveni agresivi chiar și cu pești mai mari decât ei Se recomandă să nu se țină mai mult de un mascul deoarece aceștia se vor agresa, cazuri excepționale sunt cazurile în care acvariul este mare și se pot delimita clar teritoriile 1272 Neolamprologus multifasciatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 12-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Dimensiunea este importantă în sexarea acestor pești însă nu este singurul factor important Masculul va avea fălci mari și puternice și o proeminență pe rostru iar femela va avea un profil mai drept înmulțire: Se vor reproduce în cochilii de melci așa că acestea trebuiesc adăugate în acvariu Sunt necesare mai multe femele la un mascul iar acesta se va împerechea cu toate femelele După trei zile de la depunere icrelor, acestea vor ecloza iar când puii vor putea înota liber trebuiesc hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat fin, nisipos și mai multe ascunzători formate din pietre și cochilii de melci Ascunzătorile trebuie să fie mai multe decât peștii pentru a nu se crea dispute între aceștia Plantele nu sunt necesare deoarece nu fac parte din habitatul natural al acestor pești Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu fulgi de calitate însă este bine să se suplimenteze dieta cu Daphnia sau Artemia salina, fie vii, fie congelate Comentarii: Sunt pești relativ pașnici, pot fi ținuți atât în acvarii specifice cât și în acvarii comunitare cu alți pești similari Totuși, când depune icrele, perechea depunătoare poate deveni agresivă și își va apăra teritoriul Nu vor vătăma plantele Dacă se țin în acvarii comunitare, Neolamprologus pulcher trebuiesc introduși ultimii, după ce ceilalți pești și-au stabilit deja teritoriile Se pot ține împreună cu ciclide din Lacul Malawi sau Victoria 1273 14 34 Neolamprologus pulcher (Daffbdil Brichardi) Detalii: Neolamprologus pulcher > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-8,6 > Temperatura: 25-26,1 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Sunt relativ dificil de sexat, totuși masculii sunt puțin mai mari, au o frunte mai proeminentă și au înotătoarele dorsală și anală mai puțin mai alungite și mai ascuțite 5 înmulțire: Sunt pești ce formează perechi dor în perioada de reproducere, în rest rămân un cârd unit Femela preferă să depună icrele în peșteri cu substrat de pietriș Poate depune peste 100 de icre și după apariția puilor, atât părinții cât și juvenilii vor ajuta la creșterea acestora îngrijire: Acvariul trebuie să fie ornat cu multe ascunzători tip peșteră și să aibă substrat nisipos Filtrarea trebuie să fie eficientă și în acvariu se recomandă existența unui curent de apă Plantele nu sunt necesare însă acești pești preferă lumina difuză Schimbările parțiale de apă sunt necesare săptămânal, 10-20% din cantitatea de apă în funcție de numărul peștilor și de cantitatea de nitriți Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu fulgi de calitate însă este bine să se suplimenteze dieta cu Daphnia sau Artemia salina, fie vii, fie congelate Comentarii: Sunt pești relativ pașnici, pot fi ținuți atât în acvarii specifice cât și în acvarii comunitare cu alți pești similari Totuși, când depune icrele, perechea depunătoare poate deveni agresivă și își va apăra teritoriul Nu vor vătăma plantele Dacă se țin în acvarii comunitare, Neolamprologus pulcher trebuiesc introduși ultimii, după ce ceilalți pești și-au stabilit deja teritoriile Se pot ține împreună cu ciclide din Lacul Malawi sau Victoria 1274 Neolamprologus sexfasciatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 12-15 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,2 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați decât femelele și au înotătoarele mai alungite decât acestea înmulțire: Sunt pești ce formează perechi doar în perioada de reproducere, în rest rămân un cârd unit Femela preferă să depună icrele în peșteri cu substrat de pietriș Poate depune peste 100 de icre și după apariția puilor, atât părinții cât și juvenilii vor ajuta la creșterea acestora îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se realizeze mai multe ascunzători din piatră sau din crengi și/sau rădăcini Substratul trebuie să fie format din nisip sau pietriș fin Este recomandat ca filtrarea să fie eficientă și să se realizeze un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu fulgi de calitate însă este bine să se suplimenteze dieta cu Daphnia sau Artemia salina, fie vii, fie congelate Comentarii: în ciuda dimensiunii reduse sunt foarte teritoriali și pot deveni agresivi chiar și cu pești mai mari decât ei Se recomandă să nu se țină mai mult de un mascul deoarece aceștia se vor agresa, cazuri excepționale sunt cazurile în care acvariul este mare și se pot delimita clar teritoriile 1275 Detalii: Neolamprologus tetracanthus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 15-20 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 12-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Este greu de făcut diferența dintre mascul și femelă în mod vizual însă masculul are înotătoarea anală mai lungă și este mai mare decât femela, aspecte mai evidente după ce se formează perechea înmulțire: Este recomandat când începeți să creșteți acest pește să se pună în același bazin mai multe exemplare pentru a fi sigur că se va forma cel puțin o pereche Aceasta va depune în jur de 20-25 de icre iar eclozarea lor se va face în 4-5 zile Este de recomandat punerea puilor după o perioadă într-un acvariu separat dacă aceștia provin dintr-un acvariu comun Perechile formate sunt teritoriale și foarte agresive cu alte specii ținându-i la distanță de grupul de alevini In marea lor majoritate brichardi protejează și alte grupuri de alevini ai altor perechi îngrijire: Acvariul trebuie să fie ornat cu multe ascunzători tip peșteră și să aibă substrat nisipos Filtrarea trebuie să fie eficientă și în acvariu se recomandă existența unui curent de apă Plantele nu sunt necesare însă acești pești preferă lumina difuză Schimbările parțiale de apă sunt necesare săptămânal, 10-20% din cantitatea de apă în funcție de numărul peștilor și de cantitatea de nitriți Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu fulgi de calitate însă este bine să se suplimenteze dieta cu Daphnia sau Artemia salina, fie vii, fie congelate Comentarii: Sunt pești relativ pașnici, pot fi ținuți atât în acvarii specifice cât și în acvarii comunitare cu alți pești similari Totuși, când depune icrele, perechea depunătoare poate deveni agresivă și își va apăra teritoriul Nu vor vătăma plantele Dacă se țin în acvarii comunitare, Neolamprologus pulcher trebuiesc introduși ultimii, după ce ceilalți pești și-au stabilit deja teritoriile Se pot ține împreună cu ciclide din Lacul Malawi sau Victoria 1276 Neolamprologus toae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,2 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 8-18 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați decât femelele și au înotătoarele mai alungite decât acestea înmulțire: Sunt pești ce formează perechi doar în perioada de reproducere, în rest rămân un cârd unit Femela preferă să depună icrele în peșteri cu substrat de pietriș Poate depune peste 100 de icre și după apariția puilor, atât părinții cât și juvenilii vor ajuta la creșterea acestora îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se realizeze mai multe ascunzători din piatră sau din crengi și/sau rădăcini Substratul trebuie să fie format din nisip sau pietriș fin Este recomandat ca filtrarea să fie eficientă și să se realizeze un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu fulgi de calitate însă este bine să se suplimenteze dieta cu Daphnia sau Artemia salina, fie vii, fie congelate Comentarii: Sunt pești relativ pașnici, pot fi ținuți atât în acvarii specifice cât și în acvarii comunitare cu alți pești similari Totuși, când depune icrele, perechea depunătoare poate deveni agresivă și își va apăra teritoriul Nu vor vătăma plantele Dacă se țin în acvarii comunitare, Neolamprologus pulcher trebuiesc introduși ultimii, după ce ceilalți pești și-au stabilit deja teritoriile Se pot ține împreună cu ciclide din Lacul Malawi sau Victoria 1277 Neolamprologus tretocephalus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 12-15 cm > Apă: Dulce > pH: 7,6-8,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul are capul și zona branhiilor mai robustă decât femela înmulțire: Este destul de greu de înmulțit Pentru a se putea forma o pereche este ideal să achiziționăm mai mulți indivizi tineri și să îi creștem împreună, astfel se vor forma perechile După formarea perechilor se vor înlătura din acvariu ceilalți indivizi Sunt destul de greu de reprodus Vor depune icrele într-o ascunzătoare asemănătoare unei peșteri iar femela va îngriji icrele în timp ce masculul va păzi teritoriul După eclozarea icrelor puii vor putea înota în câteva zile și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și multe ascunzători formate din piatră sub forma unor peșteri Acvariul trebuie să fie amenajat în așa fel încât să imite habitatul lor din Lacul Tanganyika Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie eficientă și se recomandă schimbări parțiale dese de apă pentru menținerea calității acesteia Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule, fulgi, larve de Chironomidae, Artemia, Daphnia Comentarii: Sunt pești relativ agresivi și nu se recomandă acvariilor comunitare, pot fi ținuți împreună cu alte specii de Cichlidae din Lacul Tanganyika de talie și comportament similar 1278 Neolebias ansorgii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 2-3,5 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-6,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai viu colorați decât femelele înmulțire: Nu au fost înmulțiți foarte des în acvarii însă pentru înmulțire este necesar un acvariu slab iluminat, cu plante cu frunze fine sau mușchi (moss), o alternativă o reprezintă acoperirea fundului acvariului cu o plasă Plasa trebuie să fie suficient de mare pentru ca icrele să cadă prin ea, dar destul de mică pentru că adulții să nu poată ajunge la icre, de asemenea trebuie plasată la cel puțin 5 cm de fundul acvariului Depunerea poate avea loc în grupuri de câte șase indivizi de fiecare sex Peștii trebuiesc bine hrăniți pentru a putea depune Depunerea poate fi stimulată cu o schimbare parțială de apă După ce adulții au depus icrele, se vor scoate și se vor reintroduce în acvariul comunitar După 3-4 zile puii vor înota liber și pot fi hrăniți cu infuzori și nalupi de Artemia salina Icrele și puii sunt sensibili la lumină și se recomandă ca acvariul să fie ținut cât mai întunecat îngrijire: Nu sunt recomandați acvariilor foarte puternic iluminate Aceștia trebuie să stea într-un acvariu bine plantat care să ofere locuri liniștite, ascunse în care să se retragă Aceste locuri pot fi realizate folosind crengi și rădăcini care vor elibera în apă tanini, ce vor oferi apei o tentă naturală de culoare și care va imita mediul său natural In acvariu se mai pot adăuga și frunze uscate pe substrat, organismele ce ajută la descompunerea acestora vor deveni o sursă secundară de hrană pentru pești Hrănire: Pot fi hrăniți și cu hrană uscată însă se recomandă ca aceștia să fie hrăniți cu hrană vie precum Artemia sau Daphnia pentru a avea culori mai intense și pentru a se putea reproduce Comentarii: Se recomandă să fie ținuți în acvarii specifice deoarece sunt o specie foarte timidă, este bine să fie ținuți în grupuri de cel puțin 6-7 indivizi 1279 Detalii: Neolebias trewavasae > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 3,5-4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 10-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai viu colorați decât femelele înmulțire: Nu au fost înmulțiți foarte des în acvarii însă pentru înmulțire este necesar un acvariu slab iluminat, cu plante cu frunze fine sau mușchi (moss), o alternativă o reprezintă acoperirea fundului acvariului cu o plasă Plasa trebuie să fie suficient de mare pentru ca icrele să cadă prin ea, dar destul de mică pentru că adulții să nu poată ajunge la icre, de asemenea trebuie plasată la cel puțin 5 cm de fundul acvariului Depunerea poate avea loc în grupuri de câte șase indivizi de fiecare sex Peștii trebuiesc bine hrăniți pentru a putea depune Depunerea poate fi stimulată cu o schimbare parțială de apă După ce adulții au depus icrele, se vor scoate și se vor reintroduce în acvariul comunitar După 3-4 zile puii vor înota liber și pot fi hrăniți cu infuzori și nalupi de Artemia salina Icrele și puii sunt sensibili la lumină și se recomandă ca acvariul să fie ținut cât mai întunecat îngrijire: Nu sunt recomandați acvariilor foarte puternic iluminate Aceștia trebuie să stea într-un acvariu bine plantat care să ofere locuri liniștite, ascunse în care să se retragă Aceste locuri pot fi realizate folosind crengi și rădăcini care vor elibera în apă tanini, ce vor oferi apei o tentă naturală de culoare și care va imita mediul său natural In acvariu se mai pot adăuga și frunze uscate pe substrat, organismele ce ajută la descompunerea acestora vor deveni o sursă secundară de hrană pentru pești Hrănire: Pot fi hrăniți și cu hrană uscată însă se recomandă ca aceștia să fie hrăniți cu hrană vie precum Artemia sau Daphnia pentru a avea culori mai intense și pentru a se putea reproduce Comentarii: Se recomandă să fie ținuți în acvarii specifice deoarece sunt o specie foarte timidă, este bine să fie ținuți în grupuri de cel puțin 6-7 indivizi 1280 Nimbochromis livingstonii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 12,7-17,8 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,5 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 10-18 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 6-10 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și au coloritul mai intens decât femelele, de asemenea aceștia au câteva pete asemănătoare cu icrele pe înotătoarea anală înmulțire: Se înmulțește prin icre, care sunt incubare în gură (mouthbreeder) Femela depune icrele și le adună, le fertilizează în gură și le incubează o perioadă de 12-18 zile O dată eliberați puii, aceștia nu se mai întorc la adăpostul oferit de femelă Cele mai bune rezultate s-au înregistrat dacă s-au folosit cinci, până la șapte femele și un mascul îngrijire: Acvariul trebuie să fie decorat cu pietre și lemn în așa fel încât să se ofere cât mai multe ascunzători Substratul trebuie să fie nisipos deoarece acești pești vor săpa Se recomandă schimbări dese, parțiale de apă deoarece acești pești sunt sensibili la poluare, de asemenea se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente Hrănire: Sunt carnivori dar pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae și cu Artemia, larve de Chironomidae, râme sau inimă de vită Hrana trebuie să fie cât mai variată pentru o stare de sănătate bună a peștelui Comentarii: Sunt pești pașnici dar teritoriali, se pot ține împreună cu alte Cichlidae din Lacul Malawi cu care sunt compatibili la cerințele apei și care sunt de talie similară Vor mânca peștii mai mici 1281 Nimbochromis polystigma Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 20-23 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,5 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 10-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și au coloritul mai intens decât femelele, de asemenea aceștia au câteva pete asemănătoare cu icrele pe înotătoarea anală înmulțire: Se înmulțește prin icre, care sunt incubare în gură (mouthbreeder) Femela depune icrele și le adună, le fertilizează în gură și le incubează o perioadă de 12-18 zile O dată eliberați puii, aceștia nu se mai întorc la adăpostul oferit de femelă Cele mai bune rezultate s-au înregistrat dacă s-au folosit cinci, până la șapte femele și un mascul îngrijire: Acvariul trebuie să fie decorat cu pietre și lemn în așa fel încât să se ofere cât mai multe ascunzători Substratul trebuie să fie nisipos deoarece acești pești vor săpa Se recomandă schimbări dese, parțiale de apă deoarece acești pești sunt sensibili la poluare, de asemenea se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente Hrănire: Sunt carnivori dar pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae și cu Artemia, larve de Chironomidae, râme sau inimă de vită Hrana trebuie să fie cât mai variată pentru o stare de sănătate bună a peștelui Comentarii: Sunt pești pașnici dar teritoriali, se pot ține împreună cu alte Cichlidae din Lacul Malawi cu care sunt compatibili la cerințele apei și care sunt de talie similară Vor mânca peștii mai mici 1282 Nimbochromis venustus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 321,8 litri > Dimensiune: 23-25 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-8,8 > Temperatura: 25-27 °C > Duritate: 10-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și au coloritul mai intens decât femelele, de asemenea aceștia au câteva pete asemănătoare cu icrele pe înotătoarea anală înmulțire: Se înmulțește prin icre, care sunt incubare în gură (mouthbreeder) Femela depune icrele și le adună, le fertilizează în gură și le incubează o perioadă de 12-18 zile O dată eliberați puii, aceștia nu se mai întorc la adăpostul oferit de femelă Cele mai bune rezultate s-au înregistrat dacă s-au folosit cinci, până la șapte femele și un mascul îngrijire: Acvariul trebuie să fie decorat cu pietre și lemn în așa fel încât să se ofere cât mai multe ascunzători Substratul trebuie să fie nisipos deoarece acești pești vor săpa Se recomandă schimbări dese, parțiale de apă deoarece acești pești sunt sensibili la poluare, de asemenea se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente Hrănire: Sunt carnivori dar pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae și cu Artemia, larve de Chironomidae, râme sau inimă de vită Hrana trebuie să fie cât mai variată pentru o stare de sănătate bună a peștelui Comentarii: Comentarii: Sunt pești pașnici dar teritoriali, se pot ține împreună cu alte Cichlidae din Lacul Malawi cu care sunt compatibili la cerințele apei și care sunt de talie similară Vor mânca peștii mai mici 1283 Nothobranchius eggersi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,2 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 10-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele și au înotătoare dorsală, anală și caudală înmulțire: Este posibilă înmulțirea în acvariu Se vor înmulți în grupuri de două femele și un mascul Se introduc peștii maturi și sănătoși într-un acvariu de reproducere cu substrat de turbă Aceștia trebuiesc hrăniți cu hrană vie din abundență pentru a stimula depunerea După două săptămâni se scot din acvariul de reproducere, acesta se seacă și turba împreună cu icrele se păstrează într-o pungă de plastic închisă având grijă să existe totuși umezeală O dată pe lună se deschide punga pentru a permite schimbul de aer Se țin în pungă timp de 5-9 luni, după acest timp se introduce în apă, iar icrele vor ecloza Puii sunt mici și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau ciclopi, aceștia vor deveni adulți în doar câteva săptămâni îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare, preferabil turbă, de asemenea trebuie să existe zone dens plantate și decoruri din crengi și rădăcini ce vor servi ca adăpost pentru pești Se recomandă să se folosească și plante plutitoare pentru a diminua cantitatea de lumină Acvariul trebuie să fie acoperit deoarece acești pești sunt capabili să sară din apă Hrănire: Hrana de bază trebuie să fie compusă din Artemia, Daphnia și larve de Chironomidae însă aceștia vor accepta ocazional și granule sau fulgi Comentarii: Trebuiesc ținuți în acvarii specifice deoarece masculii pot deveni destul de agresivi Dacă se dorește să se țină mai multe exemplare trebuie să li se asigure suficient spațiu 1284 Nothobranchius foerschi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 10-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele și au înotătoare dorsală, anală și caudală înmulțire: Este posibilă înmulțirea în acvariu Se vor înmulți în grupuri de două femele și un mascul Se introduc peștii maturi și sănătoși într-un acvariu de reproducere cu substrat de turbă Aceștia trebuiesc hrăniți cu hrană vie din abundență pentru a stimula depunerea După două săptămâni se scot din acvariul de reproducere, acesta se seacă și turba împreună cu icrele se păstrează într-o pungă de plastic închisă având grijă să existe totuși umezeală O dată pe lună se deschide punga pentru a permite schimbul de aer Se țin în pungă timp de 5-9 luni, după acest timp se introduce în apă, iar icrele vor ecloza Puii sunt mici și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau ciclopi, aceștia vor deveni adulți în doar câteva săptămâni îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare, preferabil turbă, de asemenea trebuie să existe zone dens plantate și decoruri din crengi și rădăcini ce vor servi ca adăpost pentru pești Se recomandă să se folosească și plante plutitoare pentru a diminua cantitatea de lumină Acvariul trebuie să fie acoperit deoarece acești pești sunt capabili să sară din apă Hrănire: Sunt carnivori și vor aprecia hrana vie precum larve de țânțari, viermi, Daphnia și Artemia, dar pot fi hrăniți și cu fulgi sau granule de calitate Comentarii: Trebuiesc ținuți în acvarii specifice deoarece masculii pot deveni destul de agresivi Dacă se dorește să se țină mai multe exemplare trebuie să li se asigure suficient spațiu 1285 Nothobranchius guentheri Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 4,6-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-8,0 > Temperatura: 22,2-25 °C > Duritate: 10-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 1-2 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele și au înotătoare dorsală, anală și caudală înmulțire: Este posibilă înmulțirea în acvariu Se vor înmulți în grupuri de două femele și un mascul Se introduc peștii maturi și sănătoși într-un acvariu de reproducere cu substrat de turbă Aceștia trebuiesc hrăniți cu hrană vie din abundență pentru a stimula depunerea După două săptămâni se scot din acvariul de reproducere, acesta se seacă și turba împreună cu icrele se păstrează într-o pungă de plastic închisă având grijă să existe totuși umezeală O dată pe lună se deschide punga pentru a permite schimbul de aer Se țin în pungă timp de 5-9 luni, după acest timp se introduce în apă, iar icrele vor ecloza Puii sunt mici și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau ciclopi, aceștia vor deveni adulți în doar câteva săptămâni îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare, preferabil turbă, de asemenea trebuie să existe zone dens plantate și decoruri din crengi și rădăcini ce vor servi ca adăpost pentru pești Se recomandă să se folosească și plante plutitoare pentru a diminua cantitatea de lumină Acvariul trebuie să fie acoperit deoarece acești pești sunt capabili să sară din apă Hrănire: Hrana de bază trebuie să fie compusă din Artemia, Daphnia și larve de Chironomidae însă aceștia vor accepta ocazional și granule sau fulgi Comentarii: Trebuiesc ținuți în acvarii specifice deoarece masculii pot deveni destul de agresivi Dacă se dorește să se țină mai multe exemplare trebuie să li se asigure suficient spațiu 1286 Nothobranchius palmqvisti Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,2 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 10-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele și au înotătoare dorsală, anală și caudală înmulțire: Este posibilă înmulțirea în acvariu Se vor înmulți în grupuri de două femele și un mascul Se introduc peștii maturi și sănătoși într-un acvariu de reproducere cu substrat de turbă Aceștia trebuiesc hrăniți cu hrană vie din abundență pentru a stimula depunerea După două săptămâni se scot din acvariul de reproducere, acesta se seacă și turba împreună cu icrele se păstrează într-o pungă de plastic închisă având grijă să existe totuși umezeală O dată pe lună se deschide punga pentru a permite schimbul de aer Se țin în pungă timp de 5-9 luni, după acest timp se introduce în apă, iar icrele vor ecloza Puii sunt mici și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau ciclopi, aceștia vor deveni adulți în doar câteva săptămâni îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare, preferabil turbă, de asemenea trebuie să existe zone dens plantate și decoruri din crengi și rădăcini ce vor servi ca adăpost pentru pești Se recomandă să se folosească și plante plutitoare pentru a diminua cantitatea de lumină Acvariul trebuie să fie acoperit deoarece acești pești sunt capabili să sară din apă Hrănire: Sunt carnivori și vor aprecia hrana vie precum larve de țânțari, viermi, Daphnia și Artemia, dar pot fi hrăniți și cu fulgi sau granule de calitate Comentarii: Trebuiesc ținuți în acvarii specifice deoarece masculii pot deveni destul de agresivi Dacă se dorește să se țină mai multe exemplare trebuie să li se asigure suficient spațiu 1287 14 48 Nothobranchius rachovii (Bluefin Notho) Detalii: Nothobranchius rachovii > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 20-23,9 °C > Duritate: 3-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 1-2 ani > Habitat: Africa > Familie: Nothobr Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și au înotătoarele mai lungi decât femelele înmulțire: Se introduce o pereche matură și sănătoasă într-un acvariu de reproducere cu substrat de turbă Aceștia trebuiesc hrăniți cu hrană vie din abundență pentru a stimula depunerea După două săptămâni se scot din acvariul de reproducere, acesta se seacă și turba împreună cu icrele se păstrează într-o pungă de plastic închisă având grijă să existe totuși umezeală O dată pe lună se deschide punga pentru a permite schimbul de aer Se țin în pungă timp de 5-9 luni, după acest timp se introduce în apă, iar icrele vor ecloza Puii sunt mici și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau ciclopi, aceștia vor deveni adulți în doar câteva săptămâni îngrijire: Are o viață scurtă deoarece are un metabolism rapid, pe de altă parte, metabolismul rapid înseamnă creștere rapidă Acvariul trebuie să conțină ca substrat nisip și turbă Plantele de suprafață și crengile sau rădăcinile submerse vor oferi peștilor o stare de siguranță și un aspect plăcut acvariului Hrănire: Sunt carnivori și vor aprecia hrana vie precum larve de țânțari, viermi, Daphnia și Artemia, dar pot fi hrăniți și cu fulgi sau granule de calitate Dacă se hrănesc cu viermi Tubifex aceștia nu trebuiesc oferiți foarte des deoarece peștii pot muri Nu se vor hrăni în exces Comentarii: Este un pește teritorial dar pașnic și nu se va ține în acvarii comunitare 1288 14 49 Notopterus notopterus (Asiatic Knifenshj Notopterus notopterus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 50-60 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 3-8 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă eficientă de a deosebi vizual masculul de femelă înmulțire: Sunt înmulțiți în captivitate în Thailanda, dar metoda nu este cunoscută îngrijire: Este destul de dificil de ținut în acvariu din cauza mărimii Necesită acvarii mari, mai ales dacă se țin mai multe exemplare împreună cu alte specii Acvariul trebuie să fie plantat și să aibă locuri în care peștii să se ascundă își va petrece cel mai mult timp în partea de jos a acvariului, lângă fund Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu peștișori, mici creveți și râme însă poate fi obișnuit să mănânce și hrană uscată de tip granule, de calitate Comentarii: Sunt de obicei pașnici dar dacă spațiul este mic pot deveni agresivi Nu vor omorî peștii ce sunt mai mari decât gura lor dar poate ciupi înotătoarele altor pești 1289 Autor: acvariidevis Sursa: Odontostilbe kriegi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele mai lungi, în special cea dorsală, decât femelele înmulțire: Se alege o pereche de aceeași mărime și vârstă Multe tentative de înmulțire eșuează deoarece peștii nu sunt compatibili Se introduce într-un acvariu de reproducere întunecat care se va ilumina treptat, astfel peștii vor fi stimulați să depună După depunerea icrelor adulții se separă de pui Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Preferă un mediu mai întunecat și este bine să fie găzduiți într-un acvariu cu câteva tufe de plante mari în spate, pe lateral și plante mai mici în fata astfel încât să rămână mult loc pentru înot Este recomandat un strat de plante de suprafață, plutitoare care să lase să treacă o lumină difuză De asemenea trebuie acordată o atenție sporită calității apei Hrănire: Sunt pești omnivori și vor mânca aproape orice tip de hrană, granule sau fulgi însă pot, chiar este indicat să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia salina, larve de Chironomidae și Cyclopi Comentarii: Sunt pești pașnici dacă sunt ținuți în grupuri suficient de mari, nu se recomandă asocierea cu pești ce vor ciupi precum Puntius 1290 Oreochromis mossambicus Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 25,4-30,5 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,2 > Temperatura: 10-30 °C > Duritate: 8-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai închis la culoare, cu partea ventrală albă și cu roșu la marginile înotătoarelor Femelele sunt gri deschis înmulțire: Masculul va săpa o mică adâncitură în substrat unde va depune femela icrele, după depunere masculul le va fecunda și apoi femela le va ridica în gură unde le va incuba o perioadă de 3-5 zile dar aceștia se vor retrage în gura mamei până la 40 zile îngrijire: Acvariul poate fi amenajat destul de simplu cu substrat nisipos și câteva peșteri formate din pietre, plantele nu sunt necesare deoarece nu fac parte din habitatul lor natural Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană vie sau congelată precum Artemia sau larve de Chironomidae însă este bine să primească și parte vegetală, spanac sau Spirulină Comentarii: Pot deveni agresivi în perioada de reproducere 1291 Orthochromis polyacanthus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 8,9-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 25-26 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai închis la culoare, cu partea ventrală albă și cu roșu la marginile înotătoarelor Femelele sunt gri deschis înmulțire: Masculul va săpa o mică adâncitură în substrat unde va depune femela icrele, după depunere masculul le va fecunda și apoi femela le va ridica în gură unde le va incuba o perioadă de 3-5 zile dar aceștia se vor retrage în gura mamei până la 40 zile îngrijire: Acvariul poate fi amenajat destul de simplu cu substrat nisipos și câteva peșteri formate din pietre, plantele nu sunt necesare deoarece nu fac parte din habitatul lor natural Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană vie sau congelată precum Artemia sau larve de Chironomidae însă este bine să primească și parte vegetală, spanac sau Spirulină Comentarii: Pot deveni agresivi în perioada de reproducere 1292 Orthosternarchus tamandua Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 946,4 litri > Dimensiune: 40-44 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 6-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Necunoscut înmulțire: Nu s-a realizat în acvariu îngrijire: Este o specie nocturnă și acvariul trebuie să aibă plante de suprafață, mai multe ascunzători formate din crengi, rădăcini și pietre iar iluminarea trebuie să fie slabă Substratul trebuie să fie nisipos deoarece acesta va căuta hrana probând nisipul cu rostrul Se recomandă o filtrare eficientă și un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Va accepta rar hrană uscată însă se poate hrăni cu hrană vie sau congelată precum Artemia, larve de Chironomus sau Tubifex Comentarii: Se recomandă să fie ținut în exemplare solitare și nu se împacă bine cu peștii activi cu care vor concura pentru hrană, poate fi ținut împreună cu Cichlidae pasncie sau cu Synodontis 1293 Osphronemus exodon Detalii: > Dificultate: Dificil > Acvariu minim: 1703,4 litri > Dimensiune: 50,8-63,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23,9-27,8 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculul are înotătoarele anală și dorsală mai ascuțite iar femela, rotunjite înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate dar este posibil să se înmulțească într-o manieră similară altor specii din această familie Masculul va construi un cuib de spumă la suprafața apei, printre plante Depunerea va avea loc în vecinătatea cuibului, urmând că masculul să adune icrele și să le pună în cuib După depunere femela este alungată iar acestea eclozează în 2-3 zile putând înota liberi In natură masculul va rămâne și va proteja puii încă 2-3 săptămâni însă în acvariu el poate fi separat și puii să fie crescuți singuri Aceștia pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia sau microviermi îngrijire: Este nevoie de un acvariu pe măsura peștelui, acesta trebuie să aibă ascunzători formate din piatră și crengi sau rădăcini submerse și plante de suprafață Deși plantele vor fi mâncate, acestea sunt necesare Este nevoie de un sistem de filtrare foarte eficient deoarece acest pește este foarte murdar Hrănire: Poate fi hrănit preponderent cu hrană de origine vegetală din comerț sau cu salată, spanac, castravete, tomată Hrana vegetală trebuie suplimentată cu hrană vie precum larve de Chironomidae sau Artemia Comentarii: Este un pește ce poate deveni agresiv în perioada de reproducere dar dacă este suficient spațiu poate coexista cu alți pești de talie mare precum Barbus și Loriicaridae 1294 15 6 Ossubtus xinguense (Parrot Pacu) Ossubtus xinguense Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 17-18 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 5-8 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Cha Dimorfism sexual: înotătoarea dorsală a masculului este mai ascuțită decât a femelei, iar înotătoarea anală are marginea zimțată înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvariu 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare și să aibă mult spațiu liber în care peștii să înoate, nu necesită un anumit decor, de fapt nu necesită deloc decor, acesta fiind opțional Dacă spațiul permite se poate decora acvariul cu crengi și rădăcini submerse însă acestea trebuiesc bine fixate pentru că peștii să nu le poată muta Se recomandă ca substratul să fie nisipos iar filtrarea și oxigenarea să fie foarte eficiente Trebuiesc efectuate schimbări parțiale de apă frecvent pentru a se păstra calitatea apei Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană uscată sau cu hrană de origine vegetală precum spanac, salată, măr, banană, piersică, struguri, dovlecel, varză sau mazăre Comentarii: Peștii mai mici vor fi mâncați însă sunt pașnici cu speciile mari Poate deranja peștii mai lenți sau mai inactivi deoarece sunt foarte agitați Pentru a ține un grup de asemenea pești este nevoie în mod evident de un acvariu pe măsură 1295 15 7 Osteochilus hasseltii (Hard-Lipped Barb) Detalii: Osteochilus hasseltii > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 25,4-31,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 5-8 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Sunt pești mai dificil de sexat însă masculii adulți vor fi mai supli decât femelele înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvariu încă 5 5 îngrijire: Se recomandă să fie ținuți în acvarii cu substrat fin, nisipos și cu iluminare slabă Se poate decora acvariul cu crengi și rădăcini astfel încât să se realizeze mai multe spații ascunse în care peștele să se retragă Plantele vor fi, cel mai probabil dezrădăcinate însă se pot ține plante asiatice ce rezista condițiilor de iluminare slabă, plante precum Microsorum pteropus și Vesicularia dubyana Plantele de suprafață vor fi binevenite pentru că vor umbri anumite zone din acvariu și vor oferi peștilor mai multă siguranță Hrănire: Sunt în principal vegetarieni însă nu vor refuza Artemia și Daphnia Adesea vor curata suprafețele din acvariu, hrănindu-se cu aufwuchs sau va căuta prin nisip mici nevertebrate sau detritus Se vor hrăni și cu granule sau fulgi însă acestea trebuie să se scufunde dar trebuie suplimentată și cu componenta vegetală precum salată, castravete sau Spirulină Comentarii: Sunt pești pașnici și uneori chiar timizi, Este bine să fie ținuți împreună cu Characidae, Cyprinidae și Cobitidae de talie similară Este o specie gregară și se recomandă să fie ținută în grupuri de șase sau mai mulți 1296 15 8 Osteoglossum bicirrhosum (Silver Arowana) Detalii: > Dificultate: Provocatoare > Acvariu minim: 946,4 > Dimensiune: 80-90 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 3-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-25 > Habitat: America de Sud > Familie: Osteoglossum bicirrhosum Dimorfism sexual: ? înmulțire: Părinți grijulii, păstrează icrele și adăpostesc puii în gură, puii cresc greu Nu se poate reproduce în acvarii din cauza mărimii peștilor, însă înmulțirea a fost realizată cu rezultate favorabile în crescătorii, în iazuri îngrijire: Fiind o specie de talie mare (max 90 cm), necesită un acvariu pe măsură, minimul 200 litri, dar pe măsură ce peștele crește, și acvariul trebuie să fie schimbat cu unul mare, astfel pentru o arowana adultă sunt necesari circa 1,13 m3 (1130 litri) Arowana necesită apă curată, se recomandă sifonarea și schimbarea parțială a apei în mod frecvent Acvariul trebuie să aibă foarte mult spațiu de înot, decorul fiind suplimentar Hrănire: Sunt pești carnivori, în natură se hrănesc cu insecte, raci, pești, râme și amfibieni mici însă aceștia pot accepta și hrana congelată sau uscată Este foarte important ca hrana să fie diversă Pentru a accentua rata de creștere a acestor pești este necesară hrănirea lor în cantități mici, de mai multe ori pe zi Comentarii: Această specie de pește sare frecvent din apă așa că este obligatoriu ca acvariul să aibă capac Arowana pot fi ținuți cu alte specii mari, astfel încât aceasta să nu le poată mânca Mulți indivizi devin agresivi asupra propriei specii mai ales dacă spațiul este mic 1297 Osteoglossum ferreirai Detalii: > Dificultate: Provocatoare > Acvariu minim: 1324,9 litri > Dimensiune: 85-100 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 24-30 °C > Duritate: 8-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 12-25 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: ? Hrănire: Poate fi hrănit cu mâncare vie sau congelată plutitoare, cu timpul peștele poate fi obișnuit să mănânce și granule înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în captivitate îngrijire: Trebuie ținut doar în acvarii mari de circa 1800 litri, din pricina faptului că poate ajunge la un metru lungime Acvariile trebuiesc decorate în așa fel încât să existe suficient spațiu pentru ca peștii să înoate Peștele își petrece foarte mult timp la suprafața apei, deci substratul și decorul fundului acvariului se poate realiza după gust sau după cerințele celorlalți pești din acvariu Comentarii: Este un pește relativ pașnic, trebuie ținut cu specii mari de pești pe care să nu îi poată mânca Se pot ține mai mulți indivizi într-un acvariu dacă acesta este suficient de mare însă a nu se ține mai mult de cinci sau șase indivizi deoarece aceștia pot deveni agresivi unul cu celălalt Acvariul trebuie să prezinte capac deoarece poate sări 1298 Detalii: I ' r J ’ ‘ ' 7 Otocinclus affinis > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 15-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule > Durata de viață: 4-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mici decât femelele înmulțire: Pentru a reuși să-i împerechem ne trebuie un mascul la două femele Aceștia sunt introduși într-un acvariu mic, de reproducere, bine plantat cu plante cu frunze fine și că substrat se poate folosi un pietriș fin pentru a permite icrelor să intre printre pietre, astfel să fie ferite de adulți Icrele sunt depuse atât pe plante, cât și pe substrat După depunerea icrelor, adulții se separă și puii sunt crescuți separat îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, cu zone libere în care să poată înota și cu pietre pe care să se permită dezvoltarea algelor Iluminarea trebuie să fie puternică pentru a permite dezvoltarea algelor Preferă acvariile în care apa este în mișcare, preferabil un curent format de filtru, acvariile bine plantate care au și ascunzișuri, cu nisip sau substrat de dimensiuni mici Ascunzișurile pot fi făcute din pietre, buturugi, decor Apa trebuie să fie curată Otto va curăța planta de alge fără să o distrugă Hrănire: Dacă nu sunt alge în acvariu, pot muri de foame, așa că este indicat să le suplimentăm alimentația cu bucăți de castravete, bucăți mici de salată și mâncarea care rămâne neatinsă de pești și cade pe substrat Acești pești nu au senzația de saturație și simt nevoia să mănânce încontinuu Comentarii: Este un pește pașnic și nu este agresiv cu ceilalți pești Este preferabil să aveți mai multe exemplare pentru că în grup se simt mai bine, trebuie cel puțin trei Dacă vor fi mai puțini, se vor stresa și automat, se vor îmbolnăvi mai repede Cu cât sunt mai mulți, cu atât se acomodează mai ușor, simțindu-se în siguranță 1299 Otocinclus cocaina Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 4-5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 20,6-23,9 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 3-6 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă femelele sunt puțin mai mari decât masculii înmulțire: Pentru a reuși să-i împerechem ne trebuie un mascul la două femele Aceștia sunt introduși într-un acvariu mic, de reproducere, bine plantat cu plante cu frunze fine și ca substrat se poate folosi un pietriș fin pentru a permite icrelor să intre printre pietre, astfel să fie ferite de adulți Icrele sunt depuse atât pe plante, cât și pe substrat După depunerea icrelor, adulții se separă și puii sunt crescuți separat îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, cu zone libere în care să poată înota și cu pietre pe care să se permită dezvoltarea algelor Iluminarea trebuie să fie puternică pentru a permite dezvoltarea algelor Preferă acvariile în care apa este în mișcare, preferabil un curent format de filtru, acvariile bine plantate care au și ascunzișuri, cu nisip sau substrat de dimensiuni mici Ascunzișurile pot fi făcute din pietre, buturugi, decor Apa trebuie să fie curată Otto va curăța planta de alge fără să o distrugă Hrănire: Se vor hrăni aproape permanent cu aufwuchs și vor curăța acvariul de alge însă ca supliment i se poate administra și Spirulină, mazăre, spanac, dovlecel, castravete etc Comentarii: Este un pește pașnic și nu este agresiv cu ceilalți pești Este preferabil să aveți mai multe exemplare pentru că în grup se simt mai bine, trebuie cel puțin trei Dacă vor fi mai puțini, se vor stresa și automat, se vor îmbolnăvi mai repede Cu cât sunt mai mulți, cu atât se acomodează mai ușor, simțindu-se în siguranță 1300 Otocinclus flexilis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,8 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 2-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Ierbivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă femelele sunt puțin mai mari decât masculii înmulțire: Pentru a reuși să-i împerechem ne trebuie un mascul la două femele Aceștia sunt introduși într-un acvariu mic, de reproducere, bine plantat cu plante cu frunze fine și ca substrat se poate folosi un pietriș fin pentru a permite icrelor să intre printre pietre, astfel să fie ferite de adulți Icrele sunt depuse atât pe plante, cât și pe substrat După depunerea icrelor, adulții se separă și puii sunt crescuți separat îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, cu zone libere în care să poată înota și cu pietre pe care să se permită dezvoltarea algelor Iluminarea trebuie să fie puternică pentru a permite dezvoltarea algelor Preferă acvariile în care apa este în mișcare, preferabil un curent format de filtru, acvariile bine plantate care au și ascunzișuri, cu nisip sau substrat de dimensiuni mici Ascunzișurile pot fi făcute din pietre, buturugi, decor Apa trebuie să fie curată Otto va curăța planta de alge fără să o distrugă Hrănire: Se vor hrăni aproape permanent cu aufwuchs și vor curăța acvariul de alge însă ca supliment i se poate administra și Spirulină, mazăre, spanac, dovlecel, castravete etc Comentarii: Este un pește pașnic și nu este agresiv cu ceilalți pești Este preferabil să aveți mai multe exemplare pentru că în grup se simt mai bine, trebuie cel puțin trei Dacă vor fi mai puțini, se vor stresa și automat, se vor îmbolnăvi mai repede Cu cât sunt mai mulți, cu atât se acomodează mai ușor, simțindu-se în siguranță 1301 Otocinclus maculicauda Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 15-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Vegetarian, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă femelele sunt puțin mai mari decât masculii înmulțire: Pentru a reuși să-i împerechem ne trebuie un mascul la două femele Aceștia sunt introduși într-un acvariu mic, de reproducere, bine plantat cu plante cu frunze fine și ca substrat se poate folosi un pietriș fin pentru a permite icrelor să intre printre pietre, astfel să fie ferite de adulți Icrele sunt depuse atât pe plante, cât și pe substrat După depunerea icrelor, adulții se separă și puii sunt crescuți separat îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, cu zone libere în care să poată înota și cu pietre pe care să se permită dezvoltarea algelor Iluminarea trebuie să fie puternică pentru a permite dezvoltarea algelor Preferă acvariile în care apa este în mișcare, preferabil un curent format de filtru, acvariile bine plantate care au și ascunzișuri, cu nisip sau substrat de dimensiuni mici Ascunzișurile pot fi făcute din pietre, buturugi, decor Apa trebuie să fie curată Otto va curăța planta de alge fără să o distrugă Hrănire: Se vor hrăni aproape permanent cu aufwuchs și vor curăța acvariul de alge însă ca supliment i se poate administra și Spirulină, mazăre, spanac, dovlecel, castravete etc Comentarii: Este un pește pașnic și nu este agresiv cu ceilalți pești Este preferabil să aveți mai multe exemplare pentru că în grup se simt mai bine, trebuie cel puțin trei Dacă vor fi mai puțini, se vor stresa și automat, se vor îmbolnăvi mai repede Cu cât sunt mai mulți, cu atât se acomodează mai ușor, simțindu-se în siguranță 1302 Otopharynx lithobates Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 14-16 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 24-27 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai mare și mai închis la culoare decât femela înmulțire: Femela va îngriji icrele ținându-le în cavitatea bucală (mouthbreeder) timp de aproximativ 21 zile, timp pe care și-l va petrece ascunsă Ascunzătorile formate din pietre sunt obligatorii pentru reproducere Masculii devin agresivi în perioada de înmulțire și se recomandă să se țină un mascul cu trei femele îngrijire: Acvariul trebuie să aibă suficiente ascunzători din pietre pentru ca peștii să se retragă, un substrat nisipos este recomandat acestor Cichlidae De obicei își petrec timpul în secțiunea de mijloc a apei însă pot înota în toate regiunile Hrănire: Sunt pești omnivori, pot fi hrăniți cu fulgi și hrană pe bază vegetală alternată cu hrana pe bază de carne și hrană vie Comentarii: Sunt pești agresivi atât cu alte specii cât și cu indivizi din propria specie, deci este nevoie de mare atenție atunci când alegem speciile cu care vor conviețui Sunt o specie foarte frumoasă și adaugă foarte multă culoare acvariului 1303 Оху dor as niger Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 757,1 litri > Dimensiune: 95-100 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,8 > Temperatura: 20,6-23,9 °C > Duritate: 10-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a diferenția vizual masculii și femelele înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în captivitate îngrijire: Acvariul trebuie să aibă ascunzători formate din pietre, crengi, rădăcini sau lemn submers Acvariul poate fi plantat dar trebuie să existe suficient spațiu ca peștele să înoate Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Deoarece este un pește mare, filtrarea și oxigenarea trebuie să fie foarte eficiente, se recomandă schimburi de apă parțiale frecvente Iluminarea trebuie să fie difuză pentru a încuraja peștele să iasă din ascunzători Hrănire: Este un pește care va mânca aproape orice Când se hrănește el „cerne” practic nisipul și consumă larve de insecte, nevertebrate și materie vegetală Poate fi hrănit cu Tubifex, Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae, dar și granule sau fulgi, fără a neglija componenta vegetală din dietă sa Comentarii: Este un gigant blajin, totuși poate mânca peștii care îi încap în gura dar poate fi ținut cu specii mari precum Arowana sau Silver dolar, pacu 1304 Sursa: Autor: acvariidevis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 3-15 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Madagascar > Familie: Pachypanchax omalonotus Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari, mai colorați și au înotătoarele caudală, dorsală și anală mai lungi decât ale femelei înmulțire: Se alege o pereche adultă și sănătoasă și se separă într-un acvariu de reproducere Acvariul poate fi gol, având doar Java moss pe fund, ca mediu de depunere Perechea se va stimula cu hrană vie în prealabil Se lasă în acvariul de reproducere cca o săptămână după care se reintroduce în acvariul obișnuit, deoarece depunerea icrelor este un proces epuizant și riscă să moară Imediat ce depun icrele se vor separa cu grijă și se pun în apă sau pe Java moss umedă pentru a ecloza Inițial puii sunt mici și trebuiesc hrăniți cu infuzorii și după câteva zile cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să aibă locuri libere în care peștii să poată înota nestingheriți dar și locuri în care să se ascundă printre plante și rădăcini sau crengi scufundate Plantele de suprafață vor fi benefice deoarece reduc intensitatea luminii și oferă peștilor un sentiment de siguranță Această specie poate sări deci se recomandă ca acvariul să fie acoperit Hrănire: în cele mai multe cazuri, peștii vor accepta hrana uscată sub formă de fulgi și granule dacă aceasta este de calitate însă se pot hrăni și cu Artemia sau Daphnia sau larve 1305 de Chironomus Comentarii: Sunt pești relativ pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alți pești nu prea mici pentru a nu fi considerați hrană Pot fi ținuți împreună cu Characidae de talie similară și Cichlidae pitice, corydoras sau loriicaridae Pachypanchax playfairii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 8,9-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22,2-23,9 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele 5 înmulțire: Se alege o pereche adultă și sănătoasă și se separă într-un acvariu de reproducere Acvariul poate fi gol, având doar Java moss pe fund, ca mediu de depunere Perechea se va stimula cu hrană vie în prealabil Se lasă în acvariul de reproducere cca o săptămână după care se reintroduce în acvariul obișnuit, deoarece depunerea icrelor este un proces epuizant și riscă să moară Imediat ce depun icrele se vor separa cu grijă și se pun în apă sau pe Java moss umedă pentru a ecloza Inițial puii sunt mici și trebuiesc hrăniți cu infuzorii și după câteva zile cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin, multe ascunzători formate din pietre sau din crengi și rădăcini Se recomandă ca acvariul să nu fie foarte puternic iluminat și să existe plante de suprafață care vor umbri unele zone din acvariu Acvariul se poate planta, dar se va lăsa suficient spațiu pentru că peștii să poată înota liber Este recomandat ca acvariul să fie bine acoperit deoarece acești pești sunt capabili să sară din apă Hrănire: Vor accepta granule și fulgi de calitate însă este bine ca de 2-3 ori pe săptămână să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia salina, Daphnia sau larve de Chironomidae Comentarii: Nu se recomandă această specie în acvariul comunitar deoarece este un predator și va mânca orice pește îi încape în gură Se poate ține împreună cu Characidae sau 1306 Cyprinidae de talie similară însă ideal este să fie ținut în acvarii specifice Pachypanchax sakaramyi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 7,6-9,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Madagascar > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari, mai colorați și au înotătoarele caudală, dorsală și anală mai lungi decât ale femelei înmulțire: Se alege o pereche adultă și sănătoasă și se separă într-un acvariu de reproducere Acvariul poate fi gol, având doar Java moss pe fund, ca mediu de depunere Perechea se va stimula cu hrană vie în prealabil Se lasă în acvariul de reproducere cca o săptămână după care se reintroduce în acvariul obișnuit, deoarece depunerea icrelor este un proces epuizant și riscă să moară Imediat ce depun icrele se vor separa cu grijă și se pun în apă sau pe Java moss umedă pentru a ecloza Inițial puii sunt mici și trebuiesc hrăniți cu infuzori și după câteva zile cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să aibă locuri libere în care peștii să poată înota nestingheriți dar și locuri în care să se ascundă printre plante și rădăcini sau crengi scufundate Plantele de suprafață vor fi benefice deoarece reduc intensitatea luminii și oferă peștilor un sentiment de siguranță Această specie poate sări deci se recomandă ca acvariul să fie acoperit Hrănire: în cele mai multe cazuri, peștii vor accepta hrana uscată sub formă de fulgi și granule dacă aceasta este de calitate însă se pot hrăni și cu Artemia sau Daphnia sau larve de Chironomus Comentarii: Sunt pești relativ pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alți pești nu prea mici pentru a nu fi considerați hrană Pot fi ținuți împreună cu Characidae de talie similară și Cichlidae pitice, corydoras sau loriicaridae 1307 Detalii: Panaque maccus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,6 > Temperatura: 22,8-27,8 °C > Duritate: 7-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule > Durata de viață: 2-6 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: în perioada de reproducere masculul va avea structurile osoase de pe piele mai lungi decât femela înmulțire: Masculul sapă o groapă la intrarea într-o peșteră Femela intră în peșteră și depune 20-25 de icre mari După depunerea icrelor, masculul le îngrijește Icrele vor ecloza după cinci-șase zile însă puii vor rămâne acolo până la vârsta de 20-25 de zile Puii pot fi hrăniți cu aceeași hrană ca și adulții, însă aceasta trebuie mărunțită îngrijire: Acvariul trebuie să aibă un substrat nisipos sau cu pietriș fără margini tăioase sau ascuțite Iluminarea nu trebuie să fie puternică, ci mai slabă, peștele va sta foarte mult timp ascuns în peșteri sau ascunzători confecționate din pietre sau rădăcini și crengi submerse Acvariul trebuie să aibă o filtrare și o oxigenare eficientă deoarece acest pește va face multă mizerie, se recomandă schimburile parțiale de apă Hrănire: Sunt pești vegetarieni și trebuiesc hrăniți cu hrană de origine vegetală din comerț însă este bine ca în acvariu să existe și lemn deoarece acest pește va mânca din când în când din el și își va îmbunătăți digestia Comentarii: Este o specie pașnică de talie mică și poate fi ținut cu aproape orice altă specie de pește cu care este compatibil la cerințele apei, de asemenea speciile prezente în acvariu nu trebuie să fie agresive 1308 16 5 Panaque nigrolineatus (Black-lined Panaque) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 30,5-35,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-30 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viață: 5-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Loricariidae Panaque nigrolineatus Dimorfism sexual: Dificil de realizat, este posibil să fie similar cu alți Ancistrus plecos, papila genitală a femelei este boantă și rotunjită iar a masculului este mai mică și ascuțită 5 înmulțire: Nu s-a realizat în captivitate și foarte puține se știu despre modalitatea sa de înmulțire 5 Hrănire: Multe alge, spirulină, hrană din comerț pe bază de alge îngrijire: Sunt pești dificil de întreținut, se recomandă doar experților, necesită acvarii mari cu multă lumină (și implicit alge), cu un curent puternic și o concentrație mare de oxigen Pentru bunăstarea peștelui sunt necesare multe pietre mari și plate, rădăcini sau crengi scufundate și ascunzători Principala problemă în a ține peștele viu este aceea că necesită multă hrană (alge) Sunt pești activi și în timpul zilei și sunt sensibili la poluare Necesită schimbări de apă dese și în cantități mici Comentarii: Pește pașnic cu alți pești însă agresiv cu alți Pleco Obiectele decorative din acvariu trebuiesc bine fixate deoarece le poate mișca și astfel poate genera probleme Este timid și își va petrece mult timp ascuns Se recomandă un acvariu de minimul 470 litri 1309 Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 1324,9 litri > Dimensiune: 120-130 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 2-29 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: Asia > Familie: Pangasius hypophthalmus Dimorfism sexual: Sunt imposibil de sexat când sunt mici, însă la maturitate femelele vor avea dungile mai pale iar masculii mai evidente înmulțire: Nu a fost realizată înmulțirea în captivitate din cauză că această specie este migratoare îngrijire: Acvariul nu trebuie să fie amenajat într-un anumit fel însă se pot adăuga crengi și rădăcini submerse însă acestea trebuiesc fixate ferm pentru a nu putea fi mișcate de către pești Substratul poate fi nisipos iar apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată Se recomandă ca filtrele și încălzitoarele să fie externe deoarece acesta le poate distruge, de asemenea capacul acvariului trebuie să fie fixat ferm deoarece se poate agita și îl poate mișca Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană și pot fi hrăniți cu granule sau fulgi iar ca suplimente se pot folosi râme, larve de Chironomidae, Artemia sau spanac, mazăre și Spirulină Comentarii: Sunt o specie pașnică însă peștii foarte mici vor fi cel mai probabil mâncați Sunt foarte activi și pot fi ținuți împreună cu Oxydoras niger, Megalodoras urunoscopus ori Pterodoras granulosus dar și cu Pacu sau alte cyprinide mari 1310 Detalii: Pangasius sanitwongsei > Dificultate: Dificil > Acvariu minim: 3785,4 litri > Dimensiune: 250-300 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-27 °C > Duritate: 5-8 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 12-18 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte prezintă abdomenul mai rotunjit decât masculii înmulțire: Din cauza faptului că reproducerea acești pește este strict legată de migrație, este aproape imposibil să fie înmulțit în acvariu îngrijire: Dimensiunile la care ajunge acest pește îl face extrem de dificil de întreținut în acvariu din cauza faptului că se poate lovi de geam și obiecte de decor și se poate răni Dacă totuși se îndeplinește condiția acvariului, acesta este bine să aibă substrat nisipos și cât mai mult spațiu liber pentru înot Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu aproape orice, râme, melci, viermi, carne de scoică, carne de vită, Tubifex, Artemia, pește, nevertebrate Comentarii: Este una dintre cele mai mari specii de pești de apă dulce din lume și acest lucru îngreunează ținerea sa în captivitate, cel mai bine este ca aceștia să fie ținuți în iazuri deoarece chiar și cele mai mari acvarii personale sau chiar acvariile publice nu îndeplinesc întotdeauna cerințele de volum de apă ale acestei specii 1311 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 8,9-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Pangio anguillaris Dimorfism sexual: Femelele sunt de obicei mai mari și au abdomenul mai pronunțat decât masculii, mai ales când acestea poartă icre înmulțire: înmulțirea nu s-a realizat încă în acvarii 5 5 îngrijire: Substratul acvariului trebuie să fie nisipos deoarece are obiceiul de a se îngropa complet, dacă se folosește pietriș, acesta nu se va putea îngropa și va deveni stresat și nu va mai mânca Acvariul poate fi decorat cu crengi și rădăcini, iluminarea trebuie să fie slabă iar plantele trebuiesc alese în așa fel încât să reziste acestor condiții, se pot folosi Microsorum pteropus, Taxiphyllum bărbieri Hrănire: Poate fi hrănit în mod regulat cu granule sau fulgi însă se recomandă completarea dietei și cu hrană vie precum larve de Chironomidae, Artemia, Daphnia O dietă variată este cheia sănătății acestui pește Comentarii: Este o specie pașnică și nu va reprezenta pericol decât pentru icre sau pui Poate fi ținut împreună cu specii din genurile Trichopodus, Trichogaster, Trichopsis, Sphaerichthys și Danio Se recomandă să se țină în grupuri mici de minimum 4 indivizi 1312 Pangio kuhlii Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 9-12 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 24,4-27,8 °C > Duritate: 1-13 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-17 ani > Habitat: Asia > Familie: Kuhli Loach a fost inițial descris ca Kuhli Cotibis în anul 1864 de către Achille Valenciennes pentru a comemora munca naturalistului și zoologului Heinrich Kuhl Mai este cunoscut și sub denumirile de Coolie Loch, Giant Coolie Loach, Leopard Loach iar în literatura științifică este menționat sub denumirea de Acanthophthalmus kuhlii Este un pește ușor de crescut, timid și sperios mai ales la zgomot și vibrații petrecându-și o mare parte din timpul zilei ascuns Se recomandă ținerea lui în grupuri de 5-6 indivizi, în acvarii plantate și cu ascunzișuri Preferă să stea în spatele filtrului, iar noaptea iese în căutarea hranei Trebuie ținut în acvarii acoperite, deoarece se poate ridica cu ușurință la suprafața apei și sări din acvariu Este un pește non-agresiv, de aceea este recomandată atenție la alegerea colegilor de acvariu fiind lipsit de apărare împotriva speciilor de pești agresivi Este recomandat să fie ținut cu următoarele specii de pești: - Tetra (în special cu Neon Tetra și Black Tetra) - Discus, Apistogramma (Apistogramma Cacatouides și Apistogramma Borelli) - CorydorasCatfish (în special Corydoras Sterbai și Corydoras aeneus) Angelfish, Clown loach - Guppy, Platty, Gourami (Blue Gourami, Dwarf Gourami, Honey Gourami) - Danio (Zebra Danio siPearl Danio) Substratul este recomandat să fie cât mai fin pentru a evita rănirea mustăților și pentru a permite ascunderea peștelui Dacă substratul este mare, se poate amenaja o mică parte nisipoasă pentru a-i servi drept refugiu Când se simte amenințat se scufundă în substrat sau se retrage în ascunzătorile preferate Descriere: Corpul este gros și viermiform acoperit cu solzi mici și piele groasă, capul este mic, gura îndreptată în partea de jos a botului și prevăzută cu 3 perechi de mustăți cu un 1313 rol dublu: de a ajuta peștele să își găsească hrana și de a-1 ajuta să găsească fundul apei Coada este ușor rotunjită, aripioarele au puține radii, corpul este traversat de 15-20 dungi transversale de culoare maro închis-negru Atinge maturitatea sexuală la 12-18 luni Diferențierea dintre femelă și mascul se face foarte ușor, femela având abdomenul mai umflat decât masculul Poate ajunge până la 12-13 cm în libertate în timp ce în acvarii ajunge între 7-10 cm Combinația formei și a culorilor îl fac să semene mai mult cu un șarpe decât cu un pește Hrănirea: Este omnivor Pot fi hrăniți cu Daphnia, Artemia, felii de castravete Acceptă și hrană uscată dacă aceasta se scufundă Este recomandată hrănirea lor seara cu lumina de la acvariu stinsă înmulțirea: Kuhli depun icre Se reproduc rar în captivitate, deoarece nimeni nu știe în ce condiții sau ce fel de condiții au nevoie kuhli pentru stimularea reproducerii Totuși este recomandată ținerea unui număr cât mai mare de kuhli și a unui număr mare de ascunzișuri menite să confere un surplus de confort și astfel să stimuleze reproducerea, înmulțirea acestora în captivitate se face numai artificial Articol oferit de mihai2006 1314 Pangio oblonga Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Foarte puțin evident, exceptând perioada de reproducere când femela are abdomenul mai pronunțat din cauza icrelor înmulțire: A fost înmulțit doar de Richard Bias în New Jersey, USA îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine ciclat, nu se recomandă introducerea acestor pești într-un acvariu nou amenajat Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos, fin pentru a nu răni mustățile sensibile și multe ascunzători printre pietre, rădăcini, crengi sau plante Este bine să se țină în grupuri cât mai mari, minimul fiind de trei indivizi Hrănire: Este ușor de hrănit, acceptă hrana uscată de calitate din comerț, Artemia, larve de Chironomidae, vii sau congelate Comentarii: Este un pește timid, când este introdus în acvariu își va petrece primele zile ascuns, până se acomodează, apoi va fi activ ziua și noaptea Este un pește pașnic atât cu propria specie cât și cu alte specii Deoarece se va ascunde prin toate locurile, este bine să se evite păstrarea în acvariu a obiectelor ascuțite sau tăioase Uneori lăsa impresia că a sărit din acvariu, dacă este cazul căutați prin ascunzători și peștele va ieși la iveală 1315 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 23-30 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: De regulă masculul este mai suplu decât femela, însă acest lucru e mai greu de observat dacă femela nu este grasă din cauză că are icre Marginea posterioară a înotătoarei anale la mascul descrie o curbă iar radiile formează un tub, organul genital Marginea posterioară a înotătoarei anale la femelă este dreaptă înmulțire: Pești dificil de reprodus, este necesară filtrarea prin turbă Perechea trebuie hrănită cu hrană diversă pentru a induce depunerea In timpul depunerii, icrele vor pluti și vor trebui separate de adulți Puii sunt dificil de hrănit deoarece aceștia vor mânca doar hrana ce plutește doar în calea lor Hrănire: Pește carnivor Aceștia pot fi hrăniți cu insecte, muște, larve de țânțari, pești mici, păianjeni, greieri sau fulgi îngrijire: Necesită un acvariu de peste 75 litri, este foarte important ca acvariul să aibă capac deoarece se știe că acești pești sar din acvariu Este un pește de suprafață foarte timid, deci se recomandă folosirea unor plante de suprafață pentru că acesta să se simtă în siguranță Comentarii: Fiind pești carnivori, aceștia ar putea ataca sau chiar mânca alți pești de suprafață, în schimb nu va fi interesat de peștii de mijloc și fund 1316 16 12 Papiliochromis ramirezi (Apistogramma ramirezi) Papiliochromis ramirezi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 23,9-27,8 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viată: 3-4 ani 5 К ▼ 4Habitat: America de Sud > Familie: Taxonomie: Familia Cichlidae, genul Mikrogeophagus Origine: Venezuela, Columbia, America de Sud Descriere: Corp ușor alungit, frunte curbată, cap mare, aripioare mari, peduncul caudal lung, coada în formă de evantai Capul este galben-pal, abdomenul roz, restul corpului albastru, irisul roșu străbătut de o dungă neagră Talie: 6-7 cm Dimorfism sexual: Femela este mai mică, are înotătoarele mai mici și partea ventrală colorată în roz mai puternic Varietăți: Mai multe varietăți de Gold și câteva varietăți cu aripioare lungi Habitat: Acvariu bine plantat, cu multe ascunzișuri, lumina difuză, temperatura optimă: 22-26C; PH: 6-7; duritate: 0-10dGH (peștele Ramirezi este sensibil la calitatea apei) Reproducere: Dificilă dar cu puțină atenție este posibilă Se iau maxim 4 perechi și se pun într-un acvariu fără nisip și cu puține plante Se așează pe fundul acvariului ghivece de flori tăiate în două și pietre joase de dimensiunea unei linguri Dacă avem puțin noroc femelele vor depune icrele pe pietre sau în ghiveci după care se scoate piatra dar se înlocuiește cu alta Temperatura apei trebuie să fie de 26-27 de grade iar icrele vor ecloza în 52-56 de ore După eclozare se pune sare în apă cu larve dar o cantitate mică și doar treptat 1317 Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 70-80 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Papyrocranus afer Dimorfism sexual: Necunoscut înmulțire: Nu s-a realizat în acvarii îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să ofere peștelui multe ascunzători formate din crengi, rădăcini și plante dar să aibă și spațiu liber în care acesta să poată înota Se recomandă ca în acvariu să existe curenti cât mai slabi 5 Hrănire: Unele exemplare vor accepta și hrană uscată însă majoritatea vor prefera hrană vie, pot fi hrăniți cu granule pentru carnivori, râme, scoici, creveți și peștișori Comentarii: Este o specie agresivă și se recomandă să fie ținută doar cu specii robuste care să nu poată fi mâncate Când exemplarele sunt tinere acestea pot fi ținute mai multe într-un acvariu însă la maturitate devin teritoriale și se vor ține în acvarii separate 1318 Parachanna africana Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 30-35 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 26-28 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Sunt foarte dificil de sexat și imposibil de sexat vizual când sunt tineri înmulțire: S-a încercat reproducerea sa în acvariu însă nu se cunosc detaliile îngrijire: Acvariul trebuie să aibă ca substrat pietrișul, nu se recomandă nisipul deoarece mișcarea acestui pește îl va antrena și va exista tot timpul o cantitate mare de nisip în suspensie Plantele de suprafață vor fi binevenite și ascunzătorile de asemenea, acestea trebuiesc realizate din crengi, ramuri sau pietre Filtrarea trebuie să fie foarte eficientă iar acvariul trebuie să aibă capac Hrănire: Sunt pești relativ ușor de obișnuit cu hrană uscată însă în principal aceștia vor fi hrăniți cu hrană vie, râme, carne de scoici, mici pești, inimă de vită în cantități mici Comentarii: Sunt o specie foarte agresivă și se recomandă să fie ținuți singuri Se recomandă atenție în acvariu deoarece aceștia vor ataca chiar și posesorul 1319 16 15 Parachanna obscura (Obscure Snakehead) Detalii: > Dificultate: Moderată Parachanna obscura > Acvariu minim: 643,5 litri > Dimensiune: 45-50 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 26-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Africa > Familie: Cha Dimorfism sexual: Sunt foarte dificil de sexat și imposibil de sexat vizual când sunt tineri înmulțire: S-a încercat reproducerea sa în acvariu însă nu se cunosc detaliile îngrijire: Acvariul trebuie să aibă ca substrat pietrișul, nu se recomandă nisipul deoarece mișcarea acestui pește îl va antrena și va exista tot timpul o cantitate mare de nisip în suspensie Plantele de suprafață vor fi binevenite și ascunzătorile de asemenea, acestea trebuiesc realizate din crengi, ramuri sau pietre Filtrarea trebuie să fie foarte eficientă iar acvariul trebuie să aibă capac Hrănire: Sunt pești greu de obișnuit cu hrană uscată și în principal aceștia vor fi hrăniți cu hrană vie, râme, carne de scoici, mici pești, inimă de vită în cantități mici Comentarii: Sunt o specie foarte agresivă și se recomandă să fie ținuți singuri Se recomandă atenție în acvariu deoarece aceștia vor ataca chiar și posesorul 1320 Paracheilognathus himantegus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 6-8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 15-28 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai lungi și mai viu colorați, când femelele sunt gata de depunere, ovipozitorul acestora se poate observa Unii masculi prezintă tuberculi nupțiali pe cap înmulțire: Această specie de pește are un mod inedit de a se înmulți, femela va depune icrele într-o scoică vie Pentru a putea înmulți această specie trebuie să avem și scoici vii în acvariu îngrijire: Acvariul poate fi decorat cu crengi și rădăcini, substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Acvariul trebuie să fie mare, alternativa acestuia fiind un iaz In acvariu se pot întreține și câteva scoici pentru a permite peștilor să se înmulțească Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată Hrănire: Pot fi hrăniți și cu granule sau fulgi iar ocazional cu hrană vie precum Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae sau alte insecte, insecte și viermi sau râme Comentarii: Acest pește devine mai intens colorat în perioada de reproducere și este o specie interesantă prin modul său de înmulțire Poate fi ținută în acvarii fără încălzire 1321 Paracheirodon innesi Detalii: > Dificultate: Foarte ușoară > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2-3 cm > Apă: Dulce > pH: 4,6-7,6 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 4-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Foarte comun > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 3-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: în acvaristică este cunoscut ca peștele „neon” Până nu demult denumirea lui a fost Hypehessobrycon innesi Specia are o mare răspândire din vestul Braziliei, Columbia, nordul Peru-ului, pe cursul superior al Amazonului până la Iquitas, în afluenții Amazonului: Putamayo și Purus Trăiește în „apele negre” din aceste râuri și în privința dungii strălucitoare, dr H Axelrod a emis ipoteza că această dungă servește peștilor să se regăsească pentru reproducere, în aceste ape închise la culoare din cauza mâlului transportat Corpul este suplu, ca un fus, mediu aplatizat pe flancuri, cu botul bont, la mascul abdomenul este mai supt decât la femelă, mai ales când aceasta este matură sexual Ajung până la 4 cm lungime Pe corp au o dungă de un albastru luminos sau verde (în funcție de cum cade lumina pe ea), care merge de la partea superioară a irisului până în zona aripioarei adipoase Sub această dungă, aproximativ la jumătatea corpului, începe o alta, lată, roșu intens care ajunge până la baza cozii Irisul are puncte aurii sclipitoare, spatele este oliv deschis, abdomenul argintiu, aripioarele incolore și primele radii ale analei sunt albe „Neonul” și-a dobândit o faimă de pește pretențios, greu de crescut Dar aceste lucruri sunt spuse de oameni care nu se pricep la acvaristică și nu de acvariști Peștele, în acvarii comune nu dorește cu nimic mai mult decât alți pești Din contră, față de alte specii este poate chiar mai nepretențios Cei care-1 vorbesc de rău, confundă condițiile de reproducere cu cele de întreținere într-adevăr, pentru a-1 reproduce, acest pește are nevoie de niște condiții, hai să le spunem, mai speciale, deși le-am întâlnit și la alții Astfel avem în primul rând nevoie de o pereche bună, aptă de reproducere S-a constatat că peștii care, în acvariul comun, au fost ținuți într-o apă cu duritate mai mare de 8 °dGH, nu mai sunt 100% buni de reprodus Deci una din condiții este ca apa din acvariul comun să aibă o duritate între 4-7 °dGH Dacă totuși depun, depun puține icre și vom avea un procent mai mare de pui ne viabili, cu malformații sau susceptibili de a se îmbolnăvii de „boala neonului” Dar despre 1322 aceasta vom vorbi mai târziu în al doilea rând hrănirea în mod normal, pentru a avea o pereche bună pentru reproducere vom avea grijă să-i hrănim în primul rând cu hrană vie, variată și de cel mult 2 ori pe săptămână cu Tubifex curățat și congelat în acvariul comun peștele mănâncă și hrană uscată sau sub formă de fulgi în al treilea rând, peștii nu trebuie ținuți la o temperatură prea ridicată Normal vor fi ținuți la 19-20 °C, iar pentru reproducere la 20 °C Apoi vom avea în vedere vârsta peștilor puși la depus Se vor folosi pești a căror vârstă este de circa 6-7 luni, vârsta la care ating maturitatea sexuală De la o pereche tânără nu se vor obține inițial decât 20-40 de icre, dar formându-le un ciclu regulat de depunere (25-30 de zile între depuneri) vom obține câteva sute de icre și pui (120-200) Va trebui să ne îngrijim de apa acvariului de reproducere Dacă vom citi despre condițiile de viață din biotopul natural, vom afla că are nevoie de o apă foarte moale de circa 1,5-2 °dGH iar pH-ul = 5,5-5,8 înălțimea coloanei de apă nu va trebui să depășească 12-15 cm, iar temperatura apei va fi de 20 °C Ca substrat, pe fundul acvariului se pot folosi ghemotoace de Vesicularia dubyana Apa va trebui să aibă o culoare ușor maronie (de la filtrarea prin turbă pentru a obține aciditatea dorită) și să fie foarte limpede Perechea se va introduce în acvariu seara Femela se cunoaște ușor datorită abdomenului ei umflat, pe lângă care masculul pare foarte suplu în interval de 1-3 zile perechea va depune icre (dacă le-am format ciclul de depunere vor depune în prima zi) După depunere peștii se scot, iar acvariul se va acoperi pe toate laturile (întuneric aproape perfect) pentru că icrele sunt sensibile la lumina puternică Bazinul va trebui să stea astfel circa 5 zile După acest timp, bazinul se va descoperi în fiecare zi cu câte o fâșie Acum problema mare care se pune este ce le dăm de mâncare Vom începe cu infuzori, apoi vom trece la microviermi și în sfârșit nauplii de Artemia O atenție foarte mare se va da cantității de hrană, dându-se cantități mai mici de hrană, dar mai des După 3 săptămâni încep să se coloreze și să semene cu părinții După atâtea generații în acvariu, acum neonii nu mai sunt atât de sensibili la lumină, deci chiar dacă nu asigurăm un întuneric perfect, putem avea succes Să vorbim despre boala neonului, PLISTOPHORA Este impropriu spus boala neonilor, pentru că nu numai neonii sunt atinși de această boală, ci și speciile de Brachydanio sau Hemigrammus Dar la neoni, datorită strălucirii dungii luminoase este mai vizibilă Această boală apare la peștii mai sensibili și este provocată de agentul Plistophora hypessobryconis Sporii intră pe traiectul digestiv, invadând în final musculatura corpului, în primul stadiu boala nu este depistabilă, pentru că are un ciclu intern După ce distruge mușchii, atacă și celelalte organe Se răspândește prin nisip, plante, o acumulare de reziduuri de la pești și resturi de hrană neconsumată, excrementele peștilor bolnavi Această boală poate ataca chiar și icrele din ovulele femelelor bolnave Se manifestă astfel: în musculatura peștilor apar zone albe sau incolore, uneori sunt distruse aripioarele, peștele slăbește, apărând o curbură a coloanei vertebrale Peștele își pierde coloritul, neonii pierzându-și dunga luminoasă Boala este fatală și deocamdată nu are remedii Pentru a stopa epidemia, peștii bolnavi se distrug Ceilalți pești se mută în alt acvariu care nu mai are și alți pești pentru a-i contamina și pe aceștia Nisipul se va fierbe (dar mai bine se va arunca și se va înlocui cu nisip neinfestat), plantelor li se va face o baie cu permanganat de potasiu, iar acvariul de va dezinfecta cu alaun 1323 Parachromis dovii Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 624,6 litri > Dimensiune: 65-72 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 23,9-27,8 °C > Duritate: 15-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mici iar masculii au o tentă de culoare verde pe rostru și înotătoare înmulțire: Depunerea icrelor are loc de regulă pe o piatră mare, plată, plasată în mijlocul acvariului înmulțirea nu este dificilă dar găsirea unei perechi poate fi Sunt necesare multe ascunzători pentru ca femela să se retragă deoarece masculul o va agresa până ce aceasta moare sau se formează perechea Femela este foarte prolifică putând depune foarte multe icre, aproximativ 1500 Puii vor apărea după cinci zile și pot fi hrăniți cu nallupi de Artemia Puii trebuiesc separați pe măsură ce cresc deoarece ceai mai dezvoltați îi vor mânca pe cei mai mici îngrijire: Necesită acvarii mari deoarece sunt o specie mare în acvariu trebuie să existe ascunzători formate din pietre sau lemn submers Substratul poate fi nisipos sau pietriș fin iar plantele nu sunt necesare deoarece aceștia le vor dezrădăcina Se recomandă o filtrare și o oxigenare eficientă Hrănire: Pot fi hrăniți cu Artemia, râme, larve de Chironomidae, inimă de vită, granule sau fulgi de calitate Comentarii: Sunt o specie mare și agresivă și nu se recomandă acvariilor comunitare Este bine să se țină doar o pereche în acvariu 1324 Par achr omis friedrichsth alii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 20,3-25,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22,2-27,8 °C > Duritate: 6-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mai viu colorați decât femelele, de asemenea au înotătoarele mai alungite înmulțire: Depunerea icrelor are loc de regulă pe o piatră mare, plată, plasată în mijlocul acvariului înmulțirea nu este dificilă dar găsirea unei perechi poate fi Sunt necesare multe ascunzători pentru ca femela să se retragă deoarece masculul o va agresa până ce aceasta moare sau se formează perechea Femela este foarte prolifică putând depune foarte multe icre, aproximativ 1500 Puii vor apărea după cinci zile și pot fi hrăniți cu nallupi de Artemia Puii trebuiesc separați pe măsură ce cresc deoarece ceai mai dezvoltați îi vor mânca pe cei mai mici îngrijire: Acvariul trebuie să aibă suficient spațiu pentru înot, să aibă mai multe ascunzători formate sin pietre și/sau lemn Nu trebuie să fie foarte puternic iluminat deoarece peștele se va stresa, plantele de suprafață vor difuza lumina și vor oferi zone umbrite unde să se retragă peștii Plantele nu vor fi mâncate de pești, deci se poate adopta și un acvariu plantat Hrănire: Fiind pești carnivori trebuiesc hrăniți în special cu hrană de origine animală, Daphnia, Artemia, larve de Chironomidae, inimă de vită, creveți și granule sau fulgi de calitate Dieta trebuie să fie cât mai variată Comentarii: Este un pește relativ pașnic însă este foarte teritorial Poate fi ținut în acvariile mari împreună cu alte Cichlidae de talia sa sau cu pești mari și pașnici 1325 16 20 Parachromis managuense (Aztec Cichlid) Detalii: > Dificultate: Moderată Parachromis managuense > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 30,5-45,7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,2 > Temperatura: 23,9-25,6 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Redusă > Dieta: Carnivor, granule, fulgi, hrană vie > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari, mai colorați și au înotătoarele mai mari decât ale femelelor înmulțire: Se înmulțesc destul de ușor, pentru aceasta este nevoie de un acvariu suficient de mare car să nu fie supraaglomerați Adulții trebuie să fie de cel puțin 12 cm Pentru a depune au nevoie de pietre plate Femela are nevoie de ascunzători pentru a se feri de mascul în cazul în care aceasta nu este pregătită să depună Ambii adulți se îngrijesc de icre și de pui Puii pot fi hrăniți cu microviermi Hrănire: Sunt pești omnivori, pot fi hrăniți cu Artemia, răcușori, pești mici, pelete cu carotene pentru a le accentua culoarea îngrijire: Suportă o plajă largă de valori ale parametrilor însă este foarte important ca apa să fie curată pentru ca peștii să aibă coloritul accentuat Este recomandat un acvariu de cel puțin 400 litri Comentarii: Sunt pești agresivi, pot conviețui cu alte specii mari pe care să nu le poată bate sau mânca Ca majoritatea cichlidelor vor dezrădăcina plantele așa că acestea nu sunt absolute necesare în acvariu Sunt o specie ce poate sări din acvariu, se recomandă ca acesta să aibă capac 1326 Parambassis gulliveri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 20-25 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 6-8 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Australia > Familie: Dimorfism sexual: Nu există diferențe vizibile între masculi și femele, înmulțire: încă nu s-a înregistrat înmulțirea acestei specii în acvariu, îngrijire: Trebuiesc ținuți în acvarii mari, cu multe ascunzători, cu apă bine filtrată și oxigenată Se recomandă să se efectueze săptămânal schimbări parțiale de apă deoarece sunt sensibili la poluanți Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin iar din loc în loc câte o piatră mai mare, tocită de apă Acvariul poate fi decorat cu rădăcini, crengi sau lemn submers în așa fel încât să ofere mai multe locuri în care peștii să se retragă Hrănire: Este o specie carnivoră însă va accepta granulele și fulgii de calitate și este bine ca de două sau trei ori pe săptămână să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia salina sau larve de Chironomidae Comentarii: Sunt pești ce trăiesc în mod natural în grupuri, deci este bine ca și în acvariu să fie ținuți cel puțin cinci indivizi însă pentru aceasta este nevoie de un acvariu mare Nu se recomandă să fie ținuți împreună cu pești mici deoarece aceștia sunt carnivori și îi va mânca însă pot fi ținuți împreună cu pești de aceeași talie sau mai mari și non-agresivi 1327 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 8,9-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 23,3-27,2 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Parambassis pulcinella Dimorfism sexual: Sunt destul de dificil de sexat, masculul este mai mare și are o proeminență mai mare decât femela înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea în acvariu 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, în general nu necesită un anumit tip de amenajare însă dacă acvariul este plantat și sunt și locuri libere în care să poată înota, aceștia vor arăta superb Se recomandă folosirea rădăcinilor și crengilor submerse și a plantelor de suprafață Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin iar filtrarea și oxigenarea trebuie să fie eficiente Hrănire: Pot fi hrăniți în mod regulat cu granule sau cu fulgi însă este bine să primească și hrană vie sau congelată precum Artemia salina sau larve de Chironomidae Este recomandat ca dieta să fie cât mai variată Comentarii: Sunt o specie pașnică dar poate intimida epstii mai mici prin faptul că este foarte activă și prin dimensiune Pot fi ținuți împreună cu specii de Melanotenia, Puntius sau Botia Pot fi ținuți în grupuri de 5-6 indivizi deși aceștia se vor hărțui însă nu este nimic grav, de obicei doar se aleargă 1328 16 23 Parambassis siamensis (Siamese Glassfish) Detalii: > Dificultate: Moderată Parambassis siamensis > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-6,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22,2-27,2 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Ambassidae Dimorfism sexual: Nu există diferențe vizibile între masculi și femele, înmulțire: încă nu s-a înregistrat înmulțirea acestei specii în acvariu, îngrijire: Trebuiesc ținuți în acvarii mari, cu multe ascunzători, cu apă bine filtrată și oxigenată Se recomandă să se efectueze săptămânal schimbări parțiale de apă deoarece sunt sensibili la poluanți Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin iar din loc în loc câte o piatră mai mare, tocita de apă Acvariul poate fi decorat cu rădăcini, crengi sau lemn submers în așa fel încât să ofere mai multe locuri în care peștii să se retragă Hrănire: Pot fi hrăniți în mod regulat cu granule sau cu fulgi însă este bine să primească și hrană vie sau congelată precum Artemia salina sau larve de Chironomidae Este recomandat ca dieta să fie cât mai variată Comentarii: Sunt o specie pașnică dar poate intimida epstii mai mici prin faptul că este foarte activă și prin dimensiune Pot fi ținuți împreună cu specii de Melanotenia, Puntius sau Botia Pot fi ținuți în grupuri de 5-6 indivizi deși aceștia se vor hărțui însă nu este nimic grav, de obicei doar se aleargă 1329 Parancistrus aurantiacus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 17,8-22,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,3-7,5 > Temperatura: 22-27 °C > Duritate: 10-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii vor avea mai multe plăci pe spate și pe cap decât femelele înmulțire: Nu a fost înmulțit încă în acvariu 5 5 îngrijire: Are nevoie de acvarii mari, foarte bine filtrate, iar lungimea minimă a unui acvariu trebuie să fie de 60 cm Acest pește se adaptează foarte ușor la diferite tipuri de apă, dar trebuie evitată introducerea lor în acvarii cu apă alcalină Este un pește foarte activ seara și pe timpul nopții, dar dacă introduceți în acvariu plante emerse care să umbrească acvariul, atunci acesta va fi activ și pe timpul zilei Hrănire: Poate fi htanit cu hrană pe bază de plante și alge din comerț sau Spirulină și cu felii de castravete sau spanac, salată și dovlecel De asemenea va accepta și larve de Chironomidae, Daphnia și Artemia Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținut cu multe alte specii pașnice precum Characidae, Loriicaridae și Cichlidae americane Poate deveni teritorial cu indivizii din propria specie 1330 Parancistrus nudiventris Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 15,2-17,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 26-29 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii vor avea mai multe plăci pe spate și pe cap decât femelele înmulțire: Nu a fost înmulțit încă în acvariu 5 5 îngrijire: Poate fi ținut în acvarii plantate, cu multe ascunzători și cu substrat nisipos Acvariu poate fi decorat cu crengi sau rădăcini și pietre mari, rotunjite și tocite de apă Apa trebuie să fie foarte bine oxigenată și este bine să existe un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană pe bază de plante și alge din comerț sau Spirulină și cu felii de castravete sau spanac, salată și dovlecel De asemenea va accepta și larve de Chironomidae, Daphnia și Artemia Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținut cu multe alte specii pașnice precum Characidae, Loriicaridae și Cichlidae americane Poate deveni teritorial cu indivizii din propria specie 1331 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 20-28 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,2 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Madagascar > Familie: Paratilapia p olteni Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și au înotătoarele mai alungite decât femelele înmulțire: Nu a fost înmulțit foarte des în captivitate Este un pește foarte prolific, 500-800 de icre de care au grijă ambii părinți, dar, specific ciclidelor, uneori pot uita de icre Eclozarea are loc în 48 de ore la o temperatură de 28 grade C, dar icrele supraviețuiesc și la o temperatură mai scăzută După eclozare, părinții preferă să își ducă progeniturile în zone ale acvariului bogat plantate Puii cresc destul de repede și nu sunt pretențioși în ceea ce privește hrana îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare pentru că acești pești sunt mari Plantele trebuie să fie robuste iar decorul bine prins deoarece, uneori, acești pești sapă și pot dezrădăcina plantele sau mișca pietrele Solul este de preferat de granulație mică pentru a nu se pierde hrana prin el Hrănire: Este un pește omnivor și poate fi hrănit atât cu hrană vie sau congelată precum Artemia, larve de Chironomidae, uneori Tubifex și cu granule pentru Cichlidae sau fulgi Comentarii: Este un pește foarte agresiv mai ales în perioada de reproducere, se recomandă să fie ținut doar în acvarii specifice 1332 Paretroplus menarambo Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 20,3-25,4 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 24,4-26,1 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Madagascar > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari decât femelele înmulțire: Se înmulțesc prin icre de care au grijă ambii părinți, dar, specific ciclidelor, uneori pot uita de icre Eclozarea are loc în 48 de ore la o temperatură de 28 grade C, dar icrele supraviețuiesc și la o temperatură mai scăzută După eclozare, părinții preferă să își ducă progeniturile în zone ale acvariului bogat plantate Odată cu avansarea în vârstă, aripioara dorsală și cea anală se lungesc, putând astfel să diferențiem masculii de femele (masculii fiind mai masivi, au aripioarele mai mari ca cele ale femelei) Puii cresc destul de repede și nu sunt pretențioși în ceea ce privește hrana îngrijire: Trebuiesc ținuți în acvarii cu substrat nisipos pe care îl vor cerne în permanență, deci în acest acvariu, plantele nu vor putea prospera In acvariu trebuie să fie mai multe ascunzători formate din crengi și pietre iar iluminarea nu trebuie să fie foarte intensă Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule și cu larve de chironomidae, melci și Artemia Comentarii: Este indicat să fie ținuți în acvarii specifice în vederea înmulțirii dar se pot ține și împreună cu pești robuști din Madagascar 1333 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,4-7,4 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 4-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele, lucru care este sesizabil doar dacă sunt mai mulți indivizi, pentru comparație înmulțire: A fost înmulțit rar în acvarii iar detaliile lipsesc Femela depune cam 100 de icre ce eclozează în aproximativ trei zile Adulții, dacă nu sunt separați, vor mânca icrele îngrijire: Necesită acvarii plantate, cu spații de adăpost, ascunzători și spațiu de înot Se recomandă schimburi dese parțiale de apă Comentarii: Sunt pești foarte activi dar pașnici, pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alte specii de talie similară 1334 Pareutropius longifilis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7,6-9,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,4-7,4 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 4-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe iar masculii sunt mai supli însă acest lucru nu este ușor de observat decât dacă sunt mai mulți indivizi, pentru comparație înmulțire: A fost înmulțit rar în acvarii iar detaliile lipsesc Femela depune cam 100 de icre ce eclozează în aproximativ trei zile Adulții, dacă nu sunt separați, vor mânca icrele îngrijire: Acvariul trebuie să aibă spațiu liber pentru înot, de preferat în centru, dar și zone în care peștele să se poată retrage, decorate cu crengi și rădăcini sau pietre Iluminarea nu trebuie să fie foarte puternică iar plantele de suprafață vor fi binevenite deoarece vor acorda peștilor un sentiment de siguranță Hrănire: Nu este pretențios și poate fi hrănit atât cu hrană vie sau congelată precum Artemia sau larve de Chironomus cât și cu granule sau fulgi Comentarii: Sunt pești foarte activi dar pașnici, pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alte specii de talie similară 1335 Parosphromenus deissneri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,6-7,2 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari și mai puțin colorate decât masculii înmulțire: Perechea trebuie hrănită variat pentru a stimula depunerea Masculul va construi un cuib de spumă într-o ascunzătoare După un ritual de împerechere activ, femela va depune circa 100 de icre După depunere masculul va alunga femela și va îngriji icrele, apoi puii Icrele vor ecloza după trei zile iar după alte 3-4 zile vor putea înota In acest moment puii trebuiesc separați de adulți și hrăniți cu nalupi de Artemia Aceștia sunt sensibili la poluanți, a se evita suprahrănirea, vor crește lent îngrijire: Necesită acvarii bine plantate, slab iluminate și cu plante de suprafață Substratul trebuie să fie închis la culoare Peștii au nevoie de ascunzători confecționate din pietre sau ghivece Filtrarea trebuie să facă un curent cât mai slab în acvariu Hrănire: Trebuiesc hrăniți cu hrană variată, se poate folosi Daphnia, Artemia, Cyclopi, Tubifex, fulgi sau granule Comentarii: Această specie trebuie ținută în perechi, preferabil în acvarii specifice dar poate fi ținută și în acvarii comunitare împreună cu alți pești mici, pașnici 1336 Detalii: Parotocinclus jumbo > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă femelele sunt puțin mai mari decât masculii înmulțire: Pentru a reuși să-i împerechem ne trebuie un mascul la două femele Aceștia sunt introduși într-un acvariu mic, de reproducere, bine plantat cu plante cu frunze fine și ca substrat se poate folosi un pietriș fin pentru a permite icrelor să intre printre pietre, astfel să fie ferite de adulți Icrele sunt depuse atât pe plante, cât și pe substrat După depunerea icrelor, adulții se separă și puii sunt crescuți separat îngrijire: Sunt pești dificil de întreținut, se recomandă doar experților, necesită acvarii mari cu multă lumină (și implicit alge), cu un curent puternic și o concentrație mare de oxigen Pentru bunăstarea peștelui sunt necesare multe pietre mari și plate, rădăcini sau crengi scufundate și ascunzători Principala problemă în a ține peștele viu este aceea că necesită multă hrană (alge) Sunt pești activi și în timpul zilei și sunt sensibili la poluare Necesită schimbări de apă dese și în cantități mici Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană pe bază de plante și alge din comerț sau Spirulină și cu felii de castravete sau spanac, salată și dovlecel De asemenea va accepta și larve de Chironomidae, Daphnia și Artemia Comentarii: Pește pașnic cu alți pești însă agresiv cu alți Pleco Obiectele decorative din acvariu trebuiesc bine fixate deoarece le poate mișca și astfel poate genera probleme Este timid și își va petrece mult timp ascuns Se recomandă un acvariu de minimul 470 litri 1337 Peckoltia arenariae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 6,4-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,6-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Primele radii ale înotătoarelor pectorale la masculi se vor îngroșa și vor deveni spini înmulțire: Masculul își va alege o peșteră și o va invita pe femelă înăuntru După depunerea icrelor masculul va prelua rolul de îngrijitor al icrelor pe care le va păzi, femela va fi alungată Puii vor înota liber după circa opt zile și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Trebuiesc ținuți în acvarii cu cel puțin 60 cm în lungime, cu multe ascunzători Ziua peștii vor sta ascunși în peșteri sau la umbra plantelor dar seara vor ieși în căutare de hrană Hrănire: Sunt pești omnivori dar dacă vor fi hrăniți corespunzător nu vor mânca plantele din acvariu Pot fi hrăniți cu hrană vie precum larve de Chironomidae și Artemia dar și cu hrană uscată pe bază de alge, ce se scufundă precum Spirulina Comentarii: în acvariu pot fi adăugate rădăcini sau crengi submerse, filtrarea trebuie să fie eficientă și trebuie să existe un curent moderat de apă Este un pește pașnic și poate fi ținut în multe acvarii comunitare împreună cu alte specii pașnice 1338 Peckoltia braueri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 5-14 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Primele radii ale înotătoarelor pectorale la masculi se vor îngroșa și vor deveni spini înmulțire: Masculul își va alege o peșteră și o va invita pe femelă înăuntru După depunerea icrelor masculul va prelua rolul de îngrijitor al icrelor pe care le va păzi, femela va fi alungată Puii vor înota liber după circa opt zile și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Trebuiesc ținuți în acvarii cu cel puțin 60 cm în lungime, cu multe ascunzători Ziua peștii vor sta ascunși în peșteri sau la umbra plantelor dar seara vor ieși în căutare de hrană Hrănire: Sunt pești omnivori dar dacă vor fi hrăniți corespunzător nu vor mânca plantele din acvariu Pot fi hrăniți cu hrană vie precum larve de Chironomidae și Artemia dar și cu hrană uscată pe bază de alge, ce se scufundă precum Spirulina Comentarii: în acvariu pot fi adăugate rădăcini sau crengi submerse, filtrarea trebuie să fie eficientă și trebuie să existe un curent moderat de apă Este un pește pașnic și poate fi ținut în multe acvarii comunitare împreună cu alte specii pașnice 1339 Peckoltia compta Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 10,2-10,9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,4 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Primele radii ale înotătoarelor pectorale la masculi se vor îngroșa și vor deveni spini înmulțire: Masculul își va alege o peșteră și o va invita pe femelă înăuntru După depunerea icrelor masculul va prelua rolul de îngrijitor al icrelor pe care le va păzi, femela va fi alungată Puii vor înota liber după circa opt zile și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Poate fi ținut în acvarii care să imite un curs de apă, cu substrat nisipos și din loc în loc câteva pietre mari, rotunjite și tocite de apă Are nevoie de mai multe ascunzători stil peșteră ce pot fi realizate din pietre, lemn sau nuci de cocos Poate fi ținut și în acvarii plantate Apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată și dacă este posibil se poate realiza și un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Sunt pești omnivori dar dacă vor fi hrăniți corespunzător nu vor mânca plantele din acvariu Pot fi hrăniți cu hrană vie precum larve de Chironomidae și Artemia dar și cu hrană uscată pe bază de alge, ce se scufundă precum Spirulina Comentarii: în acvariu pot fi adăugate rădăcini sau crengi submerse, filtrarea trebuie să fie eficientă și trebuie să existe un curent moderat de apă Este un pește pașnic și poate fi ținut în multe acvarii comunitare împreună cu alte specii pașnice 1340 Peckoltia vittata Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 5,6-7,0 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 2-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Primele radii ale înotătoarelor pectorale la masculi se vor îngroșa și vor deveni spini înmulțire: Masculul își va alege o peșteră și o va invita pe femelă înăuntru După depunerea icrelor masculul va prelua rolul de îngrijitor al icrelor pe care le va păzi, femela va fi alungată Puii vor înota liber după circa opt zile și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Trebuiesc ținuți în acvarii cu cel puțin 60 cm în lungime, cu multe ascunzători Ziua peștii vor sta ascunși în peșteri sau la umbra plantelor dar seara vor ieși în căutare de hrană Hrănire: Sunt pești omnivori dar dacă vor fi hrăniți corespunzător nu vor mânca plantele din acvariu Pot fi hrăniți cu hrană vie precum larve de Chironomidae și Artemia dar și cu hrană uscată pe bază de alge, ce se scufundă precum Spirulina Comentarii: în acvariu pot fi adăugate rădăcini sau crengi submerse, filtrarea trebuie să fie eficientă și trebuie să existe un curent moderat de apă Este un pește pașnic și poate fi ținut în multe acvarii comunitare împreună cu alte specii pașnice 1341 Pelteobagrus fulvidraco Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 33-35,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,6 > Temperatura: 16-25 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu este confirmat dar este posibil ca masculul să aibă o papilă genitală mai alungită înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvarii din motive legate de spațiu, însă a fost înmulțit în iazuri pentru consum și acvaristică îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, slab iluminat, cu multe ascunzători, fie crengi, rădăcini, lemn scufundat sau chiar bucăți de țevi de plastic de dimensiune potrivită Obiectele de decor trebuie să fie bine ancorate sau foarte grele pentru ca peștele să nu le poată muta Este necesar un filtru biologic foarte eficient pentru a face față unui pește de asemenea dimensiuni Hrănire: Nu este pretențios și mănâncă atât hrană uscată sub formă de tablete cât și hrană vie, creveți, scoici, râme, melci, pește Comentarii: Se recomandă să fie ținut singur deoarece este foarte teritorial și va omorî sau va încerca să omoare orice alt pește, chiar și mai mare Este necesară multă atenție atunci când se manevrează obiectele din acvariu deoarece se cunosc cazuri când a fost atacat chiar posesorul 1342 Pelvicachromis humilis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 11-12,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și au înotătoarele dorsală și anală mai alungite decât femelele înmulțire: Mai întâi trebuie selectată perechea Este recomandat să îi lăsăm să depună într-un acvariu separat, deoarece devin foarte agresivi în timpul reproducerii și îngrijirii puilor Un bazin de 30 litri este suficient, dar totuși recomandat este unul de 50-60 litri Acest lucru fiind important atunci când vrei să lași puii cu perechea, până la maturitate Este important ca ph-ul din acvariu să fie 7,0 și temperatura de 27-29 °C, temperaturi mai mici sau mai mari pot afecta alevinii și chiar sexele lor Depune în peșteri așa că trebuiesc amplasate cel puțin două în acvariu Ca substrat folosiți pietriș fin (sub 3mm) în strat de 3-5 cm, pentru că peștii să poată săpa Odată ce condițiile acestea sunt atinse depunerea nu va fi o problemă Stimulați peștii cu hrană vie In general femela va începe să-și arate abdomenul frumos colorat, se va arcui și va începe să tremure în jurul masculului Veți vedea perechea cum scoate pietriș din peșteră, pregătind-o pentru pui După ce totul va fi pregătit, perechea va depune în peșteră în jur de 200-300 de ouă Până ce puii vor ecloza femela va sta în peșteră, iar masculul va patrula apărându-și femela și puii Puii se vor dezvolta în funcție de temperatură La 29 °C aceștia vor putea înota într-o săptămână Când vor ieși din peșteră vor fi ca o umbră lângă părinții lor Trebuie hrăniți cu nauplii de Artemia sau prafuri din comerț Din cauza mâncării și numărului peștilor schimburile de apă vor fi dese Evitați să sifonați pietrișul din jurul peșterii deoarece veți omora infuzorii cu care puii se hrănesc In 2-4 săptămâni puii vor putea fii separați, iar perechea va putea depune din nou îngrijire: în acvariul de creștere este bine să aveți câteva peșteri, deoarece acest pește este înnebunit după ele Pentru siguranță puteți lipi pietrele cu silicon special pentru acvarii Substratul este important deoarece preferă culoarea neagră, pentru a se simți bine în general nu sunt distrugători, dar pot scoate plantele din rădăcini Hrănire: Nu este o problemă, deoarece acceptă toate tipurile de mâncare-granule, 1343 congelată, fulgi, vie etc Țineți minte că sunt pești de substrat deci mâncarea trebuie să se scufunde repede Comentarii: Este de multe ori ținut în acvarii mixte și deși este un pește pașnic va ciupi aripioarele peștilor înceți (scalari) Dacă vor fi ținuți cu alte ciclide este bine ca acestea să nu fie de substrat, ca peștele vostru să nu fie nevoit să concureze pentru teritoriu 1344 Pelvicachromis pulcher Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 8,9-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au aripioarele mai scurte și rotunjite, iar aripioara dorsală este tivită cu o dungă galbenă, masculii sunt mai lungi și subțiri, cu aripioare care se termină în puncte diferite înmulțire: Mai întâi trebuie selectată perechea Este recomandat să îi lăsăm să depună într-un acvariu separat, deoarece devin foarte agresivi în timpul reproducerii și îngrijirii puilor Un bazin de 30 litri este suficient, dar totuși recomandat este unul de 50-60 litri Acest lucru fiind important atunci când vrei să lași puii cu perechea, până la maturitate Este important ca ph-ul din acvariu să fie 7,0 și temperatura de 27-29 °C, temperaturi mai mici sau mai mari pot afecta alevinii și chiar sexele lor Kribensis depune în peșteri așa că trebuiesc amplasate cel puțin două în acvariu Ca substrat folosiți pietriș fin (sub 3mm) în strat de 3-5 cm, pentru că peștii să poată săpa Odată ce condițiile acestea sunt atinse depunerea nu va fi o problemă Stimulați peștii cu hrană vie In general femela va începe să-și arate abdomenul frumos colorat, se va arcui și va începe să tremure în jurul masculului Veți vedea perechea cum scoate pietriș din peșteră, pregătind-o pentru pui După ce totul va fi pregătit, perechea va depune în peșteră înjur de 200-300 de ouă Până ce puii vor ecloza femela va sta în peșteră, iar masculul va patrula apărându-și femela și puii Puii se vor dezvolta în funcție de temperatură La 29 °C aceștia vor putea înota într-o săptămână Când vor ieși din peșteră vor fi ca o umbră lângă părinții lor Trebuie hrăniți cu nauplii de Artemia sau prafuri din comerț Din cauza mâncării și numărului peștilor schimburile de apă vor fi dese Evitați să sifonați pietrișul din jurul peșterii deoarece veți omora infuzorii cu care puii se hrănesc In 2-4 săptămâni puii vor putea fii separați, iar perechea va putea depune din nou îngrijire: P pulcher este un pește nepretențios la calitatea apei, un alt motiv pentru care este popular Este originar de la gura râului Ethiop, din delta Nigerului In Delta Niger se poate găsi o varietate mare de parametri ai apei Cea mai bună cale de a alege ph-ul și 1345 duritatea apei acvariului dumneavoastră este să întrebați crescătorul ce parametrii are el în acvariul de unde cumpărați peștii Astfel nu vor apărea complicații Schimbările mari de temperatură, ph, gh, vor stresa peștele și îl vor îmbolnăvi In acvariul de creștere este bine să aveți câteva peșteri, deoarece acest pește este înnebunit după ele Pentru siguranță puteți lipi pietrele cu silicon special pentru acvarii Substratul este important deoarece P pulcher preferă culoarea neagră, pentru a se simți bine In general nu sunt distrugători, dar pot scoate plantele din rădăcini Kribensis sunt înotători rapizi și își pot schimba direcția într-o fracțiune de secundă Atenție la suprapopularea acvariului, sunt ei pașnici, dar pot deveni teritoriali Hrănire: Nu este o problemă, deoarece acceptă toate tipurile de mâncare-granule, congelată, fulgi, vie etc Țineți minte că sunt pești de substrat deci mâncarea trebuie să se scufunde repede Comentarii: P pulcher este de multe ori ținut în acvarii mixte și deși este un pește pașnic va ciupi aripioarele peștilor înceți (scalari) Dacă vor fi ținuți cu alte ciclide este bine ca acestea să nu fie de substrat, ca peștele vostru să nu fie nevoit să concureze pentru teritoriu 1346 Pelvicachromis roloffl Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 5,9-7,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 1-2 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și au înotătoarele dorsală și anală mai alungite decât femelele înmulțire: Mai întâi trebuie selectată perechea Este recomandat să îi lăsăm să depună într-un acvariu separat, deoarece devin foarte agresivi în timpul reproducerii și îngrijirii puilor Un bazin de 30 litri este suficient, dar totuși recomandat este unul de 50-60 litri Acest lucru fiind important atunci când vrei să lași puii cu perechea, până la maturitate Este important ca ph-ul din acvariu să fie 7,0 și temperatura de 27-29 °C, temperaturi mai mici sau mai mari pot afecta alevinii și chiar sexele lor Depune în peșteri așa că trebuiesc amplasate cel puțin două în acvariu Ca substrat folosiți pietriș fin (sub 3mm) în strat de 3-5 cm, pentru că peștii să poată săpa Odată ce condițiile acestea sunt atinse depunerea nu va fi o problemă Stimulați peștii cu hrană vie In general femela va începe să-și arate abdomenul frumos colorat, se va arcui și va începe să tremure în jurul masculului Veți vedea perechea cum scoate pietriș din peșteră, pregătind-o pentru pui După ce totul va fi pregătit, perechea va depune în peșteră în jur de 200-300 de ouă Până ce puii vor ecloza femela va sta în peșteră, iar masculul va patrula apărându-și femela și puii Puii se vor dezvolta în funcție de temperatură La 29 °C aceștia vor putea înota într-o săptămână Când vor ieși din peșteră vor fi ca o umbră lângă părinții lor Trebuie hrăniți cu nauplii de Artemia sau prafuri din comerț Din cauza mâncării și numărului peștilor schimburile de apă vor fi dese Evitați să sifonați pietrișul din jurul peșterii deoarece veți omora infuzorii cu care puii se hrănesc In 2-4 săptămâni puii vor putea fii separați, iar perechea va putea depune din nou îngrijire: în acvariul de creștere este bine să aveți câteva peșteri, deoarece acest pește este înnebunit după ele Pentru siguranță puteți lipi pietrele cu silicon special pentru acvarii 1347 Substratul este important deoarece preferă culoarea neagră, pentru a se simți bine în general nu sunt distrugători, dar pot scoate plantele din rădăcini Hrănire: Nu este o problemă, deoarece acceptă toate tipurile de mâncare-granule, congelată, fulgi, vie etc Țineți minte că sunt pești de substrat deci mâncarea trebuie să se scufunde repede Comentarii: Este de multe ori ținut în acvarii mixte și deși este un pește pașnic va ciupi aripioarele peștilor înceți (scalari) Dacă vor fi ținuți cu alte ciclide este bine ca acestea să nu fie de substrat, ca peștele vostru să nu fie nevoit să concureze pentru teritoriu 1348 Detalii: Pelvicachromis taeniatus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au aripioarele mai scurte și rotunjite, iar aripioara dorsală este tivită cu o dungă galbenă, masculii sunt mai lungi și subțiri, cu aripioare care se termină în puncte diferite înmulțire: Mai întâi trebuie selectată perechea Este recomandat să îi lăsăm să depună într-un acvariu separat, deoarece devin foarte agresivi în timpul reproducerii și îngrijirii puilor Un bazin de 30 litri este suficient, dar totuși recomandat este unul de 50-60 litri Acest lucru fiind important atunci când vrei să lași puii cu perechea, până la maturitate Este important ca ph-ul din acvariu să fie 7,0 și temperatura de 27-29 °C, temperaturi mai mici sau mai mari pot afecta alevinii și chiar sexele lor Depune în peșteri așa că trebuiesc amplasate cel puțin două în acvariu Ca substrat folosiți pietriș fin (sub 3mm) în strat de 3-5 cm, pentru că peștii să poată săpa Odată ce condițiile acestea sunt atinse depunerea nu va fi o problemă Stimulați peștii cu hrană vie In general femela va începe să-și arate abdomenul frumos colorat, se va arcui și va începe să tremure în jurul masculului Veți vedea perechea cum scoate pietriș din peșteră, pregătind-o pentru pui După ce totul va fi pregătit, perechea va depune în peșteră în jur de 200-300 de ouă Până ce puii vor ecloza femela va sta în peșteră, iar masculul va patrula apărându-și femela și puii Puii se vor dezvolta în funcție de temperatură La 29 °C aceștia vor putea înota într-o săptămână Când vor ieși din peșteră vor fi ca o umbră lângă părinții lor Trebuie hrăniți cu nauplii de Artemia sau prafuri din comerț Din cauza mâncării și numărului peștilor schimburile de apă vor fi dese Evitați să sifonați pietrișul din jurul peșterii deoarece veți omora infuzorii cu care puii se hrănesc In 2-4 săptămâni puii vor putea fii separați, iar perechea va putea depune din nou îngrijire: în acvariul de creștere este bine să aveți câteva peșteri, deoarece acest pește este înnebunit după ele Pentru siguranță puteți lipi pietrele cu silicon special pentru acvarii Substratul este important deoarece preferă culoarea neagră, pentru a se simți bine în general nu sunt distrugători, dar pot scoate plantele din rădăcini 1349 Hrănire: Nu este o problemă, deoarece acceptă toate tipurile de mâncare-granule, congelată, fulgi, vie etc Țineți minte că sunt pești de substrat deci mâncarea trebuie să se scufunde repede Comentarii: Este de multe ori ținut în acvarii mixte și deși este un pește pașnic va ciupi aripioarele peștilor înceți (scalari) Dacă vor fi ținuți cu alte ciclide este bine ca acestea să nu fie de substrat, ca peștele vostru să nu fie nevoit să concureze pentru teritoriu Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 38,1-40,6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-7,8 > Temperatura: 24,4-26,7 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Sunt foarte greu de sexat, sexarea este posibilă doar observându-i în timpul depunerii înmulțire: Este bine să se crească împreună mai mulți indivizi pentru a se permite alegerea perechilor După ce se aleg perechile, se înlătură ceilalți indivizi Aceștia vor fi stimulați să depună cu hrană vie din belșug Vor depune pe o piatră plată iar icrele vor ecloza după trei zile După alte patru zile puii vor putea înota liber și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia Puii vor crește repede și pot fi trecuți pe hrană de adulți relativ curând îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare deoarece acest pește este o Cichlidă mare Acvariul poate fi amenajat în așa fel încât să imite un curs de apă, un râu Poate avea crengi sau rădăcini submerse și substrat nisipos sau format din pietriș fin Este bine ca din loc în loc să fie și câteva pietre mai mari, plate și tocite de apă pentru ca peștii să poată depune Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată iar dacă este posibil se poate forma și un curent moderat de apă Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae, hrană vie sau congelată și se recomandă să fie hrăniți cu hrană bogată în caroten pentru a intensifica culoarea peștilor Comentarii: Nu sunt pești destinați încăpătorilor Sunt pești relativ pașnici ce pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alte specii de aceeași talie sau mai mari 1350 16 42 Petitella georgiae (False Rummynose Tetra) Detalii: Petitella georgiae > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-6,0 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-6 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte au corpul mai robust decât masculii înmulțire: Trebuie să alegem cu atenție indivizii pe care îi vom înmulți, aceștia pot fi până la 12 indivizi, în număr egal de masculi și femele Folosiți un acvariu mic de reproducere, de 10-15 litri, cu substrat închis la culoare, plante cu frunze fine ca Myriophyllum, Cabomba, Java Moss și ceva plante plutitoare, iluminarea trebuie să fie foarte difuză Icrele vor fi împrăștiate printre plante Reproducătorii își vor mânca icrele, deci vor fi înlăturați imediat ce s-a încheiat depunerea Puii vor ecloza în 24-36 de ore După alte 3-4 zile sacul vite lin se va retrage complet și poate începe hrănirea Trebuie hrăniți cu infuzori, gălbenuș de ou, iar după ce mai cresc, cu hrană sub formă de fulgi, mărunțită fin Atenție la suprahrănire, va duce la degradarea apei, iar puii în această perioadă nu pot fi mutați Mutarea lor prin sifonare, este posibilă abia din ziua a zecea După 4-5 săptămâni puii încep să semene cu părinții, ca formă și colorit îngrijire: Preferă acvariile bine plantate, decorate cu crengi sau rădăcini submerse și cu plate de suprafață, toate acestea, împreună cu un substrat închis la culoare vor limita cantitatea de lumină din acvariu și vor oferi peștilor ascunzători, astfel peștii vor fi mai puțin stresați și mult mai colorați Substratul poate fi nisipos și din loc în loc pot fi puse câteva pietre mai mari Se pot adăuga și frunze uscate ce vor colora apă, dând peștilor un grad și mai mare de confort Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană și pot fi hrăniți zilnic cu granule să fulgi însă se recomandă să fie hrăniți și cu hrană vie sau congelată precum Daphnia sau Artemia salina Dieta trebuie să fie cât mai variată Comentarii: Sunt o specie foarte pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii similare ca talie și comportament Se recomandă să fie ținuți în grupuri de cel puțin șase indivizi însă cu cât sunt mai mulți cu atât este mai bine pentru pești 1351 Phenacogrammus interruptus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 5,1-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele mai lungi și sunt mai intens colorați decât femelele înmulțire: Se înmulțesc într-o manieră similară Characidelor, se aleg peștii pe care vrem să îi reproducem și se introduc într-un acvariu de reproducere Acvariul trebuie să conțină multe plante cu frunze moi pentru a putea ascunde icrele, ca acestea să nu fie mâncate de adulți Se stimulează adulții cu hrană de calitate, preferabil vie După depunerea icrelor adulții se scot din acvariul de reproducere Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina însă aceștia vor crește foarte greu îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat în așa fel încât să aibă zone dens plantate (pe laterale și pe partea din spate), lăsând zona centrată liberă pentru înot Necesită acvarii mai mari decât alte specii de Tetra Acvariul se poate decora și cu crengi sau rădăcini submerse, de asemenea plantele de suprafață vor fi apreciate, umbrind unele zone din acvariu Hrănire: Acești pești vor accepta hrana uscată din comerț sub formă de granule sau fulgi, însă pentru a stimula reproducerea și pentru a induce un colorit mai accentuat se recomandă și suplimente de hrană vie precum Artemia salina, larve de Chironomidae, Daphnia s a Comentarii: Este o specie ce se va ține doar în grupuri de opt indivizi sau mai mult Se pot ține în acvarii comunitare împreună cu alte specii de Tetra similare sau alți pești pașnici nu foarte mari 1352 Phenacogrammus major Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 6-8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați decât femelele însă sunt relativ dificil de sexat înmulțire: Se înmulțesc similar altor specii din gen Este necesar un acvariu de reproducere bine plantat, cu plante cu frunze fine sau cu un strat de Java moss, se poate folosi și o plasă fixată la câțiva centimetri de fundul acvariului Pot depune în grupuri de 6-7 masculi și 6-7 femele stimulați în prealabil cu hrană vie din belșug înmulțirea poate avea loc și în perechi, procedura este aceeași După depunerea icrelor adulții trebuiesc scoși din acvariu Icrele trebuiesc ținute în condiții de luminozitate scăzută Acestea vor ecloza în 24-36 ore și puii vor putea înota după 3-4 zile, moment în care pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau microviermi îngrijire: Acvariul poate fi amenajat folosind plante, deși acestea nu fac parte din mediul lor natural, crengi și rădăcini submerse și frunze uscate care vor da apei o tentă de culoare apropiată de cea naturală Substratul folosit poate fi nisipos sau pietriș fin Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate din comerț dar vor aprecia hrana vie precum Daphnia, Artemia, larvele de Chironomidae Comentarii: Sunt pești pașnici, de cârd și este bine să fie ținuți în grupuri cât mai mari, pe măsura spațiului Pot fi ținuți împreună cu alți pești pașnici de aceeași talie 1353 Phractocephalus hemioliopterus Detalii: > Dificultate: Dificil > Acvariu minim: 3785,4 litri > Dimensiune: 127-152,4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,0 > Temperatura: 21,1-24,4 °C > Duritate: 9-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 2-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Necunoscut, este aproape imposibil de sexat înmulțire: Nu s-a efectuat încă în acvariu îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare și să aibă suficient spațiu de înot, de asemenea peștii aceștia au nevoie de ascunzători deoarece dacă lumina este prea puternică nu vor fi activi și se vor ascunde Iluminarea trebuie să fie slabă și substratul trebuie să fie nisipos sau pietriș fin Acvariul poate fi decorat cu rădăcini sau crengi submerse și cu pietre tocite de apă Hrănire: Sunt o specie omnivoră și preferă hrana de origine animală, în special viermi Pot fi hrăniți cu aproape orice tip de hrană vie sau congelată precum Artemia, larve de Chironomidae sau râme Comentarii: Sunt în general pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alți pești de aceeași talie sau mai mari Ocazional vor ciupi înotătoarele semenilor lor, nu se recomandă asocierea cu specii mai mici deoarece aceștia vor fi considerați hrană 1354 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 20,3-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Pintelodella metae Dimorfism sexual: Nu este cunoscută o metodă de a distinge masculii de femele în mod vizual înmulțire: Nu au fost înmulțiți încă în acvarii 5 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare și să aibă suficient spațiu de înot, de asemenea peștii aceștia au nevoie de ascunzători deoarece dacă lumina este prea puternică nu vor fi activi și se vor ascunde Iluminarea trebuie să fie slabă și substratul trebuie să fie nisipos sau pietriș fin Acvariul poate fi decorat cu rădăcini sau crengi submerse și cu pietre tocite de apă Hrănire: Poate fi hrănit cu Tubifex, larve de Chironomus sau melci și râme Nu sunt pretențioși, în principiu vor accepta orice hrană de origine animală Comentarii: Este un pește pașnic însă trebuie avut în vedere că este o specie predatoare și poate să se hrănească cu peștii mai mici Pot fi ținuți împreună cu specii mai mari ce nu pot fi mâncate într-un acvariu spațios 1355 Pimelodus albofasciatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 321,8 litri > Dimensiune: 20-25 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu este cunoscută o metodă de a distinge masculii de femele în mod vizual înmulțire: Nu au fost înmulțiți încă în acvarii 5 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare și să aibă suficient spațiu de înot, de asemenea peștii aceștia au nevoie de ascunzători deoarece dacă lumina este prea puternică nu vor fi activi și se vor ascunde Iluminarea trebuie să fie slabă și substratul trebuie să fie nisipos sau pietriș fin Acvariul poate fi decorat cu rădăcini sau crengi submerse și cu pietre tocite de apă Hrănire: Sunt o specie omnivoră și preferă hrana de origine animală, în special viermi Pot fi hrăniți cu aproape orice tip de hrană vie sau congelată precum Artemia, larve de Chironomidae sau râme Comentarii: Sunt în general pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alți pești de aceeași talie sau mai mari Ocazional vor ciupi înotătoarele semenilor lor, nu se recomandă asocierea cu specii mai mici deoarece aceștia vor fi considerați hrană 1356 16 48 Pimelodus blochii (Dusky Pimelodid) Pimelodus blochii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 22,9-25,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 20-25,6 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Pimelodidae Dimorfism sexual: Nu este cunoscută o metodă de a distinge masculii de femele în mod vizual înmulțire: Pimelodus blochii nu au fost înmulțiți încă în acvarii 5 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare și să aibă suficient spațiu de înot, de asemenea peștii aceștia au nevoie de ascunzători deoarece dacă lumina este prea puternică nu vor fi activi și se vor ascunde Iluminarea trebuie să fie slabă și substratul trebuie să fie nisipos sau pietriș fin Acvariul poate fi decorat cu rădăcini sau crengi submerse și cu pietre tocite de apă Hrănire: Sunt o specie omnivoră și preferă hrana de origine animală, în special viermi Pot fi hrăniți cu aproape orice tip de hrană vie sau congelată precum Artemia, larve de Chironomidae sau râme Comentarii: Sunt în general pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alți pești de aceeași talie sau mai mari Ocazional vor ciupi înotătoarele semenilor lor, nu se recomandă asocierea cu specii mai mici deoarece aceștia vor fi considerați hrană 1357 Pimelodus maculatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 30-37 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,8 > Temperatura: 20-24 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se pot diferenția sexele în mod vizual înmulțire: Nu a fost înmulțit încă în captivitate deoarece este o specie migratoare îngrijire: Se recomandă ca acvariul să aibă mult spațiu liber în care peștele să poată înota dar și zone în care să se poată retrage ziua, deoarece este o specie crepusculară Nu va fi văzut foarte mult într-un acvariu puternic iluminate decât, poate când este hrănit Se recomandă un acvariu slab iluminat cu substrat fin, nisipos Filtrarea și oxigenarea apei trebuie să fie foarte eficiente Hrănire: Poate fi hrănit cu Tubifex, larve de Chironomus sau melci și râme Nu sunt pretențioși, în principiu vor accepta orice hrană de origine animală Comentarii: Este un pește pașnic însă trebuie avut în vedere că este o specie predatoare și poate să se hrănească cu peștii mai mici Pot fi ținuți împreună cu specii mai mari ce nu pot fi mâncate într-un acvariu spațios 1358 16 50 Pimelodus ornatus (Ornate Pimelodus) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 30-38 cm > Apă: Dulce > pH: 6,2-7,2 > Temperatura: 24-25 °C > Duritate: 15-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, granule, fulgi, hrană vie > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Pimelodus ornatus Dimorfism sexual: Nu se pot diferenția sexele în mod vizual înmulțire: Nu a fost înmulțit încă în captivitate deoarece este o specie migratoare îngrijire: Se recomandă ca acvariul să aibă mult spațiu liber în care peștele să poată înota dar și zone în care să se poată retrage ziua, deoarece este o specie crepusculară Nu va fi văzut foarte mult într-un acvariu puternic iluminate decât, poate când este hrănit Se recomandă un acvariu slab iluminat cu substrat fin, nisipos Filtrarea și oxigenarea apei trebuie să fie foarte eficiente Hrănire: Poate fi hrănit cu Tubifex, larve de Chironomus sau melci și râme Nu sunt pretențioși, în principiu vor accepta orice hrană de origine animală Comentarii: Este un pește pașnic însă trebuie avut în vedere că este o specie predatoare și poate să se hrănească cu peștii mai mici Pot fi ținuți împreună cu specii mai mari ce nu pot fi mâncate într-un acvariu spațios 1359 Pimelodus pictus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,0 > Temperatura: 21,7-25 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu este cunoscută o metodă de a distinge masculii de femele în mod vizual înmulțire: Nu au fost înmulțiți încă în acvarii 5 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare și să aibă suficient spațiu de înot, de asemenea peștii aceștia au nevoie de ascunzători deoarece dacă lumina este prea puternică nu vor fi activi și se vor ascunde Iluminarea trebuie să fie slabă și substratul trebuie să fie nisipos sau pietriș fin Acvariul poate fi decorat cu rădăcini sau crengi submerse și cu pietre tocite de apă Hrănire: Poate fi hrănit cu Tubifex, larve de Chironomus sau melci și râme Nu sunt pretențioși, în principiu vor accepta orice hrană de origine animală Comentarii: Este un pește pașnic însă trebuie avut în vedere că este o specie predatoare și poate să se hrănească cu peștii mai mici Pot fi ținuți împreună cu specii mai mari ce nu pot fi mâncate într-un acvariu spațios 1360 Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 8-10 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-7,5 > Temperatura: 18-24 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 1-3 ani > Habitat: America de Nord > Familie: Dimorfism sexual: în perioada de reproducere, masculii dezvoltă tuberculi nupțiali pe cap similari carașilor De asemenea în perioada de reproducere masculii pot avea capul negru sau uneori chiar tot corpul, femelele vor rămâne gri deschis Hrănire: Vor accepta majoritatea mâncărurilor atât granule cât și fulgi, ocazional pot fi hrăniți cu hrană vie precum Daphnia sau larve de Chironomidae îngrijire: Sunt ușor de întreținut, acvariul trebuie să aibă substrat pietros cu ascunzători, ghivece răsturnate sau jumătăți de ghivece Sunt toleranți la majoritatea parametrilor apei înmulțire: Sunt ușor de înmulțit, este necesar un acvariu separat dotat cu câteva țevi de PVC și ghivece poziționate pe lateral Peștii vor fi stimulați cu hrană de calitate și vor depune Adulții se separă de pui deși dacă aceștia sunt bine hrăniți nu vor mânca puii Comentarii: Sunt pești sociabili, se vor ține în grupuri, nu sunt agresivi și se pot ține împreună cu alte specii de aceeași mărime și cu cerințe similare 1361 Platydoras armatulus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 15-20 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 24-30 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii nu sunt la fel de grași, precum femelele care sunt mai rotunde fiindcă transportă icre înmulțire: Nu a fost reprodus încă în captivitate îngrijire: Se recomandă să fie ținuți în acvarii spațioase, cu substrat nisipos și plantat In acvariu peștele trebuie să aibă mai multe locuri în care să se ascundă, acestea pot fi realizate din țevi, pietre, sau rădăcini și crengi scufundate Hrănire: Aceștia sunt pești de fund și și-au dezvoltat apetitul prin hrănirea cu alimente bogate în proteine carnivore, cum ar fi: larve de Chironomidae, râme, viermi și Tubifex Comentarii: Un pește ideal de comunitate, cu un comportament pașnic, însă se recomandă a nu fi pus în comunitate cu pești care-i pot intra în gură Nu are probleme de sociabilitate de aceea poate fi asociat cu pești: de la tetra la cichlide, de preferință din America de Sud, dar se poate amesteca cu toți peștii comunitari, chiar dacă uneori este un pește teritorial, acesta nu le face rău 1362 16 54 Platydoras costatus (Striped Raphael Catfish) Detalii: > Dificultate: Moderată Platydoras costatus > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 15,2-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22,8-30 °C > Duritate: 2-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Fulgi, granule, carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Denumirea științifică: Costatus Platydoras (Linnaeus, 1758) Armatulus Platydoras Denumirea comună: Raphael Catfish Sinonime: Impostor somn, Raphael somn cu dungi, Catfish vorbitor cu dungi Habitat: Raphael este frecvent întâlnit în Amazon, Tocantins, Parnaiba, Orinoco, Essequibo, și în râuri din Guyana și Surinam din America de Sud Familie: Doradidae Parametrii apei: pH 5,8-7,5, apă puțin mai moale și ușor acidă este benefică, dar nu esențială ca și cerință, dH interval: 2-20 Temperatura: 23,0-30,0 °C Dimensiune/lungime: Max: 24,0 cm la exemplarul de sex masculin Dimorfismul sexual: Diferențele sexuale nu sunt cunoscute, dar există variante nesigure cum ar fi: Unii spun că masculii nu sunt la fel de grași, precum femelele care sunt mai rotunde fiindcă transportă icre O altă modalitate de a se diferenția: se spune că masculii au dungile mai închise la culoare, pusă în evidență de faptul că femelele au o culoare mai crem între dungi, în timp ce masculii au o culoare gălbuie Descriere fizică: Ei au țepii rigizi la terminația pectorală Somn în dungi Raphael are, de asemenea țepii mici și curbați de protecție de-a lungul corpului său Pielea lor dură permite peștelui Raphael să tolereze o varietate mai largă de pești de la pașnici - la alții mai agresivi, inclusiv unele cichlide Este cel mai frumos din specia catfishes spinos Organismul său se lărgește și se încheie la un punct situat la coadă Burta are un profil drept Culoarea de bază a corpului este ciocolată maro Trei dungi albe îi străbat corpul sub forma unui model atractiv pe de pește Primul se întinde de-a lungul maxilarului de la vârful botului până la sfârșitul pectoralilor A doua se rulează de la mijlocul frunții în lungul unei 1363 creste spinoase spre coadă A treia se desfășoară de-a lungul părții de sus a spatelui său Există două perechi de mreană, câte unul pe fiecare parte: inferioară și maxilarul superior Acest somn, vorbește - sunetul apărând atunci când acesta își freacă înotătoarele sale pectorale una împotriva celeilalte Sensibilitate: Sunt cunoscuți ca fiind delicat față de tratamentele pentru Ich, astfel trebuie o atenție mai mare în aplicarea dozajului medical Social: Raphael sunt pești de top, de mijloc și de jos, dar în mod normal, locuitorii înoată în partea de jos Un pește ideal de comunitate, cu un comportament pașnic, însă se recomandă a nu fi pus în comunitate de pești care-i pot intra în gură Nu are probleme de sociabilitate de aceea poate fi asociat cu pești: de la tetra la cichlide, de preferință din America de Sud, dar se poate amesteca cu toți peștii comunitari, chiar dacă uneori este un pește teritorial, acesta nu le face rău Somnul vorbitor se ascunde de multe ori în timpul zilei, și iese pentru a se alimenta la asfințit Durata de viață: Medie de 10 ani, deși au fost cunoscute situații în care a trăit mai mult de 15 ani întreținerea peșterilor sau țevile sunt o cerință în cazul acestui pește, pentru a se este evita stresul pe termen lung sau posibilitatea de a confunda o încălzire pe post de refugiu pentru că el să se simtă protejat și în condiții de siguranță Ei nu sunt agitați și se adaptează relativ ușor condițiilor de apă, cu toate acestea se va opta pentru un rezervor cu o mulțime de locuri de ascuns Se ia act de faptul că acesta este trebuie întotdeauna să conțină o mulțime de locuri pentru ca acest pește să se poată ascunde pentru a se evita stresul, care pot fi dăunător pentru sănătatea lui La început, acest pește este timid și de multe ori nu se va afișa timp de câteva săptămâni, chiar luni Mai târziu, el se va arăta și în cele din urmă chiar va defila aproape în fața rezervorului în căutare de produse alimentare, în cazul în care nu este hrănit să-i spunem, la timp Este indicat ca în momentul capturării acestui pește indiferent de loc (natură sau acvariu) să nu fie folosită o unealtă cu plasă, deoarece această metodă predispune peștele la blocarea țepilor pectorali fini într-o manieră foarte rigidă, în această plasă Odată blocați într-o plasă acești țepii se eliberează foarte greu și pot apărea leziuni destul de grave atât la persoană cât și pește Ca și metodă alternativă ar trebui folosită ca și variantă capturarea peștelui cu ajutorul unei ispititoare de pește într-o conductă din PVC sau sticlă Dieta: Aceștia sunt pești de fund și și-au dezvoltat apetitul prin hrănirea cu alimente bogate în proteine carnivore, cum ar fi: viermi de sânge, râme, viermi și Tubifex Ei pot mânca, de asemenea, alimente congelate, fulgi sau comprimate Reproducție: Deși cunoscut ca un pește ce se reproduce prin depunerea icrelor, și nu au existat rapoarte înregistrate cu succes în captivitate Din acest motiv, acesta trebuie să fie un pește sălbatic capturat pentru a putea fi admirat în captivitate 1364 Platystomatichthys sturio Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 511 litri > Dimensiune: 35,6-38,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 21-25 °C > Duritate: 12-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 12-14 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a separa masculii de femele, înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea în acvariu 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare și să aibă suficient spațiu de înot, de asemenea peștii aceștia au nevoie de ascunzători deoarece dacă lumina este prea puternică nu vor fi activi și se vor ascunde Iluminarea trebuie să fie slabă și substratul trebuie să fie nisipos sau pietriș fin Acvariul poate fi decorat cu rădăcini sau crengi submerse și cu pietre tocite de apă Hrănire: Sunt o specie omnivoră și preferă hrana de origine animală, în special viermi Pot fi hrăniți cu aproape orice tip de hrană vie sau congelată precum Artemia, larve de Chironomidae sau râme Comentarii: Sunt în general pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alți pești de aceeași talie sau mai mari Ocazional vor ciupi înotătoarele semenilor lor, nu se recomandă asocierea cu specii mai mici deoarece aceștia vor fi considerați hrană 1365 Poecilia maylandi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,8 > Temperatura: 26-28 °C > Duritate: 5-30 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Mexic > Familie: Dimorfism sexual: Masculul are corpul suplu, alungit, în timp ce femela are corpul mai puternic și mai bondoc înmulțire: Temperatura în acvariul de reproducere trebuie să fie de minim 24 °C Perioada de gestație durează între 30 și 50 de zile, iar uneori poate ajunge și la 70 de zile O femelă naște între 30-80 de pui la interval de 2-3 luni Puii născuți, sunt relativi mari și se hrănesc la început cu Cyclopi și dafnii mici, după care se trece treptat la tubi tocați mărunt Ajunge la maturitatea sexuală după 1-1,5 ani îngrijire: Acvariul în care trăiesc acești pești trebuie să fie bine iluminat și să aibă întotdeauna apă curată la o temperatură de 25-26 °C și o densitate de 9-10 °DG Plantele recomandate pentru acvariul acestor pești sunt: Valisneria, Cryptocoryne, Sagittaria și Cabomba Hrănire: Hrana obișnuită pentru acești pești o constituie hrană vie alcătuită din larve de Chironomide și dafnii, dar pentru că nu este așa pretențios i se poate administra și hrană uscată Comentarii: Conviețuiesc foarte bine cu: Betta splendens, Trichogaster leeri, Xiphophorus helleri, Melanotaenia macculochi 1366 Poecilia reticulata Detalii: > Dificultate: Foarte ușoară > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Salmastră > pH: 5,5-8,0 > Temperatura: 17,8-27,8 °C > Duritate: 6-15 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Foarte comun > Dieta: Fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 2-4 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Sinonime: Acanthophacelus reticulatus; Girardinus guppii; Girardinus reticulatus; Haridichthys reticulatus; Heterandria guppii; Lebistes poeciliodes; Lebistes poecilioides; Lebistes reticulatus; Poecilia reticulatus; Poecilioides reticulatus Dimorfism sexual: Masculul prezintă „gonopodiu” - spinul în care s-a transformat înotătoarea anală, este mult mai viu colorat și mai mic decât femela, înotătoarea caudală fiind în formă de evantai și foarte colorată Femela este mai mare și mai corpolentă, fiind mai slab colorată înmulțire: Raportul de un mascul la 2-3 sau chiar 4 femele este recomandat deoarece specia este foarte prolifică, masculul curtând femela cu foarte mare insistență Femelele gestante se recunosc cu ușurință, datorită abdomenului care se umflă și capătă o tentă întunecată în zona anală Acvariul comunitar (mai multe specii) sau populat numai cu guppy trebuie să fie foarte bine plantat, inclusiv cu plante plutitoare, pentru ca puii să se poată refugia Atât reprezentanții aceleiași specii cât și alți pești prezenți în acvariu, pot mânca puii Hrănire: Omnivor Toate tipurile de hrană pentru peștii de acvariu: pureci de baltă (Daphnia Pulex) vii, congelați sau uscați; tubi (Tubifex Rivularum) vii sau congelați; Artemia (Artemia Salina) vii sau congelați; larve de chironomus (Chironomus) vii sau congelați; hrană uscată (fulgi, pelete, mixturi, etc ) Din experiență proprie se poate administra și carne de vită sub formă de răsătură (cu un cuțit foarte bine ascuțit se rade carnea perpendicular pe fibră), sau ficat de vită și pasăre pasat/mărunțit Aportul de proteine va avea ca rezultat dezvoltarea mult mai armonioasă a peștilor, cât și o reproducere calitativă și cantitativă mai bună îngrijire: Adaosul de sare (neiodată, se recomandă sarea grunjoasă) în cantitate de jumătate de lingură rasă la 10 litri de apă, sporește calitatea mediului preferat de acest pește 1367 Comentarii: Este un pește deosebit de frumos, care în urma încrucișărilor prezintă o varietate enormă de culori In orice acvariu va constitui o pată de culoare extrem de interesantă, iar prin comportamentul său plin de viață ne va capta atenția și ne va stârni admirația 5 Articol oferit de bradraqua Poecilia sphenops Detalii: > Dificultate: Foarte ușoară > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 6-10 cm > Apă: Salmastră 1-1,015 > pH: 7-8,2 > Temperatura: 18-28 °C > Duritate: 7-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Foarte comun > Dieta: Fulgi, granule, carnivor, hrană vie > Durata de viață: 2-3 ani > Habitat: America Centrală > Familie: 1368 Poecilia velifera Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,2 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 8-14 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Mexic > Familie: Dimorfism sexual: Pe corpul acestor pești, în special la masculi, se găsesc multe pete roșcate, grupate în dungi subțiri Masculul are corpul suplu, alungit, în timp ce femela are corpul mai puternic și mai bondoc înmulțire: Temperatura în acvariul de reproducere trebuie să fie de minim 24 °C Perioada de gestație durează între 30 și 50 de zile, iar uneori poate ajunge și la 70 de zile O femelă naște între 30-80 de pui la interval de 2-3 luni Puii născuți, sunt relativi mari și se hrănesc la început cu Cyclopi și dafnii mici, după care se trece treptat la tubi tocați mărunt Ajunge la maturitatea sexuală după 1-1,5 ani îngrijire: Acvariul în care trăiesc acești pești trebuie să fie bine iluminat și să aibă întotdeauna apă curată la o temperatură de 25-26 °C și o densitate de 9-10 °DG Plantele recomandate pentru acvariul acestor pești sunt: Valisneria, Cryptocoryne, Sagittaria și Cabomba Hrănire: Hrana obișnuită pentru acești pești o constituie hrană vie alcătuită din larve de Chironomide și dafnii, dar pentru că nu este așa pretențios i se poate administra și hrană uscată Comentarii: Conviețuiesc foarte bine cu: Betta splendens, Trichogaster leeri, Xiphophorus helleri, Melanotaenia macculochi 1369 Poecilia wingei Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 1,5-3 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: La fel ca și guppy, masculii sunt viu colorați, în special cu negru, portocaliu și verde metalic, având, de regulă, coada bifurcată Femelele, în schimb, sunt mai „șterse”, nu au un colorit deosebit înmulțire: Sunt o specie vivipară (nasc pui vii) Sunt o specie foarte prolifică, la fel ca rudele lor, guppy, dând naștere, o dată la 23 de zile, la zeci de puiuți Culoarea masculilor începe să se distingă la 3-4 săptămâni și se va intensifica în următoarele șase luni Este bine să nu se țină guppy și endleri în același acvariu deoarece aceștia se împerechează și își „diluează” caracteristicile specifice fiecărei specii îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, în general nu necesită un anumit tip de amenajare însă dacă acvariul este plantat și sunt și locuri libere în care să poată înota, aceștia vor arăta superb Se recomandă folosirea rădăcinilor și crengilor submerse și a plantelor de suprafață Hrănire: Omnivor Toate tipurile de hrană pentru peștii de acvariu: Daphnia vii, congelați sau uscați, Tubifex vii sau congelați; Artemia vii sau congelați, larve de chironomus (Chironomus) vii sau congelați; hrană uscată (fulgi, pelete, mixturi, etc ) Comentarii: Sunt o specie pașnică și poate fi ținută cu alte specii de talie similară și non-agresivi însă se recomandă evitarea asocierii cu Guppy Endlerii (Poecilia wingei) sunt caracterizați prin ahmgirea ambilor lobi caudali și prin culorile extravagante sub formă de puncte sau dungi 1370 16 61 Poecilocharax weitzmani (Black Darter Tetra) Detalii: Poecilocharax weitz mani > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,2-6,4 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 3-6 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Ci Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai mare și sunt mai plinuțe decât masculii Hrănire: Hrană vie este aproape obligatorie deși ocazional vor mânca și hrana congelată, vor mânca hrană ce nu se mișcă foarte mult sau care se scufundă lent Pot fi obișnuiți să mănânce și pelete sau fulgi dar se recomandă Artemia salina sau Daphnia înmulțire: Se folosește un acvariu similar celui comunitar însă trebuiesc adăugate mai multe ascunzători și tuburi de plastic Peștii se vor hrăni din abundență cu câteva zile înainte Icrele vor fi depuse pe tavanul ascunzătorilor iar masculul le va păzi Puii vor fi suficient de mari încât să se hrănească cu nalupi de Artemia, moment în care masculul nu îi va mai îngriji îngrijire: Folosiți un substrat fin, nisipos pentru că această specie se va hrăni mai mult pe fundul apei Folosind crengi sau rădăcini se pot amenaja câteva locuri umbrite unde acești pești se vor retrage Se pot adăuga câteva frunze pe fundul apei deoarece descompunerea aceștia favorizează dezvoltarea unor organisme minuscule ce pot deveni sursa secundară de hrană pentru pești, de asemenea taninul oferă apei culoarea ceaiului pe care peștii o adora Luminozitatea nu trebuie să fie intensă iar plantele le alegem în funcție de luminozitate, se pot folosi Microsorum pteropus, Taxiphyllum bărbieri Comentarii: Sunt o specie foarte pașnică și timidă, este recomandat să se țină cu alte specii de Tetra, Corydoras sau doar ele în acvariu 1371 Detalii: Polypterus ansorgii > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 20-28 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 4-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: înotătoarea anală a masculului este mai lată decât cea a femelei înmulțire: Reproducerea pare să fie destul greu de realizat în acvariu deși există câteva informații utile Se pare că depunerea are loc pe plante cu frunze fine, masculul preluând pe aripioara anală icrele expulzate de femelă, iar după fecundare, le scutură pe plante, de care icrele adezive se vor atașa Nu au grijă de icrele și puii lor, semănând ca mod de reproducere cu speciile de Barbus Foarte ciudat la acești pești este că până aproape de 10 cm lungime prezintă branhii externe, la fel ca reptilele amfibii (ex: tritonii) Puietul prezintă colorit diferit de al părinților, având dungi longitudinale de culoare închisă Puii se pot mânca între ei, cei care rămân mai mici devenind hrana celor mai mari Putem evita acest lucru separându-i la dimensiuni apropiate îngrijire: Acvariul care îi va găzdui va trebui să fie bine acoperit, acești pești putând evada foarte ușor Dacă doriți să îi prindeți pentru a-i muta în alt bazin, plasa trebuie să fie mare și adâncă, pentru că sunt foarte agili și sar ușor din orice plasă Odată pierduți sunt greu de prins, mișcându-se destul de rapid, în mod asemănător unui șarpe Au nevoie de bazine mari, de cel puțin 1 metru lungime, dar înălțimea nu e atât de importantă cât suprafața bazinului Se simt bine în bazine plantate, cu multe pietre și lemne pentru a le crea ascunzișuri Hrănire: Sunt pești carnivori, pot fi hrăniți cu orice tip de mâncare vie sau congelată, de la Chironomus la inimă de vită, acceptând chiar și granule când le e foame Polypterus au vederea slabă, bazându-se în special pe miros, având și niște prelungiri ale nărilor pentru a le spori precizia cu care depistează mâncarea (cele două „cornițe” de pe bot) Comentarii: Pot fi ținuți în acvarii împreună cu pești de talie similară dar pașnici Fiind pești răpitori pot mânca peștii de talie mică, dar cu pești mai mari nu sunt agresivi, chiar timizi 1372 F - к ' *• Polypterus bichir Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 1324,9 litri > Dimensiune: 65-72 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: înotătoarea anală a masculului este mai lată decât cea a femelei înmulțire: Nu a fost realizată înmulțirea în captivitate însă se crede că se înmulțește similar altor specii din gen Acest pește se înmulțește în timpul sezonului ploios, deci schimbările în temperatură și chimism ale apei vor stimula depunerea Acvariul de reproducere trebuie să fie bine plantat și trebuie să conțină apă moale și puțin acidă în timpul depunerii masculul va primi icrele de la femela cuplând înotătoarele anale După fertilizare acesta eliberează icrele în apă, acestea vor ecloza în trei zile iar după alte trei zile puii vor putea înota și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia și microviermi îngrijire: Acvariul care îi va găzdui va trebui să fie bine acoperit, acești pești putând evada foarte ușor Dacă doriți să îi prindeți pentru a-i muta în alt bazin, plasa trebuie să fie mare și adâncă, pentru că sunt foarte agili și sar ușor din orice plasă Odată pierduți sunt greu de prins, mișcându-se destul de rapid, în mod asemănător unui șarpe Au nevoie de bazine mari, de cel puțin 1 metru lungime, dar înălțimea nu e atât de importantă cât suprafața bazinului Se simt bine în bazine plantate, cu multe pietre și lemne pentru a le crea ascunzișuri Hrănire: Sunt pești carnivori și pot fi hrăniți cu carne de scoică, creveți, viermi sau chiar pește Comentarii: Sunt pești destul de pașnici însă vor mânca alți pești mai mici, pot fi ținuți împreună cu Arowana, Synodontis, Datnoides, Knife Fish sau unele ciclide 1373 Polypterus endlicheri Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 55-63 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: înotătoarea anală a masculului este mai lată decât a femelei înmulțire: S-a realizat înmulțirea în captivitate însă detaliile sunt puține Acest pește se înmulțește în timpul sezonului ploios, deci schimbările în temperatură și chimism ale apei vor stimula depunerea Acvariul de reproducere trebuie să fie bine plantat și trebuie să conțină apa moale și puțin acidă în timpul depunerii masculul va primi icrele de la femela cuplând înotătoarele anale După fertilizare acesta eliberează icrele în apă, acestea vor ecloza în trei zile iar după alte trei zile puii vor putea înota și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia și microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să aibă o suprafață mare, aspect mai important decât înălțimea Ascunzătorile sunt esențiale și pot fi realizate din crengi sau rădăcini submerse ori pietre Acvariul trebuie să aibă capac deoarece acești pești sunt experți în evadare Hrănire: Sunt pești carnivori și pot fi hrăniți cu carne de scoică, creveți, viermi sau chiar pește Comentarii: Sunt pești destul de pașnici însă vor mânca alți pești mai mici, pot fi ținuți împreună cu Arowana, Synodontis, Datnoides, Knife Fish sau unele ciclide 1374 Polypterus ntokelembembe Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10-28,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 25-27 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 10-25 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: înotătoarea anală a masculului este mai lată decât cea a femelei înmulțire: Reproducerea pare să fie destul greu de realizat în acvariu deși există câteva informații utile Se pare că depunerea are loc pe plante cu frunze fine, masculul preluând pe aripioara anală icrele expulzate de femelă, iar după fecundare, le scutură pe plante, de care icrele adezive se vor atașa Nu au grijă de icrele și puii lor, semănând ca mod de reproducere cu speciile de Barbus Foarte ciudat la acești pești este că până aproape de 10 cm lungime prezintă branhii externe, la fel ca reptilele amfibii (ex: tritonii) Puietul prezintă colorit diferit de al părinților, având dungi longitudinale de culoare închisă Puii se pot mânca între ei, cei care rămân mai mici devenind hrana celor mai mari Putem evita acest lucru separându-i la dimensiuni apropiate îngrijire: Acvariul care îi va găzdui va trebui să fie bine acoperit, acești pești putând evada foarte ușor Dacă doriți să îi prindeți pentru a-i muta în alt bazin, plasa trebuie să fie mare și adâncă, pentru că sunt foarte agili și sar ușor din orice plasă Odată pierduți sunt greu de prins, mișcându-se destul de rapid, în mod asemănător unui șarpe Au nevoie de bazine mari, de cel puțin 1 metru lungime, dar înălțimea nu e atât de importantă cât suprafața bazinului Se simt bine în bazine plantate, cu multe pietre și lemne pentru a le crea ascunzișuri Hrănire: Sunt pești carnivori și pot fi hrăniți cu carne de scoică, creveți, viermi sau chiar pește Comentarii: Sunt pești destul de pașnici însă vor mânca alți pești mai mici, pot fi ținuți împreună cu Arowana, Synodontis, Datnoides, Knife Fish sau unele ciclide 1375 Polypterus palmas Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 25-30 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 26-28 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: înotătoarea anală a masculului este mai lată decât cea a femelei înmulțire: Nu a fost realizată înmulțirea în captivitate însă se crede că se înmulțește similar altor specii din gen Acest pește se înmulțește în timpul sezonului ploios, deci schimbările în temperatură și chimism ale apei vor stimula depunerea Acvariul de reproducere trebuie să fie bine plantat și trebuie să conțină apă moale și puțin acidă în timpul depunerii masculul va primi icrele de la femelă cuplând înotătoarele anale După fertilizare acesta eliberează icrele în apă, acestea vor ecloza în trei zile iar după alte trei zile puii vor putea înota și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia și microviermi îngrijire: Suprafața acvariului este mai importantă decât înălțimea, acesta poate avea substrat nisipos și decorat cu crengi sau rădăcini submerse în așa fel încât să se realizeze cât mai multe ascunzători Plantele nu sunt esențiale însă este esențial ca acvariul să aibă capac deoarece acest pește va avea tentative de evadare Hrănire: Va accepta mai multă hrană vie, dar unele exemplare au putut fi învățate să mănânce și granule Se poate hrăni cu carne de scoici, râme, pești și creveți Comentarii: Nu va putea fi ținut împreună cu pești mai mici deoarece îi va mânca însă poate fi ținut cu alte specii din gen sau din genurile Datnioides, Synodontis și Ctenopoma 1376 Polypterus palmas buettikoferi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 30-35 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,2 > Temperatura: 26-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul are înotătoarea anală mai lată decât a femelei înmulțire: înmulțire: Nu a fost realizată înmulțirea în captivitate însă se crede că se înmulțește similar altor specii din gen Acest pește se înmulțește în timpul sezonului ploios, deci schimbările în temperatură și chimism ale apei vor stimula depunerea Acvariul de reproducere trebuie să fie bine plantat și trebuie să conțină apă moale și puțin acidă In timpul depunerii masculul va primi icrele de la femelă cuplând înotătoarele anale După fertilizare acesta eliberează icrele în apă, acestea vor ecloza în trei zile iar după alte trei zile puii vor putea înota și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia și microviermi îngrijire: Suprafața acvariului este mai importantă decât înălțimea, acesta poate avea substrat nisipos și decorat cu crengi sau rădăcini submerse în așa fel încât să se realizeze cât mai multe ascunzători Plantele nu sunt esențiale însă este esențial ca acvariul să aibă capac deoarece acest pește va avea tentative de evadare Hrănire: Va accepta mai multă hrană vie, dar unele exemplare au putut fi învățate să mănânce și granule Se poate hrăni cu carne de scoici, râme, pești și creveți Comentarii: Nu va putea fi ținut împreună cu pești mai mici deoarece îi va mânca însă poate fi ținut cu alte specii din gen sau din genurile Datnioides, Synodontis și Ctenopoma 1377 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 33-35,6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 22,2-23,9 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Polypterus retropinnis Dimorfism sexual: înotătoarea anală a masculului este mai lată decât cea a femelei înmulțire: Reproducerea pare să fie destul greu de realizat în acvariu deși există câteva informații utile Se pare că depunerea are loc pe plante cu frunze fine, masculul preluând pe aripioara anală icrele expulzate de femelă, iar după fecundare, le scutură pe plante, de care icrele adezive se vor atașa Nu au grijă de icrele și puii lor, semănând ca mod de reproducere cu speciile de Barbus Foarte ciudat la acești pești este că până aproape de 10 cm lungime prezintă branhii externe, la fel ca reptilele amfibii (ex: tritonii) Puietul prezintă colorit diferit de al părinților, având dungi longitudinale de culoare închisă Puii se pot mânca între ei, cei care rămân mai mici devenind hrana celor mai mari Putem evita acest lucru separându-i la dimensiuni apropiate îngrijire: Acvariul care îi va găzdui va trebui să fie bine acoperit, acești pești putând evada foarte ușor Dacă doriți să îi prindeți pentru a-i muta în alt bazin, plasa trebuie să fie mare și adâncă, pentru că sunt foarte agili și sar ușor din orice plasă Odată pierduți sunt greu de prins, mișcându-se destul de rapid, în mod asemănător unui șarpe Au nevoie de bazine mari, de cel puțin 1 metru lungime, dar înălțimea nu e atât de importantă cât suprafața bazinului Se simt bine în bazine plantate, cu multe pietre și lemne pentru a le crea ascunzișuri Hrănire: Sunt pești carnivori și pot fi hrăniți cu carne de scoică, creveți, viermi sau chiar pește Comentarii: Sunt pești destul de pașnici însă vor mânca alți pești mai mici, pot fi ținuți împreună cu Arowana, Synodontis, Datnoides, Knife Fish sau unele ciclide 1378 Polypterus senegalus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 25,4-40,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarea anală mai lată decât femelele înmulțire: Instrucțiunile trebuiesc urmate cu atenție Un Polypterus senegalus obișnuit în acvariu poate deveni agresiv cu unul nou introdus și de multe ori se pot isca violențe, înmulțirea în captivitate nu a fost efectuată cu succes peste tot însă în unele cazuri a reușit Este nevoie să se stimuleze condițiile condițiile de pH și temperatura din mediul lor natural timp de un an Ritualul de împerechere a fost rar observat și este reprezentat de un dans elaborat După înmulțire, puii vor avea branhii externe, ca amfibienii și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Necesită acvarii plantate deoarece cât timp este juvenil va sta printre plante, aproape de suprafața apoi când devine adult va sta pe fundul apei, tot printre plante, acest lucru este datorat faptului că vezica înotătoare este modificată și acționează ca un plămân Acest plămân primitiv le permite să respire aer atmosferic Hrănire: Fiind predator preferă hrană vie precum peștii dar poate fi hrănit și cu hrană congelată precum Artemia, larve de Chironomidae, inimă de vită, râme, Tubifex, creveți și orice vierme sau larva acvatică Comentarii: Este un pește agresiv, mai ales cu membrii propriei specii Va mânca orice pește este mai mic decât el și nu se recomandă să fie ținut în acvariile comunitare, poate fi ținut singur sau în pereche dacă spațiul permite 1379 Polypterus weeksii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 45-54 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: înotătoarea anală a masculului este mai lată decât cea a femelei înmulțire: Nu a fost realizată înmulțirea în captivitate însă se crede că se înmulțește similar altor specii din gen Acest pește se înmulțește în timpul sezonului ploios, deci schimbările în temperatură și chimism ale apei vor stimula depunerea Acvariul de reproducere trebuie să fie bine plantat și trebuie să conțină apă moale și puțin acidă în timpul depunerii masculul va primi icrele de la femela cuplând înotătoarele anale După fertilizare acesta eliberează icrele în apă, acestea vor ecloza în trei zile iar după alte trei zile puii vor putea înota și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia și microviermi îngrijire: Suprafața acvariului este mai importantă decât înălțimea, acesta poate avea substrat nisipos și decorat cu crengi sau rădăcini submerse în așa fel încât să se realizeze cât mai multe ascunzători Plantele nu sunt esențiale însă este esențial ca acvariul să aibă capac deoarece acest pește va avea tentative de evadare Hrănire: Va accepta mai multă hrană vie, dar unele exemplare au putut fi învățate să mănânce și granule Se poate hrăni cu carne de scoici, râme, pești și creveți Comentarii: Nu va putea fi ținut împreună cu pești mai mici deoarece îi va mânca însă poate fi ținut cu alte specii din gen sau din genurile Datnioides, Synodontis și Ctenopoma 1380 Potamotrygon castexi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 946,4 litri > Dimensiune: 55-60 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au o pereche de apendice pe fiecare înotătoare pectorală cu care inseminează femela înmulțire: Sunt pești ovovivipari, adică păstrează icrele fecundate în interiorul corpului și le eliberează în momentul în care puii sunt complet dezvoltați Perioada de gestație durează 9-12 săptămâni iar în perioada finală a gestației se poate observa o umflătură în abdomenul femelei După naștere, puii vor consuma sacul vitelin în aproximativ o săptămână după care pot fi hrăniți cu hrană vie sau hrană uscată de calitate, înmulțirea în captivitate nu s-a realizat foarte des deoarece necesită mult spațiu îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos deoarece acest pește va căuta foarte mult timp mâncare în substrat Acvariul poate fi amenajat cu lemn scufundat, crengi sau rădăcini submerse sau chiar și cu pietre mai mari Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie foarte eficiente, schimbările parțiale de apă sunt obligatorii deoarece această specie este foarte sensibilă la poluanți în apă Hrănire: Exemplarele tinere pot fi hrănite cu Tubifex, Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae, râme și scoici Adulții trebuiesc hrăniți cu hrană mai consistentă când sunt adaptați la acvariu deoarece aceștia vor fi foarte epuizați și adesea foarte slabi Comentarii: Sunt prădători în mediul natural însă în acvariu pot fi ținuți cu specii suficient de mari încât să nu fie mâncate și care să nu populeze partea de jos a acvariului Pot fi ținuți împreună cu Cichlidae mai mari și nu foarte agresive 1381 Potamotrygon falkneri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 1324,9 litri > Dimensiune: 40-47 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 19-23 °C > Duritate: 8-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele ventrale modificate și alcătuiesc organul genital masculin, care, în mod evident lipsește la femelă înmulțire: Masculul va mușca femela, comportament normal în timpul reproducerii, în acest timp va insemina lapțiul în femelă Fecundarea este internă iar ouăle se dezvoltă în interiorul femelei iar puii se vor naște vii îngrijire: Nu necesită un anumit tip de aranjament al acvariului dar se pot adăuga pietre mari sau crengi ori rădăcini, acestea trebuie însă să fie suficient de grele încât să nu poată fi mișcate Substratul trebuie să fie nisipos deoarece acest pește va căuta hrana în nisip și se va și ascunde în acesta Este necesară o iluminare slabă dar după ce pisica s-a acomodat aceasta va fi activă și în condiții de iluminare mai puternică Plantele care trebuiesc plantate în nisip vor fi mâncate însă se pot folosi plante prinse de ornamente precum Anubias sau Java moss Filtrarea trebuie să fie foarte eficientă pentru a face față unui pește de mărimea acestuia Se recomandă ca filtrele să fie situate în afară acvariului pentru că în acvariu peștele le va putea mișca sau chiar distruge Se recomandă să se execute schimbări săptămânale de apă în proporție de 50% din capacitatea bazinului Hrănire: Exemplarele juvenile pot fi hrănite cu Tubifex, Artemia, larve de Chironomidae, s a Adulții trebuiesc hrăniți cu hrană mai consistentă precum râme, pești, scoici întregi, creveți, calmar etc Comentarii: Pisica de apă dulce este un predator de vârf și va mânca speciile de pești prea mici însă poate fi ținută cu Cichlidae, Cyprinidae și Characidae mari sau cu Arowana 1382 Potamotrygon henlei Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 946,4 litri > Dimensiune: 40-45 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,2 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 4-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele ventrale modificate și alcătuiesc organul genital masculin, care, în mod evident lipsește la femelă înmulțire: Masculul va mușca femela, comportament normal în timpul reproducerii, în acest timp va insemina lapțiul în femelă Fecundarea este internă iar ouăle se dezvoltă în interiorul femelei iar puii se vor naște vii îngrijire: Nu necesită un anumit tip de aranjament al acvariului dar se pot adăuga pietre mari sau crengi ori rădăcini, acestea trebuie însă să fie suficient de grele încât să nu poată fi mișcate Substratul trebuie să fie nisipos deoarece acest pește va căuta hrana în nisip și se va și ascunde în acesta Este necesară o iluminare slabă dar după ce pisica s-a acomodat aceasta va fi activă și în condiții de iluminare mai puternică Plantele care trebuiesc plantate în nisip vor fi mâncate însă se pot folosi plante prinse de ornamente precum Anubias sau Java moss Filtrarea trebuie să fie foarte eficientă pentru a face față unui pește de mărimea acestuia Se recomandă ca filtrele să fie situate în afară acvariului pentru că în acvariu peștele le va putea mișca sau chiar distruge Se recomandă să se execute schimbări săptămânale de apă în proporție de 50% din capacitatea bazinului Hrănire: Exemplarele juvenile pot fi hrănite cu Tubifex, Artemia, larve de Chironomidae, s a Adulții trebuiesc hrăniți cu hrană mai consistentă precum râme, pești, scoici întregi, creveți, calmar etc Comentarii: Pisica de apă dulce este un predator de vârf și va mânca speciile de pești prea mici însă poate fi ținută cu Cichlidae, Cyprinidae și Characidae mari sau cu Arowana 1383 Detalii: Potamotrygon hystrix > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 946,4 litri > Dimensiune: 35-40 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele ventrale modificate și alcătuiesc organul genital masculin, care, în mod evident lipsește la femelă înmulțire: Masculul va mușca femela, comportament normal în timpul reproducerii, în acest timp va insemina lapțiul în femelă Fecundarea este internă iar ouăle se dezvoltă în interiorul femelei iar puii se vor naște vii îngrijire: Nu necesită un anumit tip de aranjament al acvariului dar se pot adăuga pietre mari sau crengi ori rădăcini, acestea trebuie însă să fie suficient de grele încât să nu poată fi mișcate Substratul trebuie să fie nisipos deoarece acest pește va căuta hrana în nisip și se va și ascunde în acesta Este necesară o iluminare slabă dar după ce pisica s-a acomodat aceasta va fi activă și în condiții de iluminare mai puternică Plantele care trebuiesc plantate în nisip vor fi mâncate însă se pot folosi plante prinse de ornamente precum Anubias sau Java moss Filtrarea trebuie să fie foarte eficientă pentru a face față unui pește de mărimea acestuia Se recomandă ca filtrele să fie situate în afară acvariului pentru că în acvariu peștele le va putea mișca sau chiar distruge Se recomandă să se execute schimbări săptămânale de apă în proporție de 50% din capacitatea bazinului Hrănire: Exemplarele juvenile pot fi hrănite cu Tubifex, Artemia, larve de Chironomidae, s a Adulții trebuiesc hrăniți cu hrană mai consistentă precum râme, pești, scoici întregi, creveți, calmar etc Comentarii: Pisica de apă dulce este un predator de vârf și va mânca speciile de pești prea mici însă poate fi ținută cu Cichlidae, Cyprinidae și Characidae mari sau cu Arowana 1384 Detalii: Potamotrygon leopoldi > Dificultate: Provocatoare > Acvariu minim: 473,2 litri > Dimensiune: 35-40 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,8 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-15 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele ventrale modificate și alcătuiesc organul genital masculin, care, în mod evident lipsește la femelă Hrănire: Este pește carnivor și poate fi hrănit cu hrană vie sau congelată sau chiar pești mici, hrănirea trebuie să fie cât mai diversă pentru a le satisface nevoia de nutrienți înmulțire: Masculul va mușca femela, comportament normal în timpul reproducerii, în acest timp va insemina lapțiul în femelă Fecundarea este internă iar ouăle se dezvoltă în interiorul femelei iar puii se vor naște vii îngrijire: Sunt pești mari și Trebuiesc ținuți în acvarii de minimum 370 litri Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se țină cont de nevoia constantă pentru mișcare a peștelui deoarece aceasta asistă respirația Apa trebuie ținută foarte curate iar schimbările dese sunt obligatorii pentru a menține peștii sănătoși Sunt sensibili la chimicale, inclusive multe medicamente pentru pe ști Comentarii: Acvariul trebuie să aibă o suprafață mare, aspect mai important decât înălțimea coloanei de apă Peștii pot trăi între cinci și 15 ani 1385 Detalii: Potamotrygon motor o > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 80-100 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-6,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au o pereche de apendice pe fiecare înotătoare pectorală cu care inseminează femela înmulțire: Sunt pești ovovivipari, adică păstrează icrele fecundate în interiorul corpului și le eliberează în momentul în care puii sunt complet dezvoltați Perioada de gestație durează 9-12 săptămâni iar în perioada finală a gestației se poate observa o umflătură în abdomenul femelei După naștere, puii vor consuma sacul vitelin în aproximativ o săptămână după care pot fi hrăniți cu hrană vie sau hrană uscată de calitate, înmulțirea în captivitate nu s-a realizat foarte des deoarece necesită mult spațiu îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos deoarece acest pește va căuta foarte mult timp mâncare în substrat Acvariul poate fi amenajat cu lemn scufundat, crengi sau rădăcini submerse sau chiar și cu pietre mai mari Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie foarte eficiente, schimbările parțiale de apă sunt obligatorii deoarece această specie este foarte sensibilă la poluanți în apă Hrănire: Exemplarele tinere pot fi hrănite cu Tubifex, Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae, râme și scoici Adulții trebuiesc hrăniți cu hrană mai consistentă când sunt adaptați la acvariu deoarece aceștia vor fi foarte epuizați și adesea foarte slabi Comentarii: Sunt prădători în mediul natural însă în acvariu pot fi ținuți cu specii suficient de mari încât să nu fie mâncate și care să nu populeze partea de jos a acvariului Pot fi ținuți împreună cu Cichlidae mai mari și nu foarte agresive 1386 Detalii: Potamotrygon orbignyi > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 30-35 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-15 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au înotătoarele ventrale modificate și alcătuiesc organul genital masculin, care, în mod evident lipsește la femelă înmulțire: Masculul va mușca femela, comportament normal în timpul reproducerii, în acest timp va insemina lapțiul în femelă Fecundarea este internă iar ouăle se dezvoltă în interiorul femelei iar puii se vor naște vii îngrijire: Nu necesită un anumit tip de aranjament al acvariului dar se pot adăuga pietre mari sau crengi ori rădăcini, acestea trebuie însă să fie suficient de grele încât să nu poată fi mișcate Substratul trebuie să fie nisipos deoarece acest pește va căuta hrana în nisip și se va și ascunde în acesta Este necesară o iluminare slabă dar după ce pisica s-a acomodat aceasta va fi activă și în condiții de iluminare mai puternică Plantele care trebuiesc plantate în nisip vor fi mâncate însă se pot folosi plante prinse de ornamente precum Anubias sau Java moss Filtrarea trebuie să fie foarte eficientă pentru a face față unui pește de mărimea acestuia Se recomandă ca filtrele să fie situate în afară acvariului pentru că în acvariu peștele le va putea mișca sau chiar distruge Se recomandă să se execute schimbări săptămânale de apă în proporție de 50% din capacitatea bazinului Hrănire: Exemplarele juvenile pot fi hrănite cu Tubifex, Artemia, larve de Chironomidae, s a Adulții trebuiesc hrăniți cu hrană mai consistentă precum râme, pești, scoici întregi, creveți, calmar etc Comentarii: Pisica de apă dulce este un predator de vârf și va mânca speciile de pești prea mici însă poate fi ținută cu Cichlidae, Cyprinidae și Characidae mari sau cu Arowana 1387 16 78 Pristella maxillaris (Goldfmch Tetra) Pristella maxillaris Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2,5-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 6-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Characidae Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe decât masculii, aceștia fiind mai supli și mai mici înmulțire: Bazinul de reproducere va avea fundul gol (fără substrat) doar cu plante din imitații de material sintetic sau cu plante de Myriophyllum, amplasate într-un ghiveci special Apa trebuie să aibă o temperatură constantă de 26-27 °C, icrele depunându-se pe frunzele plantelor Din momentul depunerii icrelor și până când alevinii încep să înoate, acvariile trebuie ferite de razele solare, protejându-se cu o hârtie, deoarece larvele sunt foarte sensibile la lumină In cazul în care bazinele de reproducere sunt iluminate puternic, puii se ascund printre plante, nu se hrănesc și în cele din urmă pier In primele zile se hrănesc cu hrană vie cea mai măruntă (larve) Dacă alimentația li s-a acordat în mod corespunzător, puii ating maturitatea sexuală la vârsta de 5-6 luni, având coloritul identic cu al părinților După atingerea maturității, masculul are aspect mai suplu și înotătoarea dorsală mai ascuțită decât la femelă 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, folosind fie plante naturale, fie de plastic Puritatea apei trebuie menținută printr-o filtrare corespunzătoare Substratul poate fi nisipos și se pot adăuga și câteva crengi sau rădăcini submerse Hrănire: Nu sunt pretențioși, pot fi hrăniți cu granule și fulgi, hrană vie precum Artemia sau Daphnia Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți împreună cu alte specii de Tetra de dimensiuni similare sau cu Corydoras Este recomandat să fie ținuți în grupuri de cel puțin șase indivizi 1388 Detalii: Pristella riddlei > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 2,5-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 6-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: După atingerea maturității, masculul are aspect mai suplu și înotătoarea dorsală mai ascuțită decât la femelă 5 înmulțire: Bazinul de reproducere va avea fundul gol (fără substrat) doar cu plante din imitații de material sintetic sau cu plante de Myriophyllum, amplasate într-un ghiveci special Apa trebuie să aibă o temperatură constantă de 26-27 °C, icrele depunându-se pe frunzele plantelor Din momentul depunerii icrelor și până când alevinii încep să înoate, acvariile trebuie ferite de razele solare, protejându-se cu o hârtie, deoarece larvele sunt foarte sensibile la lumină In cazul în care bazinele de reproducere sunt iluminate puternic, puii se ascund printre plante, nu se hrănesc și în cele din urmă pier Dacă alimentația li s-a acordat în mod corespunzător, puii ating maturitatea sexuală la vârsta de 5-6 luni, având coloritul identic cu al părinților După atingerea maturității, masculul are aspect mai suplu și înotătoarea dorsală mai ascuțită decât la femelă 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, folosind fie plante naturale, fie de plastic Puritatea apei trebuie menținută printr-o filtrare corespunzătoare Substratul poate fi nisipos și se pot adăuga și câteva crengi sau rădăcini submerse Hrănire: Nu sunt pretențioși, pot fi hrăniți cu granule și fulgi, hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae sau Daphnia Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți cu alte specii de Characidae pașnice Se recomandă să fie ținuți în grupuri de minimum șase indivizi 1389 Pristobrycon aureus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 227,1 litri > Dimensiune: 20,3-30,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-3 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște încă dimorfismul sexual al acestei specii înmulțire: Nu a fost înmulțită încă în captivitate îngrijire: Necesită un acvariu bine oxigenat și filtrat, dotat cu mai multe crengi sau rădăcini submerse, de dimensiuni considerabile și cu substrat nisipos Iluminarea nu trebuie să fie foarte puternică, aceasta împreună cu decorațiunile acvariului vor mai calma peștii care pot fi chiar sperioși In acvariu pot fi și plante însă acestea trebuie să fie rezistente la condiții de iluminare slabă, se pot folosi Vallisneria ori Microsorium Uneori acești pești vor ciuguli plantele Filtrarea apei trebuie să fie efectuată în așa fel încât să se realizeze și un curent moderat de apă pe lungimea acvariului Se recomandă filtrele externe iar dacă este posibil și încălzitorul poate fi extern Se pot folosi pompe suplimentare de apă care să creeze curenți și mișcări ale apei la suprafață pentru o mai bună oxigenare Hrănire: Indivizii tineri pot fi hrăniți cu Tubifex și Artemia însă cei adulți trebuiesc hrăniți cu hrană de dimensiuni mai mari precum creveți, scoici, râme și sepie sau calmar dar aceștia pot fi învățați, nu ușor și cu hrană uscată precum granule sau fulgi Comentarii: Nu sunt recomandați acvariilor comunitare și nu se pot ține împreună cu nici o specie Nu este bine să fie ținute mai multe exemplare deoarece nu sunt o specie gregară și se vor lupta până ce va rămâne doar un individ 1390 Pristobrycon striolatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 12-15 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște încă dimorfismul sexual al acestei specii înmulțire: Nu a fost înmulțită încă în captivitate îngrijire: Necesită un acvariu bine oxigenat și filtrat, dotat cu mai multe crengi sau rădăcini submerse, de dimensiuni considerabile și cu substrat nisipos Iluminarea nu trebuie să fie foarte puternică, aceasta împreună cu decorațiunile acvariului vor mai calma peștii care pot fi chiar sperioși In acvariu pot fi și plante însă acestea trebuie să fie rezistente la condiții de iluminare slabă, se pot folosi Vallisneria ori Microsorium Uneori acești pești vor ciuguli plantele Filtrarea apei trebuie să fie efectuată în așa fel încât să se realizeze și un curent moderat de apă pe lungimea acvariului Se recomandă filtrele externe iar dacă este posibil și încălzitorul poate fi extern Se pot folosi pompe suplimentare de apă care să creeze curenți și mișcări ale apei la suprafață pentru o mai bună oxigenare Hrănire: Este ideal să fie hrăniți cu pești vii, însă cu puțin antrenament vor învăța să mănânce și carne Trebuiesc hrăniți cât mai variat pentru a suplimenta necesarul nutritiv și nu trebuiesc hrăniți doar cu pește, mai ales doar cu cărășei deoarece aceștia au valoare nutritivă mică Comentarii: Această specie de pirahna poate fi ținută în grupuri de minimum cinci indivizi însă acestea pot fi mai mari dacă spațiul permite Nu se recomandă asocierea cu alte specii de pești din cauză că sunt foarte agresivi 1391 Protopterus aethiopicus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 1324,9 litri > Dimensiune: 150-200 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 25-30 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Sunt foarte dificil de sexat înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvariu 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să ofere peștelui multe ascunzători formate din crengi, rădăcini și plante dar să aibă și spațiu liber în care acesta să poată înota Se recomandă ca în acvariu să existe curenti cât mai slabi 5 Hrănire: Pot fi hrăniți cu creveți, scoici, pești, dar și cu hrană de origine vegetală precum alge Nu necesită hrănire zilnică din cauza metabolismului foarte lent Comentarii: Este bine să fie ținuți singuri deoarece pot fi o problemă pentru peștii mici, deoarece va tinde să îi mănânce 1392 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 25,4-30,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 2-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Pseudacanthicus sp L273 Dimorfism sexual: în perioada de reproducere masculul va avea structurile osoase de pe piele mai lungi decât femela înmulțire: Masculul sapă o groapă la intrarea într-o peșteră Femela intră în peșteră și depune 20-25 de icre mari După depunerea icrelor, masculul le îngrijește Icrele vor ecloza după cinci-șase zile însă puii vor rămâne acolo până la vârsta de 20-25 de zile Puii pot fi hrăniți cu aceeași hrană ca și adulții, însă aceasta trebuie mărunțită îngrijire: Acvariul trebuie să aibă un substrat nisipos sau cu pietriș fără margini tăioase sau ascuțite Iluminarea nu trebuie să fie puternică, ci mai slabă, peștele va sta foarte mult timp ascuns în peșteri sau ascunzători confecționate din pietre sau rădăcini și crengi submerse Acvariul trebuie să aibă o filtrare și o oxigenare eficientă deoarece acest pește va face multă mizerie, se recomandă schimburile parțiale de apă Hrănire: Este un pește vegetarian ce poate fi hrănit cu castravete, spanac, salată sau Spirulină și hrană uscată pe bază de alge sau plante Comentarii: Este un pește pașnic ce poate fi ținut în multe acvarii comunitare dacă acestea sunt bine oxigenate Poate fi ținut împreună cu multe Cichlidae, Cyprinidae, Characidae și alte Loriicaridae 1393 Pseudacanthicus spinosus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 20,3-22,9 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,8 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: în perioada de reproducere masculul va avea structurile osoase de pe piele mai lungi decât femela înmulțire: Masculul sapă o groapă la intrarea într-o peșteră Femela intră în peșteră și depune 20-25 de icre mari După depunerea icrelor, masculul le îngrijește Icrele vor ecloza după cinci-șase zile însă puii vor rămâne acolo până la vârsta de 20-25 de zile Puii pot fi hrăniți cu aceeași hrană ca și adulții, însă aceasta trebuie mărunțită îngrijire: Acvariul trebuie să aibă un substrat nisipos sau cu pietriș fără margini tăioase sau ascuțite Iluminarea nu trebuie să fie puternică, ci mai slabă, peștele va sta foarte mult timp ascuns în peșteri sau ascunzători confecționate din pietre sau rădăcini și crengi submerse Acvariul trebuie să aibă o filtrare și o oxigenare eficientă deoarece acest pește va face multă mizerie, se recomandă schimburile parțiale de apă Hrănire: Este un pește vegetarian ce poate fi hrănit cu castravete, spanac, salată sau Spirulină și hrană uscată pe bază de alge sau plante Comentarii: Este un pește pașnic ce poate fi ținut în multe acvarii comunitare dacă acestea sunt bine oxigenate Poate fi ținut împreună cu multe Cichlidae, Cyprinidae, Characidae și alte Loriicaridae 1394 Pseudanos trimaculatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 11,4-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22,8-27,2 °C > Duritate: 1-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt pești dificil de sexat însă femelele adulte sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate încă îngrijire: Pot fi ținuți în acvarii cu substrat nisipos, fin cu mai multe crengi și rădăcini submerse care pot chiar să se ridice până deasupra nivelului apei Plantele pot fi ținute în acvariu însă cele cu frunze fine vor fi mâncate și chiar și cele cu frunze dure vor fi ciugulite Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea apei să fie eficiente Hrănire: Sunt pești omnivori însă principala sa hrană este de origine vegetală Pot fi hrăniți în mod regulat cu granule sau fulgi însă este bine să se suplimenteze dieta cu Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae și castravete, spanac și dovlecel Comentarii: Când sunt mici sunt pești gregari, dar pe măsură ce se maturizează aceștia devin solitari și este bine să se țină în exemplare singulare Pot fi ținuți cu pești precum Metynnis, Mylossoma, Corydoras, Loricariidae, Geophagus, Satanoperca dar a se evita asocierea cu specii lente și cu înotătoare lungi deoarece aceștia vor fi hărțuiri 1395 Pseudepiplatys annulatus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 2,5-3,8 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,2 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au coada mult mai colorată decât femelele înmulțire: Se înmulțesc prin icre, înmulțirea lor nu este ușoară Trebuie amenajat un acvariu de reproducere cu apă moale și acidă, cu iluminare slabă, cu plante plutitoare și plante submerse cu frunze fine sau Java moss (poate fi înlocuit cu mediul de depunere din nylon) Filtrarea prin turbă este benefică, substratul nu este necesar, se mai poate filtra cu ajutorul unui burete Pentru a pregăti peștii de depunere se vor hrăni câteva zile cu hrană vie, apoi se introduc trei pești (un mascul și două femele) în acvariul de reproducere Aceștia vor depune icrele în fiecare zi, pe o perioadă de aproximativ două săptămâni Pe măsură ce icrele au fost depuse, ele trebuie scoase cu grijă din acvariu Icrele trebuiesc puse într-un acvariu cu apă din acvariul de reproducere și câteva picături de albastru de metilen După 10-14 zile puii vor ieși și trebuiesc hrăniți cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare (turba este bună) și zone dens plantate și rădăcini sau crengi pentru a servi drept ascunzători Plantele plutitoare sunt recomandare, de asemenea se recomandă ca acvariul să fie acoperit deoarece se știe că acești pești sar Dacă este posibil, câteva ore pe zi acvariul trebuie să primească lumină puternică deoarece aceasta intensifică culoarea peștilor Hrănire: Hrană vie sau congelată precum Daphnia sau larvele de Chironomidae reprezintă hrană de bază dar pot accepta și hrană uscată precum fulgi sau granule de calitate Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare însă peștii trebuiesc aleși cu grijă, pot fi ținuți cu Characidae mici, Rasbora, Corydoras și Loricariide mici 1396 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 4-8 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Pseudochalceus kyburzi Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai proeminent decât masculii înmulțire: Pentru înmulțirea acestor pești este necesar un acvariu de reproducere cu apă foarte moale și ușor acidă Acvariul trebuie să aibă multe plante cu frunze fine, moss sau medii de depunere similare Peștii vor depune icrele seara sau dimineața când lumina este slabă Icrele vor ecloza după 24 ore iar puii vor putea înota după alte 5 zile După ce puii sunt capabili să înoate pot fi hrăniți, la început cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând zona centrală liberă pentru înot Substratul trebuie să fie închis la culoare Apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată Plantele de suprafață vor umbri anumite zone din acvariu și vor oferi peștilor mai multă siguranță Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate din comerț dar vor aprecia hrana vie precum Daphnia, Artemia, larvele de Chironomidae Comentarii: Sunt pești pașnici, de cârd și este bine să fie ținuți în grupuri cât mai mari, pe măsura spațiului Pot fi ținuți împreună cu alți pești pașnici de aceeași talie 1397 Pseudocrenilabrus multicolor Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 6-8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,2 > Temperatura: 20-24 °C > Duritate: 10-14 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-7 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mult mai colorați decât femelele înmulțire: Sunt ușor de înmulțit dacă femelele sunt condiționate și nu sunt stresate Peștii se condiționează cu hrană vie din belșug, la depunere, femela va ridica icrele în gură unde le va și incuba Perioada de incubație durează 12-14 zile iar icrele sunt mici Numărul de icre este legat în mod direct de vârstă și dimensiunea femelelor După ce puii pot înota, pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina și vor crește foarte repede îngrijire: Deși sunt pești mici, aceștia sunt foarte agresivi și se recomandă să se țină în grupuri, cu mai multe femele pentru că acestea să fie mai puțin hărțuite de masculi Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și ascunzători formate din pietre, ghivece răsturnate sau lemn Hrănire: Poate fi hrănit cu Artemia, larve de Chironomidae, granule, fulgi și chiar melci Comentarii: Este un pește agresiv și se recomandă să se țină în acvarii specifice însă se poate asocia și cu alte Cichlidae africane de talie și comportament asemănător 1398 16 89 Pseudocrenilabrus nicholsi (Nichols* Mouthbrooder) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 8-9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt puțin mai mari și mult mai colorați decât femelele, înmulțire: Masculul va săpa o mică groapă în substrat unde femela va depune icrele apoi va ridica icrele în gură iar masculul le va fertiliza și femela le va incuba circa două săptămâni Puii vor fi suficient de mari ca să se hrănească cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să ofere peștilor mai multe locuri în care să se retragă, ascundă Se pot folosi crengi, rădăcini și ghivece sau pietre Plantele nu fac parte din mediul său natural și se recomandă ca substratul să fie nisipos pentru a permite peștilor să sape în perioada de reproducere Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană vie sau congelată precum Artemia sau larve de Chironomidae însă este bine să primească și parte vegetală, spanac sau Spirulină Comentarii: Este o specie agresivă și nu se recomandă să fie ținută cu alți pești cu care vor concura pentru spațiu, pot fi ținuți cu pești ce vor popula partea superioară a coloanei de apă sau cu alte cichlidae pitice 1399 Pseudocrenilabrus philander Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10-13 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 10-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt colorați mai intens decât femelele Masculii prezintă petele de pe înotătoarea anală mai pronunțate înmulțire: Nu sunt greu de înmulțit Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană vie pentru a stimula depunerea, iar pentru a induce depunerea se poate realiza un schimb parțial de apă Este nevoie de pietre plate pe care să depună icrele, pe care femelele le vor incuba în gură După circa trei săptămâni puii pot înota și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Prezintă instinct parental și nu vor mânca puii îngrijire: Este recomandat să-i creștem într-un acvariu de 150-300 litri sau mai mare, decorat cu structuri pietroase care se întind de la fundul bazinului pană în apropiere de suprafața apei cu locuri în care pești pot să se ascundă Acest cichlid va distruge plantele vii Folosiți un sistem de iluminat puternic pentru a favoriza creșterea algelor pe care acest pește le consumă cu plăcere Hrănire: Poate fi hrănit cu alge, fulgi, hrană vie, pelete, tablete, legume (mazăre, spanac) Culoarea peștelui poate să devină ștearsă dacă nu au suficientă hrană vegetală Comentarii: Cichlid teritorial care tinde să fie agresiv în special cu cei din aceeași specie Fiecare pește are nevoie de ascunzătoare proprie Masculul trebuie ținut împreună cu mai multe femele Masculul devine foarte agresiv în perioada de împerechere 1400 Pseudomugil furcatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-8,0 > Temperatura: 24-27 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-6 ani > Habitat: Indonezia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți sunt mai colorați și au înotătoarele mai alungite decât femelele înmulțire: în vederea reproducerii se introduc mai multe exemplare într-un acvariu de reproducere, în raport de două femele la un mascul Acvariul trebuie să aibă plante cu frunze fine sau Java moss pentru a acționa ca un mediu de depunere Depunerea va dura mai multe zile iar femelele nu sunt foarte prolifice, depunând doar 5-10 de icre pe zi Zilnic, mediul de depunere se poate schimba și introduce într-un acvariu cu apă din acvariul de reproducere După 10-15 zile, icrele vor ecloza iar puii vor putea fi hrăniți cu infuzori Puii sunt sensibili la mișcările apei așa că filtrarea trebuie să fie efectuată de un simplu burete Icrele sunt predispuse la atacurile fungilor, dacă există icre atacate, acestea trebuiesc înlăturate imediat îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, să aibă substrat închis la culoare și poate fi decorat cu crengi sau rădăcini astfel încât să se creeze mai multe locuri în care peștii să se ascundă Plantele de suprafață sunt binevenite deoarece vor umbri unele zone din acvariu iar peștii se vor simți mai în siguranță Hrănire: Nu sunt o specie pretențioasă la hrană și poate fi hrănită cu granule sau fulgi însă se recomandă să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia sau Daphia Comentarii: Nu sunt ideali pentru acvariile comunitare deoarece sunt foarte mici și sfioși Pot fi ținuți cu specii de Rasbora sau Tetra de aceeași talie Sunt pești de cârd și se recomandă să fie ținuți în grupuri de cel puțin șase indivizi 1401 Detalii: Pseudomystus stenomus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 4-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele și prezintă papila genitală, aceasta este poziționată în fata înotătoarei anale și este mai evidentă când sunt pregătiți să depună înmulțire: Nu a fost reprodus încă în captivitate însă dacă sunt ținute mai multe exemplare într-un acvariu specific, cu Java moss și cu schimbări dese, parțiale de apă și completat cu apă rece este posibil ca aceștia să depună îngrijire: Acvariul trebuie să aibă multe ascunzători formate din piatră, lemn scufundat sau chiar tuburi de PVC de diferite lungimi, substratul trebuie să fie nisipos Se recomandă schimbări frecvente, parțiale de apă, o filtrare și o oxigenare eficientă Plantele de suprafață vor fi binevenite deoarece vor umbri o porțiune din acvariu și vor acorda peștilor mai multă siguranță Hrănire: Poate fi hrănit cu granule sau tablete care se scufundă sau cu Artemia și larve de Chironomidae vii sau congelate Când sunt hrăniți, hrana trebuie să ajungă cât mai aproape de ascunzătoarea peștilor deoarece aceștia sunt timizi și nu vor ieși foarte mult să caute mâncare, alternativa este să îi hrănim noaptea, atunci când sunt mai activi Comentarii: Poate fi ținut în acvarii comunitare însă se recomandă ca peștii cu care sunt ținuți să nu fie prea mici deoarece aceștia pot fi mâncați noaptea Pot fi ținuți în grupuri mai mari în funcție de spațiul disponibil 1402 Pseudoplatystoma fasciatum Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 1324,9 litri > Dimensiune: 100-104 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 4-30 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a separa masculii de femele, înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea în acvariu 5 5 îngrijire: în acvariu, orice obiect decorativ trebuie să fie foarte greu sau bine fixat deoarece peștele îl va putea muta după bunul plac Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată și dacă este posibil să se realizeze și un curent moderat de apă Ca substrat poate fi folosit nisipul sau un pietriș fin însă este recomandat să existe și câteva pietre mai mari și plate, deoarece se pare că peștilor le place să stea pe acestea Hrănire: Este o specie piscivoră însă poate fi hrănit și cu granule, carne de scoică, creveți sau râme Se recomandă să aibă o dietă cât mai variată, altfel se va obișnui cu un tip de mâncare și va refuza să mănânce altceva Comentarii: Este o specie pașnică cu peștii mai mari, pe care nu îi poate înghiți A nu se ține împreună cu pești mici, deoarece aceștia vor deveni hrană Se poate ține împreună cu Arowana, pacu sau Loriicaridae mari 1403 16 94 Pseudosphromenus cupanus (Day's Paradisefish) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 7,5-8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,8 > Temperatura: 24-27 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Pseudosphromenus cupanus Dimorfism sexual: Masculii au coloritul mai intens în special culoarea roșie a cozii înmulțire: Această specie se înmulțește depunând icrele într-un cuib de spumă construit la suprafața apei Peștii vor fi stimulați cu hrană vie din belșug Când atât masculul cât și femela sunt pregătiți de reproducere, culorile lor se vor intensifica iar masculul va construi un cuib de spumă la suprafața apei, femela va înota sub acest cuib Aceasta va elibera până la 300 de icre pe care masculul le va fecunda și le va plasa în cuibul de spumă și femela va aduna icrele dar ea nu va fi lăsată de mascul să se apropie de cuib Nu este necesar să se separe adulții deoarece aceștia nu vor deveni agresivi La scurt timp după depunere, masculul va construi încă un cuib de spumă mai mare și mai înalt și va transfera icrele în acesta, aici le va păzi până la eclozarea acestora, după 1-2 zile După 3-4 zile puii vor putea înota și dacă se dorește un randament crescut, în acest moment adulții trebuiesc separați Puii pot fi hrăniți cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Pot fi ținuți în perechi sau în acvarii comunitare Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu substrat închis la culoare, plantele de suprafață vor fi foarte apreciate Hrănire: Vor accepta orice tip de hrană, granule, fulgi însă este bine să fie hrăniți și cu hrană vie sau congelată precum Artemia, larve de Chironomidae sau Daphnia, de asemenea regimul alimentar trebuie să fie divers Comentarii: Poate fi ținut în acvarii comunitare însă în timpul reproducerii poate deveni agresiv, este un pește teritorial Trebuie să fie ținut cu alți pești non-agresivi de talie similară 1404 Pseudosphromenus dayi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 7-7,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 4-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au coloritul mai intens în special culoarea roșie a cozii înmulțire: Această specie se înmulțește depunând icrele într-un cuib de spumă construit la suprafața apei Peștii vor fi stimulați cu hrană vie din belșug Când atât masculul cât și femela sunt pregătiți de reproducere, culorile lor se vor intensifica iar masculul va construi un cuib de spumă la suprafața apei, femela va înota sub acest cuib Aceasta va elibera până la 300 de icre pe care masculul le va fecunda și le va plasa în cuibul de spumă și femela va aduna icrele dar ea nu va fi lăsată de mascul să se apropie de cuib Nu este necesar să se separe adulții deoarece aceștia nu vor deveni agresivi La scurt timp după depunere, masculul va construi încă un cuib de spumă mai mare și mai înalt și va transfera icrele în acesta, aici le va păzi până la eclozarea acestora, după 1-2 zile După 3-4 zile puii vor putea înota și dacă se dorește un randament crescut, în acest moment adulții trebuiesc separați Puii pot fi hrăniți cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Pot fi ținuți în perechi sau în acvarii comunitare Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu substrat închis la culoare, plantele de suprafață vor fi foarte apreciate Hrănire: Vor accepta orice tip de hrană, granule, fulgi însă este bine să fie hrăniți și cu hrană vie sau congelată precum Artemia, larve de Chironomidae sau Daphnia, de asemenea regimul alimentar trebuie să fie divers Comentarii: Poate fi ținut în acvarii comunitare însă în timpul reproducerii poate deveni agresiv, este un pește teritorial Trebuie să fie ținut cu alți pești non-agresivi de talie similară 1405 Pseudotropheus acei Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,6 > Temperatura: 25,6-27,8 °C > Duritate: 15-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 10-12 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele, acestea având culori mai pale Masculii adulți sunt mai mari și prezintă înotătoarele anală și dorsală mai ascuțite înmulțire: Nu sunt greu de înmulțit Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană vie pentru a stimula depunerea, iar pentru a induce depunerea se poate realiza un schimb parțial de apă Este nevoie de pietre plate pe care să depună icrele, pe care femelele le vor incuba în gură După circa trei săptămâni puii pot înota și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Prezintă instinct parental și nu vor mânca puii îngrijire: Acvariul trebuie amenajat cu pietre astfel încât să formeze diferite locuri în care peștii se pot retrage, deoarece au tendința de a fi agresivi Substratul poate fi nisipos, plantele nu sunt necesare deoarece aceștia le vor mânca și dezrădăcina Acvariul trebuie amenajat încât să imite mediul natural din Lacul Malawi Hrănire: Poate fi hrănit ocazional cu hrană vie; dar hrana de bază trebuie să fie constituită din granule și fulgi cu conținut vegetal ridicat și legume, boabe de mazăre Comentarii: Este o Ciclidă teritorială care tinde să fie agresiv în special cu aceeași specie Poate fi ținută în acvarii comunitare cu alte specii de Cichile Malawi similare 1406 Pseudotropheus demasoni Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 6,4-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,6 > Temperatura: 25,6-27,8 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 2-3 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele, acestea având culori mai pale Masculii adulți sunt mai mari și prezintă înotătoarele anală și dorsală mai ascuțite înmulțire: Nu sunt greu de înmulțit Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană vie pentru a stimula depunerea, iar pentru a induce depunerea se poate realiza un schimb parțial de apă Este nevoie de pietre plate pe care să depună icrele, pe care femelele le vor incuba în gură După circa trei săptămâni puii pot înota și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Prezintă instinct parental și nu vor mânca puii îngrijire: Acvariul trebuie amenajat cu pietre astfel încât să formeze diferite locuri în care peștii se pot retrage, deoarece au tendința de a fi agresivi Substratul poate fi nisipos, plantele nu sunt necesare deoarece aceștia le vor mânca și dezrădăcina Acvariul trebuie amenajat încât să imite mediul natural din Lacul Malawi Hrănire: Poate fi hrănit ocazional cu hrană vie; dar hrana de bază trebuie să fie constituită din granule și fulgi cu conținut vegetal ridicat și legume, boabe de mazăre Comentarii: Este o Ciclidă teritorială care tinde să fie agresiv în special cu aceeași specie Poate fi ținută în acvarii comunitare cu alte specii de Cichile Malawi similare 1407 Pseudotropheus elongatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 9-10 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: De obicei masculul poate fi puțin mai mare decât femela Punctele de pe înotătoarea anală sunt mai accentuate la mascul Cel mai bine se pot diferenția în perioada de reproducere când masculul îmbracă haina nupțială înmulțire: Formează o familie matriarhală Icrele sunt depuse în mici excavații făcute în nisip Sunt depuse pană la 30 de icre Ele sunt incubate de către femelă în cavitatea bucală pentru 21-25 de zile Puietul este viguros și înoată liber după 3 săptămâni, timp în care se pot hrăni cu hrană vie de mici dimensiuni și hrană specială pentru puiet Femela continuă să aibă grijă de pui timp de o săptămână după ce sunt eliberați din gură înmulțirea nu este dificilă îngrijire: Este recomandat să-i creștem într-un acvariu de 150-300 litri sau mai mare, decorat cu structuri pietroase care se întind de la fundul bazinului pană în apropiere de suprafața apei cu locuri în care pești pot să se ascundă Acest cichlid va distruge plantele vii Folosiți un sistem de iluminat puternic pentru a favoriza creșterea algelor pe care acest pește le consumă cu plăcere Hrănire: Poate fi hrănit cu alge, fulgi, hrană vie, pelete, tablete, legume (mazăre, spanac) Culoarea peștelui poate să devină ștearsă dacă nu au suficientă hrană vegetală Comentarii: Cichlid teritorial care tinde să fie agresiv în special cu cei din aceeași specie Fiecare pește are nevoie de ascunzătoare proprie Masculul trebuie ținut împreună cu mai multe femele Masculul devine foarte agresiv în perioada de împerechere 1408 16 99 Pseudotropheus estherae (Cherry Red Cichlid) Pseudotropheus estherae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Cichlidae Dimorfism sexual: Femelele sunt colorate portocaliu deschis iar masculii au coloritul mai intens, exista de asemenea variante albastre ale masculilor înmulțire: Pentru a stimula reproducerea trebuiesc hrăniți de două ori pe zi cu hrană de calitate Femela va depune 20-30 de icre pe o piatră plată apoi le va lua în gură, unde masculul le va fertiliza Două sau trei săptămâni mai târziu icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia sau hrană uscată sub formă de pudră îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și ascunzători formate din pietre, amenajare tipic Malawi Apa trebuie să fie curată și filtrarea trebuie să fie eficientă, acești pești vor aprecia un curent de apă în acvariu Acvariul nu necesită plante pentru că vor săpa în substrat Hrănire: Sunt omnivori însă dieta lor se bazează pe hrană de origine vegetală Pot fi hrăniți cu granule, fulgi, hrana din comerț, ocazional Spirulină și Artemia Comentarii: Nu sunt considerați pești comunitari și este preferabil să se țină în perechi sau cu alte mbune semi-agresive cu care să nu se asemene la colorit și talie 1409 Pseudotropheus lombardoi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,3 > Temperatura: 22,8-27,2 °C > Duritate: 12-25 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și mai mari decât femelele înmulțire: Masculul curăță și apără constant un teritoriu în care depune cu femelele în rut Femelele depun cel puțin odată la 2 luni, frecvent și o dată pe lună, iar numărul de ouă variază între 50 și 100 în funcție de mărimea peștelui Masculul este poligam, el nu joacă nici un rol în îngrijirea pontei In timpul depunerii, femela adună ouăle în gură pentru a le proteja, și acolo are loc și fecundarea acestora Masculii dispun de una sau mai multe pete pe înotătoarea anală, de mărimea și culoarea unor icre, pe care femela încearcă să le „adune” în timpul depunerii In acest fel femela adună lapții eliberați de mascul și fecundarea are loc în interiorul cavității bucale a acesteia In funcție de experiența reproducătorilor, între 50 și 75% din ouăle depuse ajung să evolueze în alevini După 5-6 zile de la depunere, în funcție de temperatura de incubație, embrionul are deja coadă și cap, și dezvoltă suficientă forță pentru a sparge coaja oului și a se elibera de aceasta (ajută și agitarea constantă a ouălor de către femelă, atât prin respirație cât și prin mișcări intenționate ale aparatului bucal) La 14 zile puii sunt deja mobili și își pot căuta singuri hrana, deși nu și-au consumat în totalitate sacul vitelin După 3 săptămâni puii sunt cu adevărat independenți și femela îi poate elibera definitiv In timpul gestației femela este retrasă și nu se hrănește Unele femele încearcă totuși să consume hrană de mici dimensiuni, dar manevrarea acesteia către aparatul digestiv prin gura plină de ouă este dificilă, și de obicei sfârșesc prin a scuipa și ouăle odată cu mâncarea După eliberare, puii se descurcă singuri îngrijire: Acvariul trebuie să fie decorat în stilul tipic Malawi, cu multe pietre ce vor oferi peștilor ascunzători și cu mult spațiu liber pentru înot Apa trebuie să fie bine filtrată iar ca substrat se poate folosi nisip Plantele nu sunt necesare deoarece acești pești le vor mânca însă se pot adăuga plante în acvariu cu scopul de a suplimenta dieta Lumina poate fi puternică pentru a încuraja dezvoltarea algelor Hrănire: Granule și fulgi cu conținut vegetal ridicat Culoarea peștelui poate să devină 1410 ștearsă dacă nu au suficientă hrană vegetală Comentarii: Masculii sunt teritoriali și trebuie ținuți cu mai multe femele își protejează teritoriul nu numai față de alți masculi lombardoi, dar și față de alți pești în general Are nevoie de ascunzișuri în care se refugiază când nu se simte în siguranță Femelele nu necesită un teritoriu stabil Poate fi ținut împreună cu alte specii mbuna de talie medie și mare 1411 Pseudotropheus saulosi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,2 > Temperatura: 23,9-25,6 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 6-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și mai mari decât femelele înmulțire: Masculul curăță și apără constant un teritoriu în care depune cu femelele în rut Femelele depun cel puțin odată la 2 luni, frecvent și o dată pe lună, iar numărul de ouă variază între 50 și 100 în funcție de mărimea peștelui Masculul este poligam, el nu joacă nici un rol în îngrijirea pontei In timpul depunerii, femela adună ouăle în gură pentru a le proteja, și acolo are loc și fecundarea acestora Masculii dispun de una sau mai multe pete pe înotătoarea anală, de mărimea și culoarea unor icre, pe care femela încearcă să le „adune” în timpul depunerii In acest fel femela adună lapții eliberați de mascul și fecundarea are loc în interiorul cavității bucale a acesteia In funcție de experiența reproducătorilor, între 50 și 75% din ouăle depuse ajung să evolueze în alevini După 5-6 zile de la depunere, în funcție de temperatura de incubație, embrionul are deja coadă și cap, și dezvoltă suficientă forță pentru a sparge coaja oului și a se elibera de aceasta (ajută și agitarea constantă a ouălor de către femelă, atât prin respirație cât și prin mișcări intenționate ale aparatului bucal) La 14 zile puii sunt deja mobili și își pot căuta singuri hrana, deși nu și-au consumat în totalitate sacul vitelin După 3 săptămâni puii sunt cu adevărat independenți și femela îi poate elibera definitiv In timpul gestației femela este retrasă și nu se hrănește Unele femele încearcă totuși să consume hrană de mici dimensiuni, dar manevrarea acesteia către aparatul digestiv prin gura plină de ouă este dificilă, și de obicei sfârșesc prin a scuipa și ouăle odată cu mâncarea După eliberare, puii se descurcă singuri îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și ascunzători formate din pietre, amenajare tipic Malawi Apa trebuie să fie curată și filtrarea trebuie să fie eficientă, acești pești vor aprecia un curent de apă în acvariu Acvariul nu necesită plante pentru că vor săpa în substrat Hrănire: Sunt omnivori însă dieta lor se bazează pe hrană de origine vegetală Pot fi hrăniți cu granule, fulgi, hrana din comerț, ocazional Spirulină și Artemia 1412 Comentarii: Nu sunt considerați pești comunitari și este preferabil să se țină în perechi sau cu alte mbune semi-agresive cu care să nu se asemene la colorit și talie Pseudotropheus socolofi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 4-6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,3 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt colorați mai intens decât femelele Masculii prezintă petele de pe înotătoarea anală mai pronunțate înmulțire: Nu sunt greu de înmulțit Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană vie pentru a stimula depunerea, iar pentru a induce depunerea se poate realiza un schimb parțial de apă Este nevoie de pietre plate pe care să depună icrele, pe care femelele le vor incuba în gură După circa trei săptămâni puii pot înota și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Prezintă instinct parental și nu vor mânca puii îngrijire: Acvariul trebuie amenajat cu pietre astfel încât să formeze diferite locuri în care peștii se pot retrage, deoarece au tendința de a fi agresivi Ascunzătorile pot fi confecționate din lemn însă se recomandă ascunzătorile din piatră Substratul trebuie să fie nisipos iar iluminarea puternică pentru a stimula dezvoltarea algelor Hrănire: Pot fi hrăniți și cu hrană vie precum Artemia sau larve de Chironomidae însă se recomandă ca hrană de bază granule și fulgi cu conținut vegetal ridicat și legume precum castravete și spanac, mazăre decojită Comentarii: Ciclid teritorial care tinde să fie agresiv în special cu aceeași specie Dar poate fi ținut împreună cu alte cichlidae din Lacul Malawi de aceeași talie precum Synodontis, Labidochromis caeruleus 1413 Pseudotropheus tropheops Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-8,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt de obicei mai mici și mai puțin colorate decât masculii înmulțire: înmulțire: Nu sunt greu de înmulțit Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană vie pentru a stimula depunerea, iar pentru a induce depunerea se poate realiza un schimb parțial de apă Este nevoie de pietre plate pe care să depună icrele, pe care femelele le vor incuba în gură După circa trei săptămâni puii pot înota și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Prezintă instinct parental și nu vor mânca puii îngrijire: Acvariul trebuie să fie decorat în stilul tipic Malawi, cu multe pietre ce vor oferi peștilor ascunzători și cu mult spațiu liber pentru înot Apa trebuie să fie bine filtrată iar ca substrat se poate folosi nisip Plantele nu sunt necesare deoarece acești pești le vor mânca însă se pot adăuga plante în acvariu cu scopul de a suplimenta dieta Lumina poate fi puternică pentru a încuraja dezvoltarea algelor Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule și fulgi pe bază de plante, spanac, castravete și dovlecel sau Spirulină Comentarii: Nu sunt foarte agresivi însă nu trebuiesc ținuți cu pești foarte mici, se pot ține împreună cu alte Cichlidae din lacul Malawi Se recomandă ca acvariul să fie ușor supraaglomerat pentru a descuraja formarea de teritorii și agresivitatea Trebuiesc să fie ținute mai multe femele decât masculi pentru a diminua hărțuirea acestora de către masculi 1414 Detalii: Pseudotropheus williamsi > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 12,7-14 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,6 > Temperatura: 25,6-27,8 °C > Duritate: 12-30 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt colorați mai intens decât femelele Masculii prezintă petele de pe înotătoarea anală mai pronunțate înmulțire: Nu sunt greu de înmulțit Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană vie pentru a stimula depunerea, iar pentru a induce depunerea se poate realiza un schimb parțial de apă Este nevoie de pietre plate pe care să depună icrele, pe care femelele le vor incuba în gură După circa trei săptămâni puii pot înota și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Prezintă instinct parental și nu vor mânca puii îngrijire: Este recomandat să-i creștem într-un acvariu de 150-300 litri sau mai mare, decorat cu structuri pietroase care se întind de la fundul bazinului pană în apropiere de suprafața apei cu locuri în care pești pot să se ascundă Acest cichlid va distruge plantele vii Folosiți un sistem de iluminat puternic pentru a favoriza creșterea algelor pe care acest pește le consumă cu plăcere Hrănire: Poate fi hrănit cu alge, fulgi, hrană vie, pelete, tablete, legume (mazăre, spanac) Culoarea peștelui poate să devină ștearsă dacă nu au suficientă hrană vegetală Comentarii: Cichlid teritorial care tinde să fie agresiv în special cu cei din aceeași specie Fiecare pește are nevoie de ascunzătoare proprie Masculul trebuie ținut împreună cu mai multe femele Masculul devine foarte agresiv în perioada de împerechere 1415 Pseudotropheus zebra Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 10-11 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,5 > Temperatura: 22-30 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele, acestea având culori mai pale Masculii adulți sunt mai mari și prezintă înotătoarele anală și dorsală mai ascuțite înmulțire: Nu sunt greu de înmulțit Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană vie pentru a stimula depunerea, iar pentru a induce depunerea se poate realiza un schimb parțial de apă Este nevoie de pietre plate pe care să depună icrele, pe care femelele le vor incuba în gură După circa trei săptămâni puii pot înota și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Prezintă instinct parental și nu vor mânca puii îngrijire: Acvariul trebuie amenajat cu pietre astfel încât să formeze diferite locuri în care peștii se pot retrage, deoarece au tendința de a fi agresivi Substratul poate fi nisipos, plantele nu sunt necesare deoarece aceștia le vor mânca și dezrădăcina Acvariul trebuie amenajat încât să imite mediul natural din Lacul Malawi Hrănire: Sunt omnivori însă dieta lor se bazează pe hrană de origine vegetală Pot fi hrăniți cu granule, fulgi, hrana din comerț, ocazional Spirulină și Artemia Comentarii: Nu sunt considerați pești comunitari și este preferabil să se țină în perechi sau cu alte mbune semi-agresive cu care să nu se asemene la colorit și talie 1416 16 106 Pteronotropis grandipinnis (Apalachee Shiner) Pteronotropis grandipinnis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 4,5-5,3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22,8-25,6 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi > Durata de viață: 3-10 ani > Habitat: America de Nord > Familie: Dimorfism sexual: Necunoscut înmulțire: Necunoscut îngrijire: Necesită acvariu plantat, cu spațiu liber pentru înot, este o specie de suprafață și mijloc Hrănire: Specie omnivoră, se poate hrăni cu hrană vie (Tubifex, Artemia salina) sau congelată, pelete și fulgi, nelipsind componenta vegetală Comentarii: - 1417 Pterophyllum altum Detalii: > Dificultate: Provocatoare > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 10-15 cm > Apă: Dulce > pH: 4,8-6,2 > Temperatura: 25-31 °C > Duritate: 1-5 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Redusă > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sexele sunt mai dificil de deosebit Masculii vor dezvolta o variantă mai mică a proeminentei frunții specifică cichlidelor însă de obicei doar în perioada de reproducere Hrănire: Cum majoritatea sunt capturați din libertate, hrănirea poate fi problematică In principiu mănâncă hrană vie dar se poate întâmpla să o refuze chiar și pe aceasta Este probabil că aceștia să prefere hrana regurgitată de alți pești, precum Discus După ce peștii s-au acomodat și mănâncă hrană vie, pot fi înțărcați și pot trece pe hrana congelată dacă se amestecă cea vie cu cea congelată Altum înmulțiți în acvariu pot accepta orice mâncare, inclusiv fulgi înmulțire: înmulțirea este foarte dificilă dar nu imposibilă, Altus au fost înmulțiți în captivitate fără a crește puii în mod artificial Este necesară o apă foarte acidă și moale pentru a-i înmulți Creșterea unui grup de șase indivizi oferă mari șanse de a se forma o pereche depunătoare După alegerea perechii poate începe depunerea Dacă părinții mănâncă ponta, puii vor trebui crescuți în mod artificial într-un acvariu mai mic îngrijire: Este necesar un acvariu bine plantat, cu plante plutitoare și plante cu frunze late care să atenueze din intensitatea luminii Pot fi adăugate rădăcini și crengi, mopan Au nevoie de un substrat fin, fie nisip, fie pietriș fin pentru că ar putea săpa Aveți grijă ca apa să nu aibă curenți puternici deoarece acestor pești le place apa lentă Comentarii: Altum sunt mai rari decât scalarii, dar totuși se pot găsi în marile pet-shopuri 1418 Pterophyllum leopoldi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 5-8 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-6,2 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 1-5 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sexele sunt mai dificil de deosebit Masculii vor dezvolta o variantă mai mică a proeminentei frunții specifică cichlidelor însă de obicei doar în perioada de reproducere înmulțire: înmulțirea este foarte dificilă dar nu imposibilă, au fost înmulțiți în captivitate fără a crește puii în mod artificial Este necesară o apă foarte acidă și moale pentru a-i înmulți Creșterea unui grup de șase indivizi oferă mari șanse de a se forma o pereche depunătoare După alegerea perechii poate începe depunerea Dacă părinții mănâncă ponta, puii vor trebui crescuți în mod artificial într-un acvariu mai mic îngrijire: Este necesar un acvariu bine plantat, cu plante plutitoare și plante cu frunze late care să atenueze din intensitatea luminii Pot fi adăugate rădăcini și crengi, mopan Au nevoie de un substrat fin, fie nisip, fie pietriș fin pentru că ar putea săpa Aveți grijă ca apa să nu aibă curenți puternici deoarece acestor pești le place apa lentă Hrănire: Cum majoritatea sunt capturați din libertate, hrănirea poate fi problematică, în principiu mănâncă hrană vie dar se poate întâmpla să o refuze chiar și pe aceasta Este probabil că aceștia să prefere hrana regurgitată de alți pești, precum Discus După ce peștii s-au acomodat și mănâncă hrană vie, pot fi înțărcați și pot trece pe hrana congelată dacă se amestecă cea vie cu cea congelată Cei înmulțiți în acvariu pot accepta orice mâncare, inclusiv fulgi Comentarii: este un pește calm, care se deplasează cu mișcări ample și maiestuoase Pe cât posibil trebuie evitate mișcările bruște în fața geamului frontal în timpul hrănirii Dacă hrana este dată în mod regulat, scalarii se vor obișnui cu prezența noastră, venind cu aripioarele larg desfăcute la „festin”, vor fi mai puțin temători, ajungând să ia mâncarea chiar din palmă 1419 Pterophyllum scalare Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 15,2-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 23,9-25,6 °C > Duritate: 6-9 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Foarte comun > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 5-9 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dacă visul oricărui acvarist avansat este să aibă în acvariu măcar doi discuși, visul unui începător este să aibă măcar doi scalari Primul acvariu va fi populat cu o mare diversitate de pești dintre care scalarii nu vor lipsi Aria de răspândire este cuprinsă între zona de mijloc a bazinului Amazonului, nordul Americii de Sud până în Guyana și ținutul Orinoco-ului Este un pește cu un corp rotund, botul ascuțit, puternic turtit lateral Pare mai mult înalt decât lung, datorită înotătoarelor dorsala și anala care sunt proeminente Culoarea de bază este un argintiu strălucitor Lungimea este de circa 15 cm iar înălțimea până la 25 cm (la formele voalate aceste dimensiuni sunt depășite) Fruntea este ușor bombata, spatele și ceafa sunt maronii până la măsliniu, rar abdomenul are irizații albăstrui De cele mai multe ori care pe corp 4 dungi verticale de culoare albastru închis și care sunt distribuite astfel: - Prima trece chiar peste ochi ajungând până la gât - A 2-a începe de sub primele radii ale aripioarei dorsale ajungând până la anus - A 3-a, cea mai lată, începe la capătul de sus al aripioarei dorsale și se termină chiar la capătul de jos al aripioarei anale - A 4-a acoperă rădăcina cozii (până unde încep radiile aripioarei codale) în spațiile dintre dungi pot apărea și alte dungi mai slab sau mai intens colorate, iar uneori pot lipsi chiar și cele 4 dungi de bază Temperatura de creștere este de 24 °C, iar în perioada de reproducere are nevoie de 26-28 °C Ca specie, populează mai ales apele stătătoare și cele încet curgătoare, sau zânele unde vegetația bogată le oferă adăpost atât pentru maturi cât și pentru puiet Totuși poate fi întâlnit și în alte zone cu condiții total diferite Astfel, LADIGES, a întâlnit exemplare de scalari în cursurile de apă bogate în stânci și bancuri de nisip din Guyana Este forma cea mai adaptată la acvarii Spre deosebire de alte Ciclide el nu scurmă nisipul, nu atacă și nu 1420 smulge plantele, nici măcar în perioada depunerii icrelor sau creșterii puilor Se va ține seama că scalarul nu se simte bine în compania altor specii de pești vioi, tot timpul în mișcare Astfel se va evita asocierea scalarilor cu pești ca: Barbus nigrofasciatus, Barbus sumatranus, în schimb se pot asocia cu pești de talie mai mare din familia Cichlidae, care au un mod de viață asemănător (ex Cichlasoma festivum) Se va evita asocierea scalarilor cu discușii, pentru că primii pot fi vectorii unor boli specifice numai discusului și de care scalarii nu sunt afectați Ca varietăți ale acestui pește, avem exemplare diferite din punct de vedere coloristic sau diferite din punct de vedere al formei (varietățile voalate) De multe ori putem întâlni exemplare diferite atât ca formă cât și coloristic Ca varietăți coloristice putem întâlni: aurii, negri, fantom, marmorați Din punct de vedere al hranei, este un pește totuși comod, care preferă hrană vie, indiferent care, dar mănâncă și hrană uscată sub formă de fulgi deshidratați, hrana special fabricată pentru ei sau alte Cichlidae Pentru o hrănire corectă se va vedea și capitolul „Hrană” Dacă hrănim scalarii cu Tubifex, aceștia vor fi dați ca hrană doar de două ori pe săptămână, mai ales dacă avem de gând să reproducem acei pești Dimorfismul sexual și reproducerea Prima condiție pentru a putea reproduce o specie este să fim siguri că avem cel puțin o pereche Precizăm că este nevoie de o pereche, și nu de doi pești (care pot fi două femele care vor depune icre, una dintre ele îndeplinind rolul de virtual mascul) Pentru a avea măcar o pereche, vom crește 10-12 pești, pe care-i vom hrăni cât mai variat, cu hrană vie (mai puțin Tubifex), cu schimbări dese de apă și cu asigurarea tuturor condițiilor de calitate a apei: duritate, pH și temperatură Puii pe care-i vom crește trebuie să fie bine proporționări, sănătoși și să aibă culoarea dorită pe care s-o perpetuăm Pentru a evita consangvinizarea (reproducerea unor pești care provin din aceeași pereche), vom avea grijă să cumpărăm pești de la 3-4 crescători După circa 10 luni, irisul peștilor se va înroși, semn că aceștia au devenit maturi sexual Din acest moment vom observa cu atenție acvariul, pentru a vedea cum o pereche (care se alege singură) se retrage într-un colț, unde începe să curețe o frunză, furtunul de aer sau chiar geamul acvariului Perechea va îndepărta prin mișcări agresive pe ceilalți pești, apărându-și teritoriul Dacă în acest moment avem un alt acvariu pregătit (cu apă la aceeași temperatură și aceleași proprietăți), atunci vom putea muta această primă pereche în el, în curând dintre ceilalți scalari rămași se va alege o nouă pereche Pentru o pereche de scalari, în vederea reproducerii, vă recomandăm un acvariu cu aceste dimensiuni: L = 450 mm, 1 = 250 mm, H = 450 mm Se observă că acvariul are o înălțime mare, lucru necesar mai ales pentru formele voalate Dimorfismul sexual nu este evident, nici pentru crescătorii cu experiență, ca să nu mai vorbim de un începător Deosebirea între sexe este evidentă doar în momentul depunerii icrelor și asta prin formă diferită a papilelor genitale La mascul papila genitală are 2-3 mm și este ascuțită, pa când la femela are 7-8 mm și are forma unui trunchi de con Mai este un criteriu după care putem deosebi un mascul: cu cât trec anii se formează pe frunte un bombament Alt criteriu de deosebire a sexelor este după liniile capului și anume: La masculii mai vârstnici, capul are o curbură mai pronunțată, în timp ce la femelă linia capului este mai dreaptă Indiferent de acvariul în care au depus icrele, în acvariul comun sau în acvariul în care ținem doar o pereche de scalari, pentru a obține pui trebuie să mai avem un alt bazin pregătit special să primească icrele: acesta trebuie să aibă un volum 1421 de 10-15 litri, să fie spălat bine și dezinfectat, să aibă o apă pregătită în prealabil Apa trebuie să aibă o duritate de 3-5 °dGH, un pH = 6,5-7 (ușor acid sau neutru), o temperatură de 26-28 °C (egală cu cea a apei din acvariul unde au fost depuse icrele) In apă punem câteva picături de tripaflavin sau albastru de metilen, pentru a distruge ciupercile care atacă icrele nefecundate și apoi și pe cele bune Dacă avem o lampă cu ultraviolete, putem obține același efect după o expunere de 3-5 minute Presupunem că am îndeplinit toate aceste condiții și am mutat placa cu icre în acvariul mai mic pentru eclozare Punem placa cu icrele în jos (nu în sus spre lumină, care trebuie diminuată dacă este prea puternică) Acum vom reduce debitul jetului de aer Piatra de aer nu va fi niciodată pusă chiar sub icre ci undeva mai departe Icrele eclozează și acum vom începe hrănirea lor Nu se va începe hrănirea decât în momentul când 90-95% din alevini înoată în stol Prima hrănire se va face cu microviermi și cu naupli de Artemia Dacă-i folosim pe aceștia din urmă, vom avea grijă să fie eclozați în aceeași zi (nu cu 1-2 zile înainte), pentru că nauplii cresc putând fi prea mari pentru puietul nostru In dozarea hranei vom ține cont că un pui la primele hrăniri consumă cam 5-6 nauplii de Artemia la o masă Hrănirea puilor se va face de mai multe ori pe zi în doze mici După două zile de hrănire, putem șifona ușor fundul acvariului și trebuie făcută prima schimbare a apei (cam 20% din volumul acvariului) După câteva zile vom mări doza de hrană La început, puii de scalar nu seamănă deloc cu părinții lor, dar după trei săptămâni încep să semene cu ei După această perioadă pot fi mutați într-un acvariu mai mare, chiar plantat și începe diversificarea hranei Astfel putem să le dăm daphnii, ciclopi, larve de țânțar, enchitrei, etc Perechea care a depus și căreia i s-au luat icrele, poate depune din nou după o perioadă de 8-10 zile sau mai rar O pereche bună, într-un sezon poate depune de 20-25 de ori Se poate întâmpla ca după două zile icrele să eclozeze, totul să decurgă bine, dar după 6 zile când alevinii ar trebui să înoate, aceștia să moară în masă Până acum n-am găsit nicăieri o explicație a acestui fapt, dar poate fi pus pe seama unuia dintre următorii factori: - Diferența de temperatură, mai mult de 2-3 °C, între apa bazinului în care au fost depuse icrele și apa bazinului pregătit pentru icre - O aerisire prea puternică a icrelor, acestea fiind desprinse de pe suport - Temperatura prea mare în bazinul de eclozare a icrelor (30 °C sau mai mult), temperatura care grăbește eclozarea, puii ieșind foarte repede și deci slăbiți - La trecerea suportului cu icrele depuse prin aer, icrele răcesc datorită diferenței de temperatură dintre apă și aer - Hrănirea necorespunzătoare a perechii numai cu Tubifex - înălțarea coloanei de apă din acvariul pentru eclozare mai mare de 15 cm 1422 Pterygoplichthys anisitsi Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 40-42 cm > Apă: Dulce > pH: 6,6-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 10-20 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Primele radii ale înotătoarelor pectorale la masculi se vor îngroșa și vor deveni spini înmulțire: Masculul își va alege o peșteră și o va invita pe femelă înăuntru După depunerea icrelor masculul va prelua rolul de îngrijitor al icrelor pe care le va păzi, femela va fi alungată Puii vor înota liber după circa opt zile și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Are nevoie de acvarii mari, foarte bine filtrate, iar lungimea minimă a unui acvariu trebuie să fie de 60 cm Acest pește se adaptează foarte ușor la diferite tipuri de apă, dar trebuie evitată introducerea lor în acvarii cu apă alcalină Este un pește foarte activ seara și pe timpul nopții, dar dacă introduceți în acvariu plante emerse care să umbrească acvariul, atunci acesta va fi activ și pe timpul zilei Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană pe bază de plante și alge din comerț sau Spirulină și cu felii de castravete sau spanac, salată și dovlecel De asemenea va accepta și larve de Chironomidae, Daphnia și Artemia Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținut cu multe alte specii pașnice precum Characidae, Loriicaridae și Cichlidae americane Poate deveni teritorial cu indivizii din propria specie 1423 Pterygoplichthys multiradiatus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 946,4 litri > Dimensiune: 45-50 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,8 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 4-20 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 25-35 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: în perioada de reproducere masculul va avea structurile osoase de pe piele mai lungi decât femela înmulțire: Masculul sapă o groapă la intrarea într-o peșteră Femela intră în peșteră și depune 20-25 de icre mari După depunerea icrelor, masculul le îngrijește Icrele vor ecloza după cinci-șase zile însă puii vor rămâne acolo până la vârsta de 20-25 de zile Puii pot fi hrăniți cu aceeași hrană ca și adulții, însă aceasta trebuie mărunțită îngrijire: Acvariul trebuie să aibă un substrat nisipos sau cu pietriș fără margini tăioase sau ascuțite Iluminarea nu trebuie să fie puternică, ci mai slabă, peștele va sta foarte mult timp ascuns în peșteri sau ascunzători confecționate din pietre sau rădăcini și crengi submerse Acvariul trebuie să aibă o filtrare și o oxigenare eficientă deoarece acest pește va face multă mizerie, se recomandă schimburile parțiale de apă Hrănire: Este un pește vegetarian ce poate fi hrănit cu castravete, spanac, salată sau Spirulină și hrană uscată pe bază de alge sau plante Comentarii: Este un pește pașnic ce poate fi ținut în multe acvarii comunitare dacă acestea sunt bine oxigenate Poate fi ținut împreună cu multe Cichlidae, Cyprinidae, Characidae și alte Loriicaridae 1424 Pundamilia nyererei Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,2 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Lacul Victoria, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai mare decât femela și mai colorat în nuanțe de portocaliu-roșu, galben, verde cu dungi negre, femela este colorată în verde, gri cu dungi negre înmulțire: Păstrați un mascul la mai multe femele Asigurați-vă că sunt prezente numeroase peșteri Reproducerea se face prin metoda mouth-brooding Ouăle sunt păstrate în gura femelei timp de trei săptămâni Stresul poate provoca respingerea ouălelor de către mamă Puii pot crește repede dacă sunt bine hrăniți îngrijire: Sunt pești foarte teritoriali și agresivi față de alte Haplochromine, mai ales masculii Au nevoie de un acvariu de aproximativ 200 de litri cu substrat de nisip și pietre de diferite dimensiuni Hrănire: Acceptă cu ușurință mai multe feluri de mâncare precum: fulgi, granule și larve de insecte Comentarii: Principala amenințare la adresa acestei specii este de hibridizarea 1425 Puntius arulius Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 19-25 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai intens colorați decât femelele, culorile se vor intensifica în perioada de reproducere înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii sunt ușor de crescut îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat și decorat cu crengi sau ramuri scufundate pentru ca peștele să aibă coloritul mai intens, altfel va fi mai palid Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente și să existe un curent moderat de apă în acvariu Substratul poate fi nisipos cu câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Hrănire: Poate fi hrănit cu Artemia salina, Daphnia, larve de Chironomidae și hrană uscată precum granule sau fulgi, dieta trebuie să fie diversificată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținut împreună cu specii din genurile: Danio, Devario, Barilius, Garra Se recomandă să fie ținuți în grupuri de minimum șase indivizi deoarece sunt pești de cârd 1426 16 114 Puntius assimilis (Mahecola Barb) Puntius assimilis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10,2-10,9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 19-25 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți prezintă primele radii ale dorsalei mai alungite și sunt mai colorați decât femelele Când peștii sunt mici sunt dificil de sexat înmulțire: Nu a fost înmulțit încă în acvariu însă se crede că se înmulțește similar celorlalte specii din genul Puntius Acvariul de înmulțire ar trebui să fie decorat ori cu plante cu frunze medii ca mărime ori cu un suport pentru depunere Acești pești se vor înmulți în grupuri dacă este nevoie; adăugând un număr egal de ambele sexe va fi îndeajuns, îndepărtați toți părinții când icrele au fost depuse, ar trebui să eclozeze în 24-48 de ore iar puii vor înota liberi foarte rapid, în mod normal după 24 de ore de la eclozare Trebuie hrăniți cu infuzori inițial, dar pot fi hrăniți și cu Artemia abia eclozați îngrijire: Pentru ca peștele să își etaleze coloritul în toată splendoarea lui, acvariul trebuie să aibă zone umbrite de plante de suprafață și substrat închis la culoare, rădăcinile și crengile submerse nu doar că vor spori caracterul natural al acvariului dar vor servi și ca ascunzători pentru pești Hrănire: Nu este un pește pretențios și poate fi hrănit cu granule sau fulgi însă hrana vie este necesară pentru un colorit mai intens și pentru reproducere, se poate folosi Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae, alte larve de insecte și chiar insecte Comentarii: Este o specie relativ pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii de talie similară din genul Barbus Este un pește de cârd și se recomandă să se țină minimum 6-8 exemplare 1427 Detalii: - Puntius bimaculatus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,2-7,0 > Temperatura: 22-24 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și au un colorit mai viu decât femelele înmulțire: Sunt depunători de icre, înmulțirea nu este ușoară deoarece depun greu icre Vârsta peștilor are un impact puternic asupra procesului de reproducere, masculii devin maturi din punct de vedere sexual la în an, un an și jumătate iar femelele la un an Se alege din pești un mascul și două femele, sau un grup de pești mai mare, se introduc într-un acvariu mare cu nivelul apei scăzut și bine plantat După ce depun icrele se separă adulții și puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul ideal pentru acești pești va avea pietre, plante și multe locuri în care să se ascundă Plantele trebuiesc să fie specii rezistente, cu frunza tare pentru că vor ciuguli din acestea, se vor planta acvariile pe margine și pe partea din spate, lăsând un loc liber pentru înot în partea din față a acvariului Hrănire: Deoarece sunt omnivori, vor mânca aproape orice tip de hrană, este bine să aibă o dietă echilibrată, bazată pe fulgi și granule din comerț și ocazional să fie hrăniți și cu Artemia, vie sau congelată și larve de Chironomidae Comentarii: Deși de obicei sunt o specie pașnică, se poate să atace și să mănânce peștii mai mici sau să ciupească înotătoarele peștilor mai lenți Pot fi ținuți în acvarii comunitare dar este ideal să fie ținuți în acvarii specifice 1428 Puntius binotatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 15-20 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 10-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și au un colorit mai viu decât femelele înmulțire: Sunt depunători de icre, înmulțirea nu este ușoară deoarece depun greu icre Vârsta peștilor are un impact puternic asupra procesului de reproducere, masculii devin maturi din punct de vedere sexual la în an, un an și jumătate iar femelele la un an Se alege din pești un mascul și două femele, sau un grup de pești mai mare, se introduc într-un acvariu mare cu nivelul apei scăzut și bine plantat După ce depun icrele se separă adulții și puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul ideal pentru acești pești va avea pietre, plante și multe locuri în care să se ascundă Plantele trebuiesc să fie specii rezistente, cu frunza tare pentru că vor ciuguli din acestea, se vor planta acvariile pe margine și pe partea din spate, lăsând un loc liber pentru înot în partea din față a acvariului Hrănire: Deoarece sunt omnivori, vor mânca aproape orice tip de hrană, este bine să aibă o dietă echilibrată, bazată pe fulgi și granule din comerț și ocazional să fie hrăniți și cu Artemia, vie sau congelată și larve de Chironomidae Comentarii: Deși de obicei sunt o specie pașnică, se poate să atace și să mănânce peștii mai mici sau să ciupească înotătoarele peștilor mai lenți Pot fi ținuți în acvarii comunitare dar este ideal să fie ținuți în acvarii specifice 1429 Puntius conchonius Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 7,6-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-7,8 > Temperatura: 18-25 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-4 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femela este mai mare, mai ales în perioada depunerii icrelor Masculii sunt mai mici și mai intens colorați, de asemenea vor avea înotătoarele mai lungi înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii sunt ușor de crescut Hrănire: Sunt pești omnivori ce vor mânca aproape orice tip de hrană, cel puțin o dată pe săptămână este indicat să li se ofere hrană vie precum larve de Chironomidae sau Artemia salina Comentarii: Pentru popularea unui acvariu acești pești se mai pot asocia următoarele specii: Puntius Tetrazona, P nigrofasciatus, Mollienisia, etc 1430 Puntius cumingii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,0 > Temperatura: 22-27 °C > Duritate: 1-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele și sunt mai colorați, aceasta devine mai evident la depunere înmulțire: Acvariul de înmulțire ar trebui să fie decorat ori cu plante cu frunze medii ca mărime ori cu un suport pentru depunere Acești pești se vor înmulți în grupuri dacă este nevoie; adăugând un număr egal de ambele sexe va fi îndeajuns îndepărtați toți părinții când icrele au fost depuse, ar trebui să eclozeze în 24-48 de ore iar puii vor înota liberi foarte rapid, în mod normal după 24 de ore de la eclozare Trebuie hrăniți cu infuzori inițial, dar pot fi hrăniți și cu Artemia abia eclozați îngrijire: Pentru ca peștele să își etaleze coloritul în toată splendoarea lui, acvariul trebuie să aibă zone umbrite de plante de suprafață și substrat închis la culoare, rădăcinile și crengile submerse nu doar că vor spori caracterul natural al acvariului dar vor servi și ca ascunzători pentru pești Hrănire: Alge, plancton și detritus sunt dieta lor principală dar vor accepta și alte forme de mâncare, dacă algele sunt reduse în acvariu, adăugați hrană din comerț pe bază de alge, ocazional pot fi hrăniți și cu Artemia sau larve de chironomidae Comentarii: pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alte specii de Puntius, Rasbora, Botia Este o specie de cârd și este bine să se țină în grupuri de 8-10 indivizi sau mai mult dacă spațiul permite 1431 Puntius denisonii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 189,3 litri > Dimensiune: 14-15 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,8 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 5-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: India > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai pronunțat decât masculii, aceștia vor fi mai colorați decât femelele 5 înmulțire: Acvariul de înmulțire ar trebui să fie decorat ori cu plante cu frunze medii ca mărime ori cu un suport pentru depunere Acești pești se vor înmulți în grupuri dacă este nevoie; adăugând un număr egal de ambele sexe va fi îndeajuns îndepărtați toți părinții când icrele au fost depuse, ar trebui să eclozeze în 24-48 de ore iar puii vor înota liberi foarte rapid, în mod normal după 24 de ore de la eclozare Trebuie hrăniți cu infuzori inițial, dar pot fi hrăniți și cu Artemia abia eclozați îngrijire: Pentru ca peștele să își etaleze coloritul în toată splendoarea lui, acvariul trebuie să aibă zone umbrite de plante de suprafață și substrat închis la culoare, rădăcinile și crengile submerse nu doar că vor spori caracterul natural al acvariului dar vor servi și ca ascunzători pentru pești Hrănire: Nu este un pește pretențios și poate fi hrănit cu granule sau fulgi însă hrana vie este necesară pentru un colorit mai intens și pentru reproducere, se poate folosi Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae, alte larve de insecte și chiar insecte Comentarii: Este o specie relativ pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii de talie similară din genul Barbus Este un pește de cârd și se recomandă să se țină minimum 6-8 exemplare 1432 Puntius clicii Detalii: > Dificultate: Moderat > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 3,5-4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 1-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți sunt mai mici și mult mai colorați decât femelele Aceste culori se intensifică în perioada de reproducere înmulțire: încă nu a fost reprodus în acvariu dar se înmulțesc într-o manieră similară celorlalte specii de Puntius Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Pentru ca peștele să își etaleze coloritul în toată splendoarea lui, acvariul trebuie să aibă zone umbrite de plante de suprafață și substrat închis la culoare, rădăcinile și crengile submerse nu doar că vor spori caracterul natural al acvariului dar vor servi și ca ascunzători pentru pești Hrănire: Alge, plancton și detritus sunt dieta lor principală dar vor accepta și alte forme de mâncare, dacă algele sunt reduse în acvariu, adăugați hrană din comerț pe bază de alge, ocazional pot fi hrăniți și cu Artemia sau larve de chironomidae Comentarii: Spre deosebire de alte specii înrudite, nu va ciupi înotătoarele altor pești, poate fi ținut cu specii pașnice Se recomandă asocierea cu alte specii de Puntius, Danio, Devario sau Botia 1433 Puntius everetti Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 12-15 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 24-30 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și au un colorit mai viu decât femelele înmulțire: Sunt depunători de icre, înmulțirea nu este ușoară deoarece depun greu icre Vârsta peștilor are un impact puternic asupra procesului de reproducere, masculii devin maturi din punct de vedere sexual la în an, un an și jumătate iar femelele la un an Se alege din pești un mascul și două femele, sau un grup de pești mai mare, se introduc într-un acvariu mare cu nivelul apei scăzut și bine plantat După ce depun icrele se separă adulții și puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul ideal pentru acești pești va avea pietre, plante și multe locuri în care să se ascundă Plantele trebuiesc să fie specii rezistente, cu frunza tare pentru că vor ciuguli din acestea, se vor planta acvariile pe margine și pe partea din spate, lăsând un loc liber pentru înot în partea din față a acvariului Hrănire: Deoarece sunt omnivori, vor mânca aproape orice tip de hrană, este bine să aibă o dietă echilibrată, bazată pe fulgi și granule din comerț și ocazional să fie hrăniți și cu Artemia, vie sau congelată și larve de Chironomidae Comentarii: Deși de obicei sunt o specie pașnică, se poate să atace și să mănânce peștii mai mici sau să ciupească înotătoarele peștilor mai lenți Pot fi ținuți în acvarii comunitare dar este ideal să fie ținuți în acvarii specifice Nu sunt recomandați acvariștilor începători 1434 Puntius fasciatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 22,8-26,1 °C > Duritate: 10-14 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și au un colorit mai viu decât femelele înmulțire: Sunt depunători de icre, înmulțirea nu este ușoară deoarece depun greu icre Vârsta peștilor are un impact puternic asupra procesului de reproducere, masculii devin maturi din punct de vedere sexual la în an, un an și jumătate iar femelele la un an Se alege din pești un mascul și două femele, sau un grup de pești mai mare, se introduc într-un acvariu mare cu nivelul apei scăzut și bine plantat După ce depun icrele se separă adulții și puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul ideal pentru acești pești va avea pietre, plante și multe locuri în care să se ascundă Plantele trebuiesc să fie specii rezistente, cu frunza tare pentru că vor ciuguli din acestea, se vor planta acvariile pe margine și pe partea din spate, lăsând un loc liber pentru înot în partea din față a acvariului Hrănire: Deoarece sunt omnivori, vor mânca aproape orice tip de hrană, este bine să aibă o dietă echilibrată, bazată pe fulgi și granule din comerț și ocazional să fie hrăniți și cu Artemia, vie sau congelată și larve de Chironomidae Comentarii: Deși de obicei sunt o specie pașnică, se poate să atace și să mănânce peștii mai mici sau să ciupească înotătoarele peștilor mai lenți Pot fi ținuți în acvarii comunitare dar este ideal să fie ținuți în acvarii specifice 1435 16 123 Puntius filamentosus (Filament Barb) Puntius filamentosus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 12,7-17,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 20-23,9 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți prezintă primele radii ale dorsalei mai alungite și sunt mai colorați decât femelele Când peștii sunt mici sunt dificil de sexat înmulțire: Acvariul de înmulțire ar trebui să fie decorat ori cu plante cu frunze medii ca mărime ori cu un suport pentru depunere Acești pești se vor înmulți în grupuri dacă este nevoie; adăugând un număr egal de ambele sexe va fi îndeajuns îndepărtați toți părinții când icrele au fost depuse, ar trebui să eclozeze în 24-48 de ore iar puii vor înota liberi foarte rapid, în mod normal după 24 de ore de la eclozare Trebuie hrăniți cu infuzori inițial, dar pot fi hrăniți și cu Artemia abia eclozați îngrijire: Pentru ca peștele să își etaleze coloritul în toată splendoarea lui, acvariul trebuie să aibă zone umbrite de plante de suprafață și substrat închis la culoare, rădăcinile și crengile submerse nu doar că vor spori caracterul natural al acvariului dar vor servi și ca ascunzători pentru pești Hrănire: Nu este un pește pretențios și poate fi hrănit cu granule sau fulgi însă hrana vie este necesară pentru un colorit mai intens și pentru reproducere, se poate folosi Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae, alte larve de insecte și chiar insecte Comentarii: Este o specie relativ pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii de talie similară din genul Barbus Este un pește de cârd și se recomandă să se țină minimum 6-8 exemplare 1436 Puntius gelius Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 20 litri > Dimensiune: 4-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6-7 > Temperatura: 18-22 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, fulgi, hrană vie > Durata de viață: 2-3 ani > Habitat: India > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai mic, mai colorat iar femela este mai robustă și mai puțin colorată înmulțire: Se reproduc ușor, se introduc într-un acvariu separat, de înmulțire de dimensiunile 30 cm x 20 cm x 20 cm Acesta trebuie să aibă multe plante cu frunze fine sau Java moss pentru a avea un mediu de depunere Se pot reproducere în perechi sau în grup, oricum peștii vor fi bine hrăniți în prealabil iar când femelele sunt gata să depună, vor fi introduse împreună cu masculii în acvariul de reproducere Aceștia vor depune cel mai probabil a doua zi dimineață circa 100 de icre fiecare femelă Adulții trebuiesc înlăturați iar puii vor apare după 30-36 ore iar după 3-4 zile vor putea înota, acum pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Această specie își va etala culorile dac acvariul va fi bine plantat, poate fi decorat cu crengi, rădăcini, pietre și chiar frunze uscate, după preferință Substratul închis la culoare și plantele plutitoare vor oferi peștilor mai multă siguranță Hrănire: Poate fi hrănit cu fulgi dar și cu Artemia sau Daphnia și larve de Chironomidae Se recomandă hrănirea cu hrană vie mai ales în perioada de acomodare a peștilor Comentarii: Este o specie foarte pașnică dar nu este recomandată acvariilor comunitare deoarece este foarte mic și timid Poate fi ținut în acvarii specifice sau împreună cu alți pești mici precum Corydoras, Rasbora sau chiar creveți Se recomandă să fie ținut în grupuri de 10-20 indivizi 1437 Puntius jerdoni Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 1892,7 litri > Dimensiune: 35,6-45,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai pronunțat decât masculii, aceștia vor fi mai colorați decât femelele 5 înmulțire: Acvariul de înmulțire ar trebui să fie decorat ori cu plante cu frunze medii ca mărime ori cu un suport pentru depunere Acești pești se vor înmulți în grupuri dacă este nevoie; adăugând un număr egal de ambele sexe va fi îndeajuns îndepărtați toți părinții când icrele au fost depuse, ar trebui să eclozeze în 24-48 de ore iar puii vor înota liberi foarte rapid, în mod normal după 24 de ore de la eclozare Trebuie hrăniți cu infuzori inițial, dar pot fi hrăniți și cu Artemia abia eclozați îngrijire: Pentru ca peștele să își etaleze coloritul în toată splendoarea lui, acvariul trebuie să aibă zone umbrite de plante de suprafață și substrat închis la culoare, rădăcinile și crengile submerse nu doar că vor spori caracterul natural al acvariului dar vor servi și ca ascunzători pentru pești Hrănire: Nu este un pește pretențios și poate fi hrănit cu granule sau fulgi însă hrana vie este necesară pentru un colorit mai intens și pentru reproducere, se poate folosi Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae, alte larve de insecte și chiar insecte Comentarii: Este o specie relativ pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii de talie similară din genul Barbus Este un pește de cârd și se recomandă să se țină minimum 6-8 exemplare 1438 Puntius kuchingensis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și puțin mai mici decât femelele Sunt dificil de sexat când sunt mici, diferențele devenind mai evidente mai maturitate înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate încă îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat și decorat cu crengi sau ramuri scufundate pentru ca peștele să aibă coloritul mai intens, altfel va fi mai palid Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente și să existe un curent moderat de apă în acvariu Substratul poate fi nisipos cu câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Hrănire: Poate fi hrănit cu Artemia salina, Daphnia, larve de Chironomidae și hrană uscată precum granule sau fulgi, dieta trebuie să fie diversificată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținut împreună cu specii din genurile: Danio, Devario, Barilius, Garra Se recomandă să fie ținuți în grupuri de minimum șase indivizi deoarece sunt pești de cârd 1439 16 127 Puntius lateristriga (Spanner Barb) Puntius lateristriga Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 15-18 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și au un colorit mai viu decât femelele înmulțire: Sunt depunători de icre, înmulțirea nu este ușoară deoarece depun greu icre Vârsta peștilor are un impact puternic asupra procesului de reproducere, masculii devin maturi din punct de vedere sexual la în an, un an și jumătate iar femelele la un an Se alege din pești un mascul și două femele, sau un grup de pești mai mare, se introduc într-un acvariu mare cu nivelul apei scăzut și bine plantat După ce depun icrele se separă adulții și puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul ideal pentru acești pești va avea pietre, plante și multe locuri în care să se ascundă Plantele trebuiesc să fie specii rezistente, cu frunza tare pentru că vor ciuguli din acestea, se vor planta acvariile pe margine și pe partea din spate, lăsând un loc liber pentru înot în partea din față a acvariului Hrănire: Deoarece sunt omnivori, vor mânca aproape orice tip de hrană, este bine să aibă o dietă echilibrată, bazată pe fulgi și granule din comerț și ocazional să fie hrăniți și cu Artemia, vie sau congelată și larve de Chironomidae Comentarii: Deși de obicei sunt o specie pașnică, se poate să atace și să mănânce peștii mai mici sau să ciupească înotătoarele peștilor mai lenți Pot fi ținuți în acvarii comunitare dar este ideal să fie ținuți în acvarii specifice 1440 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 10,2-12,7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,8 > Temperatura: 22,2-23,9 °C > Duritate: 4-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele și sunt mai colorați, aceasta devine mai evident la depunere înmulțire: Acvariul de înmulțire ar trebui să fie decorat ori cu plante cu frunze medii ca mărime ori cu un suport pentru depunere Acești pești se vor înmulți în grupuri dacă este nevoie; adăugând un număr egal de ambele sexe va fi îndeajuns îndepărtați toți părinții când icrele au fost depuse, ar trebui să eclozeze în 24-48 de ore iar puii vor înota liberi foarte rapid, în mod normal după 24 de ore de la eclozare Trebuie hrăniți cu infuzori inițial, dar pot fi hrăniți și cu Artemia abia eclozați îngrijire: Pentru ca peștele să își etaleze coloritul în toată splendoarea lui, acvariul trebuie să aibă zone umbrite de plante de suprafață și substrat închis la culoare, rădăcinile și crengile submerse nu doar că vor spori caracterul natural al acvariului dar vor servi și ca ascunzători pentru pești Hrănire: Alge, plancton și detritus sunt dieta lor principală dar vor accepta și alte forme de mâncare, dacă algele sunt reduse în acvariu, adăugați hrană din comerț pe bază de alge, ocazional pot fi hrăniți și cu Artemia sau larve de chironomidae Comentarii: pot fi ținuți în acvarii comunitare împreună cu alte specii de Puntius, Rasbora, Botia Este o specie de cârd și este bine să se țină în grupuri de 8-10 indivizi sau mai mult dacă spațiul permite 1441 Puntius nigrofasciatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22,2-26,1 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: în timpul reproducerii, coloritul masculului se schimbă având aripioarele complet negre iar botul de o culoare roșiatică înmulțire: Condițiile ideale de reproducere pentru pești Puntius nigrofasciatus, constau într-un acvariu cu un volum de apă de 25-30 de zile, având coloana de 20-25 cm și fundul întunecos acoperit cu pietriș de bazalt în aceste bazine speciale pentru pești, temperatura trebuie să aibă 25-26 °C și o duritate de 4-6 °DG Perechea de pești reproducătoare se introduce în bazin seara, iar reproducerea acestora are loc în timpul dimineții Dacă peștii nu s-au reprodus în decurs de două zile, se scot și se înlocuiește cu o altă pereche de pești Depunerea icrelor se va face pe plantele din acvariu cu mici întreruperi la intervale de 2-3 ore, având o culoare gălbuie După depunere, perechea de pești se va scoate din acvariu Icrele, la o temperatură de 25-26 °C eclozează după 24-30 de ore, iar larvele de pești, stau timp de două zile lipite de plante După trei zile de la eclozare, puii de pești încep să înoate și să se hrănească în mod activ Puii de pești se vor hrăni la început cu infuzori sau gălbenuș de ou fiert, trecându-se treptat la alimentarea lor cu hrană mai grosiera adică hrană uscată cât și cu hrană vie de două ori pe zi Hrănire: Sunt pești omnivori ce vor mânca aproape orice tip de hrană, cel puțin o dată pe săptămână este indicat să li se ofere hrană vie precum larve de Chironomidae sau Artemia salina îngrijire: Specia aceasta de pești preferă semiîntunericul și fundul cu mâl de o culoare închisă Dacă nu le asigurați astfel de condiții aceștia devin agitați, alergând pe lângă geamul acvariului dintr-un colț în altul Din acest motiv corpul acestor pești se decolorează Comentarii: Pentru popularea unui acvariu acești pești se mai pot asocia următoarele specii: Puntius Tetrazona, Mollienisia, etc 1442 Puntius padamya Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai intens colorați decât femelele, culorile se vor intensifica în perioada de reproducere înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii sunt ușor de crescut îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat și decorat cu crengi sau ramuri scufundate pentru ca peștele să aibă coloritul mai intens, altfel va fi mai palid Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente și să existe un curent moderat de apă în acvariu Substratul poate fi nisipos cu câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Hrănire: Pește omnivor, va mânca aproape orice hrană, fie uscată, fie vie sau congelată Comentarii: poate fi ținut cu specii pașnice Se recomandă asocierea cu alte specii de Puntius, Danio, Devario sau Botia Se recomandă să fie ținut în grupuri de minimum șase indivizi 1443 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,0 > Temperatura: 23,9-27,8 °C > Duritate: 2-13 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Puntius pentazona Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai intens colorați decât femelele, culorile se vor intensifica în perioada de reproducere înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii sunt ușor de crescut îngrijire: Acvariul nu trebuie să fie amenajat într-un fel anume însă vor arăta superb într-un acvariu bine plantat, cu crengi și rădăcini care vor oferi peștilor mai multe locuri în care să se retragă Plantele de suprafață sunt binevenite deoarece vor umbri zone din acvariu Substratul închis la culoare va absorbi o parte din lumină și va oferi acvariului un aspect frumos Hrănire: Sunt pești nepretențioși și vor mânca aproape orice tip de hrană, pot fi hrăniți în mod regulat cu granule sau fulgi însă se recomandă să fie hrăniți și cu Artemia, Daphnia sau larve de Chironomidae Comentarii: Sunt pești pașnici, ideali acvariilor comunitare, pot fi ținuți împreună cu specii de Dania, Rasbora, Puntius, Corydoras, Tetra sau chiar cu vivipari 1444 Puntius rhomboocellatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5,1-8,9 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,0 > Temperatura: 23,9-27,8 °C > Duritate: 2-13 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și au un colorit mai viu decât femelele înmulțire: Sunt depunători de icre, înmulțirea nu este ușoară deoarece depun greu icre Vârsta peștilor are un impact puternic asupra procesului de reproducere, masculii devin maturi din punct de vedere sexual la în an, un an și jumătate iar femelele la un an Se alege din pești un mascul și două femele, sau un grup de pești mai mare, se introduc într-un acvariu mare cu nivelul apei scăzut și bine plantat După ce depun icrele se separă adulții și puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Acvariul ideal pentru acești pești va avea pietre, plante și multe locuri în care să se ascundă Plantele trebuiesc să fie specii rezistente, cu frunza tare pentru că vor ciuguli din acestea, se vor planta acvariile pe margine și pe partea din spate, lăsând un loc liber pentru înot în partea din față a acvariului Hrănire: Deoarece sunt omnivori, vor mânca aproape orice tip de hrană, este bine să aibă o dietă echilibrată, bazată pe fulgi și granule din comerț și ocazional să fie hrăniți și cu Artemia, vie sau congelată și larve de Chironomidae Comentarii: Deși de obicei sunt o specie pașnică, se poate să atace și să mănânce peștii mai mici sau să ciupească înotătoarele peștilor mai lenți Pot fi ținuți în acvarii comunitare dar este ideal să fie ținuți în acvarii specifice 1445 Puntius sachsii Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au pete negre de-a lungul flancurilor lor iar femelele sunt puțin mai mari înmulțire: Se crede că ciclul de reproducere a acestui pește poate fi strâns legată de ciclurile Lunii Masculii pot aborda o culoare ușor diferită atunci când în modul de reproducere Ei au nevoie de un acvariu cu plante, deoarece acestea depun icrele în plante, cum ar fi Java moss Va trebui să separați adulții, deoarece aceștia cel mai probabil vor mânca icrele și puii Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia sau hrana pentru pui din comerț îngrijire: Singurul dezavantaj este acela că au tendința de a ciupi alți pești, mai ales specii lente precum scalarii Exemplarele solitare tind să devină agresive, de aceea vor fi ținuți doar în grupuri de cel puțin șase Acvariul trebuie plantat în așa fel încât să ofere peștilor suficient spațiu de înot Hrănire: Pește omnivor, va mânca aproape orice hrană, fie uscată, fie vie sau congelată Comentarii: Sunt pești mereu agitați, care pot fi surprinși în diferite stări, uneori înotând în bătaia razelor de lumină, alteori ascunzându-se în desișul plantelor, luând poziția cu capul în jos Această stare este temporară, majoritatea timpului acești pești înoată rapid în grupuri mici 1446 Puntius stoliczkanus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 4,5-5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai intens colorați decât femelele, culorile se vor intensifica în perioada de reproducere înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii sunt ușor de crescut îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat și decorat cu crengi sau ramuri scufundate pentru ca peștele să aibă coloritul mai intens, altfel va fi mai palid Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente și să existe un curent moderat de apă în acvariu Substratul poate fi nisipos cu câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Hrănire: Pește omnivor, va mânca aproape orice hrană, fie uscată, fie vie sau congelată Comentarii: Poate fi ținut cu specii pașnice Se recomandă asocierea cu alte specii de Puntius, Danio, Devario sau Botia Se recomandă să fie ținut în grupuri de minimum șase indivizi 1447 Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 6,4-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 23,3-26,1 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Foarte comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 5-7 ani > Habitat: Asia > Familie: Puntius tetrazona Dimorfism sexual: Femela este mai mare, mai ales în perioada depunerii icrelor Masculii sunt mai mici și mai intens colorați In perioada de depunere vor avea nasul foarte roșu înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii sunt ușor de crescut Hrănire: Pește omnivor, va mânca aproape orice hrană, fie uscată, fie vie sau congelată îngrijire: Singurul dezavantaj este acela că au tendința de a ciupi alți pești, mai ales specii lente precum scalarii Exemplarele solitare tind să devină agresive, de aceea vor fi ținuți doar în grupuri de cel puțin șase Acvariul trebuie plantat în așa fel încât să ofere peștilor suficient spațiu de înot Comentarii: Sunt pești mereu agitați, care pot fi surprinși în diferite stări, uneori înotând în bătaia razelor de lumină, alteori ascunzându-se în desișul plantelor, luând poziția cu capul în jos Această stare este temporară, majoritatea timpului acești pești înoată rapid în grupuri mici 1448 Puntius tiantian Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 4-4,5 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-7,8 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-4 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai pronunțat decât masculii, aceștia vor fi mai colorați decât femelele 5 înmulțire: Acvariul de înmulțire ar trebui să fie decorat ori cu plante cu frunze medii ca mărime ori cu un suport pentru depunere Acești pești se vor înmulți în grupuri dacă este nevoie; adăugând un număr egal de ambele sexe va fi îndeajuns îndepărtați toți părinții când icrele au fost depuse, ar trebui să eclozeze în 24-48 de ore iar puii vor înota liberi foarte rapid, în mod normal după 24 de ore de la eclozare Trebuie hrăniți cu infuzori inițial, dar pot fi hrăniți și cu Artemia abia eclozați îngrijire: Pentru ca peștele să își etaleze coloritul în toată splendoarea lui, acvariul trebuie să aibă zone umbrite de plante de suprafață și substrat închis la culoare, rădăcinile și crengile submerse nu doar că vor spori caracterul natural al acvariului dar vor servi și ca ascunzători pentru pești Hrănire: Nu este un pește pretențios și poate fi hrănit cu granule sau fulgi însă hrana vie este necesară pentru un colorit mai intens și pentru reproducere, se poate folosi Artemia, Daphnia, larve de Chironomidae, alte larve de insecte și chiar insecte Comentarii: Este o specie relativ pașnică și poate fi ținută împreună cu alte specii de talie similară din genul Barbus Este un pește de cârd și se recomandă să se țină minimum 6-8 exemplare 1449 Detalii: Puntius ticto > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 8-10 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 14-22 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai viu colorați decât femelele, acestea au coloritul mai pal și sunt mai mari și au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Se înmulțesc prin icre Acvariul de reproducere poate să aibă un strat fin de substrat sau să nu aibă deloc și câteva plante cu multe frunze, pe cât de mari posibil înainte de reproducere trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate și din abundență De obicei depun dimineața, după ce au fost introduși în acvariu, de asemenea schimbarea parțială a apei poate induce depunerea icrelor Adulții vor depune printre plante, dar pentru că aceștia pot mânca icrele trebuiesc separați După circa 24 ore icrele vor ecloza iar puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina Puii sunt ușor de crescut îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat și decorat cu crengi sau ramuri scufundate pentru ca peștele să aibă coloritul mai intens, altfel va fi mai palid Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente și să existe un curent moderat de apă în acvariu Substratul poate fi nisipos cu câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Hrănire: Pește omnivor, va mânca aproape orice hrană, fie uscată, fie vie sau congelată Comentarii: Spre deosebire de alte specii înrudite, nu va ciupi înotătoarele altor pești, poate fi ținut cu specii pașnice Se recomandă asocierea cu alte specii de Puntius, Danio, Devario sau Botia 1450 Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 3,8-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 22,2-26,7 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Foarte comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-7 ani > Habitat: Asia > Familie: Puntius titteya Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și în perioada de reproducere vor deveni roșiatici înmulțire: Acvariul de reproducere trebuie să fie bine plantat pentru că icrele se vor agăța de plante cu ajutorul unui „fir” După depunerea icrelor adulții trebuiesc separați deoarece aceștia vor mânca icrele sau puii Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Exemplarele solitare tind să fie foarte timide, de aceea vor fi ținuți doar în grupuri de cel puțin șase Acvariul trebuie plantat în așa fel încât să ofere peștilor suficient spațiu de înot Hrănire: Sunt omnivori și vor accepta granulele sau fulgii însă pot fi hrăniți și cu hrană vie precum Artemia salina, larve de Chironomidae sau Daphnia Comentarii: sunt pești de cârd și vor fi ținuți în grupuri pentru a se simți în siguranță, este o specie pașnică și timidă Pot fi asociați cu multe specii pașnice de pești cu care sunt compatibile la cerințele apei 1451 Pyrrhulina brevis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 5,2-6,8 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți sunt mai supli și pot avea mai mult roșu pe înotătoare decât femelele înmulțire: Pentru reproducere vom folosi un bazin de 10-15 litri, cu o înălțime a coloanei de apă de 10-15 cm, pe fund montăm o plasă pentru protecția icrelor, sau punem o tufă de Vesicularia dubyana (Java moss) Ca alternativă se poate acoperi fundul acvariului cu o plasă lăsându-se un spațiu de 3-4 cm Peștii vor fi bine hrăniți cu hrană vie înainte să fie introduși în acest acvariu Acvariul trebuie să fie foarte slab iluminat iar filtrarea se poate realiza cu un simplu burete Pot depune și în grupuri, șase indivizi de fiecare sex fiind suficienți Aceștia vor depune icrele și apoi se vor separa pentru a nu le mânca După 24-36 ore icrele vor ecloza iar puii vor putea înota după 3-4 zile Acum pot fi hrăniți cu microviermi și nalupi de Artemia salina îngrijire: A se ține în acvarii cu o lungime de minimum 60 cm Bine plantate pe lateral și spate, cu loc de înot în partea din față a acestuia, a se adăuga plante plutitoare Substratul poate fi nisip fin maron sau negru Necesită o filtrare eficientă, printr-un strat de turbă Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană însă aceasta trebuie să fie suficient de mică încât să o poată mânca, se pot folosi fulgi, Artemia, Daphnia Comentarii: Specie foarte pașnică, și mică (4 cm) poate fi ținută cu alte specii compatibile în ceea ce privește cerințele parametrilor apei și taliei Sunt o specie de cârd rară, a se ține în grupuri de minimum zece indivizi cu un raport echilibrat de masculi și femele pentru că acestea din urmă să nu fie stresate Peștii sunt timizi și stau mult timp ascunși printre plante 1452 Pyrrhulina vittata Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 3,5-4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți sunt mai supli și pot avea mai mult roșu pe înotătoare decât femelele înmulțire: Pentru reproducere vom folosi un bazin de 10-15 litri, cu o înălțime a coloanei de apă de 10-15 cm, pe fund montăm o plasă pentru protecția icrelor, sau punem o tufă de Vesicularia dubyana (Java moss) Ca alternativă se poate acoperi fundul acvariului cu o plasă lăsându-se un spațiu de 3-4 cm Peștii vor fi bine hrăniți cu hrană vie înainte să fie introduși în acest acvariu Acvariul trebuie să fie foarte slab iluminat iar filtrarea se poate realiza cu un simplu burete Pot depune și în grupuri, șase indivizi de fiecare sex fiind suficienți Aceștia vor depune icrele și apoi se vor separa pentru a nu le mânca După 24-36 ore icrele vor ecloza iar puii vor putea înota după 3-4 zile Acum pot fi hrăniți cu microviermi și nalupi de Artemia salina îngrijire: A se ține în acvarii cu o lungime de minimum 60 cm Bine plantate pe lateral și spate, cu loc de înot în partea din față a acestuia, a se adăuga plante plutitoare Substratul poate fi nisip fin maron sau negru Necesită o filtrare eficientă, printr-un strat de turbă Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană însă aceasta trebuie să fie suficient de mică încât să o poată mânca, se pot folosi fulgi, Artemia, Daphnia Comentarii: Specie foarte pașnică, și mică (4 cm) poate fi ținută cu alte specii compatibile în ceea ce privește cerințele parametrilor apei și taliei Sunt o specie de cârd rară, a se ține în grupuri de minimum zece indivizi cu un raport echilibrat de masculi și femele pentru că acestea din urmă să nu fie stresate Peștii sunt timizi și stau mult timp ascunși printre plante 1453 Detalii: > Dificultate: Foarte ușoară > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 6-10 cm > Apă: Dulce > pH: 7-8,2 > Temperatura: 18-28 °C > Duritate: 7-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Foarte comun > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 2-3 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Poecilia sphenops Este un pește foarte cunoscut, în limbajul uzual fiind denumit „moli, molly” Este răspândit în America Centrală, din Mexic până în Columbia, unde trăiește atât în apă dulce cât și în apă salmastră De aceea, în apa acvariului se va adăuga o lingură de sare la fiecare 4 1 de apă, fără acest adaos peștii fiind foarte sensibili la boli, mai ales la „tremurători”, boală care se manifesta prin tremurături ale peștelui în jurul unei axe verticale ce trece prin mijlocul corpului Masculul are corpul suplu, alungit, în timp ce femela are corpul mai puternic și mai bondoc Are 8-11 radii pe dorsală Coada este convexă Pot ajunge până la 8 cm masculii, iar femelele până la 12 cm In general spatele este maro-oliv, cu flancurile argintii Pe flancuri are 4-6 rânduri longitudinale formate din mici puncte portocalii sau maro Apar și dungi transversale negre, vizibile Dorsala este pătată cu negru, având un tiv galben, baza cozii este un albastru ultramarin, mai sus fiind galbenă portocalie cu un tiv negru, putând pare și alte varietăți coloristice, dintre cele mai cunoscute fiind varietatea „black molly” In afară varietății cu coadă normală au apărut și varietăți cu coada „lira” Temperatura optimă este 24-28 °C 1454 Sursa: Autor: acvariidevis Rasbora argyrotaenia Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10-14 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele prezintă abdomenul mai rotunjit în perioada de reproducere din cauza icrelor înmulțire: Se introduc peștii într-un acvariu bine plantat, cu plante submerse și plutitoare, se vor hrăni cu hrană vie și se vor efectua schimbări dese de apă pentru a stimula depunerea icrelor Femelele pot depune 30-40 de icre dar atât femela cât și masculul nu vor ezita să le mănânce După depunere se separă adulții iar după 36 de ore vor ecloza icrele Puii nu vor fi hrăniți în primele două zile îngrijire: Nu necesită un anumit tip de amenajare însă vor arăta superb într-un acvariu care va imita un râu Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană vie sau congelată precum Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae, dar vor accepta și hrană uscată precum granule sau fulgi de calitate Comentarii: Se va ține în grupuri de minimum șase indivizi, pot fi ținuți împreună cu multe alte specii de talie similară, aceștia neavând cerințe stricte referitoare la apă 1455 Detalii: Rasbora borapetensis > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 2,5-5,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele prezintă abdomenul mai rotunjit în perioada de reproducere din cauza icrelor înmulțire: Se introduc peștii într-un acvariu bine plantat, cu plante submerse și plutitoare, se vor hrăni cu hrană vie și se vor efectua schimbări dese de apă pentru a stimula depunerea icrelor Femelele pot depune 30-40 de icre dar atât femela cât și masculul nu vor ezita să le mănânce După depunere se separă adulții iar după 36 de ore vor ecloza icrele Puii nu vor fi hrăniți în primele două zile Hrănire: Sunt pești omnivori și vor mânca atât fulgi și granule cât și hrană vie suficient de mică, Artemia salina, larve de țânțari îngrijire: Se vor ține în acvarii dens plantate cu spațiu liber de înot în mijloc, se pot ține împreună cu alte specii mici și/sau Gourami Acvariul nu trebuie să fie foarte luminat și măcar o parte din acvariu trebuie să conțină plante plutitoare sau plante ce formează frunze la suprafața apei pentru a umbri Comentarii: Sunt pești pașnici de cârd, se vor ține în grupuri de minimum 5-6 indivizi Necesită schimbări parțiale dese de apă 1456 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai mari decât masculii și au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Ca multe alte Cyprinidae, se înmulțesc prin icre și nu manifestă instinct parental Se aleg câțiva adulți și se introduc într-un acvariu de reproducere Acvariul trebuie să aibă plante cu frunze fine sau moss pe fund, să fie foarte slab iluminat și să nu aibă coloana de apă mai mare de 15 cm Adulții vor fi hrăniți cu hrană vie înainte de a fi introduși în acvariul de depunere După ce au depus icrele, aceștia se separă și se reintroduc în acvariul comunitar Icrele vor ecloza în 18-48 ore iar după alte 24-48 ore puii vor înota liber, acum pot fi hrăniți cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Nu sunt foarte pretențioși la cerințele acvariului însă vor arăta superb într-un acvariu cu substrat fin, nisipos, închis la culoare, bine plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând loc în mijloc pentru a înota și cu crengi sau rădăcini submerse Pot fi adăugate în apă și frunze uscate, pentru a spori aspectul natural al acvariului și pentru ca apa să capete o ușoară culoare ruginie Plantele de suprafață vor crea zone umbrite în acvariu și peștii se vor simți mai în siguranță Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi însă dacă sunt hrăniți zilnic cu hrană vie precum Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae aceștia vor fi colorați mai intens Comentarii: Se va ține în grupuri de minimum șase indivizi, pot fi ținuți împreună cu multe alte specii de talie similară, aceștia neavând cerințe stricte referitoare la apă 1457 Rasbora dorsiocellata Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mari decât masculii iar aceștia sunt mai supli îngrijire: Ca multe alte Cyprinidae, se înmulțesc prin icre și nu manifestă instinct parental Se aleg câțiva adulți și se introduc într-un acvariu de reproducere Acvariul trebuie să aibă plante cu frunze fine sau moss pe fund, să fie foarte slab iluminat și să nu aibă coloana de apă mai mare de 15 cm Adulții vor fi hrăniți cu hrană vie înainte de a fi introduși în acvariul de depunere După ce au depus icrele, aceștia se separă și se reintroduc în acvariul comunitar Icrele vor ecloza în 18-48 ore iar după alte 24-48 ore puii vor înota liber, acum pot fi hrăniți cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Nu sunt foarte pretențioși la cerințele acvariului însă vor arăta superb într-un acvariu cu substrat fin, nisipos, închis la culoare, bine plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând loc în mijloc pentru a înota și cu crengi sau rădăcini submerse Pot fi adăugate în apă și frunze uscate, pentru a spori aspectul natural al acvariului și pentru ca apa să capete o ușoară culoare ruginie Plantele de suprafață vor crea zone umbrite în acvariu și peștii se vor simți mai în siguranță Hrănire: Pot fi hrăniți ca hrană de bază cu granule sau cu fulgi însă este bine să primească și hrană vie ori congelată precum Daphnia sau Artemia Comentarii: Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare, pentru un aspect inedit al acvariului se poate reproduce habitatul lor natural și pot fi ținuți împreună cu speciile: Rasbora cephalotaenia, R einthovenii, R dusonensis, R paucisqualis, Trigonopoma pauciperforatum, T gracile, Puntius johorensis, P partipentazona, Sphaerichthys osphromenoides, Vaillantella maassi 1458 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 8-9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 5-8 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Rasbora einthovenii Dimorfism sexual: Masculii au dunga laterală mai lată decât femelele Masculii au corpul de culoare albastru-purpuriu iar femelele verde înmulțire: Se introduc într-un acvariu de reproducere bine plantat cu plante cu frunze fine, alternativa este plasarea în apropiere de fundul acvariului a unei plase suficient de mare ca icrele să poată trece dar suficient de mică încât adulții să nu poată ajunge la icre Se vor stimula cu hrană vie din belșug iar după depunere se reintroduc adulții în acvariul comunitar iar puii vor fi hrăniți doar după cca 24-48 ore cu nalupi de Artemia sau Microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate, când vor începe să se descompună vor oferi peștilor o importantă sursă secundară de hrană Filtrarea nu trebuie să fie foarte eficientă iar curentul trebuie să fie slab deoarece aceștia nu reușesc să înoate dacă curentul este prea puternic Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi dar dacă sunt hrăniți în principal cu hrană vie precum Daphnia sau Artemia aceștia vor manifesta un colorit mai intens Comentarii: Se va ține în grupuri de minimum șase indivizi, pot fi ținuți împreună cu multe alte specii de talie similară, aceștia neavând cerințe stricte referitoare la apă 1459 Rasbora elegans Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 15-20 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt adesea mai mari decât masculii și au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Nu există certitudinea că au fost înmulțiți în acvariu dar acest lucru este cu siguranță posibil Se înmulțesc similar celorlalte specii înrudite Se introduc într-un acvariu de reproducere de circa 110 litri, bine plantat cu plante cu frunze fine, alternativa este plasarea în apropiere de fundul acvariului a unei plase suficient de mare ca icrele să poată trece dar suficient de mică încât adulții să nu poată ajunge la icre Se vor stimula cu hrană vie din belșug iar după depunere se reintroduc adulții în acvariul comunitar iar puii vor fi hrăniți doar după cca 24-48 ore cu nalupi de Artemia sau Microviermi îngrijire: Nu necesită un anumit tip de amenajare însă vor arăta superb într-un acvariu care va imita un râu Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană vie sau congelată precum Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae, dar vor accepta și hrană uscată precum granule sau fulgi de calitate Comentarii: Sunt o specie pașnică, poate fi ținut în acvarii comunitare cu alte specii nu prea mici, se pot ține împreună cu specii din genurile Rasbora, Cyclocheilichthys, Pangio, Homaloptera și Nemachelius 1460 17 7 Rasbora heteromorpha (Harlequin Rasbora) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 2,5-3,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 22,8-25,6 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Rasbora heteromorpha Dimorfism sexual: Masculii sunt deosebiți de femele prin triunghiul de culoare neagră care este ușor mai mare, iar aripioara anală este puțin rotunjită înmulțire: în ceea ce privește înmulțirea, Rasbora depun ouăle pe partea interioară a frunzelor de Cryptocoryne sau Aponogeton Femela va înota în poziție inversă pe sub frunza aleasă, frecându-și burta de ea, astfel pregătindu-se pentru depunerea ouălelor Masculul va fi atras de mișcarea femelei, va veni lângă ea într-o poziție asemănătoare și va fertiliza ouăle pe măsură ce femela le depune în aproximativ 2 ore o femelă poate depune între 80 și 100 de ouă, dar în cazuri destul de rare au fost depuse chiar și 300 îngrijire: Acvariul destinat Arlechinilor trebuie populat cu plante, preferabil specii native mediului lor natural (Cryptocoryne) sau specii asiatice (Aponogeton), asigurându-se de asemenea spații pentru înotat Plante mai stufoase, precum Cabomba, pot fi și ele folosite, dar necesită iluminare mai intensă, spre deosebire de Cryptocoryne și Aponogeton care preferă o lumină mai difuză Având în vedere că și Rasbora preferă un mediu mai slab luminat, acvaristul se va orienta către speciile de plante ce preferă o lumină mai slabă Hrănire: Hrănirea Arlechinilor nu reprezintă o mare problemă pentru acvariști, această specie acceptând cu entuziasm orice mâncare preparată, dar pentru o hrană mai bogată în calciu și vitamine trebuie asigurat un meniu variat care să conțină și hrană vie, spre exemplu Tubifex sau Artemia salina Comentarii: Arlechinii sunt pești ce umblă în grup și ar trebui ținuți în bancuri de 6 indivizi, deși bancurile cu un număr mai mare sunt de preferat nu numai pentru bunăstarea peștelui, ci și din punct de vedere estetic - un număr mare de Rasbora Arlechin sunt o priveliște atrăgătoare chiar și pentru persoanele care nu sunt pasionate de acvaristică, și mișcarea lor plină de viață în acvariu este foarte spectaculoasă Fiind o specie pașnică, Rasbora Arlechin poate fi ținut în acvariu cu alte specii similare cum ar fi Barbus Tetrazona, 1461 Danios sau Corydoras Rasbora kalochroma Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 9-10 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,0 > Temperatura: 24-29 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai mari decât masculii și au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Ca multe alte Cyprinidae, se înmulțesc prin icre și nu manifestă instinct parental Se aleg câțiva adulți și se introduc într-un acvariu de reproducere Acvariul trebuie să aibă plante cu frunze fine sau moss pe fund, să fie foarte slab iluminat și să nu aibă coloana de apă mai mare de 15 cm Adulții vor fi hrăniți cu hrană vie înainte de a fi introduși în acvariul de depunere După ce au depus icrele, aceștia se separă și se reintroduc în acvariul comunitar Icrele vor ecloza în 18-48 ore iar după alte 24-48 ore puii vor înota liber, acum pot fi hrăniți cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Nu sunt foarte pretențioși la cerințele acvariului însă vor arăta superb într-un acvariu cu substrat fin, nisipos, închis la culoare, bine plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând loc în mijloc pentru a înota și cu crengi sau rădăcini submerse Pot fi adăugate în apă și frunze uscate, pentru a spori aspectul natural al acvariului și pentru ca apa să capete o ușoară culoare ruginie Plantele de suprafață vor crea zone umbrite în acvariu și peștii se vor simți mai în siguranță Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană vie sau congelată precum Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae, dar și cu granule sau fulgi de calitate din comerț Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare, pentru un aspect inedit al acvariului se poate reproduce habitatul lor natural și pot fi ținuți împreună cu speciile: Rasbora cephalotaenia, R einthovenii, R dusonensis, R paucisqualis, Brevibora dorsiocellata, Trigonopoma pauciperforatum, T gracile, Puntius johorensis, P partipentazona, Sphaerichthys osphromenoides, Vaillantella maassi 1462 Rasbora pauciperforata Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-6,0 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai mari decât masculii și au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Ca multe alte Cyprinidae, se înmulțesc prin icre și nu manifestă instinct parental Se aleg câțiva adulți și se introduc într-un acvariu de reproducere Acvariul trebuie să aibă plante cu frunze fine sau moss pe fund, să fie foarte slab iluminat și să nu aibă coloana de apă mai mare de 15 cm Adulții vor fi hrăniți cu hrană vie înainte de a fi introduși în acvariul de depunere După ce au depus icrele, aceștia se separă și se reintroduc în acvariul comunitar Icrele vor ecloza în 18-48 ore iar după alte 24-48 ore puii vor înota liber, acum pot fi hrăniți cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Nu necesită un anumit tip de amenajare însă vor arăta superb într-un acvariu care va imita un râu Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană vie sau congelată precum Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae, dar vor accepta și hrană uscată precum granule sau fulgi de calitate Comentarii: Se va ține în grupuri de minimum șase indivizi, pot fi ținuți împreună cu multe alte specii de talie similară, aceștia neavând cerințe stricte referitoare la apă 1463 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 10-13 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai plinuțe și mai mari decât masculii înmulțire: Nu se știe cu siguranță dacă a fost înmulțit în acvarii însă cu siguranță este posibil Aceștia se înmulțesc într-o manieră tipică Cyprinidelor Se aleg câțiva adulți și se introduc într-un acvariu de reproducere Acvariul trebuie să aibă plante cu frunze fine sau moss pe fund, să fie foarte slab iluminat și să nu aibă coloana de apă mai mare de 15 cm Adulții vor fi hrăniți cu hrană vie înainte de a fi introduși în acvariul de depunere După ce au depus icrele, aceștia se separă și se reintroduc în acvariul comunitar Icrele vor ecloza în 18-48 ore iar după alte 24-48 ore puii vor înota liber, acum pot fi hrăniți cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Nu sunt foarte pretențioși la cerințele acvariului însă vor arăta superb într-un acvariu cu substrat fin, nisipos, închis la culoare, bine plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând loc în mijloc pentru a înota și cu crengi sau rădăcini submerse Pot fi adăugate în apă și frunze uscate, pentru a spori aspectul natural al acvariului și pentru ca apa să capete o ușoară culoare ruginie Plantele de suprafață vor crea zone umbrite în acvariu și peștii se vor simți mai în siguranță Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi însă dacă sunt hrăniți zilnic cu hrană vie precum Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae aceștia vor fi colorați mai intens Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare, pentru un aspect inedit al acvariului se poate reproduce habitatul lor natural și pot fi ținuți împreună cu speciile: Rasbora cephalotaenia, R einthovenii, R dusonensis, R paucisqualis, Brevibora dorsiocellata, Trigonopoma pauciperforatum, T gracile, Puntius johorensis, P partipentazona, Sphaerichthys osphromenoides, Vaillantella maassi 1464 17 11 Rasbora tornieri (Yellowtail Rasbora) Rasbora tornieri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 15-17 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22,2-25,6 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele prezintă abdomenul mai rotunjit în perioada de reproducere din cauza icrelor înmulțire: Se introduc peștii într-un acvariu bine plantat, cu plante submerse și plutitoare, se vor hrăni cu hrană vie și se vor efectua schimbări dese de apă pentru a stimula depunerea icrelor Femelele pot depune 30-40 de icre dar atât femela cât și masculul nu vor ezita să le mănânce După depunere se separă adulții iar după 36 de ore vor ecloza icrele Puii nu vor fi hrăniți în primele două zile îngrijire: Nu necesită un anumit tip de amenajare însă vor arăta superb într-un acvariu care va imita un râu Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană vie sau congelată precum Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae, dar vor accepta și hrană uscată precum granule sau fulgi de calitate Comentarii: Se va ține în grupuri de minimum șase indivizi, pot fi ținuți împreună cu multe alte specii de talie similară, aceștia neavând cerințe stricte referitoare la apă 1465 Detalii: Rasbora trilineata > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 10-13 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai mari decât masculii și au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Ca multe alte Cyprinidae, se înmulțesc prin icre și nu manifestă instinct parental Se aleg câțiva adulți și se introduc într-un acvariu de reproducere Acvariul trebuie să aibă plante cu frunze fine sau moss pe fund, să fie foarte slab iluminat și să nu aibă coloana de apă mai mare de 15 cm Adulții vor fi hrăniți cu hrană vie înainte de a fi introduși în acvariul de depunere După ce au depus icrele, aceștia se separă și se reintroduc în acvariul comunitar Icrele vor ecloza în 18-48 ore iar după alte 24-48 ore puii vor înota liber, acum pot fi hrăniți cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate, când vor începe să se descompună vor oferi peștilor o importantă sursă secundară de hrană Filtrarea nu trebuie să fie foarte eficientă iar curentul trebuie să fie slab deoarece aceștia nu reușesc să înoate dacă curentul este prea puternic Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi dar dacă sunt hrăniți în principal cu hrană vie precum Daphnia sau Artemia aceștia vor manifesta un colorit mai intens Comentarii: Se va ține în grupuri de minimum șase indivizi, pot fi ținuți împreună cu multe alte specii de talie similară, aceștia neavând cerințe stricte referitoare la apă 1466 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 2,5-4,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 25-29 °C > Duritate: 5-8 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mici, mai supli și mai colorați decât femelele înmulțire: Sunt destul de dificil de înmulțit însă, nu imposibil Ca multe alte Cyprinidae, se înmulțesc prin icre și nu manifestă instinct parental Se aleg câțiva adulți și se introduc într-un acvariu de reproducere Acvariul trebuie să aibă plante cu frunze fine sau moss pe fund, să fie foarte slab iluminat și să nu aibă coloana de apă mai mare de 15 cm Adulții vor fi hrăniți cu hrană vie înainte de a fi introduși în acvariul de depunere După ce au depus icrele, aceștia se separă și se reintroduc în acvariul comunitar Icrele vor ecloza în 18-48 ore iar după alte 24-48 ore puii vor înota liber, acum pot fi hrăniți cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul poate fi amenajat cu substrat închis la culoare, cu crengi sau ramuri submerse și cu zone bine plantate Plantele și rădăcinile trebuiesc amenajate în așa fel încât să se realizeze mai multe locuri în care peștii să se ascundă Plantele de suprafață vor umbri anumite zone din acvariu și vor oferi peștilor mai multă siguranță Se pot adăuga pe substrat și câteva frunze uscate care vor oferi apei o culoare mai apropiată de cea naturală Sunt o specie sensibilă la poluanții din apă și este bine să se efectueze schimburi periodice de apă de circa 10% din volumul acvariului Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană vie sau congelată precum Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae, dar și cu granule sau fulgi de calitate din comerț Comentarii: Nu sunt recomandați acvariilor comunitare deoarece sunt o specie foarte timidă, dar pașnică Se poate ține împreună cu Cyprinidae și Characidae mici sau Corydoras pitic 1467 Rhabdalestes septentrionalis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 6-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli și mai viu colorați decât femelele înmulțire: Se introduc într-un acvariu de reproducere bine plantat cu plante cu frunze fine, alternativa este plasarea în apropiere de fundul acvariului a unei plase suficient de mare ca icrele să poată trece dar suficient de mică încât adulții să nu poată ajunge la icre Se vor stimula cu hrană vie din belșug iar după depunere se reintroduc adulții în acvariul comunitar iar puii vor fi hrăniți doar după cca 24-48 ore cu nalupi de Artemia sau Microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate, când vor începe să se descompună vor oferi peștilor o importantă sursă secundară de hrană Filtrarea nu trebuie să fie foarte eficientă iar curentul trebuie să fie slab deoarece aceștia nu reușesc să înoate dacă curentul este prea puternic îngrijire: Acvariul poate fi amenajat folosind plante, deși acestea nu fac parte din mediul lor natural, crengi și rădăcini submerse și frunze uscate care vor da apei o tentă de culoare apropiată de cea naturală Substratul folosit poate fi nisipos sau pietriș fin Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi de calitate din comerț dar vor aprecia hrana vie precum Daphnia, Artemia, larvele de Chironomidae Comentarii: Sunt pești pașnici, de cârd și este bine să fie ținuți în grupuri cât mai mari, pe măsura spațiului Pot fi ținuți împreună cu alți pești pașnici de aceeași talie 1468 Rhadinocentrus ornatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 48-? > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Australia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și au înotătoarele mai lungi decât femelele înmulțire: Dacă se dorește înmulțirea acestor pești, trebuie să li se pună la dispoziție un mediu optim pentru a depune icre (exemplu: Java moss) Adulții vor mânca icrele așa că se recomandă separarea adulților de icre după depunere Dacă temperatura este între 23-24 grade Celsius, icrele vor ecloza în 10-12 zile Puii pot fi hrăniți cu infuzori sau fulgi bine fărâmițați După ce cresc pot mânca și nalupi de Artemia, puii vor crește lent chiar și în condiții ideale 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat dar să prezinte suficient spațiu de înot pentru pești Dacă este posibil, poziționați acvariul în așa fel încât să fie în lumina solară două sau trei ore pe zi pentru că peștii să pară și mai interesanți Au nevoie de apă curată, schimbați 25-50% din apă în fiecare săptămână și înlocuiți-o cu apă curată Este recomandat ca acvariul să fie acoperit pentru a nu permite peștilor să sară din apă Hrănire: Sunt o specie omnivoră de pește și ar trebui hrăniți cu hrană de calitate pentru a stimula un colorit mai intens Este bine să se folosească un amestec de hrană vie sau uscată și cât mai variată pentru a menține starea de sănătate a peștelui Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi, larve de Chironomidae, Tubifex, Artemia salina sau Daphnia Comentarii: Sunt o specie pașnică ce poate fi ținută în acvariu specific (cu o singură specie) sau în acvariu comunitar împreună cu alte specii pașnice de dimensiuni apropiate Se recomandă să fie ținuți în grupuri de minimum 4-5 indivizi 1469 Rhamdia quelen Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 25,4-33 cm > Apă: Dulce > pH: 4,0-8,0 > Temperatura: 17,8-27,8 °C > Duritate: 5-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: o > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă se a sexa acești pești în mod vizual înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate îngrijire: Amenajarea acvariului nu este foarte importantă, acesta trebuie să aibă ascunzători și plante de suprafață, dacă acestea sunt prezente peștele va fi văzut mai des Chimismul apei nu este critic deoarece această specie suportă o plajă largă de valori ale parametrilor Se recomandă ca acvariul să aibă și mult loc liber în care peștele să poată înota în căutare de hrană și ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente Hrănire: Nu este pretențios, poate fi hrănit cu Artemia, larve de Chironomus, Tubifex și hrană uscată Comentarii: Este agresiv cu membrii propriei specii și trebuie să fie ținut doar împreună cu pești mari, pe care să nu îi poată mânca 1470 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 6-8 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 14-25 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Rhinogobius candidianus Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari, mai alungiți și sunt mai colorați decât femelele Femelele au înotătoarele mai rotunjite iar în perioada de reproducere abdomenul lor devine negru înmulțire: în timpul reproducerii masculul va mușca femela de corp și înotătoare însă rănile se vor vindeca repede Perechea se va retrage într-un adăpost, într-o peșteră sau sub crengi submerse și vor săpa o groapă După depunerea icrelor femela va fi izgonită iar masculul mă rămâne să îngrijească ponta Pentru a putea crește mai mulți pui, după eclozare masculul se va separa de pui însă poate fi lăsat împreună cu aceștia dacă numărul puilor este mai puțin important îngrijire: Acești pești trăiesc în apele reci și rapide ale cursurilor montane de apă, acvariul trebuie amenajat ca atare Este necesară o filtrare eficientă, o oxigenare și o pompă de apă puternică Substratul poate fi nisipos și/sau pietros Hrănire: Este carnivor și poate fi hrănit cu Artemia, larve de Chironomidae, Tubifex dar poate fi obișnuit să mănânce și pelete Comentarii: Nu necesită încălzirea acvariului însă apa trebuie menținută curată tot timpul, se recomandă schimbări parțiale dese de apă 1471 Rhodeus ocellatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 18-24 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai mari decât masculii și au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Ca multe alte Cyprinidae, se înmulțesc prin icre și nu manifestă instinct parental Se aleg câțiva adulți și se introduc într-un acvariu de reproducere Acvariul trebuie să aibă plante cu frunze fine sau moss pe fund, să fie foarte slab iluminat și să nu aibă coloana de apă mai mare de 15 cm Adulții vor fi hrăniți cu hrană vie înainte de a fi introduși în acvariul de depunere După ce au depus icrele, aceștia se separă și se reintroduc în acvariul comunitar Icrele vor ecloza în 18-48 ore iar după alte 24-48 ore puii vor înota liber, acum pot fi hrăniți cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Nu necesită un anumit tip de amenajare însă vor arăta superb într-un acvariu care va imita un râu Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană vie sau congelată precum Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae, dar vor accepta și hrană uscată precum granule sau fulgi de calitate Comentarii: Se va ține în grupuri de minimum șase indivizi, pot fi ținuți împreună cu multe alte specii de talie similară, aceștia neavând cerințe stricte referitoare la apă 1472 Rita kuturnee Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 25,4-26,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22,2-27,2 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii prezintă o papilă genitală destul de lungă în fața înotătoarei anale înmulțire: Nu există încă atestări ale reproducerii în acvarii îngrijire: Amenajarea acvariului este mai puțin importantă dacă peștelui i se pun la dispoziție ascunzători formate din rădăcini și crengi submerse, ghivece răsturnate sau chiar bucăți de țevi din PVC Peștii vor fi mai activi și vor fi văzuți mai des dacă sunt în acvariu plante de suprafață Hrănire: Nu este pretențios, va mânca aproape orice tip de hrană, granule, fulgi, Artemia, larve de Chironomidae Dieta trebuie să fie variată Comentarii: Este un pește robust dar pașnic, ideal pentru acvariile comunitare cu specii mai mari, totuși peștii mici pot fi mâncați Sunt compatibili cu speciile mai mari ce Cyprinidae, Loricaridae și Cichlidae Se pot ține mai multe exemplare în acvarii mari însă fiecare trebuie să aibă câte o ascunzătoare în care să se retragă 1473 17 20 Rocio octofasciatum (JackDempsey) Rocio octofasciatum Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 20-25 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 22-30 °C > Duritate: 9-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au pete albastre care se întind de la opercule până spre buze spre deosebire de femele, unde petele respective se opresc la opercule, coloritul femelelor este mai palid înmulțire: Este un pește foarte prolific, 500-800 de icre de care au grijă ambii părinți, dar, specific ciclidelor, uneori pot uita de icre Eclozarea are loc în 48 de ore la o temperatură de 28 grade C, dar icrele supraviețuiesc și la o temperatură mai scăzută După eclozare, părinții preferă să își ducă progeniturile în zone ale acvariului bogat plantate Odată cu avansarea în vârstă, aripioara dorsală și cea anală se lungesc, putând astfel să diferențiem masculii de femele (masculii fiind mai masivi, au aripioarele mai mari ca cele ale femelei) Puii cresc destul de repede și nu sunt pretențioși în ceea ce privește hrana îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare pentru că acești pești sunt mari Plantele trebuie să fie robuste iar decorul bine prins deoarece, uneori, acești pești sapă și pot dezrădăcina plantele sau mișca pietrele Solul este de preferat de granulație mică pentru a nu se pierde hrana prin el Hrănire: Este un pește omnivor și poate fi hrănit atât cu hrană vie sau congelată precum Artemia, larve de Chironomidae, uneori Tubifex și cu granule pentru Cichlidae sau fulgi Comentarii: Este un pește foarte agresiv mai ales în perioada de reproducere, se recomandă să fie ținut doar în acvarii specifice 1474 Sursa: Autor: acvariidevis Sandelia bainsii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 321,8 litri > Dimensiune: 25,4-33 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-8,0 > Temperatura: 18-22 °C > Duritate: 10-30 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari decât femelele înmulțire: Sunt dificil de înmulțit și nu s-a realizat de multe ori în acvariu Adulții vor fi hrăniți cu hrană vie din belșug pentru a stimula depunerea Se înmulțesc într-o manieră tipică Anabatidaelor, iar icrele vor pluti la suprafață ajutate de plante plutitoare In acest stadiu este bine ca adulții să fie separați iar puii să fie hrăniți cu infuzori îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, bine plantat, ornat cu crengi sau rădăcini submerse și cu plante plutitoare Iluminarea nu trebuie să fie foarte puternică iar substratul poate fi nisipos sau pietros dar se recomandă culorile închise Apa trebuie să fie menținută curată și trebuiesc efectuate schimbări parțiale dese Hrănire: Unele exemplare vor accepta hrana uscată precum granulele sau fulgii însă altele nu vor accepta decât hrană vie, se poate folosi Artemia, creveți, râme, larve de Chironomidae și carne de scoici Comentarii: Este una din cele mai agresive specii din familia sa și nu se recomandă acvariilor comunitare deoarece majoritatea peștilor vor fi mâncați Pot fi ținuți împreună cu pești de aceeași talie precum cichlidae, characidae mari, cyprinidae și Loricariidae 1475 Satanoperca acuticeps Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 15-17 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai viu colorat și are înotătoarele anală și dorsală mai alungită înmulțire: Nu sunt dificil de înmulțit dacă se respectă parametrii apei Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate, preferabil hrană vie pentru a stimula depunerea Femela va depune icrele pe substrat de unde le ridică în gură iar masculul va elibera lapții tot pe substrat, femela ridică și lapții iar fecundarea are loc în gura femelei Femela poate ține icrele și puii proaspăt eclozați în gură circa două săptămâni după care îi eliberează și aceștia pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Se recomandă să fie ținuți în acvarii cu substrat nisipos deoarece aceștia vor căuta mâncare în substrat Se recomandă ca plantele să fie ținute în ghivece deoarece pot fi dezrădăcinate Nu trebuie ca lumina să fie foarte puternică și se pot folosi plante de suprafață pentru a diminua cantitatea de lumină ajunsă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi ca hrană de bază însă pentru a stimula reproducerea se va folosi și hrană vie precum Artemia sau larve de Chironomidae, pot fi hrăniți și cu Spirulină sau cu spanac sau castravete Comentarii: Pot deveni teritoriali și agresivi mai ales în perioada de reproducere Se pot ține mai multe exemplare dacă spațiul este suficient de mare încât să permită indivizilor hărțuiți să scape și se pot ține împreună cu Corydoras sau Hoplo ori Tetra 1476 Satanoperca daemon Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 15-17 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 27-30 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai viu colorat și are înotătoarele anală și dorsală mai alungită înmulțire: Nu sunt dificil de înmulțit dacă se respectă parametrii apei Peștii trebuiesc hrăniți cu hrană de calitate, preferabil hrană vie pentru a stimula depunerea Femela va depune icrele pe substrat de unde le ridică în gură iar masculul va elibera lapții tot pe substrat, femela ridică și lapții iar fecundarea are loc în gura femelei Femela poate ține icrele și puii proaspăt eclozați în gură circa două săptămâni după care îi eliberează și aceștia pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Se recomandă să fie ținuți în acvarii cu substrat nisipos deoarece aceștia vor căuta mâncare în substrat Se recomandă ca plantele să fie ținute în ghivece deoarece pot fi dezrădăcinate Nu trebuie ca lumina să fie foarte puternică și se pot folosi plante de suprafață pentru a diminua cantitatea de lumină ajunsă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi ca hrană de bază însă pentru a stimula reproducerea se va folosi și hrană vie precum Artemia sau larve de Chironomidae, pot fi hrăniți și cu Spirulină sau cu spanac sau castravete Comentarii: Pot deveni teritoriali și agresivi mai ales în perioada de reproducere Se pot ține mai multe exemplare dacă spațiul este suficient de mare încât să permită indivizilor hărțuiți să scape și se pot ține împreună cu Corydoras sau Hoplo ori Tetra 1477 Satanoperca jur up ari Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 18-19 cm > Apă: Dulce > pH: 6,3-7,4 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Este dificil de sexat însă masculii sunt mai supli decât femelele înmulțire: Se înmulțesc prin icre, acestea, imediat ce sunt depuse și fertilizate sunt luate în gură unde sunt incubate Chiar și după eclozarea acestora, peștii vor adăposti puii în gură Sunt cazuri în care acești pești s-au înmulțit în pereche și sunt relatări conform cărora ar avea și comportament poligam, acest aspect este încă deschis discuțiilor îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și poate fi decorat cu crengi sau rădăcini, mopan și plante plutitoare Acești pești vor căuta tot timpul mâncare în substrat Acvariul trebuie să mai conțină și ascunzători formate fie din lemn, fie din pietre Hrănire: Poate fi hrănit cu granule pentru cichlidae sau Artemia și Daphnia dar se recomandă și suplimentarea cu hrană de origine vegetală, din comerț sau cu castravete Comentarii: Este o specie pașnică dar dacă aceștia vor avea ocazia, pot mânca peștii mai mici precum neonii Se recomandă ținerea în grupuri de aproximativ cinci indivizi într-un acvariu mai mare 1478 18 5 Sawbwa resplendens (Sawbwa Barb) Sawbwa resplendens Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 2-2,5 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 20-24 °C > Duritate: 12-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele, având vârful rostrului și al cozii roșu și o tentă albăstruie pe flancuri înmulțire: Se introduc într-un acvariu de reproducere bine plantat cu plante cu frunze fine, alternativa este plasarea în apropiere de fundul acvariului a unei plase suficient de mare ca icrele să poată trece dar suficient de mică încât adulții să nu poată ajunge la icre Se vor stimula cu hrană vie din belșug iar după depunere se reintroduc adulții în acvariul comunitar iar puii vor fi hrăniți doar după cca 24-48 ore cu nalupi de Artemia sau Microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate, când vor începe să se descompună vor oferi peștilor o importantă sursă secundară de hrană Filtrarea nu trebuie să fie foarte eficientă iar curentul trebuie să fie slab deoarece aceștia nu reușesc să înoate dacă curentul este prea puternic Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi dar dacă sunt hrăniți în principal cu hrană vie precum Daphnia sau Artemia aceștia vor manifesta un colorit mai intens Comentarii: Se va ține în grupuri de minimum șase indivizi, pot fi ținuți împreună cu multe alte specii de talie similară, aceștia neavând cerințe stricte referitoare la apă 1479 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7-8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22-24 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de sexare în mod vizual înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate încă îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat în așa fel încât să ofere peștilor ascunzători în care să se retragă Se pot folosi pentru a decora acvariul crengi, rădăcini și pietre Substratul trebuie să fie nisipos pentru a permite peștilor să sape Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie eficiente iar lumina puternică pentru a simula cursurile mici de apă pe care le populează în mod natural Hrănire: Se pot hrăni cu Artemia, Daphnia și larve de Chironomidae sau chiar granule și fulgi Se recomandă să nu fie hrăniți foarte mult deoarece sunt pești foarte lacomi Comentarii: Sunt o specie relativ pașnică însă se va evita asocierea cu specii lente și cu înotătoare lungi, de asemenea cu speciile agresive și foarte active Pot fi ținuți împreună cu specii din genurile: Devario sp, Rasbora sp, Puntius sp, Mystacoleucus și Danio sp 1480 18 7 Schistura sijuensis (Siju Loach) Schistura sijuensis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 4-5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Balitoridae Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de sexare în mod vizual înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate încă îngrijire: Amenajarea acvariului este o alegere personală, această specie preferă totuși substratul fin, nisipos, cu câteva pietre rotunjite din loc în loc și cu câteva crengi sau rădăcini Luminozitatea trebuie să fie redusă, sau chiar foarte redusă deoarece acest pește trăiește de regulă în peșteri sau grote iar plantele alese să suporte această iluminare, se pot folosi Taxiphylhim bărbieri („Java” moss) Anubias sp Trebuie să se pună la dispoziția acestor pești multe ascunzători sub diferite forme în funcție de acvariu, de la peșteri formate din pietre, până la ghivece Substratul trebuie să fie menținut foarte curat deoarece sunt sensibili la poluarea acestuia, se recomandă schimbări frecvente, parțiale de apă Hrănire: Nu este pretențios la hrană, va mânca granule, fulgi, hrană pe bază de alge, Artemia, larve de Chironomidae Comentarii: Este bine să fie ținuți în grupuri de 3-5 indivizi sau mai mult Este un pește curios și pașnic Poate fi ținut împreună cu alți pești pașnici 1481 Sciaenochromis ahli Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 200 litri > Dimensiune: 10,2-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 12-20 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-8 ani > Habitat: Lacul Malawi, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și au coloritul mai intens decât femelele care sunt colorate mai pal înmulțire: Se înmulțește prin icre, care sunt incubare în gură (mouthbreeder) Femela depune icrele și le adună, le fertilizează în gură și le incubează o perioadă de 12-18 zile O dată eliberați puii, aceștia nu se mai întorc la adăpostul oferit de femelă Cele mai bune rezultate s-au înregistrat dacă s-au folosit cinci, până la șapte femele și un mascul îngrijire: Acvariul trebuie să fie decorat cu pietre și lemn în așa fel încât să se ofere cât mai multe ascunzători Substratul trebuie să fie nisipos deoarece acești pești vor săpa Se recomandă schimbări dese, parțiale de apă deoarece acești pești sunt sensibili la poluare, de asemenea se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți cu Artemia salina, creveți, bucățele de pește dar și cu granule de calitate, pentru Cichlidae Comentarii: Sunt pești pașnici dar teritoriali, se pot ține împreună cu alte Cichlidae din Lacul Malawi cu care sunt compatibili la cerințele apei și care sunt de talie similară Vor mânca peștii mai mici 1482 Scleromystax barbatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,0 > Temperatura: 16-19 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au dunga albă de pe cap mai pronunțată și petele de pe cap mai pronunțate decât femela Femela are corpul mai rotunjit mai ales când poartă icre Hrănire: Pește omnivor, va accepta majoritatea hranei, atât fulgi și pelete cât și vie, fiind omnivore nu trebuie omisa componenta vegetală, i se poate administra Spirulină înmulțire: Sunt ușor de înmulțit, ca majoritatea Corydorasilor Depun mai ușor dacă sunt ținuți în grupuri, cu raportul de doi masculi pentru o femelă Pentru reproducere, se va transfera grupul într-un acvariu de reproducere și se vor hrăni din belșug cu hrană de calitate, apoi, când sunt gata de depus se vor stimula printr-o schimbare majoră a apei și adăugarea unei ape cu circa 5 °C mai rece Aceștia vor depune pe sticla acvariului și icrele vor ecloza în cam trei zile Puii pot fi hrăniți cu microviermi sau altă hrana mică apoi se poate administra hrană din comerț sau nalupi de Artemia îngrijire: Le place un substrat nisipos în care vor scormoni mereu sperând să găsească hrană Sunt predispuși la infecții ale mustăților dacă substratul nu este întreținut Vor aprecia prezența rădăcinilor sau crengilor submerse și se vor adăposti sub ele Comentarii: Toate speciile de Corydoras respiră facultativ aer, adică au capacitatea de a respira aer atmosferic pentru a acoperi o parte din necesarul de oxigen Au un intestin modificat, foarte bine vascularizat care ajută la inspirarea aerului Această adaptare le permite să supraviețuiască dacă habitatul lor devine privat de oxigen In acvariu pot fi observați înotând cu viteză până la suprafață unde inspiră aer Acest comportament este perfect natural și nu reprezintă motiv de îngrijorare decât dacă condițiile apei se deteriorează, caz în care vizitele la suprafață vor fi mai frecvente 1483 Scleropages formosus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 946,4 litri > Dimensiune: 50-90 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 24-30 °C > Duritate: 8-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-18 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe decât masculii înmulțire: S-a realizat înmulțirea în captivitate însă doar în iazuri atent monitorizate îngrijire: Necesită un acvariu mare, cu mult spațiu de înot Decorațiunile din partea inferioară a acvariului sunt de mai mică importantă deoarece aceasta va sta doar în partea superioară a coloanei de apă Se recomandă ca acvariul să aibă capac deoarece sunt săritori excepționali Plantele de suprafață vor fi foarte apreciate Hrănire: Sunt pești carnivori, în natură se hrănesc cu insecte, raci, pești, râme și amfibieni mici însă aceștia pot accepta și hrana congelată sau uscată Este foarte important ca hrana să fie diversă Pentru a accentua rata de creștere a acestor pești este necesară hrănirea lor în cantități mici, de mai multe ori pe zi Comentarii: Sunt relativ pașnici cu peștii mai mari, suficient de mari încât să nu fie considerați hrană Pot fi ținuți împreună cu specii pașnice ce vor popula partea de mijloc și de fund a acvariului 1484 Scleropages jar dini Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 946,4 litri > Dimensiune: 95-100 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Australia > Familie: Dimorfism sexual: Masculul are înotătoarea anală mai lungă decât a femelei, se spune că acesta are și mustățile de pe maxilarul inferior mai lungi însă acest lucru este discutabil înmulțire: Părinți grijulii, păstrează icrele și adăpostesc puii în gură, puii cresc greu Nu se poate reproduce în acvarii din cauza mărimii peștilor, însă înmulțirea a fost realizată cu rezultate favorabile în crescătorii, în iazuri îngrijire: Fiind o specie de talie mare (max 90 cm), necesită un acvariu pe măsură, minimul 200 litri, dar pe măsură ce peștele crește, și acvariul trebuie să fie schimbat cu unul mare, astfel pentru o arowana adultă sunt necesari circa 1,13 m3 (1130 litri) Arowana necesită apă curată, se recomandă sifonarea și schimbarea parțială a apei în mod frecvent Acvariul trebuie să aibă foarte mult spațiu de înot, decorul fiind suplimentar Hrănire: Sunt pești carnivori, în natură se hrănesc cu insecte, raci, pești, râme și amfibieni mici însă aceștia pot accepta și hrana congelată sau uscată Este foarte important ca hrana să fie diversă Pentru a accentua rata de creștere a acestor pești este necesară hrănirea lor în cantități mici, de mai multe ori pe zi Comentarii: Această specie de pește sare frecvent din apă așa că este obligatoriu ca acvariul să aibă capac Arowana pot fi ținuți cu alte specii mari, astfel încât aceasta să nu le poată mânca Mulți indivizi devin agresivi asupra propriei specii mai ales dacă spațiul este mic 1485 Scleropages leichardti Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 946,4 litri > Dimensiune: 95-100 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-30 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Australia > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a diferenția masculii de femele, exceptând perioada de reproducere Hrănire: Poate fi hrănit cu mâncare vie sau congelată plutitoare, cu timpul peștele poate fi obișnuit să mănânce și granule înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în captivitate îngrijire: Trebuie ținut doar în acvarii mari de circa 1800 litri, din pricina faptului că poate ajunge la un metru lungime Acvariile trebuiesc decorate în așa fel încât să existe suficient spațiu pentru ca peștii să înoate Peștele își petrece foarte mult timp la suprafața apei, deci substratul și decorul fundului acvariului se poate realiza după gust sau după cerințele celorlalți pești din acvariu Comentarii: Este un pește relativ pașnic, trebuie ținut cu specii mari de pești pe care să nu îi poată mânca Se pot ține mai mulți indivizi într-ші acvariu dacă acesta este suficient de mare însă a nu se ține mai mult de cinci sau șase indivizi deoarece aceștia pot deveni agresivi unul cu celălalt Acvariul trebuie să prezinte capac deoarece poate sări 1486 Scobinancistrus aureatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 27,9-30,5 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,2 > Temperatura: 25-28,9 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele vor fi mai grase decât masculii, în special dacă poartă icre înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate însă se crede că acesta depune în peșteri, ascunzători, nuci de cocos, etc îngrijire: Poate fi ținut în acvarii care să imite un curs de apă, cu substrat nisipos și din loc în loc câteva pietre mari, rotunjite și tocite de apă Are nevoie de mai multe ascunzători stil peșteră ce pot fi realizate din pietre, lemn sau nuci de cocos Poate fi ținut și în acvarii plantate Apa trebuie să fie bine filtrată și oxigenată și dacă este posibil se poate realiza și un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Poate fi hrănit cu granule sau fulgi însă se recomandă și hrană vie precum Daphnia sau Artemia, spanac și castravete Acesta se va hrăni neîncetat cu aufwuchs din acvariu Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvariile comunitare împreună cu specii de Anostomus, Hemiodus, Semaprochilodus și Metynnis 1487 Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 946,4 litri > Dimensiune: 20-27 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: 1 Semaprochilodus insignis Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat, dar femelele au abdomenul mai rotunjit decât masculii înmulțire: Nu s-a realizat în acvariu deoarece acest pește are o rută de migrație complicată îngrijire: Acvariul nu trebuie să fie amenajat într-un anumit fel, acest pește se va simți ca acasă într-un acvariu cu substrat nisipos și câteva ascunzători formate din crengi și/sau rădăcini submerse Iluminarea poate fi suficient de puternică încât să stimuleze dezvoltarea algelor, mai mult, pe substrat pot fi amplasate mai multe pietre rotunjite pe care să se dezvolte algele Acest pește se va hrăni cu algele și nu este recomandat într-un acvariu plantat deoarece va mânca orice specie de plantă cu frunze moi Hrănire: Se va hrăni în special cu hrană de origine vegetală precum salată, spanac, castravete sau dovlecel, dar poate fi hrănit și cu granule sau fulgi Deși este vegetarian, va accepta și Artemia sau larvele de Choronomidae însă acestea nu trebuiesc să reprezinte o parte importantă a dietei sale Comentarii: Dacă este ținut în grupuri mici va deveni agresiv cu membrii speciei sale însă pot fi ținuți în grupuri de șase sau mai mult dacă spațiu permite Poate fi ținut și în exemplare solitare împreună cu alte Characidae mari, Cichlidae pașnică, Loriicaridae, Arowana sau pisici de apă dulce 1488 Detalii: Semaprochilodus taeniurus > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 946,4 litri > Dimensiune: 20-25 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat, dar femelele au abdomenul mai rotunjit decât masculii înmulțire: Nu s-a realizat în acvariu deoarece acest pește are o rută de migrație complicată îngrijire: Acvariul nu trebuie să fie amenajat într-un anumit fel, acest pește se va simți ca acasă într-un acvariu cu substrat nisipos și câteva ascunzători formate din crengi și/sau rădăcini submerse Iluminarea poate fi suficient de puternică încât să stimuleze dezvoltarea algelor, mai mult, pe substrat pot fi amplasate mai multe pietre rotunjite pe care să se dezvolte algele Acest pește se va hrăni cu algele și nu este recomandat într-un acvariu plantat deoarece va mânca orice specie de plantă cu frunze moi Hrănire: Se va hrăni în special cu hrană de origine vegetală precum salată, spanac, castravete sau dovlecel, dar poate fi hrănit și cu granule sau fulgi Deși este vegetarian, va accepta și Artemia sau larvele de Choronomidae însă acestea nu trebuiesc să reprezinte o parte importantă a dietei sale Comentarii: Dacă este ținut în grupuri mici va deveni agresiv cu membrii speciei sale însă pot fi ținuți în grupuri de șase sau mai mult dacă spațiu permite Poate fi ținut și în exemplare solitare împreună cu alte Characidae mari, Cichlidae pașnică, Loriicaridae, Arowana sau pisici de apă dulce 1489 Serrasalmus brandtii Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 454,2 litri > Dimensiune: 21-30 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 12-18 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște a fi vreo diferență vizibilă între mascul și femelă, înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvarii 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare și cu substrat nisipos Se recomandă ca acesta să fie decorat cu crengi și rădăcini în așa fel încât să se asigure mai multe colțuri retrase în care peștii să se ascundă Lemnul va elibera în apă tanini ce vor oferi apei o tentă de culoare apropiată celei naturale Se pot folosi plantele de suprafață pentru a diminua cantitatea de lumină ajunsă în acvariu Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie foarte eficiente Se recomandă filtrele externe iar dacă este posibil și încălzitorul poate fi extern Se pot folosi pompe suplimentare de apă care să creeze curenți și mișcări ale apei la suprafață pentru o mai bună oxigenare Hrănire: Este ideal să fie hrăniți cu pești vii, însă cu puțin antrenament vor învăța să mănânce și carne sau granule pe bază de proteine Comentarii: Această specie de pirahna poate fi ținută în grupuri de minimum cinci indivizi însă acestea pot fi mai mari dacă spațiul permite Nu se recomandă asocierea cu alte specii de pești din cauză că sunt foarte agresivi 1490 18 17 Serrasalmus denticulatus (Big-Toothed Piranha) Detalii: Serrasalmus denticulatus > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 19-21 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 12-18 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște a fi vreo diferență vizibilă între mascul și femelă, înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvarii 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, să aibă mult spațiu liber pentru înot și ascunzători formate din crengi sau rădăcini și multe plante Substratul poate fi nisipos iar filtrarea și oxigenarea trebuie să fie foarte eficiente Hrănire: Este ideal să fie hrăniți cu pești vii, însă cu puțin antrenament vor învăța să mănânce și carne Trebuiesc hrăniți cât mai variat pentru a suplimenta necesarul nutritiv și nu trebuiesc hrăniți doar cu pește, mai ales doar cu cărășei deoarece aceștia au valoare nutritivă mică Comentarii: Această specie de pirahna poate fi ținută în grupuri de minimum cinci indivizi însă acestea pot fi mai mari dacă spațiul permite Nu se recomandă asocierea cu alte specii de pești din cauză că sunt foarte agresivi 1491 Serrasalmus eigenmanni Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 17-18 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 25-30 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște a fi vreo diferență vizibilă între mascul și femelă, înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvarii 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare și cu substrat nisipos Se recomandă ca acesta să fie decorat cu crengi și rădăcini în așa fel încât să se asigure mai multe colțuri retrase în care peștii să se ascundă Lemnul va elibera în apă tanini ce vor oferi apei o tentă de culoare apropiată celei naturale Se pot folosi plantele de suprafață pentru a diminua cantitatea de lumină ajunsă în acvariu Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie foarte eficiente Se recomandă filtrele externe iar dacă este posibil și încălzitorul poate fi extern Se pot folosi pompe suplimentare de apă care să creeze curenți și mișcări ale apei la suprafață pentru o mai bună oxigenare Hrănire: Este ideal să fie hrăniți cu pești vii, însă cu puțin antrenament vor învăța să mănânce și carne sau granule pe bază de proteine Comentarii: Această specie de pirahna poate fi ținută în grupuri de minimum cinci indivizi însă acestea pot fi mai mari dacă spațiul permite Nu se recomandă asocierea cu alte specii de pești din cauză că sunt foarte agresivi 1492 Serrasalmus elongatus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 25-30 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 23,9-25,6 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă eficientă de a sexa acest pește înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în captivitate a acestei specii îngrijire: Acvariul trebuie să aibă zone dens plantate și zone libere în care peștii să poată înota Substratul trebuie să fie nisipos sau un amestec de nisip cu pietriș fin Curentul de apă în acvariu trebuie să fie moderat, păstrând zone calme de apă Hrănire: Trebuie hrănit preponderent cu hrană de origine animală, se poate folosi Artemia, larve de insecte, pește viu sau bucăți de pește însă acesta va accepta și granule sau fulgi Comentarii: Este o specie agresivă și nu se recomandă acvariilor comunitare, poate fi ținut cu membri ai aceleiași specii însă aceștia pot deveni agresivi dacă spațiul este prea mic 1493 18 20 Serrasalmus geryi (Geryi Piranha) Serrasalmus geryi Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 17,8-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște a fi vreo diferență vizibilă între mascul și femelă, înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvarii 5 5 îngrijire: Sunt pești foarte agresivi, este recomandat să fie ținuți fără alte specii de pești Necesită acvarii mari, un exemplar adult necesită cam 450 litri, poate părea mult însă nu este ținând cont că poate ajunge la 40 cm lungime Acvariul trebuie decorat cu plante rezistente și crengi sau rădăcini submerse pentru a-i face să se simtă ca acasă Peștii piranha au o reputație de pești periculoși, sunt supraestimați însă pot mușca serios Hrănire: Este ideal să fie hrăniți cu pești vii, însă cu puțin antrenament vor învăța să mănânce și carne Trebuiesc hrăniți cât mai variat pentru a suplimenta necesarul nutritiv și nu trebuiesc hrăniți doar cu pește, mai ales doar cu cărășei deoarece aceștia au valoare nutritivă mică Comentarii: Sunt foarte agresivi și vor ataca orice pește intră în teritoriul lor, devin agresivi chiar și asupra propriei specii 1494 Serrasalmus gibbus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 17,8-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22,2-25,6 °C > Duritate: 6-8 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai robuste și mai plinuțe decât masculii, înmulțire: Sunt greu de înmulțit în captivitate datorită comportamentului lor agresiv Au fost totuși înmulțiți în captivitate în acvarii mari publice sau personale Acvariul trebuie să fie de cel puțin 2000 litri Acvariul de reproducere trebuie plantat dens cu Vallisneria, Cryptocoryn, Aponogeton și Echinodorus și peștii vor trebui hrăniți din belșug și variat pentru a induce depunerea Icrele sunt depuse în mici depresiuni în nisip și sunt păzite de ambii părinți Icrele vor ecloza în două sau trei zile iar puii vor fi hrăniți cu infuzori sau nalupi de Artemia îngrijire: Sunt pești foarte agresivi, este recomandat să fie ținuți fără alte specii de pești Necesită acvarii mari, un exemplar adult necesită cam 450 litri, poate părea mult însă nu este ținând cont că poate ajunge la 40 cm lungime Acvariul trebuie decorat cu plante rezistente și crengi sau rădăcini submerse pentru a-i face să se simtă ca acasă Peștii piranha au o reputație de pești periculoși, sunt supraestimați însă pot mușca serios Hrănire: Este ideal să fie hrăniți cu pești vii, însă cu puțin antrenament vor învăța să mănânce și carne Trebuiesc hrăniți cât mai variat pentru a suplimenta necesarul nutritiv și nu trebuiesc hrăniți doar cu pește, mai ales doar cu cărășei deoarece aceștia au valoare nutritivă mică Comentarii: Sunt foarte agresivi și vor ataca orice pește intră în teritoriul lor, devin agresivi chiar și asupra propriei specii 1495 18 22 Serrasalmus humeralis (Humeralis Piranha) Detalii: Serrasalmus humeralis > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 18-20 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 12-18 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Cha Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a sexa această specie înmulțire: Nu a fost realizată înmulțirea în captivitate îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare și cu substrat nisipos Se recomandă ca acesta să fie decorat cu crengi și rădăcini în așa fel încât să se asigure mai multe colțuri retrase în care peștii să se ascundă Lemnul va elibera în apă tanini ce vor oferi apei o tentă de culoare apropiată celei naturale Se pot folosi plantele de suprafață pentru a diminua cantitatea de lumină ajunsă în acvariu Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie foarte eficiente Se recomandă filtrele externe iar dacă este posibil și încălzitorul poate fi extern Se pot folosi pompe suplimentare de apă care să creeze curenți și mișcări ale apei la suprafață pentru o mai bună oxigenare Hrănire: Indivizii tineri pot fi hrăniți cu Tubifex și Artemia însă cei adulți trebuiesc hrăniți cu hrană de dimensiuni mai mari precum creveți, scoici, râme și sepie sau calmar Comentarii: Această specie de pirahna poate fi ținută în grupuri de minimum cinci indivizi însă acestea pot fi mai mari dacă spațiul permite Nu se recomandă asocierea cu alte specii de pești din cauză că sunt foarte agresivi 1496 Serrasalmus manueli Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 30-36 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 25-30 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște încă dimorfismul sexual al acestei specii înmulțire: Nu a fost înmulțită încă în captivitate îngrijire: Necesită un acvariu bine oxigenat și filtrat, dotat cu mai multe crengi sau rădăcini submerse, de dimensiuni considerabile și cu substrat nisipos Iluminarea nu trebuie să fie foarte puternică, aceasta împreună cu decorațiunile acvariului vor mai calma peștii care pot fi chiar sperioși In acvariu pot fi și plante însă acestea trebuie să fie rezistente la condiții de iluminare slabă, se pot folosi Vallisneria ori Microsorium Uneori acești pești vor ciuguli plantele Filtrarea apei trebuie să fie efectuată în așa fel încât să se realizeze și un curent moderat de apă pe lungimea acvariului Se recomandă filtrele externe iar dacă este posibil și încălzitorul poate fi extern Se pot folosi pompe suplimentare de apă care să creeze curenți și mișcări ale apei la suprafață pentru o mai bună oxigenare Hrănire: Indivizii tineri pot fi hrăniți cu Tubifex și Artemia însă cei adulți trebuiesc hrăniți cu hrană de dimensiuni mai mari precum creveți, scoici, râme și sepie sau calmar Comentarii: Nu sunt recomandați acvariilor comunitare și nu se pot ține împreună cu nici o specie Nu este bine să fie ținute mai multe exemplare deoarece nu sunt o specie gregară și se vor lupta până ce va rămâne doar un individ 1497 Serrasalmus nattereri Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 30,5-40,6 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 22-30 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște a fi vreo diferență vizibilă între mascul și femelă, înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvarii 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, să aibă mult spațiu liber pentru înot și ascunzători formate din crengi sau rădăcini și multe plante Substratul poate fi nisipos iar filtrarea și oxigenarea trebuie să fie foarte eficiente Hrănire: Este ideal să fie hrăniți cu pești vii, însă cu puțin antrenament vor învăța să mănânce și carne Trebuiesc hrăniți cât mai variat pentru a suplimenta necesarul nutritiv și nu trebuiesc hrăniți doar cu pește, mai ales doar cu cărășei deoarece aceștia au valoare nutritivă mică Comentarii: Această specie de pirahna poate fi ținută în grupuri de minimum cinci indivizi însă acestea pot fi mai mari dacă spațiul permite Nu se recomandă asocierea cu alte specii de pești din cauză că sunt foarte agresivi 1498 Serrasalmus piraya Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 757,1 litri > Dimensiune: 30-34 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 25-30 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște a fi vreo diferență vizibilă între mascul și femelă, înmulțire: Sunt greu de înmulțit în captivitate datorită comportamentului lor agresiv Au fost totuși înmulțiți în captivitate în acvarii mari publice sau personale Acvariul trebuie să fie de cel puțin 2000 litri Acvariul de reproducere trebuie plantat dens cu Vallisneria, Cryptocoryne, Aponogeton și Echinodorus și peștii vor trebui hrăniți din belșug și variat pentru a induce depunerea Icrele sunt depuse în mici depresiuni în nisip și sunt păzite de ambii părinți Icrele vor ecloza în două sau trei zile iar puii vor fi hrăniți cu infuzori sau nalupi de Artemia îngrijire: Sunt pești foarte agresivi, este recomandat să fie ținuți fără alte specii de pești Necesită acvarii mari, un exemplar adult necesită cam 450 litri, poate părea mult însă nu este ținând cont că poate ajunge la 40 cm lungime Acvariul trebuie decorat cu plante rezistente și crengi sau rădăcini submerse pentru a-i face să se simtă ca acasă Peștii piranha au o reputație de pești periculoși, sunt supraestimați însă pot mușca serios Hrănire: Este ideal să fie hrăniți cu pești vii, însă cu puțin antrenament vor învăța să mănânce și carne Trebuiesc hrăniți cât mai variat pentru a suplimenta necesarul nutritiv și nu trebuiesc hrăniți doar cu pește, mai ales doar cu cărășei deoarece aceștia au valoare nutritivă mică Comentarii: Sunt foarte agresivi și vor ataca orice pește intră în teritoriul lor, devin agresivi chiar și asupra propriei specii 1499 Serrasalmus rhombeus Detalii: > Dificultate: Provicatoare > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 35-41 cm > Apă: Dulce > pH: 5,8-7,0 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște a fi vreo diferență vizibilă între mascul și femelă Hrănire: Este ideal să fie hrăniți cu pești vii, însă cu puțin antrenament vor învăța să mănânce și carne Trebuiesc hrăniți cât mai variat pentru a suplimenta necesarul nutritiv și nu trebuiesc hrăniți doar cu pește, mai ales doar cu cărășei deoarece aceștia au valoare nutritivă mică înmulțire: Sunt greu de înmulțit în captivitate datorită comportamentului lor agresiv Au fost totuși înmulțiți în captivitate în acvarii mari publice sau personale Acvariul trebuie să fie de cel puțin 2000 litri Acvariul de reproducere trebuie plantat dens cu Vallisneria, Cryptocoryn, Aponogeton șiEchinodorus și peștii vor trebui hrăniți din belșug și variat pentru a induce depunerea Icrele sunt depuse în mici depresiuni în nisip și sunt păzite de ambii părinți Icrele vor ecloza în două sau trei zile iar puii vor fi hrăniți cu infuzori sau nalupi de Artemia îngrijire: Sunt pești foarte agresivi, este recomandat să fie ținuți fără alte specii de pești Necesită acvarii mari, un exemplar adult necesită cam 450 litri, poate părea mult însă nu este ținând cont că poate ajunge la 40 cm lungime Acvariul trebuie decorat cu plante rezistente și crengi sau rădăcini submerse pentru a-i face să se simtă ca acasă Peștii piranha au o reputație de pești periculoși, sunt supraestimați însă pot mușca serios Comentarii: Sunt foarte agresivi și vor ataca orice pește intră în teritoriul lor, devin agresivi chiar și asupra propriei specii 1500 Serrasalmus serrulatus Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 18-19 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 6-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă eficientă de a sexa acest pește înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în captivitate a acestei specii îngrijire: Necesită un acvariu bine oxigenat și filtrat, dotat cu mai multe crengi sau rădăcini submerse, de dimensiuni considerabile și cu substrat nisipos Iluminarea nu trebuie să fie foarte puternică, aceasta împreună cu decorațiunile acvariului vor mai calma peștii care pot fi chiar sperioși In acvariu pot fi și plante însă acestea trebuie să fie rezistente la condiții de iluminare slabă, se pot folosi Vallisneria ori Microsorium Uneori acești pești vor ciuguli plantele Filtrarea apei trebuie să fie efectuată în așa fel încât să se realizeze și un curent moderat de apă pe lungimea acvariului Se recomandă filtrele externe iar dacă este posibil și încălzitorul poate fi extern Se pot folosi pompe suplimentare de apă care să creeze curenți și mișcări ale apei la suprafață pentru o mai bună oxigenare Hrănire: Trebuie hrănit preponderent cu hrană de origine animală, se poate folosi Artemia, larve de insecte, pește viu sau bucăți de pește însă acesta va accepta și granule sau fulgi Comentarii: Este o specie agresivă și nu se recomandă acvariilor comunitare, poate fi ținut cu membri ai aceleiași specii însă aceștia pot deveni agresivi dacă spațiul este insuficient 1501 Serrasalmus spilopleura Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 20-21 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,5 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 10-18 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște încă dimorfismul sexual al acestei specii înmulțire: Nu a fost înmulțită încă în captivitate îngrijire: Necesită un acvariu bine oxigenat și filtrat, dotat cu mai multe crengi sau rădăcini submerse, de dimensiuni considerabile și cu substrat nisipos Iluminarea nu trebuie să fie foarte puternică, aceasta împreună cu decorațiunile acvariului vor mai calma peștii care pot fi chiar sperioși In acvariu pot fi și plante însă acestea trebuie să fie rezistente la condiții de iluminare slabă, se pot folosi Vallisneria ori Microsorium Uneori acești pești vor ciuguli plantele Filtrarea apei trebuie să fie efectuată în așa fel încât să se realizeze și un curent moderat de apă pe lungimea acvariului Se recomandă filtrele externe iar dacă este posibil și încălzitorul poate fi extern Se pot folosi pompe suplimentare de apă care să creeze curenți și mișcări ale apei la suprafață pentru o mai bună oxigenare Hrănire: Trebuie hrănit preponderent cu hrană de origine animală, se poate folosi Artemia, larve de insecte, pește viu sau bucăți de pește însă acesta va accepta și granule sau fulgi Comentarii: Este o specie agresivă și nu se recomandă acvariilor comunitare, poate fi ținut cu membri ai aceleiași specii însă aceștia pot deveni agresivi dacă spațiul este insuficient 1502 Detalii: Silurus glanis > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 3785,4 litri > Dimensiune: 400-500 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 18-23 °C > Duritate: 4-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 12-30 ani > Habitat: Europa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele și prezintă striații pe radiile înotătoarei pectorale înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvariu însă se poate înmulți în iazuri îngrijire: Acvariul trebuie să fie spațios și să nu aibă foarte multe ornamente Se pot adăuga câteva crengi în spatele cărora peștele să stea pe timp de zi Este necesar un filtru foarte eficient Hrănire: Nu este deloc pretențios la hrană însă trebuie hrănit cu hrană de origine animală In natură se hrănesc cu pești, broaște, viermi, râme, scoici și chiar păsări Comentarii: Este foarte lacom și va mânca orice îi încape în gură Nu se recomandă să fie ținut împreună cu alți pești în acvariu 1503 Simpsonichthys picturatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 1,9-2,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 3-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați decât femelele și au înotătoare dorsală, anală și caudală înmulțire: Este posibilă înmulțirea în acvariu Se vor înmulți în grupuri de două femele și un mascul Se introduc peștii maturi și sănătoși într-un acvariu de reproducere cu substrat de turbă Aceștia trebuiesc hrăniți cu hrană vie din abundență pentru a stimula depunerea După două săptămâni se scot din acvariul de reproducere, acesta se seacă și turba împreună cu icrele se păstrează într-o pungă de plastic închisă având grijă să existe totuși umezeală O dată pe lună se deschide punga pentru a permite schimbul de aer Se țin în pungă timp de 5-9 luni, după acest timp se introduce în apă, iar icrele vor ecloza Puii sunt mici și pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina sau ciclopi, aceștia vor deveni adulți în doar câteva săptămâni îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare, preferabil turbă, de asemenea trebuie să existe zone dens plantate și decoruri din crengi și rădăcini ce vor servi ca adăpost pentru pești Se recomandă să se folosească și plante plutitoare pentru a diminua cantitatea de lumină Acvariul trebuie să fie acoperit deoarece acești pești sunt capabili să sară din apă Hrănire: Sunt carnivori și vor aprecia hrana vie precum larve de țânțari, viermi, Daphnia și Artemia, dar pot fi hrăniți și cu fulgi sau granule de calitate Comentarii: Trebuiesc ținuți în acvarii specifice deoarece masculii pot deveni destul de agresivi Dacă se dorește să se țină mai multe exemplare trebuie să li se asigure suficient spațiu 1504 Detalii: Sinibotia pulchra > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 8-8,8 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 6-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Este dificil de sexat, de obicei femelele adulte au abdomenul mai pronunțat decât masculii înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în captivitate îngrijire: Trăiesc în cursuri lente de apă cu substrat de nisip sau pietriș, deci vor aprecia acest substrat în acvariu și apa curată, limpede și bine oxigenată Acvariul trebuie să aibă locuri în care peștele să se ascundă și să se odihnească pe timp de zi deoarece sunt activi preponderent noaptea Deoarece mănâncă melci, pot fi folosiți pentru a ține sub control populația de melci din acvariu Hrănire: Mănâncă aproape orice tip de hrană atât timp cât aceasta se scufundă, granule, fulgi, hrana congelată, Artemia, Daphnia, larve de țânțari chiar și melci Comentarii: Este recomandat să se țină în grupuri de minimum trei indivizi dar pot fi ținuți și indivizi solitari Deși sunt pașnici și sunt buni pești comunitari, uneori devin agresivi și pot ciupi înotătoarele altor pești când sunt hrăniți 1505 Sinibotia robusta Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 15-18 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,8 > Temperatura: 18-24 °C > Duritate: 6-22 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Este dificil de sexat, de obicei femelele adulte au abdomenul mai pronunțat decât masculii înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în captivitate îngrijire: Trăiesc în cursuri lente de apă cu substrat de nisip sau pietriș, deci vor aprecia acest substrat în acvariu și apa curată, limpede și bine oxigenată Acvariul trebuie să aibă locuri în care peștele să se ascundă și să se odihnească pe timp de zi deoarece sunt activi preponderent noaptea Deoarece mănâncă melci, pot fi folosiți pentru a ține sub control populația de melci din acvariu Hrănire: Mănâncă aproape orice tip de hrană atât timp cât aceasta se scufundă, granule, fulgi, hrana congelată, Artemia, Daphnia, larve de țânțari chiar și melci Comentarii: Este recomandat să se țină în grupuri de minimum trei indivizi dar pot fi ținuți și indivizi solitari Deși sunt pașnici și sunt buni pești comunitari, uneori devin agresivi și pot ciupi înotătoarele altor pești când sunt hrăniți 1506 Somileptus gongota Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 8-13 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 18-22 °C > Duritate: 5-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 3-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a diferenția masculii de femele înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos, sau format din pietriș fin Obișnuiește să se îngroape în substrat așa că este necesar ca acesta să fie într-un strat de 5-6 cm De asemenea apa trebuie să fie bine filtrată și aerată și trebuie să existe multe ascunzători printre pietre, rădăcini sau crengi scufundate și plante Hrănire: Sunt pretențioși la hrană, pot fi hrăniți cu Daphnia și Artemia însă poate fi destul de dificil să fie învățați chiar și cu hrană vie In natură se hrănesc cu mici nevertebrate ce trăiesc în nisip Comentarii: Sunt destul de pretențioși, se recomandă să fie ținuți doar în acvarii specifice sau împreună cu pești de suprafață 1507 18 34 Spathodus manieri (Plain Goby Cichlid Spathodus marlieri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 9-10 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,0 > Temperatura: 25-27 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, granule, hrană vie, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt puțin mai mari decât masculii înmulțire: Femela va îngriji icrele ținându-le în cavitatea bucală (mouthbreeder) timp de aproximativ 21 zile, timp pe care și-l va petrece ascunsă Ascunzătorile formate din pietre sunt obligatorii pentru reproducere Masculii devin agresivi în perioada de înmulțire și se recomandă să se țină un mascul cu trei femele îngrijire: Nu necesită plante în acvariu ci multe pietre cu care să se formeze ascunzători tip peșteră Este nevoie de filtrare eficientă și schimbări parțiale de apă Substratul poate fi nisipos sau pietriș fin Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule, fulgi, larve de Chironomidae, Artemia, Daphnia Comentarii: Pot fi agresivi cu pești din aceeași specie, se recomandă asocierea doar cu alte Cichlidae din Lacul Tanganyika 1508 Sphaerichthys osphromenoides Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 4,0-6,5 > Temperatura: 25,6-29,4 °C > Duritate: 0-6 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii se pot deosebi de femele prin linia albă de pe coadă și înotătoarele mai lungi la peștii adulți înmulțire: Este dificil de înmulțit, inițial se credea că naște pui vii, acum s-a demonstrat că este un „mouthbreeder” și ocazional face cuib de spumă la suprafața apei Femela depune icrele pe fundul bazinului iar masculul le ia în gură și le ține între 14 și 20 zile Puii trebuiesc mutați în acvariu separat, însă sunt foarte sensibili la schimbări bruște ale calității apei Pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia dar cresc foarte greu îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat și să aibă un strat de plante de suprafață Sunt necesare ascunzători printre pietre și lemn submers, substratul trebuie să fie închis la culoare iar iluminarea slabă Folosiți metode de filtrare ce nu fac curent foarte puternic în apă, este necesar spațiu liber pentru înot Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană vie precum larve de Chironomidae, Artemia salina, musculițe dar și granule sau fulgi Comentarii: Sunt pești pașnici, timizi și este recomandat să fie ținuți în perechi în acvarii specifice Dacă vor fi ținuți în acvarii comunitare este necesar ca celelalte specii să fie de asemenea pașnice 1509 Steatocranus casuarius Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 25-28 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, fulgi, granule > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Foarte evident, femelele sunt mai mici iar masculul are o frunte foarte proeminentă înmulțire: Această cichlidă va forma o familie matriarhală sau patriarhală și sunt părinți foarte buni Adesea se formează perechi pe viață dar dacă unul din parteneri moare, celălalt va forma pereche cu alt individ Trebuiesc ținuți în grup, după ce se aleg perechile este bine că ceilalți indivizi să fie înlăturați Vor deveni mature sexual la 6-8 cm Femela va depune până la 150 de icre pe tavanul grotei, după o săptămână icrele vor ecloza iar peste alte șapte zile alevinii vor putea înota Părinții își vor învăța puii ce să mănânce și îi va păzi până la următoarea depunere Hrănire: Pește omnivor, poate fi hrănit cu viermi vii sau congelați, fulgi, pelete sau hrană pe bază de alge îngrijire: Necesită acvarii de peste 100 litri, cu filtrare eficientă și mai multe ascunzători formate din pietre Nu deranjează plantele și nu sunt sensibili în privința durității și a pH-ului, necesită schimbări frecvente de apă Comentarii: Acest pește este considerat un pește comunitar, dacă împarte acvariul cu specii adecvate Pot fi ținuți cu alte specii mici care nu sunt specii de fund 1510 Stiphodon semoni Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 4-4,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-27 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au un colorit de bază gri și o linie laterală albastru-verde, femelele sunt mai pale la colorit și au o linie laterală, neagră, în zig-zag înmulțire: Ocazional a fost observat în acvariu comportament de curtare, chiar și depunere de icre, dar puii nu au reușit să fie crescuți deoarece în mediul lor natural aceștia sunt purtați de curentul râului, în aval, în apele marine Sunt foarte mici și se hrănesc cu organisme microscopice Femelele sunt foarte productive, putând depună până la 10 000 de icre Acest lucru se întâmplă deoarece puii suferă o rată mare a mortalității, fiind practic parte din zooplankton îngrijire: Nu sunt greu de întreținut dacă se îndeplinesc câteva cerințe esențiale în primul rând apa trebuie să fie foarte curată și bine oxigenată, se recomandă folosirea unui filtru mai mare decât obișnuit pentru acvariul respectiv Substratul poate să fie nisipos, pietros sau un amestec de nisip și pietriș, presărat din loc în loc cu pietre mai mari, tocite de apă Se pot adăuga în acvariu și crengi sau rădăcini însă se recomandă ca acestea să nu fie noi deoarece taninul eliberat în apa va slăbi iluminarea Hrănire: Este recomandat să fie hrăniți preponderent cu hrană de origine vegetală, algelor din comerț și să se ofere acvariului posibilitatea de a dezvolta alge pe care peștii să le consume Se pot hrăni și cu hrană vie însă aceasta trebuie să fie în cantități limitate Comentarii: Este bine să fie ținuți în grupuri conținând un raport de 1:2 M:F, se pot ține și împreună cu alte specii precum Gastromyzon, Pseudogastromyzon, Barbucca sau Acanthopsoide, însă trebuiesc evitate speciile agresive 1511 18 38 Sturisoma aureum (Giant Whiptail Catfish) Detalii: Sturisoma aureum > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,6-7,6 > Temperatura: 20-26,1 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 6-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: )ricariidae Dimorfism sexual: Femela este de obicei mai grasă decât masculul Masculul va avea mici mustăți însă acestea nu sunt tot timpul ușor de sesizat înmulțire: Icrele vor fi depuse pe o suprafață plată, o piatră sau sticla acvariului pe care masculul le păzește, femela le poate mânca Icrele vor ecloza în 6-8 zile iar puii vor începe să mănânce supa 1-2 zile îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, să aibă multe ascunzători formate din crengi, rădăcini sau pietre Iluminarea poate să fie puternică pentru a încuraja dezvoltarea algelor Se poate folosi substrat nisipos ori pietriș fin Se recomandă să se efectueze schimburi parțiale de apă săptămânal Hrănire: Se hrănesc cu granule sau fulgi pe bază de plante, spanac, Spirulină, salată etc Insă se vor hrăni și cu algele din acvariu Comentarii: Sunt o specie pașnică și poate fi ținută cu orice specie pașnică de pești inclusiv Characidae, Cyprinidae, Loriicaridae, Cichlidae 1512 Detalii: Sturisoma panamense > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 17,8-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 23,9-27,8 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, hrană vie, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat însă femelele sunt de regulă mai plinuțe decât masculii în special dacă acestea poartă icre înmulțire: Icrele vor fi depuse pe o suprafață plată, o piatră sau sticla acvariului pe care masculul le păzește, femela le poate mânca Icrele vor ecloza în 6-8 zile iar puii vor începe să mănânce supa 1-2 zile îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, să aibă multe ascunzători formate din crengi, rădăcini sau pietre Iluminarea poate să fie puternică pentru a încuraja dezvoltarea algelor Se poate folosi substrat nisipos ori pietriș fin Se recomandă să se efectueze schimburi parțiale de apă săptămânal Hrănire: Se hrănesc cu granule sau fulgi pe bază de plante, spanac, Spirulină, salată etc Insă se vor hrăni și cu algele din acvariu Comentarii: Sunt o specie pașnică și poate fi ținută cu orice specie pașnică de pești inclusiv Characidae, Cyprinidae, Loriicaridae, Cichlidae 1513 Symphysodon discus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 15,2-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 26-30 °C > Duritate: 6-13 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 6-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Visul de a avea în acvariu un discus, de a crește și mai ales de a-1 reproduce, îl are orice acvarist începător sau avansat Acest pește superb, din toate punctele de vedere: formă, mărime, culoare, comportament reprezintă o culme a mândriei acvariului nostru, culme pe care de multe ori n-o putem atinge Pentru crește acest pește ne trebuie practică în acvaristică de mai mulți ani, însoțită de acumularea unor cunoștințe teoretice, pe care cei mai mulți dintre noi nu le avem Nu este suficient să avem un acvariu, apă, câteva plante, un vibrator și eventual un încălzitor cu sau fără termostat, să ne putem permite să cumpărăm doi sau patru discuși și gata suntem crescători de discuși Nu suntem crescători de discuși, deși poate până acum i-am avut în acvariul nostru Literatura despre acest pește s-a îmbogățit mai ales în ultimii 10-15 ani, dar majoritatea acvariștilor noștri nu au acces la ea, lucru de altfel tot atât de adevărat că și în cazul altor specii Avem în țară și în București câțiva crescători care reproduc curent acest pește care înainte de revoluție ajunsese la un preț modic, pe care și-l putea permite oricine Dar să ne întoarcem la condițiile necesare discusului, condiții pe care este obligatoriu să le îndeplinim Sigur avem nevoie de un acvariu, dar nu orice fel de acvariu, apă, dar nu orice fel de apă, temperatură, dar nu la fel ca și pentru ceilalți pești, ci una mai ridicată între 28-31 °C și care trebuie menținută constantă cu ajutorul unui termostat De ce necesită discusul, spre deosebire de alți pești, o îngrijire atât de riguroasă? Prin ce se deosebește el de ceilalți pești de acvariu, chiar provenind din același biotop cu ei? Discusul este un pește care are o continuitate doar de 50-60 ani în acvariile noastre, vorbesc de discușii importați sălbatici (primul import a avut loc în anul 1921), iar reproducerea lui în captivitate s-a realizat doar de circa 35-40 de ani Nu atât reproducerea este dificilă, cât mai ales condițiile speciale pe care trebuie să i le oferim, condiții asemănătoare celor din biotopul natural, dar mai ales creșterea puietului care este realizată diferit de a celorlalți pești Totul la discus este diferit: de la apă la hrană, la reproducere cât 1514 și la boli (unele dintre ele sunt specifice numai discusului) Deci să vedem ce știm despre discus Aria de răspândire: în general, când aducem în acvariu un pește, ne interesează să știm din ce zonă a globului provine, pentru a ști ce condiții să-i oferim Discusul provine din zona Amazonului, mai precis dintr-un areal cuprins între câțiva afluenți ai lui: Rio Negro, Rio Madeira, Rio Trombetas, Rio Urubu, Rio Purus, Rio Albacaxis în biotopul natural sunt mai multe varietăți de de discuși: - Symphysodon aequifasciata axelrodi (discus maro) - Symphysodon aequifasciata haraldi (discusul albastru) - Symphysodon aequifasciata aequifasciata (discusul verde) - Symphysodon discus Heckel (discusul originar sălbatic) Varietatea coloristică este mult mai mare, după părerea lui Herbert Axelrod Acesta în urma unor expediții de colectare a discușilor în zona Rio Negro-Rio Abacaxis a prins același tip de discuși în aceleași locuri, de unde a tras concluzia că fiecare habitat își are propriul său tip de discus Discușii sunt pești timizi, chiar și în biotopul natural Trăiesc în locuri destul de adânci, de cel puțin 2 m, cu o apă liniștită, iar locul trebuie să fie bine protejat cu o vegetație abundență, care să-i permită să găsească locuri pentru ascuns Aceste locuri nu sunt niciodată în albia râului, ci în lagune (igarape) în timpul zilei discușii stau pe fundul apei și doar noaptea urcă spre suprafață Apa: Să vedem care sunt caracteristicile apei în biotopul natural al discusului Aceasta este o apă foarte săracă în substanțe minerale și organice Una din explicații ar consta în faptul că bazinul Amazonului este format în mare parte din granit, calcarul fiind foarte rar întâlnit Diversele măsurători ale durității apei au dus la următoarele rezultate: în afluenții Rio Branco și Rio Negro, duritatea a fost cuprinsă între 0-0,27 °dGH, iar în zona cu apă limpede din Rio Purus (lângă Beruri), biotopul discusului maro și albastru, duritatea a fost de 0,6 °dGH Valorile pH-ului se situează în zonele acide: 4,5-6,5 De aici putem trage concluzia că apa din biotopul natural se aseamănă foarte mult cu apă distilată Cu aparatură foarte sensibilă putem determina urme de substanțe minerale și organice Una dintre greutățile (insuccesele) reproducerii inițiale (nereușite) a fost reprezentată de necunoașterea acestor caracteristici, deoarece într-o apă bogată în săruri, prin osmoză, acestea penetrează în peretele celulei distrugându-i nucleul, icrele albindu-se (deci mor), iar bacteriile specifice apelor dure vor infesta icrele bune Lipsită de substanțe minerale și organice, apa din biotop este bogată în schimb în fier, dar efectul biologic al fierului nu se știe exact Concluzia pe care o putem trage este ca apa din biotopul natural al discusului, fiind foarte pură, determină necesitatea utilizării unei ape cu o aceeași calitate și în acvariile noastre Revenind la calitatea apei din acvariu, ea trebuie să fie o apă dulce, ușor acidă, foarte moale și lipsită de substanțe minerale și organice Vorbind despre apă, o altă caracteristică importantă a ei este temperatura La măsurătorile efectuate în biotopul natural, s-a constatat o variație între 28-31 °C Asta nu exclude faptul că în același anotimp, același loc și aceeași adâncime, în alt an s-a măsurat o temperatură de 25,4 °C Se apreciază că 1515 temperatura apei scade cu 1 °C la fiecare 0,5 m adâncime Instalare: 1 Poziționați acvariul într-un loc bine ales 5 5 2 Se spală acvariul și se verifică dacă prezintă fisuri 3 Atașați un fundal din hârtie sau folie în spatele acvariului, sau unul din spumă sau alte materiale netoxice în interiorul acvariului lipit cu silicon 4 Dacă deține instalație de încălzire se montează conform instrucțiunilor din manualul de folosire 5 Pregătiți substratul (turbă, nisip, pietriș) 6 Adăugați pietrele și decorațiunile din lemn, și așezați-le în poziția în care doriți să rămână 7 Adăugați fertilizantul de bază pentru plante Utilizați instrucțiunile de folosire de pe ambalaj pentru o dozare optimă 8 Spălați pietrișul pentru a înlătura mizeria și particulele nedorite Pentru aceasta se poate folosi o sită pentru înlăturarea componentelor nedorite 9 Adăugați pietrișul, iar dacă este posibil folosiți unul gata stabilizat (cu necesarul de bacterii) Pietrișul ajută la stabilizarea structurilor de roci 10 Instalați filtrul, dacă este posibil folosiți unul dintr-un alt acvariu pentru a urgenta procesul de ciclare 11 Instalați încălzitorul dar nu-1 introduce-ți încă în priză 12 Instalați termometrul 5 13 începeți adăugarea apei (20-22 grade C) Pentru aceasta folosiți o pâlnie și turnați încet deasupra unei pietre astfel încât să nu stricați amenajarea Adăugați soluțiile pentru stabilizarea apei (Aqua Safe, Easy Balance) 14 Când acvariul este jumătate plin adăugați plantele Alegerea plantelor se face în funcție de rezistență și rapiditatea de creștere, cum ar fi: Vallisneria, Hygrophila, Java Moss, Cryptocoryne Plantele înalte vor fi așezate în partea din spate a acvariului, iar plantele ce cresc mai încet în partea din față Speciile de plante sensibile cum ar fi Cryptocoryne-le se vor adăuga după 2-3 luni 15 Instalați iluminarea 5 16 Umpleți acvariul și porniți încălzitorul 17 După o oră sau mai mult, după ce becul roșu de la încălzitor s-a stins verificați temperatura, dacă temperatura nu este cea dorită reglați din nou termostatul 18 Testați pH-ul și dH-ul apei pentru a vă asigura că întrunește calitățile necesare peștilor pe care doriți să-i puneți în acvariu PH-ul poate fi modificat cu ajutorul unor produse chimice ce le găsiți în magazinele de profil 19 Odată ce temperatura a ajuns la nivelul dorit, un număr mic de pești poate fi 1516 introdus în acvariu Lăsați punga cu pești să plutească timp de 10-15 min înainte de a o deschide și de a introduce peștii în acvariu Adăugați apa din acvariu în pungă, apoi eliberați peștii prin scoaterea lor cu plasa fără a lăsa apa din pungă (cea cu care i-am cumpărat) să pătrundă în acvariu Acest proces poate fi mai lung pentru speciile mai delicate (Discus) care au nevoie de o perioadă de acomodare mai mare 20 Puneți capacul acvariului întreținere: 5 1 Scoateți din priză dispozitivele electronice din acvariu pentru a înlătura pericolul de electrocutare 2 Algele pot crește pe pereții acvariului sau pe pietre dacă nu avem în acvariu pești mâncători de alge (Ancistrus, Pleco, Gybiceps) Algele pot fi înlăturate de pe geam folosind un magnet (cea mai ușoară metoda pentru că se execută din exterior) sau un burete prin interiorul acvariului Algele de pe pietre pot fi curățate cu ajutorul unei periuțe de dinți sau unui burete abraziv Sunt anumite specii de pești ce preferă algele, în acest caz înlăturați doar algele ce vă deranjează Dacă acvariul a fost tratat cu medicamente trebuiesc curățate toate algele, deoarece medicamentele acumulate în alge pot deveni otrăvitoare pentru pești 3 Ocazional spălați depozitele minerale dezvoltate în acvariu Acestea pot fi înlăturate prin frecare 4 înlăturați toate frunzele moarte de la plante și tăiați-le pe cele crescute excesiv 5 Curățați pietrișul folosind un furtun Curățarea se poate face cu furtunul cu care scoatem apa din acvariu Este bine a se folosi un furtun dotat cu o pompiță pentru a ne ușura munca, aveți grijă să nu trageți cumva peștii în funcție de condițiile acvariului schimbați 15-40% din apă Dacă acvariul este foarte murdar schimbați 70% din apă Dacă apa din acvariu nu a fost schimbată de foarte mult timp nu este bine să schimbați o cantitate mare din apă (dintr-o dată), mai bine executați schimbări mai mici pe parcursul unei săptămâni, astfel încât peștii să nu sufere un șoc prin modificarea chimiei apei 6 Filtrul mecanic trebuie curățat la fiecare schimbare a apei, folosind apa rece sau călduță Nu folosiți dezinfectând sau detergenți în curățarea filtrului, datorită efectelor adverse pe care le au cu nitrații de bacteria 7 Reumpleți acvariul cu apă decantată (48 ore), tratată eventual cu soluții pentru echilibrare și având aceiași temperatură cu cea din acvariu Turnați cu grijă pentru a nu strica decorul 8 Aranjați ușor pietrișul dacă acesta a fost deranjat în timpul schimbului de apă 9 Reporniți filtrul Lăsați să se umple filtrul cu apă înainte de pornire 10 Introduceți toate accesoriile în priză 11 Repuneți capacul acvariului 12 Curățați geamul exterior cu soluție specială pentru geamuri, însă aveți grijă ca aceasta să nu pătrundă în acvariu Populare: E perioada de creștere, discusul se va ține în cârduri (10-12 pești în 100 de 1517 litri), astfel asigurându-se concurența pentru hrană, siguranță oferită de grup în momentele de panică, crearea unei scări ierarhice Totodată grupul oferă posibilitatea de a se forma cel puțin două perechi, de altfel, discușii vor fi ținuți în acest fel până ajung la maturitate și încep să se formeze perechile, urmând a se păstra numai două perechi într-un bazin de 100 de litri Remarci: Acvariul trebuie să asigure pe cât posibil un colț de natură similar cu cel din biotopul natural Cu cât este mai mare cu atât este mai ușor de întreținut, iar timpul pentru crearea ecosistemului este mult redus Dacă acesta este „high-tech” cu atât mai bine pentru noi cât și pentru pești Hrana: Pentru a crește discuși, a avea pești cu o sănătate perfectă și pentru a-i aduce la maturitatea sexuală, considerăm că hrănirea este factorul determinant (desigur, asociată și cu ceilalți factori) Alegerea hranei, calitatea, cantitatea și mai ales diversitatea ei sunt preponderente, ele influențând toate fazele vieții lor Nu trebuie uitat că majoritatea bolilor intestinale de care suferă discușii își au originea în hrană La hrănire, trebuie să ținem cont și de dimensiunea hranei In general gura peștilor, comparativ cu corpul, este relativ mică, deci mâncarea oferită trebuie să aibă dimensiunile potrivite Nu de puține ori am văzut un pește, luând o înghițitură, apoi dând-o afară și iar înghițind-o în biotopul natural, discusul are posibilitatea să-și aleagă hrana, dar în acvarii este la mâna noastră Colectorii de discuși au observat peștii păscând o „iarbă biologică” formată din alge filamentoase și în care se găsesc multe unicelulare și pluricelulare, larve și insecte acvatice Din nou, concluzionând, putem spune că în biotopul natural peștele are posibilitatea să-și aleagă hrana dintr-un sortiment foarte bogat, lucru pe care trebuie să-l asigurăm și noi în acvarii De multe ori suntem siliți să ne recoltăm hrana vie pentru pești din ape mai mult sau mai puțin poluate Dacă nu avem de ales, va trebui ca înainte de a o da ca hrană s-o alegem și s-o curățăm Este recomandabil ca hrana recoltată din aceste zone să fie congelată din motive profilactice Congelarea hranei nu-i schimbă cu nimic calitatea nutritivă Trebuie să evităm colectarea hranei ca: Tubifex, larve de țânțari din zonele de deversare ale abatoarelor, lăptăriilor, fabricilor de băuturi spirtoase, deși de multe ori numai aici o găsim din abundență în condițiile noastre, nu avem prea multe feluri de mâncare de ales Atâta timp cât nu există magazine de acvaristică de unde să putem cumpăra o hrană vie garantată, culturi de Enchytraeus, sau o hrană uscată special făcută pentru discuși, ne vom mai chinui Cu un singur magazin în București și cu o piață dezorganizată, în care vânzătorul ne face o favoare vânzându-ne iarna o grămăjoară de Tubifex negru și înghețat, la un preț astronomic, ne va fi greu să creștem orice pește, dar mai ales discuși Până acum am vorbit numai despre hrană în general, dar să trecem la hrana pe care o putem găsi la noi și să vedem cum putem s-o facem utilizabila pentru peștii exotici în general și pentru discuși în special: Tubifex-ul: Proaspăt recoltat, trebuie ținut în vase cu suprafață mare, puțin adânci și în care curge o șuviță subțire de apă în permanență Din când în când, vom răvăși grămadă de Tubifex și vom îndepărta nămolul eliminat de viermi După ce-i ținem așa 4-5 zile îi putem da ca hrană la pești în acest interval viermii au căpătat o culoare roșu aprins, după care îi congelăm Daphnia vie: După recoltare vom separa daphnia vie de cea moartă, pe care o vom 1518 arunca Daphnia vie va fi ținută câteva ore în apă proaspătă, dură și ușor sărată 2-3% Să nu vă fie teamă că va muri deoarece acești pureci de apă suportă o salinitate de 4% Se va ține cont că daphniile congelate au un efect laxativ, deci se va da în cantități limitate și numai asociate cu alt fel de hrană Larvele de Chironomus: Aceste larve de țânțari cunoscute și sub numele de viermi de nămol, vor fi ținuți între bucăți de cârpă de bumbac, albe și curate Cârpele se vor umezi ușor cu apă proaspătă și vor fi ținute într-un loc rece și întunecos Bumbacul prin proprietățile sale absorbante, va absorbi mucusul și dejecțiile viermilor Larvele de Corethra: Sunt printre cele mai bogate în substanțe nutritive și vor fi conservate în apă curată și proaspătă Acestea ca și larvele de țânțari anofeli conțin un hormon numit „ecdyson”, care asociat unei proteine de genul „vitellogenina” au rolul de a stimula maturarea ovariană a femelelor Artemia salina: O consider ca hrana cea mai curată, cea mai sănătoasă și cea mai bogată în substanțe nutritive Cei care trăiesc în zone cu lacuri suprasaturate în sare: Cojocna (lângă Cluj), Ocna Sibiului, Techirghiol, Lacul Sărat (lângă Brăila) își pot procura la o singură recoltare hrană proaspătă pentru o perioadă mai îndelungată Acești crustacei vor fi recoltați și odată aduși acasă vor fi spălați cu apă curată și apoi se vor congela Se vor da ca hrană numai atât cât consumă peștii la o masă Hrană uscată: Discușii nu sunt mari amatori de hrană uscată, dar de multe ori neavând la îndemână hrană vie, vom fi forțați să le dăm și hrană uscată Multe firme care produc hrană deshidratată vitaminizată, au creat o hrană deshidratată specială pentru discuși, ca și pentru alte specii: SERA, SERA FLORA, TUBIPAN, SERA - larve proaspete de țânțari, TETRA CICHLID, TETRA MIN, BIO MAN Toate acestea vor fi date alternativ cu o hrană vie Sperăm ca această hrană uscată de calitate s-o găsim în curând și în magazinele noastre de specialitate Inima de vită: Una din mâncărurile preferate de discuși și foarte comodă pentru un acvarist este inima de vită Fiartă sau crudă, congelată și dată printr-o râzătoare mică este bine apreciată de discuși Toate aceste mâncăruri se vor da alternativ, iar masele cu Tubifex nu vor fi mai dese de 2-3 ori pe săptămână Dacă dăm ca hrană Enchytraeus sau Grindal, datorită bogăției lor în lipide aceștia trebuie dați cu zgârcenie mai ales în cazul reproducătorilor Dezavantajul hrănirii în principal cu inimă de vită o reprezintă faptul că discușii noștri vor avea un colorit mai întunecat Reproducerea: Pentru a ști dacă putem reproduce discușii pe care-i avem trebuie mai întâi să știm dacă avem o pereche Cum procedăm pentru a afla asta? De la început trebuie spus că diferența între sexe este foarte grea la adulți și imposibilă la puiet De cele mai multe ori dimorfismul sexual este evident doar pentru masculi și are la baza criterii anatomice O primă deosebire a sexelor o putem face la masculi după cocoașa frontală, de origine grasă Un alt indiciu, destul de nesemnificativ, ar fi ca la înotătoarea dorsală, ultimele radii sunt mai lungi și moi Aceste aspecte nu sunt vizibile la toți masculii, dar este sigur că toți peștii care au aceste caracteristici sunt masculi In afara perioadei de reproducere există o altă metodă de determinare a sexelor, dar este neconvenabilă pentru pești și greoaie pentru acvarist Pentru aceasta trebuie cercetate organele genitale ale 1519 peștilor Peștele este scos din apă și ținut în mână cu ajutorul unei cârpe din bumbac moale și se examinează cu lupa organele genitale Insă cel mai sigur, dimorfismul sexual apare în momentul depunerii icrelor Acesta se manifestă prin apariția unui spermiduct la mascul (în formă conică) și al unui oviduct la femelă (de forma unui trunchi de con) Discușii ating maturitatea sexuală în jurul vârstei de 15 luni Dacă suntem siguri că avem o pereche, indiferent de metoda folosită pentru a determina acest lucru, atunci să creăm perechii toate condițiile necesare reproducerii Vom căuta să le oferim un acvariu numai pentru ei, bine plantat cu o apă corespunzătoare: duritate mică, temperatura de 29-31 °C, o aerisire și o filtrare bună Trebuie să le oferim și multă liniște, deoarece o sperietură (un zgomot, o lumină aprinsă) poate conduce la mâncarea de către părinți a întregii ponte Dar să presupunem că toate lucrurile au decurs bine, că cei doi părinți îngrijesc icrele aerisindu-le și după circa 56 de ore icrele au eclozat După eclozare, părinții iau larvele și le lipesc pe spatele frunzelor, iar după 4-5 zile puii înoată liber Acum începe calvarul Am asigurat toate condițiile pentru ca părinții să-și hrănească puii sau nu? Să presupunem că da și atunci îi vom vedea pe cei doi părinți înotând liniștiți înconjurați de pui Se observă că puii stau lipiți de epiderma câte unui părinte pe rând De ce? Pentru că vreme de două săptămâni puii se hrănesc cu un mucus produs de părinți La un studiu al epidermei, vom observa că aceasta este la fel la cele două sexe Astfel epiderma este formată din două zone: una de profunzime și alta de suprafață In stratul de profunzime are loc înmulțirea celulară, în timp ce în stratul de suprafață se stratifică materialul celular produs, rezultând o componentă mâncată de pui Structura epidermei este specifică numai pentru discus Aceasta secreție (mucus), conține hidrați de carbon și grăsimi în concentrație mică și prin absorbția lui, stomacul puietului nu este blocat, lucru ușor realizabil pentru că pancreasul puilor nu furnizează intestinului enzimele necesare digestiei In intestinul puilor s-a găsit o floră intestinală bogată Pe suprafața epidermei părinților s-au descoperit bacterii epifitice, care probabil că sunt o componentă a hranei puietului și care au rol important în cadrul primei formari bacteriene în intestinul puilor în această perioadă pielea părinților este foarte sensibilă și se va evita atingerea brutală a lor în stomacul puilor s-au găsit și bucăți fine din pielea părinților, distrugerea acestui strat de epidermă fiind controlată hormonal După trecerea acestor două săptămâni de hrănire de pe părinți (specifică numai discusului), vom începe să le dăm și alta hrană, ca Artemia salina, însă numai concomitent (puii se vor hrăni și de pe epiderma părinților și cu hrana suplimentară oferită de noi) La 3-4 zile după cele 2 săptămâni, timp în care puietul a început să mănânce și altceva decât mucusul de pe părinți, vom separa puietul de părinți în momentul separării puii sunt destul de mari Puii se hrănesc alternativ de pe ambii părinți, dar niciodată de pe amândoi în același timp Când unul din părinți și-a epuizat resursele de mucus, celălalt părinte se așează sub el, cel de sus se scutură ușor, semn că puii trebuie să se desprindă și cad pe părintele de dedesubt După câteva zile de la separarea puilor, perechea poate depune din nou 1520 Detalii: Syncrossus beauforti > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 20-25 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 0-5 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Foarte puțin evident, masculii au o colorație puțin mai puternică decât a femelelor Hrănire: Acești pești au o gură foarte mică, fapt ce ar trebui luat în considerare când îi hrănim Pot fi hrăniți cu fulgi și granule de bună calitate ce se scufundă, hrană pe bază de alge, spanac iar algele natural sunt un avantaj înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în captivitate îngrijire: Sunt pești timizi și nu se arată prea mult în acvariu Un aspect important despre acești pești este acela că au nevoie de foarte mult oxigen pentru a supraviețui Apa trebuie să fie mai rece pentru a se putea dizolva mai mult oxigen și este necesar un curent pentru a distribui oxigenul uniform în acvariu Nu ar trebui introduși în acvariu direct după amenajare deoarece acesta nu are alge în el iar pentru Beauforti's Loach algele sunt aproape indispensabile Substratul trebuie să fie fin dar sunt necesare și pietre mai mari pentru a permite instalarea algelor pe suprafețele acestora Comentarii: Deși nu este o specie agresivă, cerințele acesteia limitează numărul de specii compatibile Speciile cu care pot împărți același mediu sunt: arilius, Discherodontus, Garra, Devario, unele Rasbora, Rhinogobius, Sicyopterus și Stiphodon gobies plus catfishes precum Glyptothorax, Akysis și Oreoglanis 1521 Syncrossus berdmorei Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 10-11 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 10-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște dimorfismul sexual Hrănire: Este o specie omnivoră nepretențioasă în ceea ce ține de hrană, vor accepta hrană vie sau congelată și hrană uscată, granule ce se scufundă Deoarece își petrec foarte mult timp pe fundul apei este obligatoriu ca hrana să se scufunde înmulțire: Reproducerea nu s-a realizat în captivitate și nu există exemplare înmulțite în captivitate îngrijire: Necesită acvarii de peste 130 litri cu locuri în care se pot ascunde precum crengi, rădăcini, pietre sau mici peșteri Sunt pești activi în general pe timp de noapte Substratul trebuie să fie fin, de exemplu se poate folosi nisip sau pietriș cu granulație mică și fără margini ascuțite Apa trebuie schimbată parțial (10%) în fiecare săptămână Comentarii: Pot fi ținuți cu alte specii semiagresive dar în general nu tolerează alte specii de fund, uneori devin agresive chiar și asupra propriei specii Ar putea să dezrădăcineze plantele încercând să se ascundă sub ele, pentru a preveni acest lucru, asigurați-le suficiente ascunzători 1522 Syncrossus helodes Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 25-30 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 24-30 °C > Duritate: 5-8 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, granule, hrană vie, fulgi > Durata de viață: 12-20 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște diferența dintre mascul și femelă Hrănire: Sunt pești carnivori, ce acceptă cu ușurință fulgii sau peletele însă ocazional pot fi hrăniți și cu larve de Chironomidae, viermi Tubifex sau Artemia salina înmulțire: înmulțirea nu s-a realizat în captivitate îngrijire: Necesită acvarii cu o lungime de minimum 100 cm dar la maturitate vor trebui mutați într-un acvariu mai mare Substratul trebuie să fie fin și curat pentru a le proteja mustățile sensibile Asigurați suficiente locuri în care să se ascundă folosind lemn submers, pietre și plante în mod obligatoriu apa trebuie să fie curată și bine oxigenată Comentarii: Sunt pești în general pașnici însă pot deveni agresivi la maturitate Trebuiesc ținuți cu alte specii mari și active sau cu alte specii agresive de grindei precum Syncrossus helodes, Syncrossus berdmorei, Yasuhikotakia morleti etc 1523 18 44 Syncrossus hymenophysa (Green Tiger Loach) Syncrossus hymenophysa Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 22,9-25,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 25-30 °C > Duritate: 6-12 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 5-7 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte au abdomenul mai proeminent decât masculii înmulțire: Nu se cunosc cazuri de reproducere în acvariu îngrijire: Acvariul trebuie să aibă o lungime și o înălțime mare, dimensiuni mai importante decât înălțimea Acesta trebuie să aibă substrat nisipos pentru a proteja mustățile delicate ale peștilor Este nevoie de mai multe locuri în care să se ascundă, realizate din pietre, rădăcini sau crengi submerse sau chiar ghivece de ceramică Acvariul poate avea și zone plantate însă este posibil ca plantele să fie dezrădăcinate Filtrarea și oxigenarea apei trebuie să fie foarte eficiente iar schimbările regulate de apă sunt obligatorii Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule de calitate ce se scufundă însă este bine să primească și hrană vie sau congelată ce poate consta din larve de țânțari, sau Artemia salina iar exemplarele mai mari pot fi hrănite și cu râme sau creveți tocați Comentarii: Trebuiesc ținuți în grupuri de minimum șase indivizi pentru a diminua agresivitatea și pentru a se putea forma o ordine ierarhică Sunt agresive și nu sunt recomandate acvariilor comunitare Se pot ține împreună cu pești activi și mai mari precum membrii genului Danio sau cu alte specii agresive din familia sa precum Syncrossus helodes, Syncrossus berdmorei, Yasuhikotakia morleti 1524 Synodontis caudovittatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 25,4-27,9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 21-24 °C > Duritate: 8-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul are înotătoarea dorsală mai lungă și uneori este posibil să se observe papila genitală de 3-4 mm lungime lângă înotătoarea anală înmulțire: Are o metodă de înmulțire similară cucului, femela depune icrele în același timp ca și o femelă de Haplochromis, aceasta din urmă ia icrele în gură și le incubează ca și cum ar fi ale ei Icrele de Synodontis multipunctatus eclozează primele și mănâncă icrele de Haplochromis Când acești pui ies din gura femelei, femela de Haplochromis îi va îngriji de parcă ar fi ai ei înmulțirea a fost realizată și în acvariu îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, cu substrat nisipos și ascunzători multe, amenajat în stil Malawi Se pot adăuga și crengi sau rădăcini submerse Hrănire: Poate fi hrănit cu granule iar ca supliment Artemia salina, larve de Chironomidae s a Comentarii: Sunt pești pașnici dar adulții pot deveni teritoriali cu alte specii de fund Pot fi ținuți împreună cu cichlidaele de Malawi sau Tanganyika 1525 18 46 Synodontis clarias (Banded Pimelodid) Synodontis clarias Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 33-38,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 21-24 °C > Duritate: 8-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele, mai ales dacă acestea poartă icre De asemenea se pot sexa și examinând papila genitală, procedând astfel: se ia peștele în mână și se întoarce cu burta în sus cu grijă să nu ne înțepăm în spinul din dorsală Se trage ușor de coadă și se examinează papila genitală Masculii prezintă o papilă aspră cu spermaduct iar femelele au oviduct pe partea ventrală a papilei înmulțire: Are o metodă de înmulțire similară cucului, femela depune icrele în același timp ca și o femelă de Haplochromis, aceasta din urmă ia icrele în gură și le incubează ca și cum ar fi ale ei Icrele de Synodontis multipunctatus eclozează primele și mănâncă icrele de Haplochromis Când acești pui ies din gura femelei, femela de Haplochromis îi va îngriji de parcă ar fi ai ei înmulțirea a fost realizată și în acvariu îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, cu substrat nisipos și ascunzători multe, amenajat în stil Malawi Se pot adăuga și crengi sau rădăcini submerse Hrănire: Poate fi hrănit cu granule iar ca supliment Artemia salina, larve de Chironomidae s a Comentarii: Sunt pești pașnici dar adulții pot deveni teritoriali cu alte specii de fund Pot fi ținuți împreună cu cichlidaele de Malawi sau Tanganyika 1526 18 47 Synodontis dhonti (Dhonti Syno) Synodontis dhonti Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 30,5-40,6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,2 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 4-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Mochokidai Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe decât masculii De asemenea acești pești pot fi sexați și examinând papila genitală dar acest lucru nu este pentru amatori Se va ține peștele în palmă, cu burta în sus ținând înotătoarea dorsală între degetul mijlociu și inelar Papila genitală poate fi observată dacă se trage ușor de coadă Masculul prezintă spermaduct, mai ascuțit iar femela va avea oviduct, mai rotunjit înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu dar în natură se știe că se înmulțește prim împrăștierea icrelor, fără a manifesta grijă față de acestea sau față de pui îngrijire: Se va ține în acvarii amenajate într-o manieră tipică Lacului Tanganyika, cu multe locuri de ascundere formate din pietre și locuri libere pentru a înota O iluminare slabă va încuraja peștele să iasă din ascunzători Hrănire: Nu sunt pretențioși și vor accepta atât granule cât și hrană vie sau congelată precum larve de Chironomidae, râme, Artemia și uneori pot fi recompensați și cu mazăre decojită sau castravete Comentarii: Poate fi ținut împreună cu specii mai mari, suficient de mari încât să nu fie considerate hrană Ideal este să se țină cu ciclide din Lacul Tanganyika Este un pește teritorial cu membri ale aceleiași specii, dacă se dorește păstrarea a mai mulți indivizi, se recomandă acvarii mari 1527 Detalii: Synodontis eupterus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 15,2-17,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,2-7,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 10-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 10-20 > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Sunt destul de dificil de sexat, nu pot fi sexați vizual ci este nevoie de manipulare Se ia peștele în mână și se întoarce cu burta în sus cu grijă să nu ne înțepăm în spinul din dorsală Se trage ușor de coadă și se examinează papila genitală Masculii prezintă o papilă aspră cu spermaduct iar femelele au oviduct pe partea ventrală a papilei înmulțire: Se înmulțesc prin icre însă nu s-a realizat înmulțirea lor în captivitate încă îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, cu substrat nisipos și ascunzători multe, amenajat în stil Malawi Se pot adăuga și crengi sau rădăcini submerse Hrănire: Poate fi hrănit și cu granule sau fulgi însă preferă hrana vie precum Artemia, creveți, larve de Chironomidae Este importantă componenta vegetală din dieta sa, deci poate fi hrănit cu hrană pe bază de plante sau cu Spirulină Comentarii: Este un pește relativ pașnic însă poate mânca peștii mici, se poate ține împreună cu pești de aceeași mărime sau apropiat Se poate ține individual sau în mici grupuri dacă spațiul permite 1528 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 19-20 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-8,0 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 4-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-17 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Synodontis flavitaeniatus Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele, mai ales dacă acestea poartă icre De asemenea se pot sexa și examinând papila genitală, procedând astfel: se ia peștele în mână și se întoarce cu burta în sus cu grijă să nu ne înțepăm în spinul din dorsală Se trage ușor de coadă și se examinează papila genitală Masculii prezintă o papilă aspră cu spermaduct iar femelele au oviduct pe partea ventrală a papilei înmulțire: Nu s-a realizat în acvariu încă îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, cu substrat nisipos și ascunzători multe, amenajat în stil Malawi Se pot adăuga și crengi sau rădăcini submerse Hrănire: Poate fi hrănit și cu granule sau fulgi însă preferă hrana vie precum Artemia, creveți, larve de Chironomidae Este importantă componenta vegetală din dieta sa, deci poate fi hrănit cu hrană pe bază de plante sau cu Spirulină Comentarii: Este un pește relativ pașnic însă poate mânca peștii mici, se poate ține împreună cu pești de aceeași mărime sau apropiat Se poate ține individual sau în mici grupuri dacă spațiul permite 1529 Detalii: Synodontis membranaceus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 624,6 litri > Dimensiune: 40-50 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,2 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 15-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele, mai ales dacă acestea poartă icre De asemenea se pot sexa și examinând papila genitală, procedând astfel: se ia peștele în mână și se întoarce cu burta în sus cu grijă să nu ne înțepăm în spinul din dorsală Se trage ușor de coadă și se examinează papila genitală Masculii prezintă o papilă aspră cu spermaduct iar femelele au oviduct pe partea ventrală a papilei înmulțire: Nu s-a realizat în acvariu încă îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, cu substrat nisipos și ascunzători multe, amenajat în stil Malawi Se pot adăuga și crengi sau rădăcini submerse Hrănire: Poate fi hrănit și cu granule sau fulgi însă preferă hrana vie precum Artemia, creveți, larve de Chironomidae Este importantă componenta vegetală din dieta sa, deci poate fi hrănit cu hrană pe bază de plante sau cu Spirulină Comentarii: Este un pește relativ pașnic însă poate mânca peștii mici, se poate ține împreună cu pești de aceeași mărime sau apropiat Se poate ține individual sau în mici grupuri dacă spațiul permite 1530 Detalii: Synodontis multipunctatus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 15,2-17,8 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,2 > Temperatura: 21-25 °C > Duritate: 15-35 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 10-15 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculul are înotătoarea dorsală mai lungă și uneori este posibil să se observe papila genitală de 3-4 mm lungime lângă înotătoarea anală înmulțire: Are o metodă de înmulțire similară cucului, femela depune icrele în același timp ca și o femelă de Haplochromis, aceasta din urmă ia icrele în gură și le incubează ca și cum ar fi ale ei Icrele de Synodontis multipunctatus eclozează primele și mănâncă icrele de Haplochromis Când acești pui ies din gura femelei, femela de Haplochromis îi va îngriji de parcă ar fi ai ei înmulțirea a fost realizată și în acvariu îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, cu substrat nisipos și ascunzători multe, amenajat în stil Malawi Se pot adăuga și crengi sau rădăcini submerse Hrănire: Poate fi hrănit cu granule iar ca supliment Artemia salina, larve de Chironomidae s a Comentarii: Sunt pești pașnici dar adulții pot deveni teritoriali cu alte specii de fund Pot fi ținuți împreună cu cichlidaele de Malawi sau Tanganyika 1531 Synodontis nigrita Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 20-22 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 21-26 °C > Duritate: 4-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-17 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Sunt destul de dificil de sexat, nu pot fi sexați vizual ci este nevoie de manipulare Se ia peștele în mână și se întoarce cu burta în sus cu grijă să nu ne înțepăm în spinul din dorsală Se trage ușor de coadă și se examinează papila genitală Masculii prezintă o papilă aspră cu spermaduct iar femelele au oviduct pe partea ventrală a papilei înmulțire: Se înmulțesc prin icre însă nu s-a realizat înmulțirea lor în captivitate încă îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, cu substrat nisipos și ascunzători multe, amenajat în stil Malawi Se pot adăuga și crengi sau rădăcini submerse Hrănire: Poate fi hrănit și cu granule sau fulgi însă preferă hrana vie precum Artemia, creveți, larve de Chironomidae Este importantă componenta vegetală din dieta sa, deci poate fi hrănit cu hrană pe bază de plante sau cu Spirulină Comentarii: Este un pește relativ pașnic însă poate mânca peștii mici, se poate ține împreună cu pești de aceeași mărime sau apropiat Se poate ține individual sau în mici grupuri dacă spațiul permite Pot fi ținuți împreună cu Cichlidae africane 1532 Synodontis nigriventris Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 8-18 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femela este mai mare decât masculul și este mai plinuță, de asemenea masculul este mai puternic colorat înmulțire: Au fost înmulțiți de foarte puține ori în captivitate Pentru a simula ploile de primăvară, apă trebuie să fie moale In acvariul trebuie să existe ghivece întoarse sau bucăți de țevi din PVC ca posibile locații de depunere Adulții pot fi ținuți împreună cu icrele și puii deoarece aceștia îi vor îngriji Puii nu vor fi hrăniți în primele patru zile, iar după ce rezervă de hrană din gălbenuș se termină pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat, de preferat cu plante cu frunze late deoarece acestor pești le place să pască pe partea ventrală a frunzelor Ascunzătorile formate din pietre și/sau lemn scufundat vor oferi peștilor locuri de siguranță Hrănire: Nu sunt pești pretențioși, vor accepta orice tip de hrană Ocazional trebuiesc hrăniți cu hrană pe bază de alge și larve de insecte Comentarii: Sunt pești de cârd și vor fi ținuți în grupuri de minimum 3 indivizi, sunt pașnici și pot fi asociați cu alți pești pașnici de talie comparabilă 1533 Synodontis notatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 20,3-25,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 21,7-25,6 °C > Duritate: 4-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe decât masculii De asemenea acești pești pot fi sexați și examinând papila genitală dar acest lucru nu este pentru amatori Se va ține peștele în palmă, cu burta în sus ținând înotătoarea dorsală între degetul mijlociu și inelar Papila genitală poate fi observată dacă se trage ușor de coadă Masculul prezintă spermaduct, mai ascuțit iar femela va avea oviduct, mai rotunjit înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu dar în natură se știe că se înmulțește prim împrăștierea icrelor, fără a manifesta grijă față de acestea sau față de pui îngrijire: Se va ține în acvarii amenajate într-o manieră tipică Lacului Tanganyika, cu multe locuri de ascundere formate din pietre și locuri libere pentru a înota O iluminare slabă va încuraja peștele să iasă din ascunzători Hrănire: Nu sunt pretențioși și vor accepta atât granule cât și hrană vie sau congelată precum larve de Chironomidae, râme, Artemia și uneori pot fi recompensați și cu mazăre decojita sau castravete Comentarii: Poate fi ținut împreună cu specii mai mari, suficient de mari încât să nu fie considerate hrană Ideal este să se țină cu ciclide din Lacul Tanganyika Este un pește teritorial cu membri ale aceleiași specii, dacă se dorește păstrarea a mai mulți indivizi, se recomandă acvarii mari 1534 Synodontis ocellifer Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 15,2-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,8 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele, mai ales dacă acestea poartă icre De asemenea se pot sexa și examinând papila genitală, procedând astfel: se ia peștele în mână și se întoarce cu burta în sus cu grijă să nu ne înțepăm în spinul din dorsală Se trage ușor de coadă și se examinează papila genitală Masculii prezintă o papilă aspră cu spermaduct iar femelele au oviduct pe partea ventrală a papilei înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea pe cale naturală în acvariu, ci doar prin administrare de hormoni Majoritatea puilor din comerț sunt obținuți astfel îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, cu substrat nisipos și ascunzători multe, amenajat în stil Malawi Se pot adăuga și crengi sau rădăcini submerse Hrănire: Poate fi hrănit și cu granule sau fulgi însă preferă hrana vie precum Artemia, creveți, larve de Chironomidae Este importantă componenta vegetală din dieta sa, deci poate fi hrănit cu hrană pe bază de plante sau cu Spirulină Comentarii: Este un pește relativ pașnic însă poate mânca peștii mici, se poate ține împreună cu pești de aceeași mărime sau apropiat Se poate ține individual sau în mici grupuri dacă spațiul permite 1535 Autor: acvariidevis Sursa: Tandanus tandanus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 378,5 litri > Dimensiune: 61-83,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,4-8,0 > Temperatura: 10-25,6 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Australia > Familie: Dimorfism sexual: Sunt ușor de sexat, masculul are o papilă genitală cilindrică iar femela are o papilă urogenitală triunghiulară înmulțire: Masculul va construi un cuib din pietricele sau nisip și acolo va invita femela să depună După depunere, masculul va păzi cuibul până la două săptămâni și pot depune până la 20 000 de icre Icrele eclozează în aproximativ o săptămână îngrijire: Amenajarea acvariului nu este foarte importantă, acesta trebuie să aibă ascunzători și plante de suprafață, dacă acestea sunt prezente peștele va fi văzut mai des Chimismul apei nu este critic deoarece această specie suportă o plajă largă de valori ale parametrilor Se recomandă substratul nisipos sau format din pietriș fin Hrănire: Nu este pretențios la hrană dar trebuie să aibă o dietă variată Poate fi hrănit cu granule sau fulgi, Tubifex, Artemia, Daphnia vii sau congelate Comentarii: Este o specie pașnică dar poate mânca peștii mai mici atunci când este adult, dacă este ținut cu pești mai mari nu vor exista probleme din partea acestuia Se recomandă ca acvariile să aibă capac deoarece aceștia pot scăpa 1536 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,2 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Tanganicodus irsacae Dimorfism sexual: Dimensiunea este importantă în sexarea acestor pești însă nu este singurul factor important Masculul va avea fălci mari și puternice și o proeminență pe rostru iar femela va avea un profil mai drept înmulțire: Sunt pești ce formează perechi doar în perioada de reproducere, în rest rămân un cârd unit Femela preferă să depună icrele în peșteri cu substrat de pietriș Poate depune peste 100 de icre și după apariția puilor, atât părinții cât și juvenilii vor ajuta la creșterea acestora îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se realizeze mai multe ascunzători din piatră sau din crengi și/sau rădăcini Substratul trebuie să fie format din nisip sau pietriș fin Este recomandat ca filtrarea să fie eficientă și să se realizeze un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau cu fulgi însă acestea trebuiesc suplimentate cu hrană vie sau congelată precum Artemia salina, larve de Chironomidae sau Daphnia Comentarii: în ciuda dimensiunii reduse sunt foarte teritoriali și pot deveni agresivi chiar și cu pești mai mari decât ei Se recomandă să nu se țină mai mult de un mascul deoarece aceștia se vor agresa, cazuri excepționale sunt cazurile în care acvariul este mare și se pot delimita clar teritoriile 1537 Detalii: Tanichthys albonubes > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 2,5-3,8 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 16-23 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli, mai viu colorați și se vor etala prin a întinde înotătoarele Femelele au abdomenul mai pronunțat înmulțire: împerecherea poate avea loc atât într-un acvariu de tip comunitar, cât și într-unul de pontă Este preferabilă cea de-a doua variantă, introducând un cuplu sau un grup într-un acvariu de 15 litri, dacă doriți să recuperați ouăle Va fi umplut cu apă ceva mai veche, în timp ce fundul va rămâne gol, pentru a permite un mai bun sifonaj al deșeurilor Cât despre decor, acesta se poate compune din câteva plante stufoase, din mușchi de Java și, la suprafață, din câteva tufe de Riccia Filtrarea se va putea rezuma la un simplu filtru-cutie, alimentat de o pompă de aer Deși literatura de specialitate indică o temperatură de 24 de grade pentru pontă, în realitate această poate avea loc și la 20 de grade Nu există regulă în ceea ce privește momentul declanșării pontei, aceasta având loc deopotrivă dimineața ca și la finalul după amiezii Când debutează parada nupțială, roba masculului se închide la culoare, în timp ce a femelei se deschide, devenind aproape translucidă Masculul își urmărește aleasa sărind în jurul ei, cu înotătoarele larg deschise și cu un freamăt ușor al corpului Când femela se decide în final să răspundă avansurilor partenerului, cei doi se îndreaptă spre locul de pontă, printre tufele de plante Femela intră prima, urmărită de mascul, care își presează flancul lateral spre cel al femelei, adoptând o poziție ușor oblică, în timp ce coadă este îndoită deasupra spatelui partenerei sale, îmbrățișarea este scurtă și puțin productivă: uneori, un singur ou este expulzat Celelalte vor rămâne printre plante sau se vor scurge pe fundul bazinului în general, părinții le ignoră După împerechere, masculul își reia curtea, urmărindu-și asiduu partenera, care, între două „îmbrățișări”, se odihnește Contrastul între faza de seducție, foarte activă, și” îmbrățișarea”, mai degrabă calmă, este evident Ponta durează o oră, uneori chiar două, dar producția de ouă rămâne slabă Acești pești își pot depune ponta în grup, dar se vor găsi întotdeauna câțiva indivizi care vor prefera să mănânce icrele! 1538 Ale vinii eclozează la capătul a 24 până la 36 de ore De culoare foarte închisă, chiar neagră, rămân fixați uneori de peretele acvariului sau pe plante, cu ajutorul unei glande cefalice lipicioase Va mai trece o săptămână până când puii își vor resorbi vezicula vite lină și vor putea înota De altfel, avem de-a face cu un adevărat spectacol, în momentul în care acești pui foarte mici încep să se deplaseze cu viteză, foarte aproape de suprafață! Câteva luni vor fi suficiente tinerilor pentru a ajunge la maturitate, fiindcă sunt capabili de reproducere imediat ce au atins o talie de 2 cm Iată deci o specie drăguță, ușor de întreținut și care, în plus, se va putea reproduce cu un minim de atenție! îngrijire: Trebuie să fie îndeplinite toate condițiile necesare unei întrețineri corecte Un bazin de 50 de litri este suficient pentru o familie de zece indivizi Deși este menționat uneori și un acvariu de un volum mai mic, nu trebuie uitat că plevușcă chinezească este un înotător neobosit și îi va trebui spațiu suficient pentru echilibrul său Această specie evoluează în special aproape de suprafață, dar nu ezită să înoate în zonă intermediară a bazinului sau chiar aproape de fund Iluminarea este esențială pentru acest pește, iar plantele vor contribui la crearea unui sentiment de siguranță necesar acestei specii Ca și plante, sunt indicate Egeria densă, Ceratophyllum demersum, Najas sp și alte plante stufoase, cu un efect estetic deosebit Vor putea fi adăugate și mici Cryptocoryne precum C wallisii pentru a decora solul în timp ce mușchiul de Java (Vesicularia dubyana) va agrementa fundul și fețele laterale ale bazinului Deși suprafața trebuie lăsată liberă pentru înot, totuși putem adăuga și câteva tufe de Riccia fluîtans In funcție de temperatura camerei, încălzirea nu este obligatorie Dar în cadrul unui bazin de ansamblu, confortul celorlalte specii trebuie de asemenea luat în calcul O temperatură de 25 de grade C este optimă: dacă depășiți această limită, durata de viață a unui Tanichthys va fi redusă Calitatea apei nu este nici ea importantă în mod special, din momentul în care igiena este controlată; trebuie efectuate schimbări de apă regulate Hrănire: Tanichthys albonubes nu este pretențios la mâncare, acceptând aproape totul Și nu va ezita să recupereze hrana chiar de pe fundul bazinului Regimul alimentar va fi variat (fulgi, hrană congelată sau vie) Ca și hrană vie, recomandăm nauplii de Artemia, dar și dafnii, cyclopi sau drosofile In bazin, vom observa că Tanichthys nu vor ezita să urce la suprafață pentru a prinde musculițe și alte mici insecte căzute în apă Comentarii: în condițiile unei întrețineri optime, peștii voștri vor etala cele mai frumoase culori și nu vor ezita să se reproducă Imediat ce sunt introduși într-un nou habitat, Tanichthys vor forma rapid un banc în timp ce, la alte specii, vedem un lider cu câțiva „supuși” adjudecându-și un anumit teritoriu, la Tanichthys grupul va rămâne unit chiar dacă vor exista mai mulți mascuh dominanți în sânul său Aceștia sunt ușor de recunoscut pentru că își petrec timpul impresionându-se reciproc și executând un fel de dans ritualic: se îndreaptă spre rival cu înotătoarele deschise, în timp ce execută un fel de du-te vino Din când în când deschid gura, își mișcă sacadat capul și-și agită înotătoarele cu mare viteză în fața acestei manevre de intimidare, subiectul vizat nu are decât două alternative: supunerea sau intrarea în luptă în acest din urmă caz, urmează o bătălie rapidă care constă într-o urmărire, timp de câteva secunde, fără însă nicio rană Fiecare se liniștește subit, convins fiind că și-a doborât adversarul Niciun membru nu este respins de grup, exceptând perioada de reproducere când anumiți indivizi sunt ținuți la distanță 1539 Tanichthys micagemmae Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 1,3-2,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 18-23 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Vietnam > Familie: Dimorfism sexual: în timpul perioadei de reproducere, masculii dezvoltă tuberculi nupțiali proeminenți sub ochi De asemenea înotătoarele anală și dorsală sunt mai alungite decât ale femelei înmulțire: în vederea reproducerii, peștii trebuiesc hrăniți cu hrană vie din belșug, apoi când sunt pregătiți de depunere pot fi introduși într-un acvariu mai mic, 40 cm x 20 cm x 20 cm, 16 litri este suficient Acvariul poate fi amenajat foarte simplu folosind câteva tufe de Anubias sau Echinodorus pentru ca aceștia să aibă unde să depună Substratul nu este absolut necesar dar se poate folosi nisip sau pietriș fin iar filtrarea poate fi realizată folosind un simplu burete Când se alege perechea depunătoare este bine să se aleagă cea mai mare și plină de icre femelă Aceștia trebuiesc lăsați în acvariu 2-3 zile După ce au depus icrele, aceștia vor fi scoși din acvariu iar icrele vor ecloza în 48-72 ore, puii putând înota după câteva zile Când aceștia sunt capabili să înoate pot fi hrăniți cu infuzori, apoi după ce mai cresc pot fi hrăniți și cu nalupi de Artemia salina sau microviermi Aceeași metodă poate da rezultate favorabile și dacă se folosește un grup mai mare de adulți hrăniți cu hrană vie câteva zile înainte de depunere îngrijire: Tanichthys micagemmae își va etala culorile dacă acvariul va fi bine plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând în mijloc spațiu pentru înot, decorat cu crengi sau rădăcini și cu plante de suprafață Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș, cu câteva pietre mai mari și tocite de apă din loc în loc Hrănire: Pot fi hrăniți în mod regulat cu granule sau fulgi însă pentru un colorit mai intens și pentru reproducere se vor hrăni cu Artemia, Daphnia, s a Comentarii: Este un pește foarte pașnic și nu este foarte sensibil la calitatea apei, fapt ce permite asocierea cu multe specii precum Rasbora, Tetra, Corydoras, Danio, Devario Este un pește de cârd și se vor ține în grupuri de minimum 8-10 indivizi pentru a spori 1540 gradul de confort al acestora Tateurndina ocellicauda Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-8 > Temperatura: 23,3-27,8 °C > Duritate: 4-14 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Papua Noua Guinee > Familie: Dimorfism sexual: Masculii au capul mai robust iar femelele mai hidrodinamic Ambele sexe sunt la fel de colorate înmulțire: Se înmulțesc ușor dacă acvariul îndeplinește câteva condiții de bază De obicei depun în peșteri, dar se pot folosi și lungimi de tuburi de plastic Plantele sunt de asemenea folositoare deoarece acordă peștilor mai multă încredere și adăpost Pentru a-i înmulți se vor achiziționa mai mulți indivizi și se vor crește împreună pentru a se forma perechile După depunerea icrelor în peșteră, masculul va îndepărta femela și va îngriji icrele singur După 24-48 ore icrele vor ecloza iar masculul nu va mai avea grijă de pui Masculul trebuie îndepărtat pentru că este posibil să mănânce puii Puii pot fi hrăniți după ce pot înota, 2-4 zile mai târziu cu nalupi de Artemia și microviermi îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat închis la culoare și multe ascunzători, plantele de suprafață vor umbri porțiuni din acvariu și vor oferi mai multă încredere peștilor, astfel ei vor fi mai activi și mai colorați Este bine ca apa să fie menținută curată și bine oxigenată Acvariul trebuie să aibă capac deoarece acești pești pot sări din acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule sau fulgi însă preferă hrana vie precum Artemia, Daphnia sau larve de Chironomidae Comentarii: Este o specie teritorială dar pașnică, poate fi ținută împreună cu orice specie pașnică sau în grupuri mai mari, fără probleme dacă spațiul este suficient de mare 1541 Telmatochromis bifrenatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 8-9 cm > Apă: Dulce > pH: 8,5-9,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt puțin mai mari decât masculii înmulțire: Se aleg perechile pe la vârsta de un an, se cunoaște o pereche prin faptul că vor alunga alți pești de pe teritoriul lor După alegerea perechilor, vor alege un loc unde vor depune și vor îndepărta pietrișul și nisipul Ponta se va depune pe tavanul unei peșteri și va fi îngrijită de unul dintre părinți iar celălalt va apăra teritoriul Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia Adulții nu numai că vor avea grijă de pui, dar și puii vor contribui la îngrijirea următoarei serii îngrijire: Nu necesită plante în acvariu ci multe pietre cu care să se formeze ascunzători tip peșteră Este nevoie de filtrare eficientă și schimbări parțiale de apă Substratul poate fi nisipos sau pietriș fin Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule, fulgi, larve de Chironomidae, Artemia, Daphnia Comentarii: Pot fi agresivi cu pești din aceeași specie, se recomandă asocierea doar cu alte Cichlidae din Lacul Tanganyika 1542 19 7 Telmatochromis temporalii (Temporalis Cichlid) Telmatochromis temporalis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10-11 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-9,0 > Temperatura: 25-27 °C > Duritate: 10-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-6 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt puțin mai mari decât masculii înmulțire: Se aleg perechile pe la vârsta de un an, se cunoaște o pereche prin faptul că vor alunga alți pești de pe teritoriul lor După alegerea perechilor, vor alege un loc unde vor depune și vor îndepărta pietrișul și nisipul Ponta se va depune pe tavanul unei peșteri și va fi îngrijită de unul dintre părinți iar celălalt va apăra teritoriul Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia Adulții nu numai că vor avea grijă de pui, dar și puii vor contribui la îngrijirea următoarei serii îngrijire: Nu necesită plante în acvariu ci multe pietre cu care să se formeze ascunzători tip peșteră Este nevoie de filtrare eficientă și schimbări parțiale de apă Substratul poate fi nisipos sau pietriș fin Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule, fulgi, larve de Chironomidae, Artemia, Daphnia Comentarii: Pot fi agresivi cu pești din aceeași specie, se recomandă asocierea doar cu alte Cichlidae din Lacul Tanganyika 1543 Detalii: Tetraodon baileyi > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 12-15 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,8 > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Sunt mai dificil de determinat sexele însă se crede că numărul cirilor este relevant Masculul au mai multi ciri 5 înmulțire: Nu a fost realizată înmulțirea în acvariu 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos și mai multe pietre tocite de apă Acestea împreună cu crengi sau cu rădăcini trebuiesc aranjate în așa fel încât să ofere peștilor ascunzători Poate fi ținut și în acvarii plantate deoarece nu va ataca plantele Se recomandă să se realizeze un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Pot fi hrăniți cu melci, râme, scoici și picioare de raci sau crabi pentru a menține dinții peștelui ascuțiți Acest pește, ca și toți membrii familiei sale vor crește toată viața și pot deveni o problemă pentru peștii din acvariu Comentarii: Este o specie agresivă și intolerantă care trebuie să fie ținută singură, este foarte agresiv și împotriva membrilor propriei specii și nu trebuie să fie ținute mai multe exemplare împreună 1544 19 9 Tetraodon duboisi (Dubois* Freshwater Puffer) Detalii: > Dificultate: Moderată Tetraodon duboisi > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 7,6-8,9 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,8 > Temperatura: 23,3-26,7 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Este imposibil de sexat înmulțire: Nu a fost realizată înmulțirea în captivitate încă îngrijire: Acvariul poate avea substrat nisipos sau format din pietriș fin, se poate decora acvariul cu crengi, rădăcini sau lemn Acvariul poate fi plantat însă trebuie să existe și loc liber în care să poată peștele înota Peștele ar putea să muște din frunzele plantelor dacă observă hrana așezată pe acestea Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu hrană congelată sau vie precum Artemia sau larve de Chironomidae însă și cu melci, creveți, râme, scoici sau picioare de rac sau crab Comentarii: Este o specie în general agresivă și teritorială și se recomandă să fie ținută singură Unii pești sunt mai agresivi decât alții, chestiune ce ține de personalitatea fiecărui pește Dacă se dorește să fie ținuți împreună cu alți pești, aceștia trebuie să fie foarte rapizi iar acvariul foarte mare 1545 Tetraodon lorteti Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,4 > Temperatura: 25,6-27,8 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Este imposibil de sexat înmulțire: Nu a fost realizată înmulțirea în captivitate încă îngrijire: Acvariul poate avea substrat nisipos sau format din pietriș fin, se poate decora acvariul cu crengi, rădăcini sau lemn Acvariul poate fi plantat însă trebuie să existe și loc liber în care să poată peștele înota Peștele ar putea să muște din frunzele plantelor dacă observă hrana așezată pe acestea Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu hrană congelată sau vie precum Artemia sau larve de Chironomidae însă și cu melci, creveți, râme, scoici sau picioare de rac sau crab Comentarii: Este o specie agresivă și intolerantă care trebuie să fie ținută singură, este foarte agresiv și împotriva membrilor propriei specii și nu trebuie să fie ținute mai multe exemplare împreună 1546 Tetraodon mbu Detalii: > Dificultate: Dificil > Acvariu minim: 1135,6 litri > Dimensiune: 61-73,7 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,5 > Temperatura: 23,9-25,6 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1: 0 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Este imposibil de sexat înmulțire: Nu a fost realizată înmulțirea în captivitate încă îngrijire: Acvariul poate avea substrat nisipos sau format din pietriș fin, se poate decora acvariul cu crengi, rădăcini sau lemn Acvariul poate fi plantat însă trebuie să existe și loc liber în care să poată peștele înota Peștele ar putea să muște din frunzele plantelor dacă observă hrana așezată pe acestea Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu hrană congelată sau vie precum Artemia sau larve de Chironomidae însă și cu melci, creveți, râme, scoici sau picioare de rac sau crab Comentarii: Este o specie în general agresivă și teritorială și se recomandă să fie ținută singură Unii pești sunt mai agresivi decât alții, chestiune ce ține de personalitatea fiecărui pește Dacă se dorește să fie ținuți împreună cu alți pești, aceștia trebuie să fie foarte rapizi iar acvariul foarte mare 1547 19 12 Tetraodon palembangensis (Palembang Puffer) Detalii: > Dificultate: Moderată Tetraodon palembangensis > Acvariu minim: 151,4 litri > Dimensiune: 19,1-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,5 > Temperatura: 23,3-26,7 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 8-10 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Este imposibil de sexat înmulțire: Nu a fost realizată înmulțirea în captivitate încă îngrijire: Acvariul poate avea substrat nisipos sau format din pietriș fin, se poate decora acvariul cu crengi, rădăcini sau lemn Acvariul poate fi plantat însă trebuie să existe și loc liber în care să poată peștele înota Peștele ar putea să muște din frunzele plantelor dacă observă hrana așezată pe acestea Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu hrană congelată sau vie precum Artemia sau larve de Chironomidae însă și cu melci, creveți, râme, scoici sau picioare de rac sau crab Comentarii: Este o specie agresivă și intolerantă care trebuie să fie ținută singură, este foarte agresiv și împotriva membrilor propriei specii și nu trebuie să fie ținute mai multe exemplare împreună 1548 Detalii: Tetraodon suvatti > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 6,7-7,7 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 5-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Este imposibil de sexat înmulțire: Nu a fost realizată înmulțirea în captivitate încă îngrijire: Acvariul poate avea substrat nisipos sau format din pietriș fin, se poate decora acvariul cu crengi, rădăcini sau lemn Acvariul poate fi plantat însă trebuie să existe și loc liber în care să poată peștele înota Peștele ar putea să muște din frunzele plantelor dacă observă hrana așezată pe acestea Hrănire: Este un pește carnivor și poate fi hrănit cu hrană congelată sau vie precum Artemia sau larve de Chironomidae însă și cu melci, creveți, râme, scoici sau picioare de rac sau crab Comentarii: Este o specie în general agresivă și teritorială și se recomandă să fie ținută singură Unii pești sunt mai agresivi decât alții, chestiune ce ține de personalitatea fiecărui pește Dacă se dorește să fie ținuți împreună cu alți pești, aceștia trebuie să fie foarte rapizi iar acvariul foarte mare 1549 Thayeria boehlkei > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-7,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: La maturitate, datorită icrelor femelele au abdomenul mai rotunjit decât masculii înmulțire: Se înmulțesc asemănător altor specii de Characidae mici, se introduc într-un acvariu cu o temperatură de 23-24 °C Se stimulează cu hrană din belșug și de calitate, după depunerea icrelor adulții se separă de icre și se execută o schimbare de apă deoarece masculii eliberează o cantitate mare de lapți ce poate altera calitatea apei Acestea vor ecloza în circa două zile iar puii sunt mici și necesită hrană microscopică, apa verde fiind ideală Hrănire: Sunt pești omnivor și vor accepta aproape orice tip de hrană, pe lângă granule și fulgi, ocazional se pot hrăni cu larve de Chironomidae și Artemia salina îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat și este indicat să fie amenajat oferind zone de vegetație densă și zone libere pentru înot, în centrul acvariului Aceștia vor înota în zig-zag cu capul mai jos decât coada Comentarii: Sunt pești pașnici de cârd și se vor ține în grupuri cât mai mari, se pot combina cu alte specii de Characidae de aproximativ aceeași dimensiune și cu cerințe similare 1550 Theraps wesseli Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 15,2-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 7,4-8,2 > Temperatura: 23-27 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mai colorați, mai ales în perioada reproducerii înmulțire: La începutul perioadei de depunere, perechea alege suportul pe care va depune icrele, care poate fi o piatră plată, un ghiveci, o rădăcină și începe să-l curețe In această perioadă masculul poate fi colorat în negru, cu spatele mai deschis Sunt pești productivi, care îngrijesc icrele și puii Numărul de icre poate varia între 200-300 Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina după ce înoată liber îngrijire: Acvariul trebuie să aibă zone largi pentru înot și zone în care peștii să se poată adăposti, posibile locuri de depunere Acestea pot fi realizate din piatră sau din bucăți ornamentale de lemn A se avea în vedere că peștii sunt puternici și pot mișca decorațiunile aducând stricăciuni acvariului Acvariul nu necesită plante deoarece aceștia vor săpa destul de mult și le vor dezrădăcina Plantele de suprafață sau cele fixate de decorațiuni sunt o opțiune Hrănire: Este un pește nepretențios la hrană, va accepta hrana uscată precum granulele sau fulgii însă trebuie să fie hrănit și cu hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae sau creveți 5 Comentarii: Este un pește relativ pașnic, mai puțin în perioada de reproducere Acesta poate fi ținut împreună cu alte Cichlasome sau cu pești non-agresivi de aceeași talie Este bine să fie ținuți în perechi 1551 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 12-14 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,9 > Temperatura: 22,2-24,4 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mai colorați, mai ales în perioada reproducerii înmulțire: La începutul perioadei de depunere, perechea alege suportul pe care va depune icrele, care poate fi o piatră plată, un ghiveci, o rădăcină și începe să-l curețe In această perioadă masculul poate fi colorat în negru, cu spatele mai deschis Sunt pești productivi, care îngrijesc icrele și puii Numărul de icre poate varia între 200-300 Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina după ce înoată liber îngrijire: Acvariul trebuie să aibă zone largi pentru înot și zone în care peștii să se poată adăposti, posibile locuri de depunere Acestea pot fi realizate din piatră sau din bucăți ornamentale de lemn A se avea în vedere că peștii sunt puternici și pot mișca decorațiunile aducând stricăciuni acvariului Acvariul nu necesită plante deoarece aceștia vor săpa destul de mult și le vor dezrădăcina Plantele de suprafață sau cele fixate de decorațiuni sunt o opțiune Hrănire: Este un pește nepretențios la hrană, va accepta hrana uscată precum granulele sau fulgii însă trebuie să fie hrănit și cu hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae sau creveți 5 Comentarii: Este un pește relativ pașnic, mai puțin în perioada de reproducere Acesta poate fi ținut împreună cu alte Cichlasome sau cu pești non-agresivi de aceeași talie Este bine să fie ținuți în perechi 1552 Thorichthys теекі Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 15,2-16,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-8,5 > Temperatura: 22,2-29,4 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor Hrana vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai mare și cu colorit intens față de femelă, având aripioarele dorsală și anală ascuțite In schimb, la depunere, femela poate avea un colorit spre verde, mai intens ca al masculului înmulțire: La începutul perioadei de depunere, perechea alege suportul pe care va depune icrele, care poate fi o piatră plată, un ghiveci, o rădăcină și începe să-l curețe In această perioadă masculul poate fi colorat în negru, cu spatele mai deschis Sunt pești productivi, care îngrijesc icrele și puii Numărul de icre poate varia între 200-300 Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina după ce înoată liber îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos sau format din pietriș de granulație mică, poate fi decorat cu crengi și rădăcini submerse, plantele nu sunt esențiale, acesta poate dezrădăcina plantele Se recomandă efectuarea schimburilor de apă parțiale Acvariul trebuie să fie amenajat în așa fel încât să se asigure ascunzători în care acești pești să se retragă Ascunzătorile pot fi realizate din crengi sau pietre Hrănire: Este un pește nepretențios la hrană, va accepta hrana uscată precum granulele sau fulgii însă trebuie să fie hrănit și cu hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae sau creveți 5 Comentarii: Este un pește relativ pașnic, mai puțin în perioada de reproducere Acesta poate fi ținut împreună cu alte Cichlasome sau cu pești non-agresivi de aceeași talie Este bine să fie ținuți în perechi 1553 Thorichthys pasionis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 16-17 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-9,0 > Temperatura: 26-30 °C > Duritate: 5-8 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mai colorați, mai ales în perioada reproducerii înmulțire: La începutul perioadei de depunere, perechea alege suportul pe care va depune icrele, care poate fi o piatră plată, un ghiveci, o rădăcină și începe să-l curețe In această perioadă masculul poate fi colorat în negru, cu spatele mai deschis Sunt pești productivi, care îngrijesc icrele și puii Numărul de icre poate varia între 200-300 Puii pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia salina după ce înoată liber îngrijire: Acvariul trebuie să aibă zone largi pentru înot și zone în care peștii să se poată adăposti, posibile locuri de depunere Acestea pot fi realizate din piatră sau din bucăți ornamentale de lemn A se avea în vedere că peștii sunt puternici și pot mișca decorațiunile aducând stricăciuni acvariului Acvariul nu necesită plante deoarece aceștia vor săpa destul de mult și le vor dezrădăcina Plantele de suprafață sau cele fixate de decorațiuni sunt o opțiune Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu Artemia, larve de Chironomidae sau chiar râme Comentarii: Sunt pești foarte teritoriali și pot deveni agresivi Se recomandă să fie ținuți doar cu specii mari, la fel de agresive și robuste Vor mânca orice pește le va încăpea în gură, adică orice pește sub 10 cm 1554 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 473,2 litri > Dimensiune: 25-40 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 10-15 ani > Habitat: Africa > Familie: Tilapia buttikoferi Dimorfism sexual: Ambele sexe prezintă același colorit și nu diferă în mod evident, singura modalitate de a-i sexa este de a-i vedea atunci când depun icre înmulțire: Vor depune în substrat, o creștere a temperaturii apei va induce depunerea Femela va depune icrele într-o adâncitură în substrat iar masculul le va fertiliza Atât masculul cât și femela se vor îngriji de icre și de pui Este posibil ca după eclozarea puilor, masculul să devină agresiv, dacă este cazul separați masculul și permiteți ca femela să se îngrijească mai departe de pui îngrijire: Acvariul trebuie să aibă ca substrat pietrișul, cu cât mai închisă culoarea substratului, cu atât mai închisă va fi și culoarea peștelui Vor mânca aproape orice plantă din acvariu, deci nu necesită acvariu plantat Se pot amenaja ascunzători din pietre Hrănire: Trebuiesc hrăniți atât cu materie animală cât și vegetală, granule și hrană vie sau congelată, râme, Artemia și larve de țânțari, hrană pe bază de plante sau alge Comentarii: Când sunt mici sunt pașnici dar la maturitate devin agresivi, se recomandă să se țină doar în perechi 1555 Tilapia zii Hi Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 567,8 litri > Dimensiune: 35-40 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 5-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-7 ani > Habitat: Africa > Familie: Dimorfism sexual: Ambele sexe prezintă același colorit și nu diferă în mod evident, singura modalitate de a-i sexa este de a-i vedea atunci când depun icre înmulțire: Vor depune în substrat, o creștere a temperaturii apei va induce depunerea Femela va depune icrele într-o adâncitură în substrat iar masculul le va fertiliza Atât masculul cât și femela se vor îngriji de icre și de pui Este posibil ca după eclozarea puilor, masculul să devină agresiv, dacă este cazul separați masculul și permiteți ca femela să se îngrijească mai departe de pui îngrijire: Acvariul trebuie să aibă ca substrat pietrișul, cu cât mai închisă culoarea substratului, cu atât mai închisă va fi și culoarea peștelui Vor mânca aproape orice plantă din acvariu, deci nu necesită acvariu plantat Se pot amenaja ascunzători din pietre Hrănire: Trebuiesc hrăniți atât cu materie animală cât și vegetală, granule și hrană vie sau congelată, râme, Artemia și larve de țânțari, hrană pe bază de plante sau alge, spanac sau salată, castravete și dovlecel Comentarii: Când sunt mici sunt pașnici dar la maturitate devin agresivi, se recomandă să se țină doar în perechi 1556 Detalii: 19 21 Toxotes jaculatrix (Banded Archerfish) Toxotes jaculatrix > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 20,3-30,5 cm > Apă: Salmastră 1,002-1,007 > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 25-29,4 °C > Duritate: 12-25 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Fulgi, granule, carnivor, hrană vie, larve, crustacee > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Peștele Arcaș se găsește în două variante: Peștele Arcaș Comun și Peștele Arcaș Dungat Denumirea științifică a speciei este Toxotes jaculatrix sau Toxotes jaculator Peștele arcaș poate atinge o dimensiune de până la 25 de cm, deși de cele mai multe ori este mai mic Apele în care se găsește sunt cele Indiene, Sud-Asiatice și Australiene Peștele Arcaș este foarte des confundat cu alte specii similare, precum Toxotes microlepis (Peștele Arcaș Scalar Mic), Toxotes oligolepis (Peștele Arcaș Vestic), și Toxotes chatareus (Peștele Arcaș Scalar Mare) Acvariul ideal pentru peștele Arcaș este un acvariu mare, cu plante sau rădăcini care coboară în sau ies afară din apă Cel mai potrivit este un acvariu foarte adânc, umplut cu apa doar pe jumătate, care să ofere un spațiu deasupra apei unde insectele să poată fi introduse Este necesar acest spațiu superior deoarece Peștele Arcaș este cunoscut pentru abilitatea sa dea ținti și a lovi insectele cu un jet de apă Intr-un acvariu corect amenajat puteți avea ocazia să observați acest comportament Peștele Arcaș este destul de pacifist față de peștii mai mici din specii diferite de a sa, în schimb poate fi destul de agresiv față de membrii propriei specii De aceea este bine să aveți un singur pește arcaș sau un grup mai mic de indivizi de mărime asemănătoare, pentru a evita agresiunile între ei Temperatura apei din acvariul Peștelui Arcaș trebuie să fie între 25 și 30 de grade C Apa trebuie să fie destul de dură, neutră spre alcalină, cu PH-ul de 7,0-8,5 Deși sunt vânduți din acvarii cu apă dulce când sunt pui, Peștii Arcași trebuiesc transferați în acvarii cu apă sălcie, pentru sănătatea lor pe termen lung Aveți în vedere ca Peștele Arcaș este carnivor și insectivor Hrănindu-se de la suprafața apei va accepta majoritatea tipurilor de mâncare care plutește pe apă înmulțirea Peștelui Arcaș se realizează dificil în acvariu Se pare că pentru realizarea 1557 reproducerii și a dezvoltării ouălor este nevoie de schimbări în salinitatea apei Articol oferit de Andi66 Trachelyichthys decaradiatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 7,6-8,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 20-27,8 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai mici și au abdomenul mai pronunțat decât al masculilor Masculilor li se poate observa organul genital în partea anterioară a înotătoarei anale înmulțire: Nu a fost înmulțit în captivitate încă îngrijire: Acvariul poate avea substrat nisipos sau format din pietriș fin și trebuie să aibă mai multe ascunzători formate din pietre sau bucăți de tuburi de PVC Dacă se alege să fie ținuți mai mulți indivizi în același acvariu, acesta trebuie decorat în așa fel încât să se formeze ușor teritorii pentru fiecare pește Se recomandă ca filtrarea și oxigenarea să fie eficiente iar schimburile parțiale de apă să fie efectuate săptămânal îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să ofere peștelui multe spații în care să se ascundă deoarece va intra în orice ascunzătoare în care va încăpea Pe timpul zilei stă ascuns însă seara iese în căutare de hrană, poate fi observat dacă se folosește un bec roșu deoarece acesta nu poate percepe lumina roșie Substratul poate fi nisipos sau format din pietriș fin Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană vie sau congelată precum Artemia sau larve de chironomidae însă acestea trebuiesc administrate după stingerea luminii Este un pește foarte lacom, deci nu hrăniți excesiv Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în compania multor specii de pești suficient de mari încât să nu îi poată mânca Nu este agresiv cu membrii propriei specii 1558 Trachelyichthys exilis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 7,6-8,1 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 22,2-25 °C > Duritate: 8-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii prezintă înotătoarea anală puternic modificată pe care o va folosi în aceeași manieră în care folosesc viviparii gonopodiumul Femelele sunt mult mai plinuțe mai ales când au icre înmulțire: S-a realizat în acvarii foarte rar și nu sunt foarte multe detalii despre aceasta îngrijire: Se vor simți excelent în acvarii bine plantate și cu plante de suprafață Nu tolerează culorile puternice și iluminatul intens Se recomandă ca acvariul să aibă și spații libere în care peștii să poată înota Comentarii: Se poate ține împreună cu orice pește pașnic indiferent de talie Nu sunt absolut deloc agresivi și nu vor ataca alți pești Pot fi ținuți împreună cu specii de Tetra, Rasbora, Corydoras sau Loriicaridae 1559 Trachelyopterus insignis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 17,8-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 6,2-7,2 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 10-25 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii prezintă înotătoarea anală puternic modificată pe care o va folosi în aceeași manieră în care folosesc viviparii gonopodiumul Femelele sunt mult mai plinuțe mai ales când au icre înmulțire: S-a realizat în acvarii foarte rar și nu sunt foarte multe detalii despre aceasta îngrijire: Se vor simți excelent în acvarii bine plantate și cu plante de suprafață Nu tolerează culorile puternice și iluminatul intens Se recomandă ca acvariul să aibă și spații libere în care peștii să poată înota Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană vie sau congelată precum Artemia sau larve de chironomidae însă acestea trebuiesc administrate după stingerea luminii Este un pește foarte lacom, deci nu hrăniți excesiv Comentarii: Se poate ține împreună cu orice pește pașnic indiferent de talie Nu sunt absolut deloc agresivi și nu vor ataca alți pești Pot fi ținuți împreună cu specii de Tetra, Rasbora, Corydoras sau Loriicaridae 1560 Trachelyopterus taeniatus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,2-7,0 > Temperatura: 21,7-25,6 °C > Duritate: 3-15 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-15 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii prezintă înotătoarea anală puternic modificată pe care o va folosi în aceeași manieră în care folosesc viviparii gonopodiumul Femelele sunt mult mai plinuțe mai ales când au icre înmulțire: S-a realizat în acvarii foarte rar și nu sunt foarte multe detalii despre aceasta îngrijire: Se vor simți excelent în acvarii bine plantate și cu plante de suprafață Nu tolerează culorile puternice și iluminatul intens Se recomandă ca acvariul să aibă și spații libere în care peștii să poată înota Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană vie sau congelată precum Artemia sau larve de chironomidae însă acestea trebuiesc administrate după stingerea luminii Este un pește foarte lacom, deci nu hrăniți excesiv Comentarii: Se poate ține împreună cu orice pește pașnic indiferent de talie Nu sunt absolut deloc agresivi și nu vor ataca alți pești Pot fi ținuți împreună cu specii de Tetra, Rasbora, Corydoras sau Loriicaridae 1561 Trichogaster leeri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 5-6 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculul are înotătoarea dorsală mai mare și ascuțită, regiunea gâtului se colorează în portocaliu-roșu, la maturitate înotătoarea anală dezvoltă filamente extinse înmulțire: Este probabil cel mai spectaculos moment pe care acest pește îl oferă privitorului In timpul reproducerii atât masculul cât și femela prezintă un colorit extrem de intens Temperatura apei trebuie menținută constant la 26-28 grade, în rest reproducerea se desfășoară asemănător cu cea a Trichogaster trichopterus Puii se hrănesc la început cu microorganismele formate în jurul plantelor din bazin, la care adăugăm infuzorii sau gălbenuș de ou fiert tare, în cantități foarte mici, pentru a evita tulburarea și alterarea apei După 6-7 zile putem să le administrăm hrană mai mare în granulație, cum sunt microviermii sau nauplii de Artemia Salina De asemenea există în comerțul specializat diferite tipuri de hrană pentru puii eclozați din icre Hrănire: Nu ridică probleme deosebite, peștele acceptând o varietate foarte mare de hrană, preferând însă hrană de origine animală: purici de baltă (Daphnia Pulex) vii, congelați sau uscați; tubi (Tubifex Rivularum) vii sau congelați; Artemia (Artemia Salina) vii sau congelați; larve de chironomus (Chironomus) vii sau congelați; hrană uscată (fulgi, pelete, mixturi, etc ) Se poate administra și carne de vită sub formă de răsătură (cu un cuțit foarte bine ascuțit se rade carnea perpendicular pe fibră), sau tocătură din ficat și inimă de vită/pasăre Aportul de proteine va avea ca rezultat dezvoltarea mult mai armonioasă a peștilor, cât și o reproducere calitativă și cantitativă mai bună îngrijire: Trichogaster leerii este un pește cu cerințe mici față de condițiile oferite în acvariu, putând fi găzduit în bazine de dimensiuni medii (aprox 100 litri), cu substrat de culoare închisă și plante care îi vor pune în valoare coloritul Iluminarea trebuie să fie puternică, având și zone umbrite de plantele plutitoare Acvariul trebuie acoperit, pentru a împiedica peștele să sară în afara lui 1562 Comentarii: Acest pește este unul din cei mai populari reprezentanți al familiei Anabantidae Prezintă un colorit deosebit de frumos, fapt pentru care îl întâlnim în foarte multe acvarii, în care putem admira delicatețea și rafinamentul coloristic Articol oferit de bradraqua 1563 Trichogaster microlepis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 12,7-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 24,4-27,8 °C > Duritate: 2-25 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculul are înotătoarea dorsală mai mare și ascuțită și are înotătoarele pectorale de o nuanță roșu-portocalie înmulțire: Pregătim un bazin de reproducere cu o capacitate de aproximativ 70 litri în care introducem plante plutitoare și câteva plante submerse ancorate în colțuri Coloana de apă din bazinul de reproducere va fi de 20-30 cm înălțime pentru ca masculul să nu obosească ridicând icrele căzute din cuib pe fundul apei Masculul începe să construiască un cuib de spumă la suprafața apei în zona plantelor plutitoare și va alerga femela în încercarea de a o determina să vină sub cuib pentru depunerea icrelor In cele din urmă, cei doi ajung împreună sub cuib și începe depunerea icrelor Masculul „îmbrățișează” femela luând forma unei potcoave și se încolăcește perpendicular pe axul longitudinal al femelei In această poziție masculul „stoarce” abdomenul femelei, ajutând-o să expulzeze icrele pe care le fecundează imediat și le fixează apoi în cuib După depunere, femela se scoate din bazin deoarece masculul, în grija sa pentru cuib, o îndepărtează permanent într-o manieră violentă După apariția puilor, 36-48 ore, masculul continuă să-i îngrijească ridicându-i în cuib pe cei căzuți pe fundul bazinului Când puii încep să înoate liber, putem scoate și masculul din bazinul de reproducere In acest moment este necesară oxigenarea apei cu ajutorul unei pietre pulverizatoare racordată la o pompă de aer Puii se hrănesc la început cu microorganismele formate în jurul plantelor din bazin, la care adăugăm infuzorii sau gălbenuș de ou fiert tare, în cantități foarte mici, pentru a evita tulburarea și alterarea apei După 6-7 zile putem să le administrăm hrană mai mare în granulație, cum sunt micro viermii sau nauplii de Artemia Salina De asemenea există în comerțul specializat diferite tipuri de hrană pentru puii eclozați din icre îngrijire: Este un pește cu cerințe mici față de condițiile oferite în acvariu, putând fi găzduit în bazine de dimensiuni medii (aprox 100 litri), cu substrat de culoare închisă și plante care îi vor pune în valoare coloritul Iluminarea trebuie să fie puternică, având și zone 1564 umbrite de plantele plutitoare Acvariul trebuie acoperit, pentru a împiedica peștele să sară în afara lui Hrănire: Nu ridică probleme deosebite, peștele acceptând o varietate foarte mare de hrană, preferând însă hrană de origine animală: purici de baltă (Daphnia Pulex) vii, congelați sau uscați; tubi (Tubifex Rivularum) vii sau congelați; Artemia (Artemia Salina) vii sau congelați; larve de chironomus (Chironomus) vii sau congelați; hrană uscată (fulgi, pelete, mixturi, etc ) Se poate administra și carne de vită sub formă de răsătură (cu un cuțit foarte bine ascuțit se rade carnea perpendicular pe fibră), sau tocătură din ficat și inimă de vită/pasăre Aportul de proteine va avea ca rezultat dezvoltarea mult mai armonioasă a peștilor, cât și o reproducere calitativă și cantitativă mai bună Comentarii: Caracteristic peștilor din această familie este organul numit „labirint”, care este un organ respirator auxiliar Dezvoltarea acestui organ a fost necesară, pentru că, branhiile, aparatul respirator comun tuturor peștilor, nu sunt suficiente în apele mâloase, lipsite de oxigen, în care trăiesc acești pești Astfel anabantidaele, ies la suprafața apei și respiră aer atmosferic, în momentul în care oxigenul dizolvat în apă este în cantități insuficiente Ca urmare, acești pești pot fi crescuți în acvarii lipsite de oxigenarea suplimentară realizată cu ajutorul pompelor de aer 1565 Trichogaster pectoralis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 113,6 litri > Dimensiune: 15-30 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,3 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 2-8 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculul are înotătoarea dorsală mai mare și ascuțită și are înotătoarele pectorale de o nuanță roșu-portocalie înmulțire: Pregătim un bazin de reproducere cu o capacitate de aproximativ 70 litri în care introducem plante plutitoare și câteva plante submerse ancorate în colțuri Coloana de apă din bazinul de reproducere va fi de 20-30 cm înălțime pentru ca masculul să nu obosească ridicând icrele căzute din cuib pe fundul apei Masculul începe să construiască un cuib de spumă la suprafața apei în zona plantelor plutitoare și va alerga femela în încercarea de a o determina să vină sub cuib pentru depunerea icrelor In cele din urmă, cei doi ajung împreună sub cuib și începe depunerea icrelor Masculul „îmbrățișează” femela luând forma unei potcoave și se încolăcește perpendicular pe axul longitudinal al femelei In această poziție masculul „stoarce” abdomenul femelei, ajutând-o să expulzeze icrele pe care le fecundează imediat și le fixează apoi în cuib După depunere, femela se scoate din bazin deoarece masculul, în grija sa pentru cuib, o îndepărtează permanent într-o manieră violentă După apariția puilor, 36-48 ore, masculul continuă să-i îngrijească ridicându-i în cuib pe cei căzuți pe fundul bazinului Când puii încep să înoate liber, putem scoate și masculul din bazinul de reproducere In acest moment este necesară oxigenarea apei cu ajutorul unei pietre pulverizatoare racordată la o pompă de aer Puii se hrănesc la început cu microorganismele formate în jurul plantelor din bazin, la care adăugăm infuzorii sau gălbenuș de ou fiert tare, în cantități foarte mici, pentru a evita tulburarea și alterarea apei După 6-7 zile putem să le administrăm hrană mai mare în granulație, cum sunt microviermii sau nauplii de Artemia Salina De asemenea există în comerțul specializat diferite tipuri de hrană pentru puii eclozați din icre îngrijire: Este un pește cu cerințe mici față de condițiile oferite în acvariu, putând fi găzduit în bazine de dimensiuni medii (aprox 100 litri), cu substrat de culoare închisă și plante care îi vor pune în valoare coloritul Iluminarea trebuie să fie puternică, având și zone 1566 umbrite de plantele plutitoare Acvariul trebuie acoperit, pentru a împiedica peștele să sară în afara lui Hrănire: Nu ridică probleme deosebite, peștele acceptând o varietate foarte mare de hrană, preferând însă hrană de origine animală: purici de baltă (Daphnia Pulex) vii, congelați sau uscați; tubi (Tubifex Rivularum) vii sau congelați; Artemia (Artemia Salina) vii sau congelați; larve de chironomus (Chironomus) vii sau congelați; hrană uscată (fulgi, pelete, mixturi, etc ) Se poate administra și carne de vită sub formă de răsătură (cu un cuțit foarte bine ascuțit se rade carnea perpendicular pe fibră), sau tocătură din ficat și inimă de vită/pasăre Aportul de proteine va avea ca rezultat dezvoltarea mult mai armonioasă a peștilor, cât și o reproducere calitativă și cantitativă mai bună Comentarii: Caracteristic peștilor din această familie este organul numit „labirint”, care este un organ respirator auxiliar Dezvoltarea acestui organ a fost necesară, pentru că, branhiile, aparatul respirator comun tuturor peștilor, nu sunt suficiente în apele mâloase, lipsite de oxigen, în care trăiesc acești pești Astfel anabantidaele, ies la suprafața apei și respiră aer atmosferic, în momentul în care oxigenul dizolvat în apă este în cantități insuficiente Ca urmare, acești pești pot fi crescuți în acvarii lipsite de oxigenarea suplimentară realizată cu ajutorul pompelor de aer 1567 Trichogaster trichopterus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 9-15 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Carnivor, fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Sinonime: Labrus trichopterus, Trichopodus trichopterus, Trichopus trichopterus Dimorfism sexual: Masculul are înotătoarea dorsală mai mare și ascuțită, pe când femela o are mai mică și rotunjită înmulțire: Este probabil cel mai spectaculos moment pe care acest pește îl oferă privitorului In timpul reproducerii atât masculul cât și femela prezintă un colorit extrem de intens, la varianta albastră ajungând la albastru ultramarin Pregătim un bazin de reproducere cu o capacitate de aproximativ 70 litri în care introducem plante plutitoare și câteva plante submerse ancorate în colțuri Rolul plantelor plutitoare este de a susține „cuibul” de spumă pe care masculul îl construiește la suprafața apei și în care vor ajunge icrele depuse de femelă Plantele ancorate în colțuri vor fi folosite de femelă, care se va refugia în timpul și după depunerea icrelor Aceste refugii sunt necesare în timpul jocului nupțial, deoarece masculul devine violent cu femela, încercând s-o convingă să depună icrele Coloana de apă din bazinul de reproducere va fi de 20-30 cm înălțime pentru ca masculul să nu obosească ridicând icrele căzute din cuib pe fundul apei De asemenea înălțimea mică a coloanei de apă va ajuta puii eclozați să ajungă la cuib și la plantele plutitoare de la suprafața apei Temperatura apei trebuie menținută constant la 25-28 grade Masculul începe să construiască un cuib de spumă la suprafața apei în zona plantelor plutitoare In răstimpuri curtează femela verificând astfel disponibilitatea acesteia pentru împerechere In cazul în care femela nu este în totalitate cooperantă, masculul devine agresiv, alergând-o prin bazin în încercarea de a o determina să vină sub cuib pentru depunerea icrelor în cele din urmă, cei doi ajung împreună sub cuib și începe depunerea icrelor Masculul „îmbrățișează” femela luând forma unei potcoave și se încolăcește perpendicular 1568 pe axul longitudinal al femelei în această poziție masculul „stoarce” abdomenul femelei, ajutând-o să expulzeze icrele pe care le fecundează imediat și le fixează apoi în cuib După depunere, femela se scoate din bazin deoarece masculul, în grija sa pentru cuib, o îndepărtează permanent într-o manieră violentă Masculul continuă să îngrijească icrele din cuib, ridicându-le pe cele căzute pe fundul apei și oxigenând cuibul prin mișcarea înotătoarelor După apariția puilor, 36-48 ore, masculul continuă să-i îngrijească ridicându-i în cuib pe cei căzuți pe fundul bazinului Când puii încep să înoate liber, putem scoate și masculul din bazinul de reproducere în acest moment este necesară oxigenarea apei cu ajutorul unei pietre pulverizatoare racordată la o pompă de aer Puii se hrănesc la început cu microorganismele formate în jurul plantelor din bazin, la care adăugăm infuzorii sau gălbenuș de ou fiert tare, în cantități foarte mici, pentru a evita tulburarea și alterarea apei După 6-7 zile putem să le administrăm hrană mai mare în granulație, cum sunt microviermii sau nauplii de Artemia Salina De asemenea există în comerțul specializat diferite tipuri de hrană pentru puii eclozați din icre Hrănire: Nu ridică probleme deosebite, peștele acceptând o varietate foarte mare de hrană, preferând însă hrană de origine animală: purici de baltă (Daphnia Pulex) vii, congelați sau uscați; tubi (Tubifex Rivularum) vii sau congelați; Artemia (Artemia Salina) vii sau congelați; larve de chironomus (Chironomus) vii sau congelați; hrană uscată (fulgi, pelete, mixturi, etc ) Se poate administra și carne de vită sub formă de răsătură (cu un cuțit foarte bine ascuțit se rade carnea perpendicular pe fibră), sau tocătură din ficat și inimă de vită/pasăre Aportul de proteine va avea ca rezultat dezvoltarea mult mai armonioasă a peștilor, cât și o reproducere calitativă și cantitativă mai bună îngrijire: Trichogaster trichopterus este un pește cu cerințe mici față de condițiile oferite în acvariu, putând fi găzduit în bazine de dimensiuni medii (aprox 100 litri), cu substrat de culoare închisă și plante care îi vor pune în valoare coloritul Iluminarea trebuie să fie puternică, având și zone umbrite de plantele plutitoare Acvariul trebuie acoperit, pentru a împiedica peștele să sară în afara lui Comentarii: Acest pește este unul din cei mai populari reprezentanți al familiei Anabantidae Prezintă un colorit deosebit de frumos, fapt pentru care îl întâlnim în foarte multe acvarii, în care adaugă o pată de culoare semnificativă Variantele coloristice sunt albastru și galben (auriu) Gurami albastru are la rândul său două variante: punctată și marmorată, pe când Gurami auriu este marmorat Caracteristic peștilor din această familie este organul numit „labirint”, care este un organ respirator auxiliar Dezvoltarea acestui organ a fost necesară, pentru că, branhiile, aparatul respirator comun tuturor peștilor, nu sunt suficiente în apele mâloase, lipsite de oxigen, în care trăiesc acești pești Astfel anabantidaele, ies la suprafața apei și respiră aer atmosferic, în momentul în care oxigenul dizolvat în apă este în cantități insuficiente Ca urmare, acești pești pot fi crescuți în acvarii lipsite de oxigenarea suplimentară realizată cu ajutorul pompelor de aer Articol oferit de bradraqua 1569 19 30 Trichopsis pumilus (Sparkling Gourami) Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 1,3-2,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 22,2-25,6 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Trichopsis pumilus Dimorfism sexual: Este mai greu de diferențiat masculii de femele, însă acestea au abdomenul mai pronunțat decât masculii înmulțire: Această specie se înmulțește prin cuib de spumă Masculul va construi un cuib de spumă la suprafața apei, printre plantele plutitoare și va invita femela sub cuib să depună Când aceasta este pregătită va elibera icrele pe care masculul le va lua și le va așeza în cuib Masculul va alunga apoi femela și va păzi singur cuibul cu icre, apoi puii După ce pot înota liber, puii pot fi hrăniți cu infuzori și apoi, după ce mai cresc pot fi hrăniți și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul poate fi mic, deoarece este o specie mică de pește Pot fi ținuți singuri, sub forma unei perechi, mai ales dacă se alege varianta unui acvariu mic Acesta trebuie să fie bine plantat și să conțină plante de suprafață însă circulația apei trebuie să fie menținută la minimum 5 Hrănire: Preferă hrana vie precum Artemia sau Daphnia sau larve de insecte însă pot fi hrăniți în mod regulat cu granule sau cu fulgi de calitate din comerț Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută cu alte specii de aceeași talie și comportament ce au cerințe similare 1570 Trichopsis schalleri Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 4-5 cm > Apă: Dulce > pH: 6-7 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Este mai greu de diferențiat masculii de femele, însă acestea au abdomenul mai pronunțat decât masculii înmulțire: Această specie se înmulțește prin cuib de spumă Masculul va construi un cuib de spumă la suprafața apei, printre plantele plutitoare și va invita femela sub cuib să depună Când aceasta este pregătită va elibera icrele pe care masculul le va lua și le va așeza în cuib Masculul va alunga apoi femela și va păzi singur cuibul cu icre, apoi puii După ce pot înota liber, puii pot fi hrăniți cu infuzori și apoi, după ce mai cresc pot fi hrăniți și cu nalupi de Artemia îngrijire: Acvariul poate fi mic, deoarece este o specie mică de pește Pot fi ținuți singuri, sub forma unei perechi, mai ales dacă se alege varianta unui acvariu mic Acesta trebuie să fie bine plantat și să conțină plante de suprafață însă circulația apei trebuie să fie menținută la minimum 5 Hrănire: Preferă hrana vie precum Artemia sau Daphnia sau larve de insecte însă pot fi hrăniți în mod regulat cu granule sau cu fulgi de calitate din comerț Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută cu alte specii de aceeași talie și comportament ce au cerințe similare 1571 19 32 Trichopsis vittata (Croaking Gourami) Trichopsis vittata Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 6-7 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 5-19 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Osphronemidae Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați, au înotătoarele mai mari și au marginea înotătoarei anale roșie înmulțire: Masculul va construi un cuib de spumă la suprafața apei, sub o frunză plutitoare Acesta o va invita pe femela sub cuib unde va avea loc „îmbrățișarea”, în timpul acesta ei pot scoate sunete Femela poate depune între 70 și 180 de icre, după depunere femelă se va scoate din acvariu și va rămâne masculul care va avea grijă de cuib și icre Icrele vor ecloza în 24-48 ore iar după alte două zile ei pot înota Când înoată pot fi hrăniți cu infuzori iar după o săptămână sunt suficient de mari să fie hrăniți cu nalupi de Artemia salina îngrijire: Sunt recomandate acvariile bine plantate care au și plante de suprafață precum Riccia sau Salvinia Hrănire: în natură sunt mici prădători, analiza conținutului intestinal a arătat că se hrănesc cu insecte, larve de insecte, crustacee și zooplankton în acvariu nu sunt pretențioși și vor mânca atât granule și fulgi de calitate cât și hrană vie precum Artemia sau larve de Chironomidae Comentarii: Este un pește pașnic și poate fi ținut în acvarii comunitare împreună cu alți pești de talie similară și pașnici 1572 Detalii: Trigonostigma espei > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 2,5-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-8 > Temperatura: 22,2-26,7 °C > Duritate: 1-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-6 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai colorați și mai supli decât femelele, acestea având abdomenul mai pronunțat înmulțire: Ca multe alte Cyprinidae, se înmulțesc prin icre și nu manifestă instinct parental Se aleg câțiva adulți și se introduc într-un acvariu de reproducere Acvariul trebuie să aibă plante cu frunze fine sau moss pe fund, să fie foarte slab iluminat și să nu aibă coloana de apă mai mare de 15 cm Adulții vor fi hrăniți cu hrană vie înainte de a fi introduși în acvariul de depunere După ce au depus icrele, aceștia se separă și se reintroduc în acvariul comunitar Icrele vor ecloza în 18-48 ore iar după alte 24-48 ore puii vor înota liber, acum pot fi hrăniți cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Nu sunt foarte pretențioși la cerințele acvariului însă vor arăta superb într-un acvariu cu substrat fin, nisipos, închis la culoare, bine plantat pe laterale și pe partea din spate, lăsând loc în mijloc pentru a înota și cu crengi sau rădăcini submerse Pot fi adăugate în apă și frunze uscate, pentru a spori aspectul natural al acvariului și pentru ca apa să capete o ușoară culoare ruginie Plantele de suprafață vor crea zone umbrite în acvariu și peștii se vor simți mai în siguranță Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană vie sau congelată precum Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae, dar și cu granule sau fulgi de calitate din comerț Comentarii: Sunt pești pașnici și pot fi ținuți în acvarii comunitare, pentru un aspect inedit al acvariului se poate reproduce habitatul lor natural și pot fi ținuți împreună cu speciile: Rasbora cephalotaenia, R einthovenii, R dusonensis, R paucisqualis, Brevibora dorsiocellata, Trigonopoma pauciperforatum, T gracile, Puntius johorensis, P partipentazona, Sphaerichthys osphromenoides, Vaillantella maassi 1573 Trigonostigma hengeli Detalii: > Dificultate: Ușor > Acvariu minim: 50 litri > Dimensiune: 2,5-4 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-8 > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 4-6 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte vor avea abdomenul mai pronunțat înmulțire: Se introduc peștii într-un acvariu bine plantat, cu plante submerse și plutitoare, se vor hrăni cu hrană vie și se vor efectua schimbări dese de apă pentru a stimula depunerea icrelor Femelele pot depune 30-40 de icre dar atât femela cât și masculul nu vor ezita să le mănânce După depunere se separă adulții iar după 36 de ore vor ecloza icrele Puii nu vor fi hrăniți în primele două zile îngrijire: Se vor ține în acvarii dens plantate cu spațiu liber de înot în mijloc, se pot ține împreună cu alte specii mici și/sau Gourami Acvariul nu trebuie să fie foarte luminat și măcar o parte din acvariu trebuie să conțină plante plutitoare sau plante ce formează frunze la suprafața apei pentru a umbri Hrănire: Sunt pești omnivori și vor mânca atât fulgi și granule cât și hrană vie suficient de mică, Artemia salina, larve de țânțari Comentarii: Sunt pești pașnici de cârd, se vor ține în grupuri de minimum 5-6 indivizi Necesită schimbări parțiale dese de apă 1574 Trigonostigma somphongsi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 2,5-3 cm > Apă: Dulce > pH: 5,5-7,5 > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 2-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-4 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele adulte sunt mai mari decât masculii și au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Ca multe alte Cyprinidae, se înmulțesc prin icre și nu manifestă instinct parental Se aleg câțiva adulți și se introduc într-un acvariu de reproducere Acvariul trebuie să aibă plante cu frunze fine sau moss pe fund, să fie foarte slab iluminat și să nu aibă coloana de apă mai mare de 15 cm Adulții vor fi hrăniți cu hrană vie înainte de a fi introduși în acvariul de depunere După ce au depus icrele, aceștia se separă și se reintroduc în acvariul comunitar Icrele vor ecloza în 18-48 ore iar după alte 24-48 ore puii vor înota liber, acum pot fi hrăniți cu infuzori, apoi cu nalupi de Artemia îngrijire: Nu necesită un anumit tip de amenajare însă vor arăta superb într-un acvariu care va imita un râu Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu plante de suprafață care să umbrească porțiuni din acvariu și se pot adăuga lemne decorative submerse pentru a oferi peștilor un sentiment de siguranță și pentru a spori aspectul natural al acvariului Substratul nisipos este cea mai bună alegere pentru acești pești, frunzele uscate Hrănire: Poate fi hrănit cu hrană vie sau congelată precum Daphnia, Artemia sau larve de Chironomidae, dar vor accepta și hrană uscată precum granule sau fulgi de calitate Comentarii: Se va ține în grupuri de minimum șase indivizi, pot fi ținuți împreună cu multe alte specii de talie similară, aceștia neavând cerințe stricte referitoare la apă 1575 Triplophysa stoliczkai Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 132,5 litri > Dimensiune: 10-15 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,2 > Temperatura: 16-20 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai plinuțe decât masculii, o altă diferență este la rostru: masculii au rostrul alungit iar femelele rotunjit înmulțire: Nu s-a realizat înmulțirea în acvariu 5 5 îngrijire: Amenajarea acvariului este o alegere personală, această specie preferă totuși substratul fin, nisipos, cu câteva pietre rotunjite din loc în loc și cu câteva crengi sau rădăcini Luminozitatea trebuie să fie redusă iar plantele alese să suporte această iluminare, se pot folosi Taxiphylhim bărbieri („Java” moss) sau Anubias sp Trebuie să se pună la dispoziția acestor pești multe ascunzători sub diferite forme în funcție de acvariu, de la peșteri formate din pietre, până la ghivece Substratul trebuie să fie menținut foarte curat deoarece sunt sensibili la poluarea acestuia, se recomandă schimbări frecvente, parțiale de apă Hrănire: Nu este pretențios la hrană, va mânca granule, fulgi, hrană pe bază de alge, Artemia, larve de Chironomidae Comentarii: Este bine să fie ținuți în grupuri de 3-5 indivizi sau mai mult Este un pește curios și pașnic Poate fi ținut împreună cu alți pești pașnici 1576 Triplophysa strauchii strauchii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 20-25 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-7,2 > Temperatura: 12-20 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de sexare în mod vizual înmulțire: Nu au fost înmulțiți în captivitate încă îngrijire: Acvariul trebuie să fie amenajat în așa fel încât să ofere peștilor ascunzători în care să se retragă Se pot folosi pentru a decora acvariul crengi, rădăcini și pietre Substratul trebuie să fie nisipos pentru a permite peștilor să sape Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie eficiente iar lumina puternică pentru a simula cursurile mici de apă pe care le populează în mod natural Hrănire: Se pot hrăni cu Artemia, Daphnia și larve de Chironomidae sau chiar granule și fulgi Se recomandă să nu fie hrăniți foarte mult deoarece sunt pești foarte lacomi Comentarii: Sunt o specie relativ pașnică însă se va evita asocierea cu specii lente și cu înotătoare lungi, de asemenea cu speciile agresive și foarte active Pot fi ținuți împreună cu specii din genurile: Devario sp, Rasbora sp, Puntius sp, Mystacoleucus și Danio sp 1577 Tropheus brichardi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 9-10 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-9,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-6 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Sunt dificil de sexat, dacă se poate observa papila genitală, a masculului este ascuțită iar a femelei este rotunjită înmulțire: Ca alți membri ai genului, Tropheus brichardi este un maternal mouth-breeder, care produce un număr destul de redus de icre (de obicei 6-20) In compensație, ouăle sunt în formă de pară sunt printre cele mai mari în familie (7 mm în diametru lor cea mai lungă), dând naștere la pui destul de mari și bine dezvoltați Perioada de incubație este, în principiu trei săptămâni, dar de multe ori continuă câteva săptămâni mai mult (până la 10), în care tinerii sunt eliberați din timp în timp de către mama în zonele protejate și se pot hrăni în gura mamei lor Masculii nu iau parte la nici o îngrijire părintească și gonește de obicei femela departe imediat după depunerea icrelor, dar în acvariu, el o poate tolera în împrejurimile imediate ale teritoriului său îngrijire: Nu diferă semnificativ de la congeneri în cerințele de întreținere în acvariu, cu excepția faptului că pare a fi printre speciile cele mai teritoriale In acvariu, masculii din toate speciile Tropheus tind să-și apere teritoriul, în timp ce ierarhiile liniare sunt găsite doar în caz de mici acvarii supra-aglomerate In scopul de a observa comportamentul lor natural în acvariu, Tropheus trebuie să fie ținuți în grupuri mici de mai mulți mascuh și femele într-un acvariu mare (cel puțin 500 de litri, dar de preferință, 1000 litri sau mai mult), împreună cu alte tropheines, cum ar fi Petrochromis sau Simochromis In acvarii mai mici, tendințele lor duc de obicei la eradicarea tuturor subordonaților masculi și femele omorându-i, cu excepția cazului în care acvariul este deosebit de aglomerat In unele cazuri, atunci când sexele se potrivesc bine împreună, ei pot fi păstrați ca o singură pereche, o situație care poate dura mai multe luni sau ani, dar masculul poate ucide în cele din urmă partenerul său Apa din acvariu trebuie să fie puternic filtrată, dură și alcalină Hrănire: Alge de stâncă (aufwuchs) Gura cu fălci drepte paralele este identică cu cele ale altor membri din acest gen, cu excepția Tropheus duboisi Această specie poate 1578 prospera în zonele mai bogate în sedimente Acestor pești trebuie să li se acorde în principal alimente bogate în Spirulină deoarece aceștia sunt predispuși la boli intestinale Comentarii: Tind să ciugulească înotătoarele colegilor din acvariu Tropheus duboisi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10-12 cm > Apă: Dulce > pH: 8,5-9,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 10-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Dificil de realizat, de multe ori masculul este mai mare decât femela, dar nu este tot timpul cazul De regulă masculul are corpul mai arcuit, buza superioară și rostrul (nasul) mai pronunțate înmulțire: Au fost înmulțiți în captivitate Pentru a-i înmulți este necesar un grup de 12-20 indivizi, cu mai multe femele pentru a se forma un harem Masculii vor fi întotdeauna gata să se reproducă însă femelele nu, fapt ce face ca masculii să devină agresivi și se recomandă să fie mai multe femele pentru a nu fi foarte agresate Femela va lua icrele în gură și le va ține până la dezvoltarea puilor Puii vor avea circa 1 cm ceea ce îi face ușor de hrănit cu fulgi zdrobiți sau nalupi de Artemia Adulții nu vor mânca puii dacă există suficient spațiu iar depunerea se poate relua într-o lună îngrijire: Acvariul trebuie să conțină substrat nisipos și lumină puternică pentru a încuraja dezvoltarea algelor pe care peștii le vor consuma In acvariu trebuiesc amenajate ascunzători din pietre Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie foarte eficiente, schimbările parțiale de apă sunt necesare, fie 15% din apă de două ori pe săptămână, fie 30% o dată pe săptămână Hrănire: Pot fi hrăniți cu larve de Chironomidae și Artemia, Spirulină și hrană pe bază de plante și alge, fulgi și granule Comentarii: Este o specie agresivă și nu este recomandat să fie asociată cu alte specii, însă o dată stabilit haremul aceștia vor fi în mare parte pașnici unul cu celălalt 1579 19 40 Tropheus moorii (Blunt-Head Cichlid) Tropheus moorii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 14-15 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-9,0 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Dificil de realizat, de multe ori masculul este mai mare decât femela, dar nu este tot timpul cazul De regulă masculul are corpul mai arcuit, buza superioară și rostrul (nasul) mai pronunțate înmulțire: Au fost înmulțiți în captivitate Pentru a-i înmulți este necesar un grup de 12-20 indivizi, cu mai multe femele pentru a se forma un harem Masculii vor fi întotdeauna gata să se reproducă însă femelele nu, fapt ce face ca masculii să devină agresivi și se recomandă să fie mai multe femele pentru a nu fi foarte agresate Femela va lua icrele în gură și le va ține până la dezvoltarea puilor Puii vor avea circa 1 cm ceea ce îi face ușor de hrănit cu fulgi zdrobiți sau nalupi de Artemia Adulții nu vor mânca puii dacă există suficient spațiu iar depunerea se poate relua într-o lună îngrijire: Acvariul trebuie să conțină substrat nisipos și lumina puternică pentru a încuraja dezvoltarea algelor pe care peștii le vor consuma In acvariu trebuiesc amenajate ascunzători din pietre Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie foarte eficiente, schimbările parțiale de apă sunt necesare, fie 15% din apă de două ori pe săptămână, fie 30% o dată pe săptămână Hrănire: Pot fi hrăniți cu larve de Chironomidae și Artemia, Spirulină și hrană pe bază de plante și alge, fulgi și granule Comentarii: Este o specie agresivă și nu este recomandat să fie asociată cu alte specii, însă o dată stabilit haremul aceștia vor fi în mare parte pașnici unul cu celălalt 1580 Sursa: Autor: acvariidevis Uaru amphiacanthoides Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 20-25 cm > Apă: Dulce > pH: 5,0-7,0 > Temperatura: 26-28 °C > Duritate: 5-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai mari și mai viu colorați decât femelele iar la maturitate aceștia vor avea o proeminență nupțială pe frunte înmulțire: Masculul va curăța o piatră plată și va convinge femela să depună icrele pe aceasta, apoi el fecundează icrele Sunt părinți grijulii iar perechile se formează foarte devreme Peștii adulți vor forma perechi mai greu Pot depune până la 400 de icre iar rolul principal în îngrijirea puilor îl va avea femela, iar masculul va păzi teritoriul îngrijire: Acvariul trebuie amenajat în așa fel încât să se ofere mai multe locuri în care peștii să se ascundă, acestea pot fi formate din pietre sau din crengi și rădăcini submerse însă trebuie avut în vedere că la maturitate acești pești vor fi mari și puternici deci obiectele decorațiunile trebuiesc să fie grele, fie bine fixate Apa trebuie să fie bine oxigenată și filtrată iar schimbările parțiale de apă sunt obligatorii Hrănire: Vor accepta hrana uscată precum granulele și fulgii (când sunt mici) însă este bine să fie hrăniți și cu hrană vie precum Artemia, larve de Chironomidae sau chiar peștișori mai mici Comentarii: Sunt pești mari și pot deveni agresivi așa că se vor ține doar împreună cu pești mari precum Loriicaridae mari sau alte Cichlidae de aceeași talie Pentru a putea ține 1581 acești pești împreună cu speciile compatibile, acvariul trebuie să fie mare pentru a nu deveni agresivi Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 17,8-20,3 cm > Apă: Dulce > pH: 4,0-7,0 > Temperatura: 26-28 °C > Duritate: 1-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se pot sexa în mod vizual înmulțire: Au fost înmulțiți în captivitate însă detaliile nu se cunosc Se înmulțesc prin icre, ambii părinți se îngrijesc de bunăstarea icrelor și a puilor Pentru că perechile să se formeze este necesar să fie achiziționate mai multe exemplare și să se crească împreună îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare, cu substrat nisipos sau format din pietriș fin și decorat cu crengi, rădăcini și pietre în așa fel încât să se realizeze mai multe ascunzători Plantele nu sunt necesare deoarece le vor dezrădăcina sau ciuguli Hrănire: Se pot hrăni în principal cu hrană de origine vegetală și ocazional pot fi hrăniți și cu hrană vie sau congelată Comentarii: Este o cichlidă mare însă este pașnică, poate fi ținută cu aproape orice specie de pește pașnică Dacă spațiul permite se pot ține mai multe exemplare deoarece sunt pașnice și cu propria specie 1582 Sursa: Autor: acvariidevis Variabilichromis moorii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 75,7 litri > Dimensiune: 9-11 cm > Apă: Dulce > pH: 7,8-8,2 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Sunt ceva mai dificil de sexat însă masculii au înotătoarele mai lungi decât femelele înmulțire: Este recomandat când începeți să creșteți acest pește să se pună în același bazin mai multe exemplare pentru a fi sigur că se va forma cel puțin o pereche Aceasta va depune în jur de 20-25 de icre iar eclozarea lor se va face în 4-5 zile Este de recomandat punerea puilor după o perioadă într-un acvariu separat dacă aceștia provin dintr-un acvariu comun Perechile formate sunt teritoriale și foarte agresive cu alte specii ținându-i la distanță de grupul de alevini In marea lor majoritate brichardi protejează și alte grupuri de alevini ai altor perechi îngrijire: Acvariul trebuie să fie ornat cu multe ascunzători tip peșteră și să aibă substrat nisipos Filtrarea trebuie să fie eficientă și în acvariu se recomandă existența unui curent de apă Plantele nu sunt necesare însă acești pești preferă lumina difuză Schimbările parțiale de apă sunt necesare săptămânal, 10-20% din cantitatea de apă în funcție de numărul peștilor și de cantitatea de nitriți Hrănire: Pot fi hrăniți cu granule pentru Cichlidae sau cu fulgi de calitate însă este bine să se suplimenteze dieta cu Daphnia sau Artemia salina, fie vii, fie congelate 1583 Comentarii: Sunt pești relativ pașnici, pot fi ținuți atât în acvarii specifice cât și în acvarii comunitare cu alți pești similari Totuși, când depune icrele, perechea depunătoare poate deveni agresivă și își va apăra teritoriul Nu vor vătăma plantele Dacă se țin în acvarii comunitare, Neolamprologus pulcher trebuiesc introduși ultimii, după ce ceilalți pești și-au stabilit deja teritoriile 21 2 Vieja argentea (Silver Cichlid) Vieja argentea Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 25,4-35,6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-7,8 > Temperatura: 26-30 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 10-15 ani > Habitat: Mexic > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai mare și mai colorat decât femela iar într-o manieră specifică cichlidelor americane, aceștia prezintă extensii ale înotătoarelor și proeminență nupțială înmulțire: Principala provocare este să facem perechea să poată coexista în același acvariu Dar dacă acest lucru se realizează, lucrurile decurg apoi firesc, perechea va stabili un loc de depunere, de obicei pe o piatră plată sau într-o peșteră In timpul depunerii masculul poate deveni excesiv de agresiv și femela trebuie separată, însă dacă aceștia depun cu succes, icrele vor ecloza în 2-3 zile iar puii vor putea înota după aproximativ patru zile și pot fi hrăniți cu microviermi, nalupi de Artemia sau mâncare pentru pui și fulgi fărâmați îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare pentru că acești pești sunt mari Plantele trebuie să fie robuste iar decorul bine prins deoarece, uneori, acești pești sapă și pot dezrădăcina plantele sau mișca pietrele Solul este de preferat de granulație mică pentru a nu se pierde hrana prin el Hrănire: Este un pește omnivor și poate fi hrănit atât cu hrană vie sau congelată precum Artemia, larve de Chironomidae, uneori Tubifex și cu granule pentru Cichlidae sau fulgi Comentarii: Este un pește foarte agresiv mai ales în perioada de reproducere, se recomandă să fie ținut doar în acvarii specifice 1584 Vieja bifasciata Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 25-30 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,2 > Temperatura: 26-30 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai mare și mai colorat decât femela iar într-o manieră specifică cichlidelor americane, aceștia prezintă extensii ale înotătoarelor și proeminență nupțială înmulțire: Principala provocare este să facem perechea să poată coexista în același acvariu Dar dacă acest lucru se realizează, lucrurile decurg apoi firesc, perechea va stabili un loc de depunere, de obicei pe o piatră plată sau într-o peșteră In timpul depunerii masculul poate deveni excesiv de agresiv și femela trebuie separată, însă dacă aceștia depun cu succes, icrele vor ecloza în 2-3 zile iar puii vor putea înota după aproximativ patru zile și pot fi hrăniți cu microviermi, nalupi de Artemia sau mâncare pentru pui și fulgi fărâmați îngrijire: Necesită mult spațiu, un minimum de 270 litri, iar pentru grupuri sunt necesari 450 litri Acvariul trebuie bine filtrat și trebuie să existe un curent slab de apă Pot fi ținuți în apă dulce sau salmastră, suportă o plajă largă a parametrilor dar aceștia trebuiesc ținuți constanți Substratul trebuie să fie nisipos, pot exista crengi sau rădăcini și obligatoriu locuri pentru a se ascunde Nu este cazul unui acvariu plantat deoarece peștii le vor mânca Sunt predispuși unor boli similare discușilor, pentru a le evita peștii trebuiesc hrăniți cât mai variat Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți cu granule și fulgi din comerț și suplimentat cu salată, spanac și hrană pe bază vegetală Vor mânca cu plăcere și melci Comentarii: Sunt considerați pești agresivi și nu sunt recomandați într-un acvariu comunitar Dacă spațiul este suficient de mare aceștia vor fi pașnici cu semenii lor 1585 Vieja heterospila Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 20-24 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,5 > Temperatura: 26-30 °C > Duritate: 8-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-10 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai viu colorat, cu alb, negru și accente de roșu, femelele sunt negru-gri, pestrițate cu negru Ambele sexe au coadă roșie înmulțire: Această specie a fost înmulțită în captivitate cu succes în acvarii de minimum 570 litri Se formează perechea iar masculul este grijuliu cu femela, spre deosebire de alte Cichlidae Necesită pietre plate și netede pentru a depune, cei doi se vor roti iar după ce înlătură pietrișul vor putea fecunda până la 600 de icre Puii vor înota liber în opt zile și se vor hrăni cu nalupi de Artemia, vor crește repede Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți cu granule și fulgi din comerț și suplimentat cu salată, spanac și hrană pe bază vegetală Vor mânca cu plăcere și melci îngrijire: Necesită mult spațiu, un minimum de 270 litri, iar pentru grupuri sunt necesari 450 litri Acvariul trebuie bine filtrat și trebuie să existe un curent slab de apă Pot fi ținuți în apă dulce sau salmastră, suportă o plajă largă a parametrilor dar aceștia trebuiesc ținuți constanți Substratul trebuie să fie nisipos, pot exista crengi sau rădăcini și obligatoriu locuri pentru a se ascunde Nu este cazul unui acvariu plantat deoarece peștii le vor mânca Sunt predispuși unor boli similare discușilor, pentru a le evita peștii trebuiesc hrăniți cât mai variat Comentarii: Sunt considerați pești agresivi și nu sunt recomandați într-un acvariu comunitar Dacă spațiul este suficient de mare aceștia vor fi pașnici cu semenii lor 1586 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 246,1 litri > Dimensiune: 25,4-35,6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 26-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Vieja maculicauda Dimorfism sexual: Masculul este mai viu colorat, cu alb, negru și accente de roșu, femelele sunt negru-gri, pestrițate cu negru Ambele sexe au coadă roșie înmulțire: Această specie a fost înmulțită în captivitate cu succes în acvarii de minimum 570 litri Se formează perechea iar masculul este grijuliu cu femela, spre deosebire de alte Cichlidae Necesită pietre plate și netede pentru a depune, cei doi se vor roti iar după ce înlătură pietrișul vor putea fecunda până la 600 de icre Puii vor înota liber în opt zile și se vor hrăni cu nalupi de Artemia, vor crește repede Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți cu granule și fulgi din comerț și suplimentat cu salată, spanac și hrană pe bază vegetală Vor mânca cu plăcere și melci îngrijire: Necesită mult spațiu, un minimum de 270 litri, iar pentru grupuri sunt necesari 450 litri Acvariul trebuie bine filtrat și trebuie să existe un curent slab de apă Pot fi ținuți în apă dulce sau salmastră, suportă o plajă largă a parametrilor dar aceștia trebuiesc ținuți constanți Substratul trebuie să fie nisipos, pot exista crengi sau rădăcini și obligatoriu locuri pentru a se ascunde Nu este cazul unui acvariu plantat deoarece peștii le vor mânca Sunt predispuși unor boli similare discușilor, pentru a le evita peștii trebuiesc hrăniți cât mai variat Comentarii: Sunt considerați pești agresivi și nu sunt recomandați într-un acvariu comunitar Dacă spațiul este suficient de mare aceștia vor fi pașnici cu semenii lor 1587 Vieja regani Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 25,4-30,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,8-7,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 9-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai mare și mai colorat decât femela iar într-o manieră specifică cichlidelor americane, aceștia prezintă extensii ale înotătoarelor și proeminență nupțială înmulțire: Principala provocare este să facem perechea să poată coexista în același acvariu Dar dacă acest lucru se realizează, lucrurile decurg apoi firesc, perechea va stabili un loc de depunere, de obicei pe o piatră plată sau într-o peșteră In timpul depunerii masculul poate deveni excesiv de agresiv și femela trebuie separată, însă dacă aceștia depun cu succes, icrele vor ecloza în 2-3 zile iar puii vor putea înota după aproximativ patru zile și pot fi hrăniți cu microviermi, nalupi de Artemia sau mâncare pentru pui și fulgi fărâmați îngrijire: Necesită mult spațiu, un minimum de 270 litri, iar pentru grupuri sunt necesari 450 litri Acvariul trebuie bine filtrat și trebuie să existe un curent slab de apă Pot fi ținuți în apă dulce sau salmastră, suportă o plajă largă a parametrilor dar aceștia trebuiesc ținuți constanți Substratul trebuie să fie nisipos, pot exista crengi sau rădăcini și obligatoriu locuri pentru a se ascunde Nu este cazul unui acvariu plantat deoarece peștii le vor mânca Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți cu granule și fulgi din comerț și suplimentat cu salată, spanac și hrană pe bază vegetală Vor mânca cu plăcere și melci Comentarii: Sunt pești agresivi în perioada de reproducere dar se pot ține împreună cu alți pești suficient de mari dacă acvariul este spațios 1588 Detalii: Vieja synspila > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 30-35 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 24-30 °C > Duritate: 9-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Dimorfism sexual: Masculul este mai mare și mai colorat decât femela iar într-o manieră specifică cichlidelor americane, aceștia prezintă extensii ale înotătoarelor și proeminență nupțială înmulțire: Principala provocare este să facem perechea să poată coexista în același acvariu Dar dacă acest lucru se realizează, lucrurile decurg apoi firesc, perechea va stabili un loc de depunere, de obicei pe o piatră plată sau într-o peșteră In timpul depunerii masculul poate deveni excesiv de agresiv și femela trebuie separată, însă dacă aceștia depun cu succes, icrele vor ecloza în 2-3 zile iar puii vor putea înota după aproximativ patru zile și pot fi hrăniți cu microviermi, nalupi de Artemia sau mâncare pentru pui și fulgi fărâmați îngrijire: Necesită mult spațiu, un minimum de 270 litri, iar pentru grupuri sunt necesari 450 litri Acvariul trebuie bine filtrat și trebuie să existe un curent slab de apă Pot fi ținuți în apă dulce sau salmastră, suportă o plajă largă a parametrilor dar aceștia trebuiesc ținuți constanți Substratul trebuie să fie nisipos, pot exista crengi sau rădăcini și obligatoriu locuri pentru a se ascunde Nu este cazul unui acvariu plantat deoarece peștii le vor mânca Hrănire: Sunt pești omnivori și pot fi hrăniți cu granule și fulgi din comerț și suplimentat cu salată, spanac și hrană pe bază vegetală Vor mânca cu plăcere și melci Comentarii: Sunt considerați pești agresivi și nu sunt recomandați într-un acvariu comunitar Dacă spațiul este suficient de mare aceștia vor fi pașnici cu semenii lor 1589 Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 25,4-35,6 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,5 > Temperatura: 23,3-30 °C > Duritate: 9-20 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Vieja zonata Dimorfism sexual: Masculul este mai mare și mai colorat decât femela iar într-o manieră specifică cichlidelor americane, aceștia prezintă extensii ale înotătoarelor și proeminență nupțială înmulțire: Principala provocare este să facem perechea să poată coexista în același acvariu Dar dacă acest lucru se realizează, lucrurile decurg apoi firesc, perechea va stabili un loc de depunere, de obicei pe o piatră plată sau într-o peșteră In timpul depunerii masculul poate deveni excesiv de agresiv și femela trebuie separată, însă dacă aceștia depun cu succes, icrele vor ecloza în 2-3 zile iar puii vor putea înota după aproximativ patru zile și pot fi hrăniți cu microviermi, nalupi de Artemia sau mâncare pentru pui și fulgi fărâmați îngrijire: Acvariul trebuie amenajat cu crengi și rădăcini sau pietre bine fixate în substrat, altfel peștii le vor muta Se recomandă un substrat nisipos sau format din pietriș fin și cu câteva pietre plate ca potențiale locuri de depunere Filtrarea și oxigenarea trebuie să fie eficiente Hrănire: Pot fi hrăniți cu hrană uscată sau cu hrana congelată ori vie precum larve de chironomus, Artemia, râme sau creveți însă și cu hrană de origine vegetală precum Spirulina Comentarii: Sunt pești agresivi în perioada de reproducere dar se pot ține împreună cu alți pești suficient de mari dacă acvariul este spațios 1590 Sursa: Autor: acvariidevis Wallago leerii Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 1892,7 litri > Dimensiune: 150-180 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-7,8 > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 6-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-15 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Poate fi sexat analizându-i-se papila genitală, a masculului fiind mult mai subțire 5 înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvarii 5 5 îngrijire: Nu necesită un anumit aranjament în acvariu însă se pot adăuga câteva crengi și rădăcini pentru aspect Filtrarea trebuie să fie eficientă și capacul este obligatoriu deoarece acest pește în natura poate ieși din apa în căutare de noi teritorii Hrănire: Poate fi hrănit cu râme, carne de scoică, Puntius, și în general hrana pe bază de proteine Comentarii: Nu se vor ține împreună cu nici un alt pește indiferent de mărime 1591 Wertheimeria maculata Detalii: > Dificultate: Provocator > Acvariu minim: 283,9 litri > Dimensiune: 25-30 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 22,2-25,6 °C > Duritate: 8-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: America de Sud > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște o metodă de a distinge în mod vizual masculii de femele înmulțire: Nu s-a realizat încă înmulțirea în acvariu 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat nisipos sau format din pietriș fin pentru a nu se răni la mustățile sale sensibile și multe ascunzători realizate fie din crengile, rădăcinile și lemnul folosit ca decor în acvariu, fie din ghivece sau tuburi de PVC de diferite lungimi Pe suprafața crengilor sau pietrelor din acvariu se pot fixa plante precum Anubias sau Java moss pentru a oferi acvariului un aspect mai natural Este bine ca acvariul să nu fie foarte luminat deoarece este un pește nocturn și va fi deranjat de lumină, în acest scop se pot folosi plantele de suprafață Se recomandă o filtrare și o oxigenare foarte eficientă Hrănire: Vor mânca aproape orice, granule ce se scufundă, melci de acvariu, hrană vie sau congelată de orice tip Comentarii: Este un pește pașnic, chiar și exemplarele adulte vor fi liniștite Necesită un acvariu foarte mare deoarece crește destul de mult, poate fi ținut împreună cu alți pești mari pașnici 1592 Sursa: Autor: acvariidevis Xenotilapia flavipinnis Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 9-10 cm > Apă: Dulce > pH: 8,0-9,0 > Temperatura: 24-27 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulti sunt mai mari decât femelele 5 înmulțire: Vor depune în substrat, o creștere a temperaturii apei va induce depunerea Femela va depune icrele într-o adâncitură în substrat iar masculul le va fertiliza Atât masculul cât și femele se vor îngriji de icre și de pui Este posibil ca după eclozarea puilor, masculul să devină agresiv, dacă este cazul separați masculul și permiteți ca femela să se îngrijească mai departe de pui îngrijire: Acvariul trebuie să aibă ca substrat pietrișul, cu cât mai închisă culoarea substratului, cu atât mai închisă va fi și culoarea peștelui Vor mânca aproape orice plantă din acvariu, deci nu necesită acvariu plantat Se pot amenaja ascunzători din pietre Hrănire: Trebuiesc hrăniți atât cu materie animală cât și vegetală, granule și hrană vie sau congelată, râme, Artemia și larve de țânțari, hrană pe bază de plante sau alge Comentarii: Când sunt mici sunt pașnici dar la maturitate devin agresivi, se recomandă să se țină doar în perechi 1593 23 2 Xenotilapia leptura (Purple Zambian Cichlid) Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10-11 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,5 > Temperatura: 24-26 °C > Duritate: 8-18 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Vegetarian, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Xenotilapia leptura Dimorfism sexual: Masculii adulți sunt mai mari decât femelele 5 înmulțire: Vor depune în substrat, o creștere a temperaturii apei va induce depunerea Femela va depune icrele într-o adâncitură în substrat iar masculul le va fertiliza Atât masculul cât și femele se vor îngriji de icre și de pui Este posibil ca după eclozarea puilor, masculul să devină agresiv, dacă este cazul separați masculul și permiteți ca femela să se îngrijească mai departe de pui îngrijire: Acvariul trebuie să aibă ca substrat pietrișul, cu cât mai închisă culoarea substratului, cu atât mai închisă va fi și culoarea peștelui Vor mânca aproape orice plantă din acvariu, deci nu necesită acvariu plantat Se pot amenaja ascunzători din pietre Hrănire: Trebuiesc hrăniți atât cu materie vegetală, spanac, salată, castravete, dovlecel, hrană uscată pe bază de alge sau Spirulină Comentarii: Sunt relativ pașnici, se recomandă să fie ținuți cu pești de aceeași talie și cu comportament similar 1594 Xenotilapia melanogenys Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 12-15 cm > Apă: Dulce > pH: 7,5-8,5 > Temperatura: 23-25 °C > Duritate: 15-20 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Lacul Tanganyika, Africa > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți sunt mai mari decât femelele 5 înmulțire: Vor depune în substrat, o creștere a temperaturii apei va induce depunerea Femela va depune icrele într-o adâncitură în substrat iar masculul le va fertiliza Atât masculul cât și femele se vor îngriji de icre și de pui Este posibil ca după eclozarea puilor, masculul să devină agresiv, dacă este cazul separați masculul și permiteți ca femela să se îngrijească mai departe de pui îngrijire: Acvariul trebuie să aibă ca substrat pietrișul, cu cât mai închisă culoarea substratului, cu atât mai închisă va fi și culoarea peștelui Vor mânca aproape orice plantă din acvariu, deci nu necesită acvariu plantat Se pot amenaja ascunzători din pietre Hrănire: Trebuiesc hrăniți atât cu materie animală cât și vegetală, granule și hrană vie sau congelată, râme, Artemia și larve de țânțari, hrană pe bază de plante sau alge Comentarii: Când sunt mici sunt pașnici dar la maturitate devin agresivi, se recomandă să se țină doar în perechi 1595 Xenotoca eiseni Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5-6 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-8,0 > Temperatura: 15-32 °C > Duritate: 9-19 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: Mexic > Familie: Dimorfism sexual: Masculii adulți au coada tivită cu nuanțe de portocaliu și albastru fosforescent înmulțire: Sunt pești vivipari, adică nasc pui vii Vor fi înmulțiți folosind o maternitate sau un acvariu bine plantat în care se vor introduce femelele pentru a naște Acestea pot naște până la 40 de pui ce sunt suficient de mari să mănânce nalupi de Artemia, fulgi fărâmițați să hrana pentru pui îngrijire: Sunt pești foarte rezistenți și pot fi ținuți în aproape orice acvariu, nu necesită un anumit aranjament al obiectelor de decor însă vor arăta superb într-un acvariu bine plantat Hrănire: Pot fi hrăniți cu fulgi și granule dar și cu larve de chironomidae, Artemia, sau Daphnia Comentarii: Nu sunt pești agresivi însă pot ciupi înotătoarele altor pești, pot fi ținuți împreună cu pești activi de aceeași talie sau cu Plecostomus ori Corydoras 1596 Detalii: Xiphophorus helleri > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 10,2-17,8 cm > Apă: Salmastră > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 21,1-25,6 °C > Duritate: 10-15 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Comun > Dieta: Fulgi, granule, hrană vie > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Sinonime: Poecilia helleri, Xiphophorus brevis, Xiphophorus guentheri, Xiphophorus guntheri; Xiphophorus helleri, Xiphophorus helleri brevis, Xiphophorus helleri helleri, Xiphophorus helleri strigatus, Xiphophorus hellerii guentheri, Xiphophorus jalapae, Xiphophorus rachovii, Xiphophorus strigatus Dimorfism sexual: Masculul prezintă „gonopodiu”- spinul în care s-a transformat înotătoarea anală (la varietățile cu voal acesta crește la dimensiuni foarte mari, devenind nefuncțional), este mai mic decât femela, pedunculul inferior al înotătoarei caudale fiind prelungit în formă de spadă, de unde și numele de „pește cu spadă” Femela este mai mare și mai corpolentă La această specie se manifestă fenomenul de reversibilitate a sexelor Femela își poate modifica conformația, astfel apărându-i gonopodiul și spada caudală specifice masculilor Aceste modificări hormonale se petrec datorită unor factori ca: pH, numărul insuficient de masculi prezenți în comunitate, modificări ale altor proprietăți ale apei/mediului, etc Reversibilitatea se manifestă prin faptul că o femelă transformată în mascul, poate reveni la sexul de bază, născând iarăși pui înmulțire: Raportul de un mascul la 2-3 femele este recomandat deoarece specia este foarte prolifică, masculul curtând femela cu foarte mare insistență Femelele gestante se recunosc cu ușurință, datorită abdomenului care se umflă și capătă o tentă întunecată în zona anală Acvariul trebuie să fie foarte bine plantat, inclusiv cu plante plutitoare, pentru ca puii să se poată refugia Atât reprezentanții aceleiași specii cât și alți pești prezenți în acvariu, pot mânca puii Crescătorii care doresc să salveze un număr mare de pui, pot folosi un bazin destinat acestui scop, în care vor separa femelele gestante In acest bazin se va folosi așa-numita „maternitate”, care este un spațiu special construit în așa fel încât puii care trec dincolo de pereții prevăzuți cu orificii calibrate, nu mai pot fi mâncați de femelele care le dau naștere Hrănire: Omnivor Toate tipurile de hrană pentru peștii de acvariu: pureci de baltă 1597 (Daphnia Pulex) vii, congelați sau uscați; tubi (Tubifex Rivularum) vii sau congelați; Artemia (Artemia Salina) vii sau congelați; larve de chironomus (Chironomus) vii sau congelați; hrană uscată (fulgi, pelete, mixturi, etc ) Din experiență proprie se poate administra și carne de vită sub formă de răsătură (cu un cuțit foarte bine ascuțit se rade carnea perpendicular pe fibră), sau ficat de vită și pasăre pasat/mărunțit Aportul de proteine va avea ca rezultat dezvoltarea mult mai armonioasă a peștilor, cât și o reproducere calitativă și cantitativă mai bună Nu se recomandă hrănirea bazată în exclusivitate pe proteine de origine animală și în special pe Tubifex Aportul de hrană vegetală este foarte important pentru evitarea îngrășării femelelor, care astfel, vor naște mai puțini pui, majoritatea acestora fiind neviabili îngrijire: Adaosul de sare (neiodată, se recomandă sarea grunjoasă) în cantitate de jumătate de lingură rasă la 10 litri de apă, conduce la realizarea unui mediu ușor alcalin preferat de acest pește Comentarii: Culoarea originală a peștilor sălbatici este verde, varianta apreciată ca fiind cea mai reprezentativă de majoritatea crescătorilor pasionați Este un pește deosebit de frumos, care în urma încrucișărilor prezintă o varietate foarte mare de forme și mai ales culori: Simpson, Wagtail, Tuxedo, Lyretail, Berliner Masculii sunt oarecum agresivi între ei In acvariu se instaurează o ierarhie precisă, masculul mai puternic devenind mascul dominant, acesta având prioritate la hrană și împerechere Articol oferit de bradraqua 1598 Xiphophorus maculatus Detalii: > Dificultate: Ușoară > Acvariu minim: 45,4 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 7,0-8,0 > Temperatura: 22,2-26,7 °C > Duritate: 7-20 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Foarte comun > Dieta: Fulgi, granule, carnivor, hrană vie > Durata de viață: 3-5 ani > Habitat: America Centrală > Familie: Sinonime: Platypoecilus aurata, Platypoecilus cyanellus, Platypoecilus maculatus, Platypoecilus maculatus aurata, Platypoecilus maculatus cyanellus, Platypoecilus maculatus sanguinea, Platypoecilus nigra, Platypoecilus pulchra, Platypoecilus rubra, Platypoecilus sanguinea, Poecilia maculata, Poecilia maculatus Dimorfism sexual: Masculul prezintă „gonopodiu”- spinul în care s-a transformat pedunculul inferior al înotătoarei caudale Femela este mai corpolentă, iar înotătoarea anală este rotunjită înmulțire: Raportul de un mascul la 2-3 femele este recomandat deoarece specia este foarte prolifică, masculul curtând femela cu foarte mare insistență Femelele gestante se recunosc cu ușurință, datorită abdomenului care se umflă și capătă o tentă întunecată în zona anală Acvariul trebuie să fie foarte bine plantat, inclusiv cu plante plutitoare, pentru ca puii să se poată refugia Atât reprezentanții aceleiași specii cât și alți pești prezenți în acvariu, pot mânca puii Crescătorii care doresc să salveze un număr mare de pui, pot folosi un bazin destinat acestui scop, în care vor separa femelele gestante In acest bazin se va folosi așa-numita „maternitate”, care este un spațiu special construit în așa fel încât puii care trec dincolo de pereții prevăzuți cu orificii calibrate, nu mai pot fi mâncați de femelele care le dau naștere Hrănire: Omnivor Toate tipurile de hrană pentru peștii de acvariu: pureci de baltă (Daphnia Pulex) vii, congelați sau uscați; tubi (Tubifex Rivularum) vii sau congelați; Artemia (Artemia Salina) vii sau congelați; larve de chironomus (Chironomus) vii sau congelați; hrană uscată (fulgi, pelete, mixturi, etc ) Din experiență proprie se poate administra și carne de vită sub formă de răsătură (cu un cuțit foarte bine ascuțit se rade carnea perpendicular pe fibră), sau ficat/inimă de vită și pasăre pasat/mărunțit/tocat Aportul de proteine va avea ca rezultat dezvoltarea mult mai armonioasă a peștilor, cât și o reproducere calitativă și cantitativă mai bună Nu se recomandă hrănirea bazată în 1599 exclusivitate pe proteine de origine animală și în special pe Tubifex Aportul de hrană vegetală este foarte important pentru evitarea îngrășării femelelor, care astfel, vor naște mai puțini pui, majoritatea acestora fiind neviabili îngrijire: Adaosul de sare (neiodată, se recomandă sarea grunjoasă) în cantitate de jumătate de lingură rasă la 10 litri de apă, conduce la realizarea unui mediu ușor alcalin preferat de acest pește Comentarii: Culoare de bază (în libertate) este verzuie-brună, la baza înotătoarei caudale observându-se o pată mai închisă In acvaristică există foarte multe variante de culori obținute prin încrucișare, de asemenea au apărut și variante cu voal, la care dorsala este mult prelungită Au fost obținute și exemplare de culoare albastră Cele mai des întâlnite sunt: salt and pepper platy, red wagtail platy, sunset platy, tuxedo platy și variatus platy Se recomandă schimbarea parțială a apei din acvariu (25%), săptămânal, pentru a oferi condiții optime de viață acestui pește La schimbarea apei nu adăugați sare, aceasta se păstrează în cantitatea necesară, în apa rămasă în acvariu Articol oferit de bradraqua 1600 > Durata de viață: 3-6 ani > Habitat: Mexic > Familie: Xiphophorus pygmaeus Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 37,9 litri > Dimensiune: 3-4 cm > Apă: Dulce > pH: 7,2-7,8 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 5-18 °d > Raport sexe: 1:3 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule fulgi Dimorfism sexual: Masculii au gonopodiul foarte evident iar ultimele radii ale înotătoarei caudale sunt foarte alungite, formând așa numita „sabie” Femelele sunt de regula mai mari și au abdomenul mai pronunțat înmulțire: Raportul de un mascul la 2-3 femele este recomandat deoarece specia este foarte prolifică, masculul curtând femela cu foarte mare insistență Femelele gestante se recunosc cu ușurință, datorită abdomenului care se umflă și capătă o tentă întunecată în zona anală Acvariul trebuie să fie foarte bine plantat, inclusiv cu plante plutitoare, pentru ca puii să se poată refugia Atât reprezentanții aceleiași specii cât și alți pești prezenți în acvariu, pot mânca puii Crescătorii care doresc să salveze un număr mare de pui, pot folosi un bazin destinat acestui scop, în care vor separa femelele gestante In acest bazin se va folosi așa-numita „maternitate”, care este un spațiu special construit în așa fel încât puii care trec dincolo de pereții prevăzuți cu orificii calibrate, nu mai pot fi mâncați de femelele care le dau naștere îngrijire: Acvariul trebuie să fie plantat, cu zone libere de înot, substratul poate fi nisipos sau format din pietriș Se recomandă schimbări parțiale de apă Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, pot fi hrăniți în mod regulat cu fulgi sau granule însă ocazional este bine să fie hrăniți și cu hrană vie precum Daphnia sau Artemia Dieta trebuie să fie cât mai variată Comentarii: Sunt o specie mică și pașnică și se recomandă să fie ținuți în acvarii specifice sau cu alte specii mici și pașnice precum Corydoras 1601 Sursa: Autor: acvariidevis Yasuhikotakia eos Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 10-11 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 6-16 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai pronunțat, mai ales când poartă icre, înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvarii 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine oxigenat cu un curent mediu de apă, nu sunt pești pretențioși în ceea ce ține de decor însă trebuie să le fie asigurate câteva ascunzători sub forma unor peșteri, grote sau chiar ghivece răsturnate Substratul trebuie să fie nisipos sau pietros cu pietre rotunjite, tocite de apă Pietrele nu trebuie să aibă margini tăioase pentru că acestea pot răni peștii Hrănire: Nu este pretențios în ceea ce ține de hrană, poate fi hrănit cu granule, fulgi, Artemia, larve de Chironomidae, râme și chiar melci Se recomandă că dieta să fie cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare deși uneori ar putea deranja alte specii mai sedentare cu agitația sa Speciile compatibile cu această specie sunt speciile din genurile Danio, Puntius, Rasbora și Trichogaster Deși poate fi ținută și în exemplare solitare, va aprecia prezența unor membri ai aceleiași specii 1602 Yasuhikotakia lecontei Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 13-15 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-6,5 > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 8-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 6-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai pronunțat, mai ales când poartă icre, înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvarii 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine oxigenat cu un curent mediu de apă, nu sunt pești pretențioși în ceea ce ține de decor însă trebuie să le fie asigurate câteva ascunzători sub forma unor peșteri, grote sau chiar ghivece răsturnate Substratul trebuie să fie nisipos sau pietros cu pietre rotunjite, tocite de apă Pietrele nu trebuie să aibă margini tăioase pentru că acestea pot răni peștii Hrănire: Nu sunt dificil de hrănit deoarece vor accepta majoritatea tipurilor de hrană, granule, fulgi, hrană pe bază de alge, Artemia, Daphnia, Ciclopi s a Comentarii: Pot deveni agresivi dacă acvariul este prea mic Sunt pești gregari și se recomandă să fie ținuți în grupuri de cel puțin cinci indivizi Pot fi ținuți împreună cu pești activi, de mărime medie ce populează partea de mijloc a apei sau cu alte specii din genul acesteia precum Yasuhikotakia eos, Yasuhikotakia modesta 1603 Detalii: Yasuhikotakia modesta > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 208,2 litri > Dimensiune: 22,9-25,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,2 > Temperatura: 24-30 °C > Duritate: 2-8 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt de obicei mai plinuțe decât masculii înmulțire: Nu a fost realizată înmulțirea în acvarii 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie mare pentru a preveni agresiunea între pești Acvariul trebuie să aibă multe locuri în care să se ascundă și pot fi asociați cu alți pești de talie mare, nu foarte agresivi ce vor respecta limitele teritoriale De obicei, dacă nu sunt constrânși de spațiu, acești pești vor fi pașnici cu propria specie, dar nu vor accepta prezența altor specii de grindei (loaches) Hrănire: Fiind pește ce trăiește pe fundul apei, are nevoie de hrană ce se scufundă Poate fi hrănit cu granule și fulgi de calitate, larve de Chironomidae, preferabil hrănirea se va face noaptea Comentarii: Personalitatea poate varia de la un individ la altul, de obicei sunt pești timizi însă își vor apăra cu înverșunare ascunzișul Sunt pești activi preponderent noaptea Recent au apărut varietăți colorate artificial rozaliu sau albastru, numite „Strawberry” și respectiv „Blueberry” 1604 Detalii: Yasuhikotakia morleti > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 151,4 litri > Dimensiune: 10,2-15,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 25,6-30 °C > Duritate: 6-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 6-16 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele, acestea având abdomenul mai pronunțat înmulțire: Nu s-au înmulțit încă în captivitate îngrijire: Trebuiesc ținuți în acvarii spațioase, cu substrat nisipos și cu multe ascunzători formate din pietre, plante și rădăcini sau crengi submerse Este necesară o apă bine filtrată și oxigenată și dacă este posibil se poate realiza și un curent moderat de apă Hrănire: Vor accepta hrana uscată de calitate, granulele, fulgii, însă este bine să fie hrăniți și cu hrană vie precum larve de Chironomidae, Artemia și Daphnia pe care le vor accepta cu mult entuziasm Comentarii: Pot deveni agresivi dacă acvariul este prea mic Sunt pești gregari și se recomandă să fie ținuți în grupuri de cel puțin cinci indivizi Pot fi ținuți împreună cu pești activi, de mărime medie ce populează partea de mijloc a apei sau cu alte specii din genul acesteia precum Yasuhikotakia eos, Yasuhikotakia lecontei, Yasuhikotakia modesta 1605 Yasuhikotakia nigrolineata Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 8-10 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,0 > Temperatura: 15-26 °C > Duritate: 4-10 °d > Raport sexe: 1:2 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-8 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele au abdomenul mai pronunțat, mai ales când poartă icre, înmulțire: Nu a fost înmulțit în acvarii 5 5 îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine oxigenat cu un curent mediu de apă, nu sunt pești pretențioși în ceea ce ține de decor însă trebuie să le fie asigurate câteva ascunzători sub forma unor peșteri, grote sau chiar ghivece răsturnate Substratul trebuie să fie nisipos sau pietros cu pietre rotunjite, tocite de apă Pietrele nu trebuie să aibă margini tăioase pentru că acestea pot răni peștii Hrănire: Nu este pretențios în ceea ce ține de hrană, poate fi hrănit cu granule, fulgi, Artemia, larve de Chironomidae, râme și chiar melci Se recomandă că dieta să fie cât mai variată Comentarii: Este o specie pașnică și poate fi ținută în acvarii comunitare deși uneori ar putea deranja alte specii mai sedentare cu agitația sa Speciile compatibile cu această specie sunt speciile din genurile Danio, Puntius, Rasbora și Trichogaster Deși poate fi ținută și în exemplare solitare, va aprecia prezența unor membri ai aceleiași specii 1606 Detalii: Yasuhikotakia sidthimunki > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 56,8 litri > Dimensiune: 5,1-6,4 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-8,0 > Temperatura: 26-28 °C > Duritate: 6-20 °d > Raport sexe: 2:3 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 8-12 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Femelele sunt mai lungi și au abdomenul mai pronunțat decât masculii, altfel dificil de sexat înmulțire: Se înmulțesc în acvariu doar prin tratament cu hormoni, detaliile fiind secrete îngrijire: Acvariul trebuie să aibă substrat fin, nisipos pentru a nu răni mustățile delicate ale acestui pește, trebuie să existe ascunzători formate din piatră sau lemn submers și plante Apa trebuie să fie bine filtrată și să formeze un curent moderat Hrănire: Nu sunt dificil de hrănit deoarece vor accepta majoritatea tipurilor de hrană, granule, fulgi, hrană pe bază de alge, Artemia, Daphnia, Ciclopi s a Comentarii: Sunt pești pașnici și trebuiesc ținuți în grupuri de minim cinci indivizi Este una dintre puținele specii de Botia care sunt foarte active și în timpul zilei 1607 Yasuhikotakia splendida Detalii: > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 170,3 litri > Dimensiune: 7,6-10,2 cm > Apă: Dulce > pH: 6,5-7,5 > Temperatura: 25,6-29,4 °C > Duritate: 1-10 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Neobișnuit > Dieta: Omnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 5-15 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Masculii sunt mai supli decât femelele, acestea având abdomenul mai pronunțat înmulțire: Nu s-au înmulțit încă în captivitate îngrijire: Trebuiesc ținuți în acvarii spațioase, cu substrat nisipos și cu multe ascunzători formate din pietre, plante și rădăcini sau crengi submerse Este necesară o apă bine filtrată și oxigenată și dacă este posibil se poate realiza și un curent moderat de apă Hrănire: Vor accepta hrana uscată de calitate, granulele, fulgii, însă este bine să fie hrăniți și cu hrană vie precum larve de Chironomidae, Artemia și Daphnia pe care le vor accepta cu mult entuziasm Comentarii: Pot deveni agresivi dacă acvariul este prea mic Sunt pești gregari și se recomandă să fie ținuți în grupuri de cel puțin cinci indivizi Pot fi ținuți împreună cu pești activi, de mărime medie ce populează partea de mijloc a apei sau cu alte specii din genul acesteia precum Yasuhikotakia eos, Yasuhikotakia lecontei, Yasuhikotakia modesta 1608 Detalii: Yunnanilus cruciatus > Dificultate: Moderată > Acvariu minim: 94,6 litri > Dimensiune: 3-3,5 cm > Apă: Dulce > pH: 6,0-7,0 > Temperatura: 25-27,8 °C > Duritate: 2-12 °d > Raport sexe: 1:1 M:F > Răspândire: Rar > Dieta: Carnivor, hrană vie, granule, fulgi > Durata de viață: 2-5 ani > Habitat: Asia > Familie: Dimorfism sexual: Nu se cunoaște înmulțire: Nu s-a realizat încă reproducerea sa în acvariu îngrijire: Acvariul trebuie să fie bine plantat dar trebuie să aibă și zone libere pentru înot Se recomandă ca lumina să nu fie puternică și să se folosească plante de suprafață pentru a limita cantitatea de lumină ajunsă în apă Substratul trebuie să fie nisipos pentru a proteja mustățile fine ale acestui pește Se recomandă să se realizeze mai multe ascunzători în care peștii să se retragă, de asemenea este binevenit un curent moderat de apă în acvariu Hrănire: Nu sunt pretențioși la hrană, pot fi hrăniți cu nalupi de Artemia, Daphnia și Cyclopi dar și hrană uscată de calitate precum granule fine sau fulgi Comentarii: Sunt o specie mică de pește și se recomandă să fie ținută cu alți pești de aceeași talie și pașnici Aceștia trebuiesc ținuți în grupuri de cel puțin cinci indivizi Pot fi ținuți împreună cu specii de Tetra, Rasbora sau Corydoras 1609 PARTEA a VII-a ENCICLOPEDIE CU PLANTE Sursa: Autor: acvariidevis Ac or и s gramineus Detalii: > Origine: Estul Asiei (Japonia) > înălțime: 15-30 cm > Circumferința: 1-1,5 mm > Iluminare: medie > Temperatura: 15-21 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,8-7,5 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Nepretențioasă față de condiții, trebuie tunsă periodic Poate trăi atât emers cât și submers (pe termen mediu), înflorește când este parțial deasupra apei înmulțire prin secționarea rizomului, părțile trebuind plantate în apă puțin adâncă, pentru o dezvoltare rapidă și puternică, după care se pot răsădi în apă mai adâncă Rizomul nu se îngroapă complet în substrat 1610 Aglaonema Detalii: > Origine: Estul Asiei (Bangladesh, Philippines și Sudul Chinei) > înălțime: 20-40 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6-7,5 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: înmulțire prin rizom, care nu trebuie îngropat în întregime în substrat Rizomul poate fi secționat și bucățile plantate pentru apariția plantelor noi Are nevoie de fertilizare până la adaptarea în acvariu Crește atât submers (pe termen mediu) cât și emers Aldrovanda vesiculosa Detalii: > Origine: Africa, Australia, Europa, Japonia și India > înălțime: 10-15 cm > Circumferința: 5-8 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 2-15 dGH > pH: 5-7,6 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Plantă carnivoră adaptată la acest gen de hrănire datorită faptului că substratul habitatului natural este sărac în minerale sau nu conține mineralele de care are nevoie Folosește fotosinteza ca și celelalte plante și are clorofilă în celule în Europa este pe cale de dispariție datorită poluării Trăiește în ape acide, plutind chiar sub nivelul apei, nu are rădăcini Frunzele prezintă în vârf capcane translucide, dotate cu perișori (cili) și care au formă de scoică Numărul acestor capcane variază între 6-9 Fiecare capcană este dotată cu dinți și perișori pentru reținerea prăzii, la care se adaugă glandele digestive înflorește deasupra apei, florile sunt de culoare albă Are nevoie de CO2 în concentrație mare și substrat sărac în minerale înmulțire prin butașii recoltați numai din vârful plantei, care se 1611 dezvoltă ca plante noi Detalii: > Origine: Asia > înălțime: 25-50 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 5,5-7 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Necesită fertilizare ridicată, înmulțirea se face prin butașii recoltați din vârful plantei sau din lăstarii laterali (se îndepărtează frunzele inferioare), care se plantează în substrat, unde dezvoltă propriile rădăcini Prezintă rădăcini adventive Se recomandă folosirea CO2 și fertilizarea mai bogată în fier Sădirea făcută în grupuri pentru a crea contrast cu restul vegetației La lumină insuficientă dezvoltarea este încetinită, are culoarea palidă și își pierde frunzele inferioare Detalii: > Origine: Africa > înălțime: 20-50 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: Necesită fertilizare ridicată, înmulțirea se face prin butașii recoltați din vârful plantei sau din lăstarii laterali, care se plantează în substrat, unde dezvoltă propriile rădăcini La răsădirea butașilor (frunzele inferioare se îndepărtează) trebuie fertilizare suplimentară și iluminare puternică pentru formarea rădăcinilor Se recomandă folosirea 1612 C02, sădirea făcută în grupuri pentru a crea un efect optim La lumină insuficientă dezvoltarea este încetinită și are culoarea palidă Această plantă are nevoie de schimburi dese de apă Amniania senegalensis Detalii: > Origine: Africa > înălțime: 30-45 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6,5-7 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Necesită fertilizare ridicată, înmulțirea se face prin butașii recoltați din vârful plantei sau din lăstarii laterali, care se plantează în substrat, unde dezvoltă propriile rădăcini La răsădirea butașilor (frunzele inferioare se îndepărtează) trebuie fertilizare suplimentară și iluminare puternică pentru formarea rădăcinilor Se recomandă folosirea CO2, sădirea făcută în grupuri pentru a crea un efect optim La lumină insuficientă dezvoltarea este încetinită și culoarea roșu aprins virează spre maron închis Această plantă are nevoie de schimburi dese de apă Anubias afzelii Observații: La aprox 2 luni crește Detalii: > Origine: Vestul Africii > înălțime: 15-30 cm > Circumferința: 15-25 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 7-15 dGH > pH: 6-8 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: o frunză Frunze groase cernite și rădăcini 1613 puternice cu ajutorul cărora se poate fixa chiar și în piatră înmulțire prin secționarea rizomului Rizomul nu se îngroapă niciodată în substrat Se recomandă fixarea pe obiecte de decor (lemn, piatră, etc ) Lumina prea puternică favorizează acoperirea frunzelor cu alge Nu este consumată de peștii erbivori CO2 nu este obligatoriu, dar fertilizarea în masa apei este benefică Anubias barteri „coffeefolia” Detalii: > Origine: laborator > înălțime: 15-25 cm > Circumferința: 10 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 2-30 dGH > pH: 5,5-9 > Ritm creștere: foarte lent > Dificultate: Foarte redusă > Familie: Observații: Frunzele noi inițial au culoare brun roșcat Nu are necesități deosebite, înmulțire prin secționarea rizomului Rizomul nu se îngroapă niciodată în substrat Se recomandă fixarea pe obiecte de decor (lemn, piatră, etc ) Lumina prea puternică favorizează acoperirea frunzelor cu alge Nu este consumată de peștii erbivori Anubias barteri var Detalii: > Origine: Vestul Africii > înălțime: 25-45 cm > Circumferința: 15 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 1-30 dGH > pH: 5,5-9 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Are un necesar scăzut de lumină, nu are necesități deosebite în privința fertilizării Frunze groase ceruite și rădăcini puternice cu ajutorul cărora se poate fixa chiar 1614 și în piatră înmulțire prin secționarea rizomului Rizomul nu se îngroapă niciodată în substrat Se recomandă fixarea pe obiecte de decor (lemn, piatră, etc ) Lumina prea puternică favorizează acoperirea frunzelor cu alge Nu este consumată de peștii erbivori Anubias bateri „caladiifolia” Detalii: > Origine: Vestul Africii (Guyana) > înălțime: 7-30 cm > Circumferința: 15 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: La fel ca și rudele sale are frunze groase și rădăcini robuste, și se înmulțește prin secționarea rizomului Rizomul nu se îngroapă niciodată în substrat Nu are nevoie de condiții speciale înmulțire prin secționarea rizomului Se recomandă fixarea pe obiecte de decor (lemn, piatră, etc ) Lumina prea puternică favorizează acoperirea frunzelor cu alge Nu este consumată de peștii erbivori Anubias hastifolia Detalii: > Origine: Africa > înălțime: 30-50 cm > Circumferința: 15-25 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 5-9 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Caracterizată prin forma de săgeată a frunzelor, dar cu pețiolul mai lung ca ruda sa „Anubias gracilis” Dezvoltă un sistem foarte mare și puternic al rădăcinii Fără mari cerințe în privința condițiilor din acvariu Fertilizare regulată cu suplimentare de fier 1615 înmulțire prin secționarea rizomului Rizomul nu se îngroapă niciodată în substrat Se recomandă fixarea pe obiecte de decor (lemn, piatră, etc ) Lumina prea puternică favorizează acoperirea frunzelor cu alge Nu este consumată de peștii erbivori Aponogeton boivinianus Detalii: > Origine: Africa (Madagascar) > înălțime: 30-60 cm > Circumferința: 20-30 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 16-26 °C > Duritate: 9-20 dGH > pH: 6-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Mare și puternică, se pretează doar în cazul bazinelor mari Necesită fertilizare bogată în micro și macroelemente Trebuie menționat că are și perioade de stagnare în care nu îi crește nici o frunză înflorește la suprafața apei, înmulțire prin semințe Aponogeton longiplumulosus Detalii: > Origine: Africa (Madagascar) > înălțime: 35-60 cm > Circumferința: 25-50 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 18-26 °C > Duritate: 1-13 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: înflorește la suprafața apei, înmulțire prin semințe, necesită condiții de fertilizare medii Periodic intră în stagnare în ceea ce privește creșterea, reluându-și ciclul de dezvoltare după câteva săptămâni de repaus 1616 Aponogeton natans Detalii: > Origine: Asia (Sri Lanka) > înălțime: 45-50 cm > Circumferința: 30-35 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: Frunze foarte delicate, de culoare verde pal, înflorește la suprafața apei, se înmulțește prin semințe ca și celelalte Aponogeton Tinde să dezvolte frunze plutitoare la temperatură ridicată și lumină puternică Aceste frunze trebuie înlăturate pentru a evita umbrirea celorlalte plante Are nevoie în mod deosebit de CO2, iar la fertilizare nu este foarte pretențioasă, are o creștere rapidă Aponogeton ulvaceus Detalii: > Origine: Africa > înălțime: 30-50 cm > Circumferința: 30-35 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 20-27 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: Frunze foarte delicate, de culoare verde pal, translucide, înflorește la suprafața apei, se înmulțește prin semințe Are nevoie în mod deosebit de CO2, iar la fertilizare nu este foarte pretențioasă 1617 1 16 Armoracia aquatica (Lake cress) Armoracia aquatica Detalii: > Origine: America de Nord (Ohio) > înălțime: 0-8 cm > Circumferința: 3-5 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 18-25 °C > Duritate: 12-18 dGH > pH: 5,5-7,2 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Brassicaceae Observații: Plantă de talie mică care înflorește și produce semințe, de cele mai multe ori infertile înmulțire prin butășire întreținere ușoară, atâta timp cât i se asigură iluminarea corectă Foarte fragilă, părți din ea putând fi detașate în cazul unei manipulări inadecvate Această caracteristică ajută planta în habitatul natural la reproducere prin butășire naturală Plantă în declin în habitatul natural din cauza dispariției unor mari suprafețe, în care era prezentă 1 17 Acorus gramineus pusillus (Miniature japanese sweet flag) Detalii: > Origine: Estul Asiei (Japonia) > înălțime: 5-10 cm > Circumferința: 1-2 mm > Iluminare: puternică > Temperatura: 19-22 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,4-7,2 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: icoraceae Acorus gramineus pusillus Observații: Se evită îngroparea totală a rizomului în substrat înmulțire prin secționarea rizomului, părțile trebuind plantate în apă puțin adâncă, pentru o dezvoltare rapidă și puternică, după care se pot răsădi în apă mai adâncă Trebuie tunsă periodic Varianta pitică a lui „Acorus gramineus” dar cu frunze spre galben-auriu, crește atât submers (pe termen mediu) cât și emers înflorește când este parțial deasupra apei, caz în care se pot recolta semințe pentru înmulțire 1618 Aglaonema simplex Detalii: > Origine: Estul Asiei (Malaysia Philippines și Borneo) > înălțime: 20-40 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6-7,5 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: înmulțire prin rizom, care nu trebuie îngropat în întregime în substrat Rizomul poate fi secționat și bucățile plantate pentru apariția plantelor noi Are nevoie de fertilizare până la adaptarea în acvariu Crește atât submers (pe termen mediu) cât și emers Alternanthera reineckii Detalii: > Origine: America de Sud (bazinul amazonian) > înălțime: 25-50 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 23-30°C > Duritate: 18-28 dGH > pH: 6,2-7,1 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: Cunoscută și ca „Telanthera lilacina”, necesită fertilizare ridicată, înmulțirea se face prin butașii recoltați din vârful plantei sau din lăstarii laterali (se îndepărtează frunzele inferioare), care se plantează în substrat, unde dezvoltă propriile rădăcini Prezintă rădăcini adventive Se recomandă folosirea CO2 și fertilizarea mai bogată în fier Sădirea trebuie făcută în grupuri pentru a crea contrast cu restul vegetației La lumină insuficientă dezvoltarea este încetinită și are culoarea palidă și își pierde frunzele inferioare 1619 Detalii: Alternanthera splendida > Origine: America de Sud (bazinul amazonian) > înălțime: 15-40 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 2-12 dGH > pH: 5,5-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: Confundată cu „Alternanthera reineckii”, are frunzele ușor încrețite, necesită fertilizare ridicată, înmulțirea se face prin butașii recoltați din vârful plantei sau din lăstarii laterali (se îndepărtează frunzele inferioare), care se plantează în substrat, unde dezvoltă propriile rădăcini Prezintă rădăcini adventive Se recomandă folosirea CO2 și fertilizarea mai bogată în fier Sădirea făcută în grupuri pentru a crea contrast cu restul vegetației La lumină insuficientă dezvoltarea este încetinită, culoarea palidă și își pierde frunzele inferioare Ammania multiflora Detalii: > Origine: Asia > înălțime: 25-60 cm > Circumferința: 12-20 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 24-30 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6,5-7 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Necesită fertilizare ridicată, înmulțirea se face prin butașii recoltați din vârful plantei sau din lăstarii laterali, care se plantează în substrat, unde dezvoltă propriile rădăcini La răsădirea butașilor (frunzele inferioare se îndepărtează) trebuie fertilizare suplimentară și iluminare puternică pentru formarea rădăcinilor Se recomandă folosirea CO2, sădirea făcută în grupuri pentru a crea un efect optim La lumină insuficientă dezvoltarea este încetinită și culoarea palidă Această plantă are nevoie de schimburi dese de 1620 apă Amntania sp „bonsai” Detalii: > Origine: Africa > înălțime: 5-12 cm > Circumferința: 1-2 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: Ce mai mică dintre „Ammanii”, în condiții optime, tulpina se colorează în roșu Necesită fertilizare ridicată, înmulțirea se face prin butașii recoltați din vârful plantei sau din lăstarii laterali, care se plantează în substrat, unde dezvoltă propriile rădăcini La răsădirea butașilor (frunzele inferioare se îndepărtează) trebuie fertilizare suplimentară și iluminare puternică pentru formarea rădăcinilor Se recomandă folosirea CO2, sădirea făcută în grupuri pentru a crea un efect optim La lumină insuficientă dezvoltarea este încetinită și culoarea palidă Această plantă are nevoie de schimburi dese de apă Anubias barteri „angustifolia” Detalii: > Origine: Vestul Africii (Guinea) > înălțime: 10-15 cm > Circumferința: 15 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: foarte lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Are un necesar scăzut de lumină, nu are necesități deosebite în privința fertilizării Frunze groase ceruite și rădăcini puternice cu ajutorul cărora se poate fixa chiar și în piatră înmulțire prin secționarea rizomului Rizomul nu se îngroapă niciodată în 1621 substrat Se recomandă fixarea pe obiecte de decor (lemn, piatră, etc ) Lumina prea puternică favorizează acoperirea frunzelor cu alge Nu este consumată de peștii erbivori 1 24 Anubias barteri „nana petit" (Petite nana) Detalii: > Origine: laborator > înălțime: 3-5 cm > Circumferința: 5-10 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 2-30 dGH > pH: 6-8 > Ritm creștere: lent > Dificultate: medie > Familie: Anubias barteri „nanapetit” Observații: A apărut ca mutație într-un laborator din Singapore, plantă de talie foarte mică, se pretează pentru acvarii mici Uneori devine dificilă menținerea unei creșteri sănătoase înmulțire prin secționarea rizomului Rizomul nu se îngroapă niciodată în substrat Se recomandă fixarea pe obiecte de decor (lemn, piatră, etc ) Lumina prea puternică favorizează acoperirea frunzelor cu alge Nu este consumată de peștii erbivori 1 25 Anubias barteri var „nana" (Nana, dwarf anubias) Detalii: Anubias barteri var „nana” > Origine: Africa > înălțime: 10-15 cm > Circumferința: 8-10 cm > Iluminare: Redusă-medie > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 2-30 dGH > pH: 5,5-9 > Ritm creștere: lent > Dificultate: foarte Redusă > Familie: Observații: Talie mică, cel mai frecvent se plantează pe buturugi sau pietre Unele frunze supraviețuiesc chiar și ani de zile, fapt pentru care, de regulă se fixează alge pe ele Nu are nevoi speciale de fertilizare înmulțire prin secționarea rizomului Rizomul nu se îngroapă niciodată în substrat Lumina prea puternică favorizează acoperirea frunzelor cu 1622 alge Nu este consumată de peștii erbivori înflorește sub apă Anubias gracilis Detalii: > Origine: Africa (Sierra Leone și Guinea) > înălțime: 20-60 cm > Circumferința: 20-30 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 5-18 dGH > pH: 5,6-8 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Foarte redusă > Familie: Observații: Caracterizată prin forma de săgeată a frunzelor Dezvoltă un sistem foarte mare și puternic al rădăcinii Fără mari cerințe în privința condițiilor din acvariu Fertilizare regulată cu suplimentare de fier înmulțire prin secționarea rizomului Rizomul nu se îngroapă niciodată în substrat Se recomandă fixarea pe obiecte de decor (lemn, piatră, etc ) Lumina prea puternică favorizează acoperirea frunzelor cu alge Nu este consumată de peștii erbivori Trebuie plantată la distanță de alte plante, nu iubește vecinătatea acestora Anubias heterophylla Detalii: > Origine: Africa (Camerun, Guinea, Angola și Zair) > înălțime: 25-60 cm > Circumferința: 15-25 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 0-18 dGH > pH: 5,6-8 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Foarte redusă > Familie: Observații: Una din cele mai înalte varietăți de Anubias Crește maxim când este parțial cufundată în apă Dezvoltă un sistem foarte mare și puternic al rădăcinii Poate înflori sub apă, uneori poate fi înmulțită prin semințe Fără mari cerințe în privința condițiilor din acvariu Fertilizare regulată cu suplimentare de fier înmulțire prin secționarea rizomului 1623 Rizomul nu se îngroapă niciodată în substrat Se recomandă fixarea pe obiecte de decor (lemn, piatră, etc ) Lumina prea puternică favorizează acoperirea frunzelor cu alge Nu este consumată de peștii erbivori Aponogeton crispus Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei (Sri Lanka) > înălțime: 25-50 cm > Circumferința: 15-30 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 15-32 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Cerințe medii de fertilizare crește la fel de bine în apă acidă cât și în apă ușor bazică Nu are perioade de stagnare în dezvolatare înflorește la suprafața apei, înmulțire prin semințe Aponogeton madagascariensis Detalii: > Origine: Africa > înălțime: 25-30 cm > Circumferința: 15-25 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 15-26 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: Are nevoie de fertilizare ceva mai deosebită înflorește la suprafața apei, se înmulțește prin semințe la fel ca și celelalte Aponogeton Datorită frumuseți și unicității sale se recomandă plantarea unui singur exemplar Are nevoie de schimburi parțiale și dese de apă 1624 Aponogeton rigidifolius Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei (Sri Lanka) > înălțime: 30-60 cm > Circumferința: 25-35 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: lent > Dificultate: medie > Familie: Observații: Pretenții mari față de iluminare După câteva luni, în condiții bune de mediu, se dezvoltă cu adevărat la întreaga sa frumusețe Cu frunze verzi-închis, nu are mari pretenții față de condițiile de întreținere înflorește la suprafața apei, se înmulțește prin semințe 9 Aponogeton undulatus Detalii: > Origine: Estul Asiei > înălțime: 50-60 cm > Circumferința: 30-35 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-27 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: Asemănător cu „Aponogeton Crispus” dar frunzele sunt verzi și mai ascuțite, spre deosebire de ruda sa care are frunze roșcate Se înmulțește prin tije asemănătoare cu cele ale Echinodorus, pe care apar plantele pui Tijele pot fi între 5 și 10 într-un sezon, fiecare producând cam 12 plante pui 1625 Detalii: > Origine: America de Nord și Centrală > înălțime: 1-2 cm > Circumferința: 1 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 5-26 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 6-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Azola caroliniana Observații: Plantă de talie mică ce trăiește la suprafața apei Se folosește cu precădere la paludarii și acvarii deschise, absoarbe nitrogenul din aer Poate deveni o plantă invazivă împiedicând pătrunderea luminii în acvariu Suportă și iluminare mai slabă, caz în care se dezvoltă la fel de bine înmulțire prin stoloni Prin capacitatea de a depozita nitrogenul din aer și apă, contribuie la scăderea nivelul nitraților și joacă rol de „plantă fertilizatoare” 1626 Sursa: Autor: acvariidevis Bacopa australis Detalii: > Origine: America de Sud (Brazilia) > înălțime: 7-30 cm > Circumferința: 2-4 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-29 °C > Duritate: 1-30 dGH > pH: 6-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Foarte redusă > Familie: Observații: Numele „australis” nu provine de la Australia, așa cum s-ar crede, ci de la „zonele de sud” („australis” în latină) ale Braziliei, unde a fost descoperită Este foarte ușor de crescut Când crește în lumină puternică, frunzele noi din vârful plantei au o tentă roșcată, tulpina este mai scundă și frunzele mai dese înmulțire prin butășire, butașii recoltați din vârful plantei sau de pe lăstarii laterali se plantează în substrat, după ce se îndepărtează frunzele inferioare Atenție la fragilitatea fragmentelor de tulpină folosite pentru răsădire! Până la formarea rădăcinilor are nevoie de surplus de nutrienți în substrat Bacopa monnieri Detalii: > Origine: zonele tropicale (Sudul SUA și Asia) > înălțime: 25-50 cm > Circumferința: 3 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-27 °C > Duritate: 4-30 dGH > pH: 6,3-8,8 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: 1627 Observații: în mod normal trăiește în ținuturi mlăștinoase dar se simte bine și ca plantă submersă, ideal se simte parțial submersă Este foarte ușor de crescut Când crește în lumină puternică, frunzele noi din vârful plantei au o tentă roșcată, tulpina este mai scundă și frunzele mai dese înmulțire prin butășire, butașii recoltați din vârful plantei sau de pe lăstarii laterali se plantează în substrat, după ce se îndepărtează frunzele inferioare Atenție la fragilitatea fragmentelor de tulpină folosite pentru răsădire! înflorește, dar în acvariu florile trec repede, neapucând să formeze semințe Până la formarea rădăcinilor are nevoie de surplus de nutrienți în substrat Este folosită ca remediu pentru epilepsie și astm și ca aliment în bucătăria cu specific vietnamez Bacopa sp colorata Detalii: > Origine: necunoscută > înălțime: 15-30 cm > Circumferința: 3-6 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 5,5-7 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: Specie realtiv nouă și rară, ale cărei origini sunt încă necunoscute, posibil obținută în laborator De o frumusețe deosebită, când crește în lumină puternică, toate frunzele și tulpina capătă o tentă roșcată Tulpina, ca la toate speciile de „Bacopa” este fragilă și frunzele dispuse opozit în perechi de câte două Necesită un substrat foarte bogat în nutrienți și adiție de CO2 înmulțire prin butășire, butașii recoltați din vârful plantei sau de pe lăstarii laterali se plantează în substrat, după ce se îndepărtează frunzele inferioare Plantată în grupuri de câte 5-7 plante formează un contrast deosebit de frumos cu plantele verzi din acvariu 1628 Blyxa aubertii Detalii: > Origine: Sudul Asiei și Australia > înălțime: 10-25 cm > Circumferința: 5-15 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 1-10 dGh > pH: 5-7 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: înflorește frecvent dacă are condițiile optime dar este dificilă obținerea de semințe utile înmulțirii Metoda optimă de înmulțire este secționarea plantei în câteva bucăți și plantarea acestora în substrat Are nevoie de substrat bogat în nutrienți Plantele sănătoase produc până la 100 de frunze și multe flori care urcă până la suprafața apei Florile au dimensiune foarte mică și se recomandă înlăturarea lor pentru a evita umbrirea plantei care le produce Bolbitis heudelotii Detalii: > Origine: Vestul Africii > înălțime: 15-40 cm > Circumferința: 15-25 cm > Iluminare: Redusă-medie > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 4-12 dGh > pH: 6,3-7,2 > Ritm creștere: lent > Dificultate: medie > Familie: Observații: Ferigă de apă cu necesar de fertilizare crescut Frunze dantelate și semitransparente Se înmulțește prin rizom care la plantare nu trebuie îngropat în substrat Are nevoie de CO2 pentru o creștere susținută, se pretează foarte bine la alcătuirea decorurilor prin prindere pe pietre și buturugi, la care aderă cu timpul 1629 Detalii: > Origine: America de Nord > înălțime: 20-30 cm > Circumferința: 3-6 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 21-27°C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 5-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Foarte redusă > Familie: Bacopa caroliniana Observații: în mod normal trăiește în ținuturi mlăștinoase dar se simte bine și ca planta submersă, ideal se simte parțial submersă Este foarte ușor de crescut Când crește în lumină puternică, frunzele noi din vârful plantei au o tentă roșcată, tulpina este mai scundă și frunzele mai dese înmulțire prin butășire, butașii recoltați din vârful plantei sau de pe lăstarii laterali se plantează în substrat, după ce se îndepărtează frunzele inferioare Atenție la fragilitatea fragmentelor de tulpină folosite pentru răsădire! înflorește, dar în acvariu florile trec repede, neapucând să formeze semințe Până la formarea rădăcinilor are nevoie de surplus de nutrienți în substrat Bacopa myriophylloides Detalii: > Origine: America de Sud (Brazilia) > înălțime: 20-40 cm > Circumferința: 3-5 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,2-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: După cum îi spune și numele, seamănă extrem de mult cu speciile de „Myriophyllum”, dar totuși este o „Bacopa” Tulpina foarte fragilă și frunze asemănătoare cu cele ale lui „Myriophyllum” Este o plantă pe cât de delicată, pe atât de frumoasă, dar aproximativ greu de întreținut Nu necesită în mod obligatoriu CO2, dar în prezența acestuia se dezvoltă extrem de bine Necesarul de nutrienți este mediu, însă iluminarea trebuie să fie puternică-foarte puternică și de bună calitate înmulțire prin butășire, butașii recoltați din vârful plantei sau de pe lăstarii laterali se plantează în substrat, după ce se îndepărtează 1630 frunzele inferioare Detalii: > Origine: Sudul Asiei (Burma, Thailand, Malaysia și Vietnam ) > înălțime: 30-80 cm > Circumferința: 20-35 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 4-18 dGh > pH: 6,3-7,2 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Barclaya longifolia Observații: La lumină insuficientă frunzele de obicei roșii, devin verzi înmulțire prin rizom, care nu trebuie îngropat în întregime în substrat înflorește la suprafața apei dar înmulțirea prin semințe nu dă rezultate Există două varietăți: una cu frunze roșii (dacă este ținută la lumină suficientă) și una cu frunze verzi, indiferent de gradul de iluminare Are perioade de stagnare a dezvoltării, de obicei atunci când planta este mutată Pentru o dezvoltare optimă se recomandă fertilizare mai bogată în fier și adiție de CO2 Detalii: > Origine: Estul Asiei și Australia > înălțime: 10-25 cm > Circumferința: 5-15 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 1-10 dGh > pH: 5-7 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Blyxa japonica Observații: înmulțire foarte ușoară prin vlăstarii care cresc la baza plantelor mature Se detașează vlăstarii și se plantează în substrat Atenție la flotabilitatea acestor vlăstari, este necesară ancorarea lor în substrat, până la dezvoltarea propriilor rădăcini Necesar ridicat de iluminare, fertilizare bogată în substrat și adiție de CO2 pentru o dezvoltare armonioasă în 1631 condiții optime frunzele au colorit roșcat, sunt dese și formează desișuri asemănătoare cu ale plantelor dedicate pentru covor vegetal Sursa: Autor: acvariidevis Cabomba aquatica Detalii: > Origine: America > înălțime: 40 cm-200 cm > Circumferința: 3-6 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 18-28 °C > Duritate: 3-10 dGH > pH: 6,5-7,2 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: Necesită o iluminare puternică pentru ca frunzele să fie dese Adiția de CO2 ajută la o dezvoltare puternică și rapidă înmulțire prin butășire, butașii recoltați din vârful plantei se plantează în substrat, după ce se îndepărtează frunzele inferioare Trebuie plantată în buchete de mai multe fire Are frunzele foarte sensibile și pot fi mâncate de peștii erbivori sau chiar de mâncătorii de alge 1632 Cabomba furcata Detalii: > Origine: America Centrală și de Sud (Cuba și Florida) > înălțime: 30-80 cm > Circumferința: 5-8 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 22-30 °C > Duritate: 1-12 dGH > pH: 4,1-7 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie-ridicată > Familie: Observații: Cunoscută și ca „Cabomba piauhyensis” Necesar de fertilizare mai bogată în fier și adiție de CO2 Deși foarte frumoasă, puține acvarii se ridică la cerințele acestei plante Trebuie plantată în buchete de mai multe fire Are frunzele foarte sensibile și pot fi mâncate de peștii erbivori sau chiar de mâncătorii de alge La lumină insuficientă frunzele cresc rare și la intervale mari de timp, pentru ca în cele din urmă planta să dispară, înmulțire prin butășire, butașii recoltați din vârful plantei se plantează în substrat, după ce se îndepărtează frunzele inferioare Atenție la fragilitatea tulpinii în momentul plantarii butașilor! Lumina este factorul cel mai important pentru dezvoltarea acestei plante!!! Ceratophyllum demersum Detalii: > Origine: Majoritatea zonelor temperate și tropicale > înălțime: 10-80 cm > Circumferința: 5-15 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 21-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,2-7,5 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Cunoscută și ca „Ceratophyllum submesum”, această specie, datorită faptului că are o adaptabilitate foarte mare din toate punctele de vedere, se găsește în toată lumea Frunze aciculate, cu tulpina relativ friabilă Se înmulțește prin butășire Are un caracter invaziv dacă nu este ținută sub control De obicei nu dezvoltă rădăcini Ca planta 1633 plutitoare absoarbe nitrații și eliberează o substanță care inhibă dezvoltarea algelor Ceratopteris thalictroides Detalii: > Origine: Sudul Asiei > înălțime: 20-40 cm > Circumferința: 10-20 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 4-8 dGH > pH: 5-6,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie-ridicată > Familie: Observații: Dificultate destul de ridicată Are nevoie de adiție de CO2 și fertilizanți Poate crește atât submers cât și la suprafața apei Este una din plantele care previne apariția algelor doarece consumă mare parte a nutrienților necesari acestora înmulțire prin rizom care nu trebuie îngropat în întregime în substrat In unele părți ale lumii este folosită în alimentație, sub formă de salată Crinum calamistratum Detalii: > Origine: Vestul Africii (Cameroon) > înălțime: 40-120 cm > Circumferința: 20-30 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: lent > Dificultate: medie > Familie: Observații: înmulțire prin bulb Se scoate planta din acvariu și se separă cu grijă unul din bulbii mai mici, formați de plantă mamă, apoi aceștia se plantează în substrat Pentru noile plante substratul trebuie fertilizat suplimentar Frunze foarte lungi, subțiri, încrețite și elegante Are nevoie de o fertilizare medie, de asemenea poate crește în acvariile salmastre Se recomandă adiția de CO2 și plantarea în zone cu curent slab în masa apei Este foarte sensibilă la depunerea de alge pe frunzele sale 1634 Crinum thaianum Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei (Thailanda) > înălțime: 60-200 cm > Circumferința: 20-25 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 18-28 °C > Duritate: 1-30 dGh > pH: 5,5-9 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Se înmulțește prin bulb Plantarea trebuie făcută numai în acvarii foarte mari La plantare bulbul nu trebuie îngropat în întregime în substrat Bulbul va produce bulbi mai mici care pot fi detașați și plantați pentru înmulțire Are frunze verzi-închis, tari, care nu pot fi mâncate de peștii erbivori Se pretează foarte bine pentru pond-uri La iluminare slabă planta se dezvoltă mai lent, frunzele căpătând o culoare palidă Are nevoie de substrat bogat în nutrienți și de apă curată, fără suspensii în masa apei Cryptocoryne albida Detalii: > Origine: Estul Asiei (Burma și Thailanda) > înălțime: 10-30 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 21-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,3-7,8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Cunoscută și ca „Cryptocoryne costata”, înmulțire prin stolo ni care pot fi separați de planta mamă, după ce fac rădăcini proprii Are două varietăți: una cu frunze verde deschis și alta cu frunze maroniu-roșcate cu pete mai închise la culoare Este una din Cryptocorinele pretențioase la nutrienții din substrat Plantele nu vor fi niciodată mutate într-un acvariu neciclat, ele pot manifesta boala specifică Cryptocorinelor-topirea (putrezirea) frunzelor 1635 Cryptocoryne balansae Detalii: > Origine: Estul Asiei (Thailanda) > înălțime: 30-55 cm > Circumferința: 15-25 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 24-28 °C > Duritate: 4-8 dGH > pH: 6,8-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Foarte înaltă, una din cele mai comune varietăți de Cryptocorine înmulțire prin stoloni care pot fi separați de planta mamă, după ce fac rădăcini proprii Plantele nu vor fi niciodată mutate într-un acvariu neciclat, ele pot manifesta boala specifică Cryptocorinelor-topirea (putrezirea) frunzelor Detalii: > Origine: Estul Asiei (din Vestul Indiei până în Estul Noii Guinea) > înălțime: 40-50 cm > Circumferința: 20-25 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,8-7,8 > Ritm creștere: lent > Dificultate: medie > Familie: Cryptocoryne ciliata Observații: înmulțire prin stoloni care pot fi separați de planta mamă, după ce fac rădăcini proprii Plantele nu vor fi niciodată mutate într-un acvariu neciclat, ele pot manifesta boala specifică Cryptocorinelor-topirea (putrezirea) frunzelor Sunt două varietăți: „Cryptocoryne ciliata var latifolia” și „Cryptocoryne ciliata var ciliata”, a doua crescând mai mult și devenind o plantă mai voluminoasă 1636 Cryptocoryne moehlmannii Detalii: > Origine: Oceania (Sumatra) > înălțime: 15-25 cm > Circumferința: 10-20 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: Plantă puternică și viguroasă, de talie medie, nu este foarte răspândită printre acvariști înmulțire prin stoloni care pot fi separați de planta mamă, după ce fac rădăcini proprii Frunzele sunt mari, de culoare verde crud, amplasate pe pețioluri (codițe) lungi Până la formarea unei rădăcini puternice necesită fertilizare în substrat Plantele nu vor fi niciodată mutate într-un acvariu neciclat, ele pot manifesta boala specifică Cryptocorinelor-topirea (putrezirea) frunzelor Cryptocoryne parva Detalii: > Origine: Asia > înălțime: 5-10 cm > Circumferința: 5-7 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 20-29 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: lent-mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: Este cea mai mică specie de „Cryptocoryne” și este una dintre puținele specii de „Cryptocoryne” care nu își schimbă aspectul frunzelor în funcție de condițiile de mediu în care trăiește Ritm de dezvoltare relativ mic și necesar de fertilizare mediu Se plantează în partea din față a acvariului din 5 în 5 cm iar în câteva luni se formează un covor foarte omogen din astfel de plăntuțe înmulțire prin stoloni care pot fi separați de planta mamă, după ce fac rădăcini proprii 1637 Cryptocoryne pontederiifolia Detalii: > Origine: Oceania (Sumatra) > înălțime: 20-35 cm > Circumferința: 15-20 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6-7,2 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Se adaptează la o mare variație a condițiilor din acvariu Frunze verzi cu spatele brun-roșcat Are nevoie de fertilizare în substrat Frunzele îmbătrânite se îndepărtează pentru a nu forma alge pe ele, datorită creșterii lente Plantele nu vor fi niciodată mutate într-un acvariu neciclat, ele pot manifesta boala specifică Cryptocorinelor-topirea (putrezirea) frunzelor înmulțire prin stoloni care pot fi separați de planta mamă, după ce fac rădăcini proprii Cryptocoryne wendtii-brown Detalii: > Origine: Asia (Sri Lanka) > înălțime: 5-10 cm > Circumferința: 5-10 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 1-30 dGH > pH: 5,5-9 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Iubește apa dură ca și restul „Cryptocorynelor” Se diferențiază de ruda sa „Cryptocoryne wendtii green” prin faptul că are frunzele maronii înmulțire prin stoloni care pot fi separați de planta mamă, după ce fac rădăcini proprii Plantele nu vor fi niciodată mutate într-un acvariu neciclat, ele pot manifesta boala specifică Cryptocorinelor-topirea (putrezirea) frunzelor 1638 Cryptocoryne wendtii-mi oya Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei > înălțime: 25-35 cm > Circumferința: 15-30 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-32 °C > Duritate: 1-30 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Originară din râul Mi Oya Suportă foarte bine apele foarte calde chiar și peste 30 °C, iar frunzele au o tentă de roșu-brun Plantele nu vor fi niciodată mutate într-un acvariu neciclat, ele pot manifesta boala specifică Cryptocorinelor-topirea (putrezirea) frunzelor înmulțire prin stoloni care pot fi separați de planta mamă, după ce fac rădăcini proprii Cryptocoryne x willisii Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei > înălțime: 7-20 cm > Circumferința: 7-15 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Foarte des este confundată cu „Cryptocoryne nevillii”, specie ce nu se folosește în acvaristică Nevoi mici de fertilizare înmulțire prin stoloni care pot fi separați de planta mamă, după ce fac rădăcini proprii Plantele nu vor fi niciodată mutate într-un acvariu neciclat, ele pot manifesta boala specifică Cryptocorinelor-topirea (putrezirea) frunzelor 1639 Cyperus alternifolius Detalii: > Origine: Africa (Madagascar) > înălțime: 50-100 cm > Circumferința: 15-20 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 17-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 5,2-8,8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: De regulă este folosită ca plantă de pond sau paludariu dar pentru perioade relativ lungi, poate fi folosită și ca plantă în acvariile fără capac înmulțire prin divizarea plantei în zona rădăcinii sau butășire In cazul butășirii se folosește o porțiune din tulpină în lungime de 10-15 cm, din vârful plantei (coronament), care se introduce în substrat, răsturnată, cu porțiunea care conține frunze Plantele-pui care apar după scurtă vreme se răsădesc în ghivece, până li se dezvoltă rădăcinile, apoi pot fi plantate în acvariu In cazul divizării, se folosesc numai plantele tinere Cabomba caroliniana Detalii: > Origine: America Centrală și de Sud > înălțime: 50-100 cm > Circumferința: 5-8 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 4-12 dGh > pH: 6,5-7,2 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: Specie invazivă, mai rezistentă și mai puțin pretențioasă decât „Cabomba aquatica” Fertilizare medie, trebuie plantată în buchete de mai multe fire Are frunzele foarte sensibile și pot fi mâncate de peștii erbivori sau chiar de mâncătorii de alge La lumină insuficientă frunzele cresc rare și la intervale mari de timp, pentru ca în cele din urmă planta să dispară înmulțire prin butășire, butașii recoltați din vârful plantei se 1640 plantează în substrat, după ce se îndepărtează frunzele inferioare Atenție la fragilitatea tulpinii în momentul plantarii butașilor! Cardamine lyrata Detalii: > Origine: Estul Asiei (China, Japonia, Korea) > înălțime: 20-50 cm > Circumferința: 15-30 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 15-24 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 6-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Se întâlnește în zone mlăștinoase și se pretează la fel de bine și pentru pond-uri și iazuri Trebuie avut grijă ca temperatura apei să nu depășească 28 °C o perioadă lungă, pentru că își modifică forma frunzelor și nu mai crește Nu are necesități deosebite în privința fertilizării înmulțire prin butășire, atenție la fragilitatea tulpinii butașilor! Dezvoltă și rădăcini adventive Se plantează în grupuri, la oarecare distanță între fire, pentru ca toate exemplarele să primească lumină suficientă Ceratopteris cornuta Detalii: > Origine: Sudul Asiei > înălțime: 20-50 cm > Circumferința: 10-20 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 17-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 5,4-8 > Ritm creștere: foarte rapid > Dificultate: medie-ridicată > Familie: Observații: Dificultate destul de ridicată Are nevoie de adiție de CO2 și fertilizanți Poate crește atât submers cât și la suprafața apei Este una din plantele care previne apariția algelor doarece consumă mare parte a nutrienților necesari acestora înmulțire prin rizom 1641 care nu trebuie îngropat în întregime în substrat în unele părți ale lumii este folosită în alimentație, sub formă de salată Cladophora aegagropila Detalii: > Origine: Asia și Europa (Islanda, Estonia, Japonia) > înălțime: 3-10 cm > Circumferința: 3-10 cm > Iluminare: Redusă-medie > Temperatura: 5-28 °C > Duritate: 12-30 dGH > pH: 6,2-8 > Ritm creștere: foarte lent > Dificultate: medie > Familie: Observații: Deși nu este chiar o plantă, este mai degrabă o bilă formată din alge, și-a câștigat locul în acvariile din toată lumea Nu necesită condiții deosebite pentru dezvoltare Trebuie să răsuciți aceste bile periodic, pentru a primi lumină pe toate părțile Dacă rupeți un bulgăre în două și prindeți bucățile pe un suport, veți obține un decor extraordinar de frumos înmulțire prin divizarea sferei La început bucata separată va avea o formă neregulată dar după un timp va lua forma inițială de sferă Crinum natans Detalii: > Origine: Vestul Africii > înălțime: 50-150 cm > Circumferința: 20-30 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: lent > Dificultate: medie > Familie: Observații: înmulțire prin bulb Plantarea trebuie făcută numai în acvarii foarte mari La plantare bulbul nu trebuie îngropat în întregime în substrat Bulbul va produce bulbi mai mici care pot fi detașați și plantați pentru înmulțire Are frunze verzi-închis, tari, care nu pot 1642 fi mâncate de peștii erbivori Se pretează foarte bine pentru pond-uri La iluminare slabă planta se dezvoltă mai lent, frunzele căpătând o culoare palidă Uneori, la lumină corespunzătoare, poate dezvolta tije cu flori, care urcă până la suprafața apei Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei (Malaysia) > înălțime: 15-30 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,8-7 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Cryptocoryne affinis Observații: înmulțire prin stoloni care pot fi separați de planta mamă, după ce fac rădăcini proprii Este una din cele mai rezistente Cryptocorine dar care nu iubește nivelul ridicat de calciu și apa dură înflorește extrem de rar, sub apă Plantele nu vor fi mutate într-un acvariu neciclat, ele pot manifesta boala specifică Cryptocorinelor-topirea (putrezirea) frunzelor Cryptocoryne aponogetifolia merrill Detalii: > Origine: Asia (Phillipine) > înălțime: 50-100 cm > Circumferința: 30-50 cm > Iluminare: Redusă-medie > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 6,5-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Până de curând a fost considerată identică cu „Cryptocoryne usteriana”, însă noi dovezi duc la concluzia că sunt diferite Crește deosebit de înaltă, frunzele sale ajungând să plutească la suprafața apei După cum îi spune și numele se aseamănă izbitor cu 1643 „Aponogeton” prin forma frunzelor ondulate Spre deosebire de celelalte „Cryptocoryne”, preferă apa mai dură și este mai rezistentă la boala specifică „Cryptocorynelor”, care se numește „topirea frunzelor” înmulțire prin stoloni care pot fi separați de planta mamă, după ce fac propriile rădăcini Detalii: > Origine: Estul Asiei (Thailanda, Bomeo și Malaysia) > înălțime: 35-45 cm > Circumferința: 22-28 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,8-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Cryptocoryne blassi Observații: înmulțire prin stoloni care pot fi separați de planta mamă, după ce fac rădăcini proprii Plantele nu vor fi niciodată mutate într-un acvariu neciclat, ele pot manifesta boala specifică Cryptocorinelor-topirea (putrezirea) frunzelor Frunze cutate sau nu, în raport de varietate Fața frunzei este verde oliv, în timp ce spatele este roșcat Tolerează apa cu duritate mare, în mediul natural se fixează pe pietre calcaroase Detalii: > Origine: Asia (Sri Lanka) > înălțime: 10-15 cm > Circumferința: 5-10 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,6-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Cryptocoryne Iuțea Observații: înmulțire prin stoloni care pot fi separați de planta mamă, după ce fac rădăcini proprii Este o varietate deosebită, care fiind plantată în rânduri, contribuie la 1644 realizarea unui efect deosebit Frunzele sunt mici, de culoarea bronzului Până la formarea unei rădăcini puternice necesită feritilizare în substrat Plantele nu vor fi niciodată mutate într-un acvariu neciclat, ele pot manifesta boala specifică Cryptocorinelor-topirea (putrezirea) frunzelor Cryptocoryne nevillii Detalii: > Origine: Asia (Sri Lanka) > înălțime: 5-10 cm > Circumferința: 3-10 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6,3-7,4 > Ritm creștere: lent-mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: înmulțire prin stoloni care pot fi separați de planta mamă, după ce fac rădăcini proprii Este considerată un hibrid al „Cryptocoryne willisii”, fapt pentru care frunzele sunt diferite ca formă și culoare pe același exmplar Arată foarte bine plantată în partea din față a acvariului La început se dezvoltă încet, odată adaptată nu are mari pretenții de întreținere 5 Cryptocoryne petchii Detalii: > Origine: Asia (Sri Lanka) > înălțime: 10-15 cm > Circumferința: 5-10 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,6-7,5 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Varietate a „Cryptocoryne becketti” Frunzele sunt dispuse în formă de rozetă triplă, de culoare brun-roșcată înmulțire prin stoloni care pot fi separați de planta 1645 mamă, după ce fac rădăcini proprii Cryptocoryne spiralis Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei (India) > înălțime: 30-60 cm > Circumferința: 10-20 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,5-7,5 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Este considerată cea mai primitvă specie de „Cryptocoryne”, datorită faptului că floarea se află în interiorul unei membrane/receptacul Această particularitate nu mai este întâlnită decât la specia „Lagenandra”, de asemenea o plantă primitivă Frunze de culoare verde-maroniu sau numai maroniu, ondulate pe margini Are nevoie de fertilizare în substrat Plantele nu vor fi niciodată mutate într-un acvariu neciclat, ele pot manifesta boala specifică Cryptocorinelor - topirea (putrezirea) frunzelor înmulțire prin a) stoloni care pot fi separați de planta mamă, după ce fac rădăcini proprii; b) divizarea rizomului și sădirea porțiunii separate în substrat Cryptocoryne wendtii-green Detalii: > Origine: Asia (Sri Lanka) > înălțime: 5-10 cm > Circumferința: 8-10 cm > Iluminare: Redusă-medie > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 1-30 dGH > pH: 5,5-9 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Este o plantă ce se pretează pentru acvariile mici datorită dimensiunii sale reduse Că recomandare valabilă pentru toate tipurile de „Cryptocoryne”, atunci când 1646 cumpărați această specie, cumpărați doar plante care au ultimile 4-5 frunze noi, tot ceea ce este bătrân trebuie îndepărtat înmulțire prin stoloni care pot fi separați de planta mamă, după ce fac rădăcini proprii Plantele nu vor fi niciodată mutate într-un acvariu neciclat, ele pot manifesta boala specifică Cryptocorinelor-topirea (putrezirea) frunzelor Cryptocoryne wendtii-tropica Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei > înălțime: 6-10 cm > Circumferința: 8-12 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Necesar scăzut de fertilizare, frunzele au o tentă roșie cu nervuri foarte vizibile ce bat în negru Plantele nu vor fi niciodată mutate într-un acvariu neciclat, ele pot manifesta boala specifică Cryptocorinelor-topirea (putrezirea) frunzelor înmulțire prin stoloni care pot fi separați de planta mamă, după ce fac rădăcini proprii Cryptocoryne x willisii-lucens Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei (Sri Lanka) > înălțime: 8-18 cm > Circumferința: 7-15 cm > Iluminare: Redusă-medie > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5-7 > Ritm creștere: lent > Dificultate: medie > Familie: Observații: Nevoi mici de fertilizare, înmulțire prin stoloni care pot fi separați de planta mamă, după ce fac rădăcini proprii Plantele nu vor fi niciodată mutate într-un acvariu neciclat, ele pot manifesta boala specifică Cryptocorinelor-topirea (putrezirea) 1647 frunzelor Se acomodează și la lumină puternică dar există pericolul ca frunzele să fie acoperite de alge Puțin pretențioasă la fertilizare, adiția de CO2 o ajută să se dezvolte luxuriant Cyperus helferi Detalii: > Origine: Sudul Asiei > înălțime: 20-35 cm > Circumferința: 15-25 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5-7,5 > Ritm creștere: lent > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Necesar de fertilizare mare spre foarte mare în substrat și scăzută în masa apei, adiție de CO2 Preferă apa limpede și curată înmulțire prin divizarea plantei în zona rădăcinii sau butășire In cazul butășirii se folosește o porțiune din tulpină în lungime de 10-15 cm, din vârful plantei (coronament), care se introduce în substrat, răsturnată, cu porțiunea care conține frunze Plantele-pui care apar după scurtă vreme se răsădesc în ghivece, până li se dezvoltă rădăcinile, apoi pot fi plantate în acvariu In cazul divizării, se folosesc numai plantele tinere Este unica vareitate de „Cyperus” care se adaptează bine la viața din acvariu (submersă) 1648 Autor: acvariidevis Sursa: Didiplis diandra Detalii: > Origine: America de Nord > înălțime: 10-15 cm > Circumferința: 2-4 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 1-13 dGH > pH: 5-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: Adiția de CO2 și fertilizarea sunt imperios necesare Se plantează în grupuri mici, iar vârful plantei capătă tente roz-portocalii atunci când are multă lumină, înmulțire prin butășire, butașii se plantează, după ce se îndepărtează frunzele de pe porțiunea introdusă în substrat Atenție la fragilitatea tulpinii butașilor! Până la dezvoltarea propriilor rădăcini, butașii au nevoie de fertilizare suplimentară In unele țări planta este protejată, fiind pe cale de dispariție, tocmai datorită folosirii ei intense în acvaristică Nu se dezvoltă corespunzător la temperaturi mai ridicate de 26 grade 1649 Autor: acvariidevis Sursa: Echinodorus amazonicus Detalii: > Origine: America de Sud (Brazilia) > înălțime: 30-50 cm > Circumferința: 15-25 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6-7,2 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Foarte răspândită în acvaristică, fiind foarte accesibilă Deși nepretențioasă, nu se simte bine la lumină insuficientă și în lipsa fertilizării Are nevoie de suplimente de fier și potasiu înmulțire prin secționarea rizomului, porțiunea secționată care nu se introduce complet în substrat, dă naștere unei plante noi Are nevoie de mult spațiu, planta crescând foarte mare Frunzele îngălbenite, sunt semnul lipsei de fertilizare Echinodorus aquartica Detalii: > Origine: Laborator > înălțime: 10-20 cm > Circumferința: 10-20 cm > Iluminare: Redusă-medie > Temperatura: 10-28 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 6,5-8 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: 1650 Observații: Se plantează câte un singur exemplar Această varietate de „Echinodorus” a fost obținută de Kristian Iversen Se înmulțește prin tije, pe care apar mai mulți pui, ce se fixează în substrat cu propriile rădăcini Echinodorus grandiflorus Detalii: > Origine: America de Sud (Brazilia) > înălțime: 50-150 cm > Circumferința: 25-40 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 21-28 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 5,7-8,9 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Cel mai mare dintre „Echinodorusi”, trebuie plantat numai în acvarii mari și foarte mari, de preferință fără capac Dacă este crescut la temperatura minimă recomandată, își încetinește creșterea și nu înflorește Se înmulțește prin tije, pe care apar mai mulți pui, care se fixează în substrat cu propriile rădăcini In Brazilia, frunzele uscate ale acestei plante se folosesc ca remediu medical în diferite boli Echinodorus kleiner bar Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 30-60 cm > Circumferința: 15-25 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 22-29 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5,5-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Hibrid între „Echinodorus barthii” și „Echinodorus uruguayensis” în condiții bune, frunzele au o tentă roșiatică Lumina intensă și adiția de CO2 ajută la o dezvoltare rapidă și armonioasă a plantei, frunzele noi apărând la interval de o săptămână Se înmulțește prin tije care dau naștere la plante noi, sădite în substrat după ce fac rădăcini 1651 Echinodorus macrophyllus Detalii: > Origine: America de Sud (Guyana, Brazilia și Argentina) > înălțime: 30-50 cm > Circumferința: 20-30 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 0-18 dGH > pH: 5,7-7,7 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: Este unul dintre „Echinodorusii” mari, se recomandă plantarea în acvarii mari, fără capac Dezvoltă frunze aeriene și în condiții bune înflorește deasupra apei înmulțire prin: a) secționarea rizomului, porțiunea secționată care nu se introduce complet în substrat, da naștere unei plante noi b) separarea plantelor adventive, dezvolatate la rădăcina plantei mamă Echinodorus marții Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 25-35 cm > Circumferința: 10-20 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 18-28 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5,5-8,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: Una din varietățile puțin înalte, cu frunze de un verde deschis, ondulate pe margini Este sensibilă la lipsa nutrienților și în special a fierului în lipsa acestora, frunzele se îngălbenesc și putrezesc Crescută emers înflorește Se înmulțește prin tije care dau naștere la plante noi, sădite în substrat după ce fac rădăcini 1652 Echinodorus ozelot Detalii: > Origine: laborator > înălțime: 20-40 cm > Circumferința: 20-25 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 22-30 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 6,5-7,5 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Necesitățile sale sunt infime Este rezultatul încrucișării dintre „Echinodorus schluteri leopard” și „Echinodorus x barthii” Are frunze de culoare brun-roșcat, acoperite cu o multitudine de pete brun închis Se pretează foarte bine pentru începători Se înmulțește prin tije care dau naștere la plante noi, sădite în substrat după ce fac rădăcini Echinodorus palaefolius var Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 20-40 cm > Circumferința: 15-25 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 6,5-7,5 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Atunci când crește sub apă, frunzele capătă o formă alungită, în timp ce deasupra nivelului apei devin ovale Se înmulțește prin tije care dau naștere la plante noi, sădite în substrat după ce fac rădăcini 1653 Echinodorus quadricostatus Detalii: > Origine: America de Sud și Centrală > înălțime: 10-15 cm > Circumferința: 15-20 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 6-9 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Frunze de culoare verde deschis, crește rapid și are un necesar scăzut de fertilizare Se înmulțește prin: a) tije, pe care apar mai mulți pui, ce se fixează în substrat cu propriile rădăcini; b) secționarea rizomului, porțiunea secționată care nu se introduce complet în substrat, da naștere unei plante noi Se recomandă plantarea lor între obiectele de decor (pietre sau buturugi), datorită faptului că în acest caz cresc foarte compact A mai fost vândută și sub numele de „Echinodorus bolivianus var magdalenesis” Suportă și iluminare mai scăzută dar dezvoltarea este încetinită Echinodorus redflame Detalii: > Origine: laborator > înălțime: 20-30 cm > Circumferința: 10-20 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 22-30 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 6,5-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Este o varietate a „Echinodorus ozelot” și a fost obținut în Germania Se recomandă a fi plantată singură, pentru a îi putea admira frumusețea Se înmulțește prin tije care dau naștere la plante noi, sădite în substrat după ce fac rădăcini 1654 Echinodorus rose Detalii: > Origine: laborator > înălțime: 25-40 cm > Circumferința: 15-25 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 6,5-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: Se pretează excelent pentru începători A fost obținută în Germania, frunzele noi sunt roz, urmând ca în timp să devină roșu-brun Hibrid între „Echinodorus horemanii” Rot „și Echinodorus horizontalis” A fost produs prima dată în 1986 de către Hans Barth Are nevoie de fertilizare în substrat înmulțire prin secționarea rizomului, porțiunea secționată care nu se introduce complet în substrat, dă naștere unei plante noi Echinodorus schlueteri Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 15-25 cm > Circumferința: 15-20 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 1-13 dGH > pH: 6-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Talie mică ce se pretează excelent pentru acvariile mici Frunze ovale, în cazul celor tinere pătate cu maroniu Lumina puternică favorizează apariția acestor pete Are nevoie de nutrienți și CO2 pentru dezvoltare armonioasă și rapidă Se înmulțește prin: a) tije, pe care apar plantele tinere care formează propriile rădăcini; b) secționarea rizomului, porțiunea secționată care nu se introduce complet în substrat, dă naștere unei plante noi 1655 Detalii: > Origine: America > înălțime: 10-15 cm > Circumferința: 5-8 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 19-30 °C > Duritate: 1-13 dGH > pH: 6,5-7,5 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Echinodorus tenellus Observații: Talie mică ce se pretează excelent pentru realizarea unui covor de plante Are tendința de a invada întregul acvariu Atunci când este plantată între două pietre sau rădăcini, va crește compact între aceste obiecte Se înmulțește prin tije care dau naștere plantelor noi Când plantele pui dezvoltă propriile rădăcini, pot fi separate de planta mama Nu suportă plantarea sub plante mai înalte Are nevoie de substrat fertilizat Echinodorus angustifolius Detalii: > Origine: America de Sud (Brazilia) > înălțime: 5-30 cm > Circumferința: 1-3 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 21-30 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 5,7-7,4 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Ușor de crescut Deosebit de frumoasă prin forma frunzelor asemănătoare cu ale varietății „Teimellus”, la fel de înguste dar mai lungi și spiralate Crește și se înmulțește foarte repede, mai ales sub influența nutrienților și a CO2-ului înmulțire prin stoloni, pe care apar mai mulți pui, care se fixează în substrat cu propriile rădăcini In condiții optime, stolonii apar săptămânal și pot crește și 4 cm/zi Are caracter invaziv Frunzele îngălbenite, sunt semnul lipsei de fertilizare (fier) 1656 Echinodorus cordifolius Detalii: > Origine: America Centrală (Mexic) > înălțime: 35-55 cm > Circumferința: 15-25 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6,2-7,1 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Un minimum de necesități, această plantă are tendința de a crește până la suprafața apei umbrind acvariul Se înmulțește prin tije, pe care apar mai mulți pui, care se fixează în substrat cu propriile rădăcini Echinodorus horemanii Detalii: > Origine: America de Sud (Brazilia) > înălțime: 40-60 cm > Circumferința: 15-25 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 18-26 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,5-7,5 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: înmulțire prin: a) secționarea rizomului, porțiunea secționată care nu se introduce complet în substrat, dă naștere unei plante noi; b) separarea plantelor adventive, dezvolatate la rădăcina plantei mamă Are nevoie de apă de foarte bună calitate și nutrienți în substrat Este folosită pentru obținerea multor hibrizi de „Echinodorus” La sădirea în acvariu se întâmplă ca toate frunzele să moară în scurt timp După un timp, dacă are condițiile necesare, planta revine la ritmul de dezvoltare normal 1657 Echinodorus latifolius Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 10-15 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 22-27 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6,5-7,4 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Se înmulțește prin stoloni care dau naștere noilor plante, care pot fi separate de planta mamă după ce le apar propriile rădăcini La răsădirea noilor plante separate de pe stolon, substratul trebuie fertilizat suplimentar Frunze de culoare verde deschis, arată foarte bine când sunt plantate în grup, formând în scurt timp adevărate covoare vegetale Decolorarea frunzelor este semnul insuficientei nutrienților Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 30-50 cm > Circumferința: 20-30 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6,3-7,2 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: înmulțire prin: a) secționarea rizomului, porțiunea secționată care nu se introduce complet în substrat, dă naștere unei plante noi; b) separarea plantelor adventive, dezvolatate la rădăcina plantei mamă Fertilizare suplimentară a răsadurilor, până la dezvoltarea normală Este unul din „Echinodorusii” mari, are nevoie de mult spațiu în acvariu, se plantează la distanță de alte plante, pe care le umbrește cu coroana sa Preferă nisipul fin și o fertilizare suplimentară cu fier, care menține coloritul verde intens al frunzelor în lipsa fierului frunzele se îngălbenesc 1658 Echinodorus osiris Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 20-50 cm > Circumferința: 120-35 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 21-27°C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,5-7,5 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Are frunze tari ce nu pot fi mâncate de peștii erbivori Frunzele noi au tente rubinii, în cazul în care nu are destulă lumină sau nutrienți aceste frunze sunt palide, înmulțire prin: a) secționarea rizomului, porțiunea secționată care nu se introduce complet în substrat, dă naștere unei plante noi; b) separarea plantelor adventive, dezvoltate la rădăcina plantei mamă Preferă temperaturile apropiate de minimul recomandat Are nevoie de mult spațiu, coroana dezvoltându-se mult La plantare se recomandă folosirea nutrienților sub formă de tablete la rădăcină Detalii: > Origine: laborator > înălțime: 20-40 cm > Circumferința: 25-30 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 15-30 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 6,5-7,5 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Ritm de creștere relativ mare, grad de dificultate scăzut în ceea ce privește întreținerea Frunzele de culoare verde închis în comparație cu „Echinodorus ozelot”, este recomandat pentru începători Se înmulțește prin tije care dau naștere la plante noi, sădite în substrat după ce fac rădăcini 1659 Echinodorus parviflorus Detalii: > Origine: America de Sud (Bolivia și Peru) > înălțime: 5-15 cm > Circumferința: 12-20 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,2-7,2 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Necesar de fertilizare mediu Frunzele acestei specii sunt aproape rotunde, verde-închis și au un pețiol scurt Uneori mărimea acestei plante este influențată de iluminarea primită Se recomandă plantarea sa în grupuri mici înmulțire prin: a) secționarea rizomului, porțiunea secționată care nu se introduce complet în substrat, dă naștere unei plante noi; b) separarea plantelor adventive, dezvolatate la rădăcina plantei mamă Echinodorus red diamond Detalii: > Origine: laborator > înălțime: 15-25 cm > Circumferința: 10-20 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 22-30 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 6,5-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: A fost obținută în Ucraina, are frunzele de culoare roșu-rubiniu Talie medie, iar aportul mărit de nutrienți crește ritmul de dezvoltare al plantei Necesar de CO2 pentru dezvoltare optimă Este o încrucișare între „Echinodorus horemaimi red” și „Echinodorus x barthii” Frunzele noi sunt roșiatice (cu cât lumina este mai puternică, cu atât roșul este mai intens) dar devin verzi o dată cu maturizarea Se înmulțește prin tije care dau naștere la plante noi, sădite în substrat după ce fac rădăcini 1660 Echinodorus red special Detalii: > Origine: laborator > înălțime: 10-30 cm > Circumferința: 10-20 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 22-30 °C > Duritate: 1-30 dGH > pH: 5,5-7,7 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: Plantă hibrid, înmulțire prin secționarea rizomului, porțiunea secționată care nu se introduce complet în substrat, dă naștere unei plante noi Are nevoie de fertilizare în substrat Echinodorus rubin Detalii: > Origine: laborator > înălțime: 30-50 cm > Circumferința: 20-40 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 17-27 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 6,5-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: Planta hibrid rezultată în urma încrucișării dintre „Echinodorus homeranii rot” și „Echinodorus x barthii” Deși nu este foarte pretențioasă, se recomandă să nu neglijați adiția de CO2 și fertilizarea la rădăcină Se pretează pentru acvarii mari și se plantează de preferință singură înmulțire prin secționarea rizomului, porțiunea secționată care nu se introduce complet în substrat, dă naștere unei plante noi 1661 Echinodorus subalatus Detalii: > Origine: America de Sud (Sudul Braziliei) > înălțime: 25-40 cm > Circumferința: 20-25 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6,5-7,8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Se înmulțește prin: a) tije, pe care apar plantele tinere care formează propriile rădăcini; b) secționarea rizomului, porțiunea secționată care nu se introduce complet în substrat, dă naștere unei plante noi Se recomandă fertilizare în substrat și adiție de CO2, are nevoie de mult spațiu pentru dezvoltare Ingălbenirea frunzelor este semnul lipsei de fier în fertilizare Frunzele moarte trebuie înlăturate în cel mai scurt timp pentru protejarea plantei împotriva putrezirii totale Echinodorus tricolour Detalii: > Origine: laborator > înălțime: 20-40 cm > Circumferința: 20-30 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 22-29 °C > Duritate: 0-30 dGH > pH: 5,5- 7,8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: înmulțire prin secționarea rizomului, porțiunea secționată care nu se introduce complet în substrat, dă naștere unei plante noi Este un hibrid obținut prin încrucișarea mai multor specii de „Echinodorus” Are frunzele roșcate cu pete întunecate, care devin aurii odată cu maturizarea Are nevoie de fertilizare în substrat 1662 Echinodorus uruguayensis Detalii: > Origine: America de Sud (Brazilia, Uruguay, Argentina și Chile) > înălțime: 20-55 cm > Circumferința: 10-30 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 15-26 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 5-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: De regulă este bine să fie plantată singură, este necesară adiția de CO2 și fertilizare în substrat înmulțire prin secționarea rizomului, porțiunea secționată care nu se introduce complet în substrat, dă naștere unei plante noi Are nevoie de mult spațiu în acvariu Detalii: > Origine: America de Sud (Brazilia, Venezuela) > înălțime: 20-40 cm > Circumferința: 6-9 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 1-12 dGH > pH: 5,5-6,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: ridicată > Familie: Egleria fluctuans Observații: Plantă deosebit de elegantă și delicată, cu tulpina roșcată și frunze aciculate, de culoare verde-oliv Este cu precădere o plantă plutitoare dar poate fi și sădită în substratul acvariului Este o plantă rară, disponibilă numai în cazul vânzărilor/schimburilor între acvariști Are nevoie de iluminare puternică și fertilizare foarte bună pentru a se dezvolta frumos și a înflori în acvariu Adiția de CO2 ajută la creșterea și înmulțirea rapidă a plantei Este asemănătoare ca cerințe cu „Tonina fluviatilis” și „Euriocaulon”, având nevoie de apă ușor acidă și duritate scăzută înmulțire prin butașii recoltați din partea superioară a plantei, care se plantează în substrat, după ce s-au înlăturat frunzele inferioare, în buchete, 1663 pentru obținerea unui efect vizual deosebit Atenție la fragilitatea tulpinii acestei plante! Eleocharis acicularis Detalii: > Origine: răspândită pe tot globul > înălțime: 10-20 cm > Circumferința: 5-10 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 15-25 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6,3-7 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Caracterizată prin aspectul asemănător cu iarba, de culoare verde deschis, cu frunze lungi, fine și dese Pentru o bună dezvoltare se plantează în buchete amplasate la mică distanță între ele Are nevoie de substrat fin, bine fertilizat, iluminare puternică și adiție de CO2 Se înmulțește prin: a) semințele produse de flori b) stolonii care cresc în zona rădăcinii și care se separă și se replantează în substrat, după ce au dezvoltat rădăcini proprii Constituie aliment pentru fauna din zonele de baștină Datorită necesarului mare de lumină și structurii frunzelor, poate fi acoperită de alge, de aceea parametrii apei care favorizează dezvoltarea acestora trebuie atent supravegheați Eleocharis vivipara Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 20-25 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6,5-7,2 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: înmulțire prin butășire Atenție la fragilitatea tulpinii acestei plante! Se crede că în natură se înmulțește și prin stoloni care dau naștere plantelor noi, ce se prind în 1664 substrat cu propriile rădăcini Se aseamănă cu „Eleocharis acicularis”, dar crește mai înaltă și are frunzele ușor spiralate Are nevoie de fertilizare în substrat Detalii: > Origine: America de Nord (Natchaug State Park-statul Connecticut) > înălțime: 5-10 cm > Circumferința: 5-10 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-29 °C > Duritate: 0-12 dGH > pH: 5,5-7 > Ritm creștere: lent > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Are nevoie de substrat fertilizat, cu adaos de turbă, pentru că extrage nutrienții în mare măsură prin rădăcinile sale foarte bine dezvoltate Rădăcinile pot fi de 3 ori mai lungi decât planta în sine, de aceea necesită un substrat cu înălțime minimă de 5 cm Adiția de CO2, timp de 24 ore, șapte zile pe săptămână, este obligatorie, precum și o fertilizare în masa apei, cu surplus de fier și micronutrienti Nitrații trebuie menținuți la un nivel de 5-15 ppm și fosfații la un nivel de 1-2 ppm Când nivelul de CO2 nu este optim, frunzele din mijlocul plantei capătă o tentă gălbuie Se înmulțește prin tije care produc plante noi Plăntuțele se detașează numai în momentul în care au dezvoltat propria rădăcină și se înrădăcinează în substrat după ce rădăcinile au fost scurtate la aprox 2 cm Filtrarea apei trebuie să fie foarte bună, cu debit mediu-mare, și medii propice pentru bacteriile necesare Detalii: > Origine: Laborator > înălțime: 25-50 cm > Circumferința: 20-30 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 16-28 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 6-9 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: 1665 Observații: Cerințe de fertilizare medii, plantă mare ce trebuie să fie plantată singură Această plantă își schimbă culoarea frunzelor din roșu-închis (frunzele tinere), în verde închis (frunzele mature) Iubește adiția de CO2 Se înmulțește prin tije, pe care apar mai mulți pui, care se fixează în substrat cu propriile rădăcini Eichhornia crassipes Detalii: > Origine: America de Sud (Brazilia) > înălțime: 20-50 cm > Circumferința: 15-30 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 20-33 °C > Duritate: 1-12 dGH > pH: 6,5-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Planta plutitoare care este recomandată pentru acvariile fără capac Frunze cerate care ating 15 cm lungime, rădăcina extrem de ramificată și foarte bine dezvolată, cu aspect filamentos înmulțire prin a) stoloni care pleacă de la planta mamă și dezvoltă propriile rădăcini; b) semințe produse de florile de culoare bleu-violet Are caracter invaziv datorită marii capacități de înmulțire Iluminarea trebuie să fie mare, fără ca sursa de lumină să ardă frunzele sensibile la temperaturi ridicate Aerul de la suprafața apei trebuie să fie umed și cu un curent slab Are nevoie de apă îmbogățită cu nutrienți și eventual adiție de CO2 In acvarii dimensiunea plantei este mult mai redusă față de cea pe care o atinge în habitatul natural Eleocharis parvula Detalii: > Origine: răspândită pe tot globul > înălțime: 5-10 cm > Circumferința: 5-10 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 10-28 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: 1666 Observații: Se pretează pentru realizarea covorului de vegetație Se plantează în mănunchiuri și la distanță unele de altele, urmând ca apoi acestea să crească și să completeze covorul Se înmulțește prin: a) semințele produse de flori b) separarea firelor în zona rădăcinii și replantarea acestora Eriocaulon cinereum Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei > înălțime: 3-8 cm > Circumferința: 5-10 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 20-29 °C > Duritate: 4-17 dGH > pH: 5-6,5 > Ritm creștere: lent > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Originară din Sud-Estul Asiei, zonele mlăștinoase (orezării), unde sunt foarte răspândite și cresc emers De curând s-a descoperit că poate fi crescută și submers, deci poate fi folosită în acvaristică Are nevoie de substrat fertilizat, cu adaos de turbă, pentru că extrage nutrienții în mare măsură prin rădăcinile sale foarte bine dezvoltate Rădăcinile pot fi de 3 ori mai lungi decât planta în sine, de aceea necesită un substrat cu înălțime minimă de 5 cm Adiția de CO2, timp de 24 ore, șapte zile pe săptămână, este obligatorie, precum și o fertilizare în masa apei, cu surplus de fier și micronutrienti Nitrații trebuie menținuți la un nivel de 5-15 ppm și fosfații la un nivel de 1-2 ppm Când nivelul de CO2 nu este optim, frunzele din mijlocul plantei capătă o tentă gălbuie Se înmulțește prin tije care produc plante noi Plăntuțele se detașează numai în momentul în care au dezvoltat propria rădăcină și se înrădăcinează în substrat după ce rădăcinile au fost scurtate la aprox 2 cm Filtrarea apei trebuie să fie foarte bună, cu debit mediu-mare, și medii propice pentru bacteriile necesare 1667 Sursa: Autor: acvariidevis Detalii: > Origine: SUA > înălțime: nedeterminată > Circumferința: nedeterminată > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 4-8 dGH > pH: 6-7,5 > Ritm creștere: foarte lent-lent > Dificultate: Redusă > Familie: Fissidens fontanus Observații: Plantă din grupa „moss”, care aderă prin rizoizii săi la suportul pe care este fixată (pietre, bucăți de lemn, etc ), în aprox 1-4 săptămâni Se dezvoltă în ape stătătoare sau ușor curgătoare, că plantă submersă înmulțire prin divizarea plantei, părțile detașate urmând să dezvolte o nouă colonie de dimensiuni apreciabile Spre deosebire de „Java moss” și „Riccia” nu crește în înălțime pe suportul pe care este fixată, ci tinde să acopere suprafața în plan orizontal O iluminare puternică și adiția de CO2 o ajută să crească mai rapid Datorită creșterii lente, este expusă invaziei algelor, de aceea se recomandă a fi introdusă în acvarii ciclate și stabile din punct de vedere al parametrilor apei Frunzele se pot colmata cu depuneri rezultate din suspensiile aflate în acvariu, de aceea are nevoie de o foarte bună filtrare a apei Există și varietatea „Fissidens sp from Singapore”, care la origine este plantă terestră dar s-a aclimatizat și la condițiile submerse din acvarii Aceasta are nevoie de iluminare mai puternică pentru a se dezvolta bine 1668 6 2 Fontinalis antipyretica (Willow moss) Fontinalis antipyretica Detalii: > Origine: SUA, Asia, Europa, Africa > înălțime: nedeterminată > Circumferința: nedeterminată > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 4-8 dGH > pH: 6-7,5 > Ritm creștere: foarte lent-lent > Dificultate: Redusă > Familie: Fo Observații: Plantă din grupa „moss”, care aderă prin rizoizii săi la suportul pe care este fixată (pietre, bucăți de lemn, etc ), în aprox 1-4 săptămâni Se dezvoltă în ape stătătoare sau ușor curgătoare, ca plantă submersă înmulțire prin stoloni sau divizarea plantei, părțile detașate urmând să dezvolte o nouă colonie de dimensiuni apreciabile Nu se recomandă mutarea ei prea des în acvariu Frunzele se pot colmata cu depuneri rezultate din suspensiile aflate în acvariu, de aceea are nevoie de o foarte bună filtrare a apei O iluminare puternică și adiția de CO2 o ajută să crească mai rapid Datorită creșterii lente, este expusă invaziei algelor, de aceea se recomandă a fi introdusă în acvarii ciclate și stabile din punct de vedere al parametrilor apei 1669 Autor: acvariidevis Sursa: Glossostigma elatinoides Detalii: > Origine: Oceania (Australia, Noua Zeelandă și Tasmania) > înălțime: 1-2 cm > Circumferința: 1,5 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 4-8 dGH > pH: 5,8-7,2 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: Este folosită cu precădere la acvariile de inspirație japoneză în cazul în care nu are suficientă lumină, planta va crește în sus, în loc să acopere substratul acvariului Trebuie să nu fie umbrită de plantele mari, să primească adiție de CO2 și să fie plantată la câțiva centrimentri una de alta, urmând ca apoi să acopere spațiile libere Dacă covorul este prea aglomerat, trebuie să răriți planta Se înmulțește prin stoloni care dau naștere la plante noi ce dezvoltă rădăcini proprii Fertilizarea adițională cu fier ajută la dezvoltarea armonioasă a plantei Preferă apa acidă 1670 Gymnocoronis spilanthoides Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 30-60 cm > Circumferința: 10-20 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 15-30 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: Trăiește cu precădere în zonele mlăștinoase dar se pretează și pentru acvarii Crește foarte repede și nu este foarte pretențioasă Adoră lumina multă și previne apariția algelor consumând foarte mulți nutrienți Se înmulțește prin semințele rezultate din flori sau prin butășire Sursa: Autor: acvariidevis Hemianthus callitrichoides Detalii: > Origine: Cuba > înălțime: 0,5-5 cm > Circumferința: 3-10 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 21-28 °C > Duritate: 5-11 dGH > pH: 6-7,3 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: 1671 Observații: Talie foarte mică, folosită mai ales la realizarea covoarelor vegetale Pentru un rezultat cât mai bun este bine să aveți o lumină puternică spre foarte puternică și substrat fertilizat, astfel planta va crește compact Se înmulțește prin stoloni care dau naștere la noi plante cu rădăcini proprii Se recomandă că planta să nu fie mutată pentru că are rădăcina foarte delicată Poate fi crescută și fiind atașată de bucăți de lemn Heteranthera zosterifolia Detalii: > Origine: America de Sud (Brazilia, Argentina, Paraguay și Bolivia) > înălțime: 50-100 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Deosebit de frumoasă, în acvarii deschise face flori albastre, mici, care produc semințe numai în habitatul natural înmulțire prin butășire, porțiunea detașată care se îngroapă în substrat, se curăță de frunze Atenție la fragilitatea tulpinii acestei plante! Prezintă rădăcini adventive Când nu are lumină suficientă, planta trebuie rărită, pentru a putea primi lumina până la frunzele de la baza tulpinii Pentru realizarea unei zone compacte în zona din spatele acvariului, se tunde la fiecare 2-3 săptămâni Hydrocotyle leucocephala Detalii: > Origine: America Centrală, America de Sud (din Sudul Mexicului până în Nordul Argentinei) > înălțime: 10-60 cm > Circumferința: 5-12 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 2-20 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: 1672 Observații: Creștere rapidă Este o plantă foarte adaptabilă și care se îndreaptă către sursa de lumină Pentru că nu este nevoie să fie înrădăcinată, poate fi utilizată ca o plantă plutitoare, care furnizează un bun adăpost pentru puiet De asemenea poate fi prinsă de diferite obiecte de decor Se dezvoltă foarte bine în apa îmbogățită cu nutrienți, iubește azotul, în lipsa căruia frunzele sunt mai mici Se dezvoltă foarte bine în ape cu duritate mai mare înmulțire prin secționarea tulpinii, fiecare fragment care are rădăcini proprii, dezvoltă în scurt timp altă plantă de anvergură Hydrocotyle verticillata Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 2-12 cm > Circumferința: 5 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 15-25 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6-7,8 > Ritm creștere: lent > Dificultate: medie > Familie: Observații: Iubește apa acidă și cu duritate mică Nu este recomandată pentru începători datorită dificultății sale de întreținere și creștere Se înmulțește prin butășire, segmentele plantate în substrat au nevoie de fertilizare bogată Poate fi folosită atât ca plantă plutitoare, cât și plantată în substrat De asemenea poate fi crescută în iazuri sau chiar în ghivece în care pământul trebuie să fie foarte umed în permanență La lumină puternică, tulpina este mai scundă și frunzele mai dese Hygrophila corymbosa Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei > înălțime: 15-40 cm > Circumferința: 12-20 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-27 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: 1673 Observații: Trebuie tunsă periodic pentru a preveni ieșirea din acvariu, face flori mici și albastre la suprafața apei Se pretează pentru bazinele mari Prezintă rădăcini adventive înmulțirea se face prin butășire, porțiunea secționată trebuie curățată de frunze înainte de plantarea în substrat Butașii trebuie plantați în substrat bogat în nutrienți Are nevoie de substrat bogat în nutrienți și adiție de CO2 Pentru a-i pune în evidență frumusețea, este bine să o plantați în grupuri de 2-5 fire dar nu unul lângă altul, pentru a nu priva frunzele inferioare de lumină La iluminare insuficientă își pierde frunzele inferioare Hygrophila difformis Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei > înălțime: 20-50 cm > Circumferința: 15-25 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 22-27 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,2-7,3 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Poate fi crescută cu ușurință de începători Previne apariția algelor pentru că absoarbe o cantitate mare de nutrienți Prezintă rădăcini adventive Se pretează pentru bazinele mari înmulțirea se face prin butășire, porțiunea secționată trebuie curățată de frunze înainte de plantarea în substrat Butașii trebuie plantați în substrat bogat în nutrienți Are nevoie de substrat bogat în nutrienți și adiție de CO2 Pentru a-i pune în evidență frumusețea, este bine să o plantați în grupuri de 2-5 fire dar nu unul lângă altul, pentru a nu priva frunzele inferioare de lumină La iluminare insuficientă își pierde frunzele inferioare 1674 Hygrophila guianensis Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 15-40 cm > Circumferința: 15-20 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Dacă nu este tunsă la timp ajunge repede la suprafața apei, fapt pentru care se pretează foarte bine la acvariile deschise Are nevoie obligatoriu de adiție de CO2 și fertilizând atât la rădăcină cât și în apă înmulțirea se face prin butășire, porțiunea secționată trebuie curățată de frunze înainte de plantarea în substrat Butașii trebuie plantați în substrat bogat în nutrienți Plantă excelentă pentru începători, căderea frunzelor inferioare este semnul lipsei de nutrienți sau a luminii insuficiente Hygrophila polysperma Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei > înălțime: 25-45 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 21-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 5-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Este excelentă pentru începători, fiind una din cele mai puțin pretențioase plante de acvariu Frunzele acestei specii variază ca formă și culoare în funcție de lumina pe care o primesc, cele care ajung la suprafața apei și sunt iluminate puternic, au o tentă roz-portocaliu înmulțirea se face prin butășire, porțiunea secționată trebuie curățată de frunze înainte de plantarea în substrat Butașii trebuie plantați în substrat bogat în nutrienți Prezintă rădăcini adventive Dacă nu este tunsă periodic, devine invazivă, chiar și frunzele care ating substratul, dau naștere plantelor noi 1675 Hygrophila salicifolia Detalii: > Origine: Sudul Asiei > înălțime: 25-70 cm > Circumferința: 15-25 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6,2-7,3 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: înmulțirea se face prin butășire, porțiunea secționată trebuie curățată de frunze înainte de plantarea în substrat Butașii trebuie plantați în substrat bogat în nutrienți Dacă nu este tunsă periodic, devine invazivă în unele țări caracterul invaziv este declarat ca plagă, această plantă fiind supravegheată foarte atent Hemianthus micranthemoides Detalii: > Origine: America de Nord > înălțime: 20-40 cm > Circumferința: 2-5 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 19-27 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,3-7,2 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: Datorită asemănării am putea spune că este o variantă de „Egeria” în miniatură Deosebirea constă în lățimea mai mare a frunzelor în cazul lui „Hemianthus” înmulțire prin butășire, porțiunea secționată care se îngroapă în substrat, se curăță de frunze Unii acvariști îngroapă butașul în poziție orizontală, pentru îndesirea frunzelor plantei și obținerea unui desiș în partea frontală a acvariului Pentru o dezvoltare optimă, nu va fi amplasată în umbra altor plante Nu are nevoie imperioasă de CO2, dar în prezența acestuia se dezvoltă ideal Se crede că planta este pe cale de dispariție din habitatul său natural, dar încă este disponibilă în magazinele de specialitate 1676 Hottonia palustris Detalii: > Origine: Europa > înălțime: 50-100 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 16-26 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 5-7 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: Deosebit de frumoasă, este pe cale de dispariție din habitatul său natural Este rar folosită în acvaristică și poate fi crescută atât emers cât și submers La suprafața apei înflorește în formă de spice de culoare purpurie Este folosită ca plantă medicinală Pentru o bună dezvoltare, apa trebuie să conțină nitrați și fosfați în concentrații medii admise La lumină insuficientă planta putrezește, de aceea va fi plantată în așa fel încât să nu fie umbrită de alte plante Adiția de CO2 contribuie la o dezvoltare armonioasă a plantei NO3-5 ppm și PO4-0,5 ppm, sunt cerințe vitale pentru această plantă înmulțire prin butașii obținuți din vârful plantei, care se plantează în substrat Tunderea periodică contribuie la îndesirea plantei Hydrocotyle sibthorpioides Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei > înălțime: 10-30 cm > Circumferința: 5 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 1-13 dGH > pH: 5-7 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Frunze verzi-albicioase, este o plantă foarte frumoasă, datorită dificultății de creștere nu este recomandată pentru începători Poate fi folosită atât ca plantă plutiotoare cât și sădită în substrat sau ancorată de obiectele de decor înmulțire prin secționarea tulpinii, fiecare fragment care are rădăcini proprii, dezvoltă în scurt timp altă plantă de anvergură Specific la această plantă este fenomenul de „pearling”, în centrul fiecărei frunze 1677 apare câte o bulă de oxigen, care seamănă cu o perlă Hydrotriche hottoniiflora Detalii: > Origine: Africa (Madagascar) > înălțime: 15-40 cm > Circumferința: 5-8 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 18-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: Este o plantă foarte rară în acvaristică La suprafața apei face flori de culoare albă cu mijlocul galben Adiția de CO2 este benefică dezvoltării, este sensibilă la invazia algelor pe frunzele sale și are nevoie de fertilizare suplimentară cu fier înmulțire prin butașii obținuți din vârful palntei, care se plantează în substrat, unde vor dezvolta propriile rădăcini Hygrophila corymbosa angustifolia Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei > înălțime: 15-40 cm > Circumferința: 15-25 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,3-7,5 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Poatefi crescută și înmulțită relativ ușor chiar și de începători prin butășire, porțiunea secționată trebuie curățată de frunze înainte de plantarea în substrat Butașii trebuie plantați în substrat bogat în nutrienți Prezintă rădăcini adventive Forma sălbatică este emersă, caz în care produce flori de culoare mov, dar este perfect adaptată la viața submersă din acvarii Are nevoie de substrat bogat în nutrienți și adiție de CO2 La iluminare insuficientă își pierde frunzele inferioare 1678 Hygrophila difformis Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei > înălțime: 20-50 cm > Circumferința: 15-25 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 22-27 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,2-7,3 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Poate fi crescută cu ușurință de începători Previne apariția algelor pentru că absoarbe o cantitate mare de nutrienți Prezintă rădăcini adventive Se pretează pentru bazinele mari înmulțirea se face prin butășire, porțiunea secționată trebuie curățată de frunze înainte de plantarea în substrat Butașii trebuie plantați în substrat bogat în nutrienți Are nevoie de substrat bogat în nutrienți și adiție de CO2 Pentru a-i pune în evidență frumusețea, este bine să o plantați în grupuri de 2-5 fire dar nu unul lângă altul, pentru a nu priva frunzele inferioare de lumină La iluminare insuficientă își pierde frunzele inferioare 1679 Autor: acvariidevis Sursa: Detalii: > Origine: Asia (Taiwan) > înălțime: nedeterminată > Circumferința: nedeterminată > Iluminare: Redusă-medie-puternică > Temperatura: 24-29 °C > Duritate: 2-15 dGH > pH: 5,8-7,5 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Isopterygium Observații: Foarte asemănătoare cu „Taxiphyllum alternans” dar cu frunze mai mici, aparține genului „Isopterygium” Trebuie să fie legată cu fir de pescuit sau plasă, de buturugi și pietre, de care va adera în final cu ajutorul rizoizilor asemănători cu rădăcinile dar care nu îndeplinesc aceleași funcții Gradul de iluminare va dicta ritmul de creștere al plantei, cu cât primește mai multă lumină, cu atât va crește mai repede și mai deasă Nu este pretențioasă la fertilizare, adiția de CO2 este aleatorie Este o excelentă ascunzătoare pentru puiet Depunerile din frunzele sale, rezultate în urma descompunerii hranei neconsumate, constituie o sursă de hrană pentru alevini Este folosită și ca suport pentru depunerea icrelor aparținând multor specii de pești înmulțire prin divizarea plantei, fiecare parte obținută dezvoltându-se independent, până la dimensiunea la care se dorește repetarea divizării Se recomandă rărirea plantei o dată la aprox 3 luni, pentru a preveni îndesirea prea accentuată, care duce uneori la dispariția plantei prin colmatare sau încetinirea fotosintezei Atenție să nu optureze țevile/furtunele filtrelor interne sau externe! 1680 10 Litera J Sursa: v Link către articol Autor: acvariidevis 10 1 Juncus repens (Creeping rush, lesser creeping rush) Detalii: Juncus repens > Origine: America de Nord (SUA și Cuba) > înălțime: 7-30 cm > Circumferința: 5-7 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 15-30 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Crește îndeosebi în apele de adâncime mică, atât la suprafață cât și sub apă Dintre extrem de multele varietăți de „Juncus” este singura care poate fi crescută submers în acvarii Are tulpina tubulară terminată în vârf cu o inflorescență Când crește sub apă, arată ca o tufă, are frunzele verzi, iar atunci când lumina este foarte bună și are nutrienți suficienți, capătă tente roșiatice In condiții optime se dezvoltă sub formă de tufă deasă Este oarecum vulnerabilă la algele verzi înmulțirea se face prin detașarea unei părți a tulpinii, deasupra nodului și replantarea sa în substrat 1681 Sursa: Autor: acvariidevis Lagenandra ovata Detalii: > Origine: Asia (Sri Lanka) > înălțime: 30-90 cm > Circumferința: 20-30 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 19-26 °C > Duritate: 0-18 dGH > pH: 6,5-7,2 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: Se înmulțește prin a) rizomi, a căror fragmente detașate din rizomul principal nu se îngroapă complet în substrat; b) stoloni care dezvoltă plante noi, ce pot fi separate și replantate după ce fac propriile rădăcini Se aseamănă cu Cryptocorinele dar crește mai mare, poate fi folosită atât că planta emersă, cât și ca planta submersă Lilaeopsis brasiliensis Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 0-7 cm > Circumferința: 1-1,5 mm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 15-26 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,5-7,5 > Ritm creștere: lent > Dificultate: medie > Familie: 1682 Observații: Cu ajutorul acestei plante se poate realiza un covor vegetal, însă pentru realizarea lui este nevoie de o lumină de calitate și intensitate foarte mare Se înmulțește prin stoloni care dau naștere la plante noi, ce pot fi separate când fac propriile rădăcini Se plantează în grupuri, are nevoie de apă foarte bogată în nutrienți, adiție de CO2 Uneori la prima plantare, unele plante se îngălbenesc și mor dar sunt repede înlocuite de altele noi și viguroase Lilaeopsis mauritiana Detalii: > Origine: Africa > înălțime: 5-10 cm > Circumferința: 1-1,5 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 15-28 °C > Duritate: 1-30 dGH > pH: 6-8 > Ritm creștere: lent > Dificultate: medie > Familie: Observații: A fost descoperită relativ recent (1992) în Mauritius Cu cât primește mai multă lumină, cu atât are o talie mai mică și frunzele mai dese Cu cât lumina este mai mică și de proastă calitate, cu atât crește mai mare în înălțime Se înmulțește prin stoloni care dau naștere la plante noi, ce pot fi separate când fac propriile rădăcini Limnophila aquatica Observații: Planta deosebit de frumoasă 5 Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei (Sri Lanka) > înălțime: 25-50 cm > Circumferința: 9-15 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 4-8 dGH > pH: 6,2-7,1 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: i apreciată în lumea acvaristicii De regulă 1683 se plantează în mănunchiuri de până la 5 fire, iar atunci când are suficientă lumină și fertilizare bună, este de culoare verde crud înmulțirea se face prin butășire, porțiunea secționată trebuie curățată de frunze înainte de plantarea în substrat Butașii, în număr de 3-4, trebuie plantați împreună, în substrat bogat în nutrienți Are nevoie de substrat fertilizat și adiție de CO2 Dacă are condiții optime, crește până deasupra apei, unde face flori albastre Limnophila sessiliflora Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei > înălțime: 20-35 cm > Circumferința: 4-8 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6-7,5 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Se plantează în grupuri Are nevoie de fertilizare și adiție de CO2 înmulțirea se face prin butășire, porțiunea secționată trebuie curățată de frunze înainte de plantarea în substrat Butașii, în număr de 3-4, trebuie plantați împreună, în substrat bogat în nutrienți Este considerată plantă invazivă, fragmentele detașate în mod natural dau naștere la plante noi Littorella uniflora-lacustris Detalii: > Origine: Emisfera nordică (America de Nord) > înălțime: 10-20 cm > Circumferința: 5-10 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 15-25 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 5,5-7 > Ritm creștere: lent > Dificultate: medie > Familie: Observații: înflorește deasupra apei, face flori de culoare verde deschis Plantă aflată pe lista plantelor în pericol de dispariție, fiind considerată o relicvă a erei glaciare Frunze 1684 semi-cilindrice, de culoare verde și maronii la bază, cu interspații pline de aer Plantă mai degrabă de ținuturi mlăștinoase, poate fi acomodată și pentru viața din acvariu In varianta submersă seamănă cu „Lobelia dortmanna” Nu are nevoie de fertilizare foarte bogată, fiind adaptată solurilor sărace în nutrienți Nu este pretențioasă la pH-ul apei, tolerează o salinitate medie Poate trăi și la 4 m adâncime, aspectul fiind modificat în raport cu adâncimea apei In acvariu poate fi folosită la constituirea covoarelor vegetale înmulțire prin stoloni Ludwigia arcuata Detalii: > Origine: America de Nord > înălțime: 25-50 cm > Circumferința: 3-5 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 1-13 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Este confundată cu Didiplis diandra datorită frunzelor ovale și foarte alungite Trebuie plantată în grupuri de mai multe fire pentru a obține o imagine plăcută în acvariu, poate fi folosită și la terarii Necesită surplus de fier și nutrienți înmulțire prin butași care se plantează în substrat, după ce se îndepărtează frunzele inferioare Ludwigia glandulosa Detalii: > Origine: America de Nord > înălțime: 15-30 cm > Circumferința: 5-12 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 1-18 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: lent > Dificultate: medie > Familie: 1685 Observații: Că mai toate plantele cu frunze roșii are nevoie de adiție de CO2 și fier pentru a crește bine De asemenea are nevoie de fertilizare bogată în micro și macroelemnte Frunzele dacă nu au lumină suficientă și de calitate, își pot schimba culoarea în verde închis Același fenomen se întâmplă și în lipsa unei fertilizări adecvate înmulțire prin butași care se plantează în substrat, după ce se îndepărtează frunzele inferioare Ludwigia inclinata var Detalii: > Origine: America de Sud (Brazilia) > înălțime: 15-30 cm > Circumferința: 5-10 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 18-30 °C > Duritate: 2-12 dGH > pH: 5-7 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Plantă dificilă, nerecomandată începătorilor, preferă un substrat acid cu adaos de turbă și cu grosimea de minim 6 cm Necesită adiție de CO2 permanentă, fertilizare bogată Filtrare foarte bună, cu un curent semnificativ al apei, și medii de filtrare biologică de calitate înmulțire prin butășire, planta produce lăstari care se recoltează de pe planta mamă și se sădesc în substrat, unde în scurt timp produc propriile rădăcini Detalii: > Origine: America de Nord > înălțime: 40-55 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,5-7,4 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Ludwigia peruensis Observații: înmulțire prin butași recoltați din vârful tulpinii, care se plantează în 1686 substrat, după ce se îndepărtează frunzele inferioare Se recomandă plantarea a 5-6 butași în buchet Atenție la fragilitatea tulpinii butașilor! După câteva săptămâni butașii dezvoltă propriile rădăcini Prin recoltarea butașilor de pe tulpina plantei mamă, aceasta își va îndesi coroana și va crește mai puternică In habitatul sălbatic face flori mici galbene strălucitoare In acvariu, complet submersă, nu înflorește dar își păstrează culoarea roșie dacă i se îndeplinesc cerințele, în principal cele legate de iluminare și adiție de CO2 In lipsa luminii frunzele devin verzi Ludwigia repens rubin Detalii: > Origine: America de Nord > înălțime: 30-50 cm > Circumferința: 5-8 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 15-26 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: Varietate a speciei „Ludwigia repens”, diferența dintre ele fiind că aceasta are frunzele de un roșu foarte închis înmulțire prin butași recoltați din partea superioară a tulpinii, care se plantează în substrat, după ce se îndepărtează frunzele inferioare Se recomandă plantarea a 5-6 butași în buchet Atenție la fragilitatea tulpinii butașilor! După câteva săptămâni butașii dezvoltă propriile rădăcini Prin recoltarea butașilor de pe tulpina plantei mamă, aceasta își va îndesi coroana și va crește mai puternică Cu cât iluminarea este mai puternică, cu atât planta va avea frunzele mai colorate La iluminare slabă frunzele se colorează în verde închis Se recomandă tunderea periodică, pentru dezvoltarea armonioasă a plantei și pentru îndesirea coroanei 1687 Lysimachia nummularia 11 12 Lysimachia nummularia (Golden creeping jenny) Detalii: > Origine: laborator > înălțime: 15-25 cm > Circumferința: 5-15 cm > Iluminare: foarte puternică > Temperatura: 15-25 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,1-7,8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Varietate a speciei „Lysimachia nummularia”, se plantează în grupuri, iar frunzele au o ușoară tentă gălbuie, fapt pentru care creează un contrast frumos în acvariu Când este crescută emersă sau parțial emersă, înflorește și face semințe folosite pentru înmulțire Crescută submers se înmulțește prin butași recoltați din partea superioară a tulpinii, care se plantează în substrat, după ce se îndepărtează frunzele inferioare Se recomandă plantarea a 5-6 butași în buchet Atenție la fragilitatea tulpinii butașilor! După câteva săptămâni butașii dezvoltă propriile rădăcini Trebuie tunsă periodic pentru a nu umbri celelalte plante și pentru a se dezvolta armonios 11 13 Lemna minor (Common duckweed) Lemna minor Detalii: > Origine: răspândită pe tot globul > înălțime: 0-2 cm > Circumferința: 4-5 mm > Iluminare: puternică > Temperatura: 17-28 °C > Duritate: 4-30 dGH > pH: 5,1-6,7 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Se înmulțește prin diviziune, fiecare plantă ajunsă la maturitate se divizează în două plante noi Rata de înmulțire este foarte mare, conferind plantei un caracter invaziv Trebuie ținută sub control, creșterea foarte rapidă ducând la umbrirea spațiului de sub apă La temperaturi scăzute se scufundă în masă apei, revenind la suprafață când temperatura crește Constituie un foarte bun aliment pentru păsări și animale, frunzele sale având un mare conținut de nutrienți Este foarte utilă pentru speciile de pești care construiesc cuiburi pentru icre la suprafața apei și pentru puietul de peste care se ascunde 1688 între frunzele sale Lilaeopsis macloviana Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 30-50 cm > Circumferința: 1-1,5 mm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 6-7,5 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: Crește foarte mult în înălțime (cea mai înaltă din specia „Lilaeopsis”), are aceeași origine ca „Vallisneria” Se înmulțește prin stoloni care dau naștere la plante noi, ce pot fi separate când fac propriile rădăcini Limnobium laevigatum Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 1-5 cm > Circumferința: 5-10 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 18-28 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Plantă plutitoare, se pretează pentru acvariile neacoperite și asigură o bună ascunzătoare pentru puiet între rădăcinile sale submerse și un suport ideal pentru peștii care depun icre în cuiburi, la suprafața apei Se înmulțește prin stoloni care dau naștere plantelor noi Intre sursa de lumină și plantă trebuie să existe un spațiu asigurător împotriva arderii frunzelor acesteia 1689 Limnophila aromatica Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei (recent a fost introdusă și în America de Nord) > înălțime: 30-40 cm > Circumferința: 5-8 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 3-14 dGH > pH: 6-7,5 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Provine din Malayezia și este de o frumusețe ieșită din comun La fel ca „Limnophila aquatica” are nevoie de lumină excelentă și fertilizare foarte bună înmulțirea se face prin butășire, porțiunea secționată trebuie curățată de frunze înainte de plantarea în substrat Butașii, în număr de 3-4, trebuie plantați împreună, în substrat bogat în nutrienți Are nevoie de substrat fertilizat și adiție de CO2 Este folosită în bucătăria vietnameză, se presupune că are aromă de lămâie și chimion Lindernia rotundifolia Detalii: > Origine: Estul Asiei > înălțime: 20-30 cm > Circumferința: 3-5 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 18-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Se plantează în grupuri Are nevoie de fertilizare și adiție de CO2 înmulțirea se face prin: a) vlăstari laterali care se atașează natural la substrat; b) prin semințele produse de flori, în cazul în care este crescută parțial submersă Este considerată plantă invazivă, fragmentele detașate în mod natural dau naștere la plante noi Este 1690 importantă în acvariu, deoarece absoarbe nitrații din apă Detalii: > Origine: America de Nord și Centrala > înălțime: 20-30 cm > Circumferința: 17-15 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 5-26 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 5,8-7,8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Planta foarte dificilă cu frunze de un verde închis pe față și roșii pe spate La origine este plantă emersă, însă s-au obținut hibrizi care pot fi folosiți în acvaristică In acvariu frunzele au o culoare verde, mai deschisă, urmând ca apoi să își revină la culoarea lor normală, atunci când ating suprafața apei Poate fi folosită cu ușurință și la plantarea pondurilor Când crește deasupra apei, formează inflorescențe de culoare roșu aprins Are nevoie de substrat fertilizat și adiție de CO2 înmulțire prin butași care se plantează în substrat, după ce se îndepărtează frunzele inferioare Ludwigia brevipes Detalii: > Origine: America de Nord > înălțime: 15-30 cm > Circumferința: 3-8 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 3-16 dGH > pH: 5,3-7 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: înmulțire prin butași recoltați de la tulpinile laterale, care se plantează în substrat, după ce se îndepărtează frunzele inferioare în câteva săptămâni, butașii dezvoltă rădăcini proprii Se recomandă tunderea periodică pentru îndesirea coronamentului Dacă 1691 nitrații sunt menținuți la un nivel scăzut și fosfații la un nivel ridicat, planta va avea frunzele roșii-portocalii Ludwigia helminthorrhiza Detalii: > Origine: America de Nord > înălțime: 2-5 cm > Circumferința: 5-8 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 3-18 dGH > pH: 5,8-7,4 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Plantă plutitoare, dezvoltă tulpini adentive care la rândul lor produc plante noi Acestea se desprind de pe planta mamă, după ce formează propriile rădăcini Rădăcinile plantei conțin mult aer, urmărea fiind flotabilitatea crescută a întregii plante La plantare trebuie ancorată pentru menținerea ei sub apă Nu se plantează în substrat ci se ancorează de pietre, bucăți de lemn, etc La lumina puternică frunzele sunt roșiatice Dacă frunzele capătă tente gălbui, acesta este semnul lipsei nutrienților și a luminii suficiente Ludwigia palustris Detalii: > Origine: America de Nord > înălțime: 20-80 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 15-25 °C > Duritate: 10-20 dGH > pH: 6,5-7,5 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: înmulțire prin butași recoltați din vârful tulpinii, care se plantează în substrat, după ce se îndepărtează frunzele inferioare Se recomandă plantarea a 5-6 butași în buchet Atenție la fragilitatea tulpinii butașilor! După câteva săptămâni butașii dezvoltă 1692 propriile rădăcini Prin recoltarea butașilor de pe tulpina plantei mamă, aceasta își va îndesi coroana și va crește mai puternică Ludwigia repens/natans Detalii: > Origine: America de Sud și Centrală > înălțime: 20-40 cm > Circumferința: 5-8 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 15-28 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 6,4-7,8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: înmulțire prin butași recoltați din partea superioară a tulpinii, care se plantează în substrat, după ce se îndepărtează frunzele inferioare Se recomandă plantarea a 5-6 butași în buchet Atenție la fragilitatea tulpinii butașilor! După câteva săptămâni butașii dezvoltă propriile rădăcini Prin recoltarea butașilor de pe tulpina plantei mamă, aceasta își va îndesi coroana și va crește mai puternică Cu cât iluminarea este mai puternică, cu atât planta va avea frunzele mai roșii La iluminare slabă frunzele se colorează în verde Se recomandă tunderea periodică, pentru dezvoltarea armonioasă a plantei și pentru îndesirea coroanei Ludwigia senegalensis Detalii: > Origine: Centrul și vestul Africii > înălțime: 30-50 cm > Circumferința: 5-8 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 15-26 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Dintre plantele recent introduse în acvaristică, această plantă a suscitat un 1693 interes deosebit Frunzele sale de culoare cărămizie, cu pete galben-verzui sunt de-a dreptul spectaculoase Deocamdată este disponibilă numai de la acvariștii experimentați și doar la câțiva furnizori ai comerțului cu plante de acvariu Pentru o dezvoltare optimă are nevoie de foarte multă lumină, lipsa acesteia nefiind tolerată bine Are nevoie de fertilizare masivă (doza dublă față de alte plante) cu micronutrienți și fier Macronutrienții trebuie să fie de asemenea în cantități mari, atât în sol, cât și în masa apei Cele mai bune rezultate se obțin la un nivel al nitraților de aprox 20 ppm și al fosfaților de aprox 3 ppm Are nevoie de spațiu relativ mare în jurul ei și de un curent mediu al apei înmulțire prin butășire, planta produce lăstari care se recoltează de pe planta mamă și se sădesc în substrat, unde în scurt timp produc propriile rădăcini Sursa: Autor: acvariidevis Mar sil ea hirsuta Detalii: > Origine: Australia > înălțime: 1-3 cm > Circumferința: 5-20 cm > Iluminare: Redusă-medie > Temperatura: 18-28 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Frunzele își schimbă aspectul și devin asemănătoare trifoiului cu 2, 3 și 4 foi, de dimensiuni diferite, în raport de iluminare Frunzele au mai mulți lobi când nu primesc suficientă lumină Nu este pretențioasă la fertilizare însă adaosul de fier și CO2 îi crește dezvoltarea și răspândirea înmulțirea se face prin stoloni care dau naștere plantelor noi, care dezvoltă propriile rădăcini Secționarea acestor stoloni care dezvoltă plante cu rădăcină proprie și înrădăcinarea lor în alte locuri, are ca efect îndesirea acestei plante care formează covoare vegetale 1694 Micranthemum umhrosum Detalii: > Origine: America de Nord > înălțime: 10-15 cm > Circumferința: 5-10 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Plantă deosebită folosită cu precădere pentru realizarea covoarelor gen gazon, are frunzele rotunde Trebuie să menționăm că planta are nevoie obligatoriu de lumină de calitate și de CO2 pentru o creștere corectă înmulțire prin: a) butași recoltați din partea superioară a tulpinii, care se plantează în substrat, după ce se îndepărtează frunzele inferioare; b) prin vlăstarii produși de plantă, care se detașează și se plantează în substrat Se recomandă plantarea a 5-6 butași/vlăstari în buchet Atenție la fragilitatea tulpinii butaș ilor/vlă stărilor! După câteva săptămâni butaș ii/vlăstarii dezvoltă propriile rădăcini Microsorum pteropus Detalii: > Origine: Sudul Asiei > înălțime: 20-25 cm > Circumferința: 10-20 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 4-15 dGH > pH: 5,5-7,5 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Ferigă de apă ce se folosește la realizarea decorurilor, este prinsă pe pietre, buturugi, etc Se înmulțește prin rizomi și se recomandă ca aceștia să nu fie îngropați în substrat Punctele de pe spatele frunzelor nu sunt semne de boală ale plantei ci sunt spori ce vor duce la apariția noilor plante care se detașează după ce formează propriile rădăcini 1695 Myriophyllum aquaticum Detalii: > Origine: America de Nord, de Sud și Centrală > înălțime: 15-30 cm > Circumferința: 3-5 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 8-16 dGH > pH: 6-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: Originară din regiuni mlăștinoase, aspect delicat prin frunzele specifice în formă de pană de pasăre Are nevoie de fertilizare periodică cu fier și microelemente CO2 nu este obligatoriu dar contribuie la robustețea plantei In lipsa fierului și nutrienților își pierde culoarea vie Trebuie tunsă periodic Majoritatea covârșitoare a plantelor, inclusiv cele sălbatice sunt de sex feminin, de aceea se înmulțește numai prin sădirea în substrat a butașilor recoltați din partea superioară a plantei Atenție la fragilitatea tulpinii butașilor! Se plantează în grupuri pentru obținerea unui aspect cât mai estetic Este consumată de peștii erbivori Myriophyllum spicatum Detalii: > Origine: Europa > înălțime: 20-70 cm > Circumferința: 5-10 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-27 °C > Duritate: 5-23 dGH > pH: 6,3-7,7 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Are nevoie de fertilizare periodică cu fier și microelemente CO2 nu este obligatoriu dar contribuie la robustețea plantei In lipsa fierului și nutrienților își pierde culoarea vie Trebuie tunsă periodic, are caracter invaziv, este considerată o plagă a apelor de origine înmulțire prin sădirea în substrat a butașilor/vlăstarilor recoltați din partea 1696 superioară a plantei, cărora li se îndepărtează frunzele inferioare Atenție la fragilitatea tulpinii butașilor/vlăstarilor! Fragmentele nefolositoare rezultate în urma manipulării, se distrug înainte de a fi aruncate ca deșeuri menajere Se plantează în grupuri pentru obținerea unui aspect cât mai estetic Este consumată de peștii erbivori Poate fi folosită și ca plantă pentru pond-uri Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 15-60 cm > Circumferința: 3-5 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 23-28 °C > Duritate: 2-14 dGH > pH: 5,5-7 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: May аса fluviatilis Observații: înmulțire prin: a) butași recoltați din partea superioară a tulpinii, care se plantează în substrat, după ce se îndepărtează frunzele inferioare; b) prin vlăstarii produși de plantă, care se detașează și se plantează în substrat Se recomandă plantarea a 5-6 butași/vlăstari în buchet Atenție la fragilitatea tulpinii butașilor/vlăstarilor! După câteva săptămâni butașii/vlăstarii dezvoltă propriile rădăcini Frunzele plantei au o tentă argintie, contrastând frumos cu restul plantelor verzi din acvariu Trebuie tunsă periodic pentru a obține tufe bogate Nu are cerințe deosebite, însă apa trebuie să conțină nutrienții necesari unei dezvoltări armonioase Microsorum pteropus Detalii: > Origine: Sudul Asiei > înălțime: 20-25 cm > Circumferința: 10-20 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 4-15 dGH > pH: 5,5-7,5 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: 1697 Observații: Ferigă de apă ce se folosește la realizarea decorurilor, este prinsă pe pietre, buturugi, etc Se înmulțește prin rizomi și se recomandă ca aceștia să nu fie îngropați în substrat Punctele de pe spatele frunzelor nu sunt semne de boală ale plantei ci sunt spori ce vor duce la apariția noilor plante care se detașează după ce formează propriile rădăcini Monosolenium tenerum Detalii: > Origine: Asia > înălțime: 2-5 cm > Circumferința: 3-5 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 5-28 °C > Duritate: 1-30 dGH > pH: 5-8 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Este extrem de rară în natură, se găsește în colonii mici în India, China, Taiwan, Japonia și posibil în Thailanda Este considerată varianta acvatică a „Gingko biloba”, o plantă fosilă, de asemenea foarte rară în natură, dar intens cultivată înmulțire prin divizarea plantei Porțiunea separată prin divizare se dezvoltă ca planta de sine stătătoare Myriophyllum hippuroides Detalii: > Origine: America Centrală > înălțime: 50-60 cm > Circumferința: 5-8 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-25 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6,5-7,2 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: Este confundată cu „Myriophyllum aquaticum” dar forma frunzei diferă și spre deosebire de ruda sa produce flori Originară din regiuni mlăștinoase, are nevoie de 1698 fertilizare periodică cu fier și microelemente CO2 nu este obligatoriu dar contribuie la robustețea plantei In lipsa fierului și nutrienților își pierde culoarea vie Trebuie tunsă periodic înmulțire prin sădirea în substrat a butașilor recoltați din partea superioară a plantei, cărora li se îndepărtează frunzele inferioare Atenție la fragilitatea tulpinii butașilor! In natură se înmulțește și prin secționarea rizomului Se plantează în grupuri pentru obținerea unui aspect cât mai estetic Este consumată de peștii erbivori Myriophyllum tuberculatum Detalii: > Origine: Asia (India) > înălțime: 15-30 cm > Circumferința: 5-10 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 18-29 °C > Duritate: 5-18 dGH > pH: 5-7 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie Familie: Observații: Nu este foarte des întâlnită în acvarii, deoarece în majoritatea cazurilor sunt puse în vânzare variante modificate/degenerate ale acestei plante, produse în special în SUA-Florida Sursele sigure sunt exportatorii asiatici și în special „Tropica” Creșterea acestei plante poate fi o provocare pentru majoritatea acvariștilor experimentați Iluminarea puternică și prezența CO2 sunt condițiile esențiale pentru o dezvoltare optimă Nivelul nitraților de 5-15 ppm și al fosfaților de 1-2, sunt de asemenea esențiale Mai mult decât oricare altă plantă „stern”, are nevoie de foarte mult fier și micronutrienți Pentru regenerarea permanentă a plantei se recomandă tunderea periodică a lăstarilor care cresc din abundență, mai ales când planta atinge suprafața apei înmulțire prin sădirea în substrat a lăstarilor cei mai puternici, recoltați de la planta mamă 1699 Autor: acvariidevis Sursa: Detalii: > Origine: America de Nord > înălțime: 50-100 cm > Circumferința: 5-15 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 2-12 dGH > pH: 6-7 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Najas conferta Observații: Poate fi folosită atât ca plantă plutitoare cât și sădită în substrat înmulțire prin butașii recoltați din orice zonă a plantei, cărora li se îndepărtează frunzele inferioare Datorită fragilității crescute, butașii trebuie plantați mai mulți la un loc, pentru a se susține reciproc Curentul slab în masa apei este benefic pentru dezvoltarea plantei Crescută ca plantă plutitoare, absoarbe o mare cantitate de nutrienți din apă, ceea ce o face extrem de utilă în lupta împotriva algelor Najas roraima Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 10-25 cm > Circumferința: 3-6 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 2-12 dGH > pH: 8-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă-medie > Familie: 1700 Observații: Frunze spectaculoase, care la lumină puternică au culoare roșu închis Poate fi folosită atât ca planta plutitoare cât și sădită în substrat înmulțire prin butașii recoltați din orice zonă a plantei, cărora li se îndepărtează frunzele inferioare Datorită fragilității crescute, butașii trebuie plantați mai mulți la un loc, pentru a se susține reciproc Curentul slab în masa apei este benefic pentru dezvoltarea plantei Crescută ca plantă plutitoare, absoarbe o mare cantitate de nutrienți din apă, ceea ce o face extrem de utilă în lupta împotriva algelor Nesaea pedicellata Detalii: > Origine: Africa > înălțime: 20-40 cm > Circumferința: 10-20 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 22-30 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: De o frumusețe deosebită ca și „Nesaea crassicaulis”, crește în mlaștini, are frunzele alungite de culoare verde crud cu tentă gălbuie, tulpina roșiatică Se recomandă să fie plantată în zona de mijloc a acvariului creând o pată de culoare Se recomandă folosirea capsulelor de fertilizați la rădăcină pentru a-și păstra culoarea frunzelor Sensibilă la niveluri ridicate de potasiu Se înmulțește prin butași/vlăstari recoltați de la planta mamă, cărora li se îndepărtează frunzele inferioare Aceștia se plantează în substrat, urmând ca în câteva săptămâni să aibă propriile rădăcini Atenție la fragilitatea butașilor/vlăstarilor! Nuphar japonicum Detalii: > Origine: Estul Asiei > înălțime: 40-60 cm > Circumferința: 20-40 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 15-25 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6,5-7,5 > Ritm creștere: lent > Dificultate: medie > Familie: 1701 Observații: înmulțire prin: a) semințe produse de florile mici galbene care apar deasupra apei și care trebuie polenizate artificial cu ajutorul unei pensule; b) prin divizarea rizomului și plantarea în substrat a părții detașate Frunze cerate, în formă de săgeată similare cu cele ale speciei „Nymphea” Rizomul este folosit în bucătăria unor popoare, de asemenea planta are întrebuințări medicinale Nymphaea maculata Detalii: > Origine: Africa (Madagascar) > înălțime: 25-45 cm > Circumferința: 20-35 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6,3-7,4 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: Această specie are două varietăți: „Red Tiger Lotus” și „Green Tiger Lotus” După cum spune și numele, „Red Tiger Lotus” are frunze roșii iar „Green Tiger Lotus” are frunze verzi înmulțire prin: a) semințele produse de flori, în cazul în care ajunge la suprafața apei și înflorește (polenizarea se face cu ajutorul unei pensule fine); b) prin divizarea rizomului și plantarea porțiunii separate în substrat, avându-se grijă să nu fie în totalitate acoperită Este o plantă cu dimensiuni mari, de aceea va fi plantată în acvarii mari rezervându-i-se spațiu suficient pentru dezvoltare în cazul în care înflorește în acvariu, înainte de înflorire, se poate îndepărta lujerul care poartă floarea, pentru îndesirea coronamentului subacvatic al plantei Nymphaea zenkeri Detalii: > Origine: Estul Africii, Sud-Estul Asiei > înălțime: 5-30 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-8 dGH > pH: 6,5-7,2 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: 1702 Observații: Asemănătoare cu „Nymphaea maculata”, dar diferită prin talia mai mică și frunzele de un roșu aprins, încrețite pe margini, care par că strălucesc în acvariu, realizând un contrast spectaculos cu plantele verzi înmulțire prin divizarea rizomului și plantarea porțiunii separate în substrat, avându-se grijă să nu fie în totalitate acoperită (se îngroapă doar două treimi) Atenție la fragilitatea pețiolurilor frunzelor acestei plante! Are nevoie de substrat foarte bogat în nutrienți Najas guadalupensis Detalii: > Origine: America de Nord > înălțime: 50-100 cm > Circumferința: 5-15 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 23-26 °C > Duritate: 2-10 dGH > pH: 6-7 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Poate fi folosită atât ca plantă plutitoare cât și sădită în substrat înmulțire prin butașii recoltați din orice zonă a plantei, cărora li se îndepărtează frunzele inferioare Datorită fragilității crescute, butașii trebuie plantați mai mulți la un loc, pentru a se susține reciproc Curentul slab în masa apei este benefic pentru dezvoltarea plantei Crescută ca plantă plutitoare, absoarbe o mare cantitate de nutrienți din apă, ceea ce o face extrem de utilă în lupta împotriva algelor Nesaea crassicaulis Detalii: > Origine: Africa > înălțime: 30-50 cm > Circumferința: 8 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 1-13 dGH > pH: 6-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: 1703 Observații: Frunze de culoare rosu-brun, vlăstari de culoare gălbuie, are nevoie de lumină foarte bună calitativ și trebuie avut grijă ca frunzele inferioare să primească suficientă lumină pentru a nu se ofili De asemenea adoră apa ceva mai acidă Se înmulțește prin butași/vlăstari recoltați de la planta mamă, cărora li se îndepărtează frunzele inferioare Aceștia se plantează în substrat, urmând ca în câteva săptămâni să aibă propriile rădăcini Atenție la fragilitatea butașilor/vlăstarilor! La plantare păstrați o oarecare distanță între plante, pentru că acestea să se poată dezvolta armonios Sensibilă la niveluri ridicate de potasiu Detalii: > Origine: Vestul Africii > înălțime: 15-25 cm > Circumferința: 3-7 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 5-6,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: ridicată > Familie: Nesaea sp Observații: în habitatul natural este întâlnită în varianta emersă Este destul de rar întâlnită în magazinele de specialitate, datorită faptului că este o plantă dificil de crescut pe termen lung Este una din plantele cele mai dificil de folosit în acvaristică Pentru rezultate bune în dezvoltare este necesară o iluminare puternică și un nivel de CO2 cuprins între 25-30 ppm Fertilizarea consecventă cu nitrați (5-15 ppm), fosfați (1-2 ppm), fier (o dată la două zile) și micronutrienți (o dată la două zile) este absolut necesară înmulțire prin butășire, butașii obținuți din vârful plantei sau din vlăstarii laterali se sădesc în substrat bogat în nutrienți 1704 Nymphaea lotus Detalii: > Origine: Africa (Madagascar) > înălțime: 20-50 cm > Circumferința: 20-35 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 5,5-7,5 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: Deosebit de frumoasă și apreciată, însă cu o relativă dificultate înmulțire prin secționarea rizomului, o dată pe an Partea detașată nu se va îngropa complet în substrat Este folosită în acvariu mai mult ca plantă solitară, deoarece are nevoie de mult spațiu pentru dezvoltare Se recomandă tunderea lujerilor în vârful cărora urmează să apară florile, pentru obținerea unui coronament bogat Pentru o dezvoltare optimă are nevoie de fertilizare mai bogată în fier și adiție de CO2 în cazul în care înflorește în acvariu, înainte de înflorire, se poate îndepărta lujerul care poartă floarea, pentru îndesirea coronamentului subacvatic al plantei Detalii: > Origine: Sudul Asiei, Australia, și Papua Noua Guinee > înălțime: 25-55 cm > Circumferința: 20-35 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 22-27 °C > Duritate: 5-23 dGH > pH: 6,1-7,7 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Asemănătoare cu „Nymphaea maculata” cu care este confundată, dar cu frunze în formă de lance Are de asemenea două varietăți: „Nymphaea pubescens red” cu frunze de culoare roșu-pal către roz și „Nymphaea pubescens green” cu frunze de culoare verde în natură se atașează de substrat prin rizom și trimite frunze către suprafața apei Are nevoie de nutrienți în cantități semnificative pentru o dezvoltare armonioasă 1705 înmulțire prin divizarea rizomului și plantarea porțiunii separate în substrat, avându-se grijă să nu fie în totalitate acoperită (se îngroapă doar două treimi) Este o plantă cu dimensiuni mari, de aceea va fi plantată în acvarii mari rezervându-i-se spațiu suficient pentru dezvoltare în cazul în care înflorește în acvariu, înainte de înflorire, se poate îndepărta lujerul care poartă floarea, pentru îndesirea coronamentului subacvatic al plantei Detalii: > Origine: Sudul SUA > înălțime: 5-16 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: Redusă-medie > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 6-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Caracterizată prin tuberculii din zona rădăcinii, unde își depozitează nutrienții Culoarea frunzelor variază de la verde închis la verde deschis, în raport cu iluminarea Poate crește atât submers cât și parțial submers La nevoie poate supraviețui în lumină slabă, fără a se dezvolta însă foarte bine Are nevoie de 2w/4 litri de apă, spectru 5000-7000k La plantare se îngroapă în substrat numai o treime din tuberculi, urmând că planta să dezvolte rădăcini în substrat Are nevoie de fertilizare în substrat Se înmulțește prin răsădirea plantelor apărute din rădăcină sau prin îngroparea frunzelor mature în substrat Este devorată cu predilecție de melci 1706 Autor: acvariidevis Sursa: Phyllanthus fluitans Detalii: > Origine: Africa > înălțime: 1-4 cm > Circumferința: 5 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 21-30°C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 5,8-7 > Ritm creștere: lent > Dificultate: medie > Familie: Observații: Crește la suprafața apei cu rădăcinile submerse Nu are nevoie de CO2 pentru că îl extrage direct din atmosferă Are nevoie de apă bogată în nutrienți Trebuie să aveți grijă să nu acopere în întregime suprafața apei altfel privează de lumină plantele submerse Rădăcinile formează un bun adăpost pentru puiet înmulțire prin stoloni care formează noi plante După formarea rădăcinilor proprii, plantele se detașează natural de planta mamă, devenind plante de sine stătătoare Cu mii de ani în urmă această plantă era o plantă de deșert, dar a evoluat și a devenit plantă acvatică plutitoare La iluminare puternică frunzele și rădăcinile devin roșiatice și se înmulțește cu rapiditate 1707 Pogostemon helferi Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei (Thailanda) > înălțime: 2-10 cm > Circumferința: 5-10 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 1-30 dGH > pH: 6-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: medie > Familie: Observații: Descoperită în Thailanda aproape de granița cu Burma Plantă frumoasă și totodată neobișnuită prin formă, de talie mică cu frunze crețe de un verde crud Crește repede dacă are lumină bună și substrat fertilizant, însă prezintă o dificultate medie Peștii erbivori o consumă cu plăcere Se înmulțește prin stoloni, care pleacă de la planta mamă și devin plante de sine stătătoare, după ce dezvoltă propriile rădăcini Potamogeton gayii Detalii: > Origine: America de Sud și Centrală > înălțime: 10-20 cm > Circumferința: 5-15 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 1-18 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Una din cele aproximativ 100 de plante ale acestei specii și totodată una din cele mai mici Frunze subțiri, de culoare verde închis spre maroniu în lumina puternică Nu se simte bine umbrită de alte plante Nu este pretențioasă la fertilizare, CO2 nu este obligatoriu, dar este benefic pentru o dezvoltare armonioasă a plantei Tolerează o mare variație a pH-ului, se dezvoltă bine într-o apă cu duritatea medie-mare Are nevoie de o perioadă lungă de acomodare în acvariu, după care dezvoltarea este foarte rapidă Este foarte ușor atacată de alge Se înmulțește prin butășire Atenție la fragilitatea excesivă a tulpinii acestei plante! 1708 14 4 Pistia stratiotes (Water cabbage, water lettuce) Detalii: > Origine: aproape toate regiunile tropicale > înălțime: 5-20 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6,5-7 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Pistia stratiotes Observații: înmulțire prin: a) divizarea plantei mamă, plantele pui separându-se fără intervenția omului; semințele produse de flori, dar florile fiind ascunse de frunze, metoda este aproape ineficientă Este o plantă invazivă, trebuie rărită periodic, pentru a nu umbri plantele submerse și pentru a nu împiedica schimbul de gaze între apă și atmosferă Este un adăpost ideal pentru puiet Până se acomodează în acvariu, curentul apei trebuie să fie redus, după acomodare suportă maximul curentului produs de filtrele interne sau externe Pogostemon stellatus 14 5 Pogostemon stellatus (Pogostemon) Detalii: > Origine: Asia > înălțime: 15-25 cm > Circumferința: 10-20 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 1-13 dGH > pH: 5-7 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Cunoscută greșit că „Eusteralis stellata” Dificil de crescut în acvariu, cu un necesar de lumină și CO2 foarte mare Preferă un substrat acid, cu adaos de turbă Fertilizarea trebuie să fie foarte bogată și să conțină fier în cantități semnificative Filtrarea biologică este foarte importantă, iar debitul filtrului extern să fie de putere medie Chiar și atunci când există condiții bune planta încetează să mai crească, aparent fără motiv, înmulțire prin vlăstari care apar de-a lungul întregii tulpini, majoritatea lor crescând chiar 1709 din coroana de frunze din vârful plantei, ceea ce dă un aspect extraordinar plantei Proserpinaca palustris Detalii: > Origine: America de Nord și Centrală > înălțime: 10-40 cm > Circumferința: 5-15 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 15-28 °C > Duritate: 0-12 dGH > pH: 5-7,5 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: Frunze dantelate, roșii-maronii, în SUA planta este cunoscută și sub numele mermaid weed (iarba sirenei) înmulțire prin lăstarii laterali pe care îi dezvoltă planta, lăstari care trebuie sădiți în substrat, unde vor dezvolta propriile rădăcini Atenție la fragilitatea lăstarilor! Are o culoare foarte frumoasă, asemănătoare cu cea a cuprului, ceea ce contribuie la contrastul cu alte plante verzi La iluminare insuficientă, frunzele inferioare cad de pe tulpină Poate crește și deasupra nivelului apei, caz în care frunzele capătă o colorație mai intensă 5 1710 Sursa: Autor: acvariidevis Ranunculus inundatus Detalii: > Origine: Australia > înălțime: 5-30 cm > Circumferința: 5-15 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-29 °C > Duritate: 0-12 dGH > pH: 5-6,5 > Ritm creștere: mediu-rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: Frunze dantelate, puternic sublobate, de culoare verde deschis, culoare care se păstrează și în cazul schimbării condițiilor de viață Această caracteristică rară contribuie la realizarea unui contrast frumos cu celelalte plate din acvariu Prezintă un rizom din care apar noi tulpini cu frunze ce se răspândesc pe substrat, în plan orizontal La iluminare corespunzătoare înflorește în acvariu, în lipsa luminii planta își încetinește dezvoltarea și produce tulpini mai înalte și frunze cu pețioluri mai lungi Are nevoie de fertilizare cu micro și macronutrieinți și adiție de CO2 Are nevoie de o perioadă de acomodare în acvariu cuprinsă între 2-4 săptămâni înmulțire prin stolonii produși de rizom, stoloni pe care se dezvoltă noi plante, care pot fi separate când formează propriile rădăcini 1711 Riccardia graeffei Detalii: > Origine: Asia > înălțime: 1-3 cm > Circumferința: 3-5 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 15-28 °C > Duritate: 1-30 dGH > pH: 5,5-9 > Ritm creștere: lent > Dificultate: ridicată Familie: Observații: Asemănătoare cu „Monosolenium tenerum” dar mult mai mică, face parte din grupul numit „moss” Este mâncată de peștii erbivori, planta fiind un mușchi vegetal Are nevoie de CO2 și fertilizare pentru o creștere normală Trebuie tunsă periodic pentru a-și păstra frumusețea și pentru îndesire Riccia sp Detalii: > Origine: aproape toate zonele temperate și tropicale ale globului > înălțime: 0,5-1 cm > Circumferința: 3-5 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 15-28 °C > Duritate: 1-13 dGH > pH: 5,5-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Ca și ruda sa „Riccia fluitans”, poate crește atât la suprafață cât și ancorată pe roci și buturugi Ritm de creștere ceva mai rapid decât la ruda sa „Riccia fluitans” dar și cu o dificultate ceva mai ridicată Crește la fel de bine atât la suprafața apei cât și submersă, prinsă cu fir de pescuit sau plasă, de pietre și buturugi de care va adera în timp Dacă este lăsată la suprafața apei este o excelentă ascunzătoare pentru puiet înmulțire prin vlăstari, în momentul în care se separă o oarecare cantitate din „ghemul” format, această cantitate se va înmulți la rândul ei, producând noi și noi plante Adiția de CO2 este benefică, în lipsa luminii puternice planta moare foarte rapid Trebuie tunsă periodic pentru a-i păstra forma dorită și pentru o regenerare rapidă a plantei 1712 Rotata indica Detalii: > Origine: Asia (India și Sri Lanka) > înălțime: 40-60 cm > Circumferința: 5-10 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 22-26 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 5,8-7,1 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: medie > Familie: Observații: înmulțire prin butași recoltați de la planta mamă, butașii se plantează în substrat după înlăturarea frunzelor inferioare, în scurt timp vor dezvolta propriile rădăcini Atenție la fragilitatea tulpinii butașilor! Frunze verzi pe fața superioară și roz pe spate, trebuie rărită periodic deoarece tinde să crească foarte deasă Adiția de CO2 și fertilizarea ajută la o dezvoltare armonioasă și rapidă Se recomandă folosirea ei în bazine cu pești nu foarte activi și de dimensiuni mici-mijlocii, deoarece există pericolul ruperii tulpinii fragile în urma mișcărilor prea energice ale peștilor mari dimensiuni Rotata rotundifolia Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei > înălțime: 40-60 cm > Circumferința: 3-5 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 18-30 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 5,8-7,9 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Deși în limba latină numele acestei plante semnifică planta cu frunze rotunde, acest lucru este valabil doar pentru situația în care crește emersă în varianta submersă frunzele se alungesc semnificativ Este una din cele mai puțin pretențioase specii de „Rotala” Are nevoie de o lumină de calitate și adiție de CO2 pentru a face acele frunze roșii pentru care este atât de iubită în rândul acvariștilor Trebuie tunsă periodic pentru a nu-și pierde frunzele de la bază, unde lumina ajunge ceva mai greu înmulțire prin vlăstari care dezvoltă rădăcini proprii și pot fi detașați de planta mamă și plantați în substrat 1713 Rotata sp Detalii: > Origine: America de Sud (Brazilia) > înălțime: 2-5 cm > Circumferința: 1-3 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5,5-7 > Ritm creștere: lent > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Plantă dificil de crescut chiar și pentru acvariștii experimentați Are nevoie de fertilizare constantă cu micro și macroelemente, adiție de CO2 și valori constante ale parametrilor apei Adaosul de fier în fertilizare contribuie la robustețea plantei și la menținerea aspectului deosebit de frumos, cu frunzele portocalii-roșcate înmulțire prin butașii obținuți din vârful plantei sau din vlăstarii laterali, care se sădesc în substrat, unde dezvoltă propriile rădăcini Dacă este tunsă periodic, coroana se îndesește și poate forma adevărate covoare vegetale pe substratul acvariului Rotata wattichii Detalii: > Origine: Estul Asiei > înălțime: 10-30 cm > Circumferința: 3-5 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 5-6,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Este una din cele mai apreciate plante cu tulpină de culoare roșie, dar în același timp una din cele mai dificile de crescut pe termen lung In habitatul natural produce lujeri în capătul cărora apar flori purpurii, la suprafața apei înmulțire prin butași recoltați de la planta mamă, butașii se plantează în substrat după înlăturarea frunzelor inferioare, în câteva săptămâni vor dezvolta propriile rădăcini Atenție la fragilitatea tulpinii butașilor! Lumina puternică și adiția de CO2 sunt indispensabile pentru dezvoltare Nitrații din apă nu trebuie să scadă sub 25 ppm, are nevoie de fertilizare cu micro și macroelemente, din care să nu lipsească fosfații și fierul 1714 Ranunculus limosella Detalii: > Origine: Oceania > înălțime: 3-5 cm > Circumferința: 1-2 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 15-24 °C > Duritate: 4-30 dGH > pH: 6-7 > Ritm creștere: lent > Dificultate: medie > Familie: Observații: înmulțire prin rizom, care se secționează o dată pe an Părțile secționate se plantează în substrat, avându-se grijă ca o parte a rizomului să rămână deasupra substratului Are nevoie de adiție de CO2 Poate fi folosită pentru realizarea covoarelor vegetale în acvariu Riccia fluitans Detalii: > Origine: aproape toate zonele temperate și tropicale ale globului > înălțime: 0,5-1 cm > Circumferința: 5 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 10-28 °C > Duritate: 1-20 dGH > pH: 5-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Crește la fel de bine atât la suprafața apei cât și submersă, prinsă cu fir de pescuit sau plasă, de pietre și buturugi de care va adera în timp Dacă este lăsată la suprafața apei este o excelentă ascunzătoare pentru puiet înmulțire prin vlăstari, în momentul în care se separă o oarecare cantitate din „ghemul” format, această cantitate se va înmulți la rândul ei, producând noi și noi plante Trebuie tunsă periodic pentru a-i păstra forma dorită și pentru o regenerare rapidă a plantei Adiția de CO2 este benefică, în lipsa luminii puternice planta moare foarte rapid 1715 Rotata hippuris Detalii: > Origine: Asia (Japonia) > înălțime: 20-40 cm > Circumferința: 3-8 cm > Iluminare: puternică-foarte puternică > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 1-18 dGH > pH: 5-6,5 > Ritm creștere: mediu-rapid > Dificultate: medie-ridicată > Familie: Observații: Asemănătoare cu varietățile „Wallichii” și „Vietnam”, această plantă este foarte rară în acvaristică Necesită o iluminare puternică, fertilizare bogată în fier și adiție de CO2 Trebuie ferită de invazia algelor, acestea distrugând-o rapid prin încetinirea fotosintezei și diminuarea asimilării la nivelul frunzelor a nutrienților necesari Este considerată un bun indicator pentru nivelul optim de CO2 aflat în acvariu, la un nivel nesatisfăcător planta capătă un aspect jalnic și poate muri în scurt timp înmulțire prin vlăstarii laterali sau butași recoltați din vârful plantei, care se sădesc în substrat, unde formează propriile rădăcini Rotata macrandra Detalii: > Origine: Asia (India și Sri Lanka) > înălțime: 25-55 cm > Circumferința: 5-8 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6-6,9 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Plantă deosebit de frumoasă dar cu dificultate ridicată înmulțire prin butași recoltați de la planta mamă, care se plantează în substrat după înlăturarea frunzelor inferioare, în scurt timp vor dezvolta propriile rădăcini Atenție la fragilitatea tulpinii butașilor! Este nevoie de păstrarea unei distanțe de câțiva centimetri între butași, pentru 1716 iluminarea uniformă a tuturor exemplarelor Frunzele care nu primesc suficientă lumină, mor Are nevoie de fertilizare ridicată, cu surplus de fier și adiție de CO2 pentru a-și păstra coloritul deosebit și aspectul încântător și delicat Iubește apa ușor acidă și moale ca duritate Sursa: Autor: acvariidevis Sagittaria platyphylla Detalii: > Origine: America de Nord și Centrală > înălțime: 15-40 cm > Circumferința: 10-25 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 19-26 °C > Duritate: 0-12 dGH > pH: 5,7-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Ideală pentru a se planta în prim-planul acvariului dacă acesta este mare și în mijloc dacă acesta este un acvariu mediu Planta iubește fertilizarea la rădăcină, iar dacă micronutrienții lipsesc din acvariu, își pierde din vitalitate, culoarea devenind verde pal înmulțire prin stoloni pe care apar plante pui După ce apar rădăcinile proprii, plăntuțele se pot separa de planta mamă și pot fi plantate în substrat Plantă excelentă pentru începători, acceptă o variație mare a condițiilor din acvariu 1717 Detalii: > Origine: Sudul Europei și Asia > înălțime: 1-3 cm > Circumferința: 5-10 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 12-30 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 5,5-9 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Planta plutitoare cu ritm mediu de creștere dacă are nutrienți și lumină de calitate Frunzele prezintă mici perișori, și devin verde pal când nu are suficienți micronutrienți înmulțire prin propagare și prin spori Planta previne apariția algelor consumând nutrienții din apă iar în natură crește foarte mare Se pretează excelent pentru acvariile deschise dar poate împiedica pătrunderea luminii la plantele submerse Saururus cernuus Detalii: > Origine: America de Nord > înălțime: 5-30 cm > Circumferința: 10-20 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 18-23 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6,7-7,2 > Ritm creștere: lent > Dificultate: medie > Familie: Observații: înmulțire prin butașii recoltați din vlăstarii laterali ai plantei mamă, cărora li se îndepărtează frunzele inferioare și se sădesc în substrat Atenție la fragilitatea tulpinii butașilor! în câteva săptămâni, butașii dezvoltă propriile rădăcini în natură se înmulțește și prin stoloni Frunze de formă triunghiulară, dezvoltă lujeri păroși pe care apar flori Are nevoie de substrat bogat în nutrienți și iluminare puternică pentru o dezvoltare corespunzătoare 1718 Shinnersia rivularis Detalii: > Origine: America de Nord > înălțime: 40-60 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 18-30 °C > Duritate: 4-18 dGH > pH: 5,5-8 > Ritm creștere: rapid > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Plantă ce s-a adaptat foarte bine la viața submersă din acvariu deși este o plantă des întâlnită în zonele mlăștinoase Frunzele asemănătoare cu cele ale stejarului sunt rare dacă lumina este slabă sau de proastă calitate, situație în care și tulpina crește mult în înălțime înmulțire prin butașii recoltați din vlăstarii laterali ai plantei mamă, cărora li se îndepărtează frunzele inferioare și se sădesc în substrat Atenție la fragilitatea tulpinii butașilor! In câteva săptămâni, butașii dezvoltă propriile rădăcini Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 20-30 cm > Circumferința: 10-20 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 22-25 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 5-7 > Ritm creștere: lent > Dificultate: crescută > Familie: Spathiphyllum wallisii Observații: înmulțire prin: a) butașii recoltați din vlăstarii laterali ai plantei mamă, cărora li se îndepărtează frunzele inferioare și se sădesc în substrat (atenție la fragilitatea tulpinii butașilor!), în câteva săptămâni, butașii dezvoltă propriile rădăcini; b) semințele produse de flori, sădite în ghivece cu sol foarte umed până germinează și apar plăntuțele noi Este mai degrabă o plantă emersă, care înflorește la suprafața apei, în acvariu rezistând perioade scurte 1719 Sagittaria subulata Detalii: > Origine: America de Nord > înălțime: 30-40 cm > Circumferința: 10-15 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-26 °C > Duritate: 8-18 dGH > pH: 6,5-8 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Se plantează în zona din față a acvariului, însă uneori crează probleme datorită creșterii de până la 50 de cm, când atinge maturitatea Mutată în zona din spatele acvariului își pierde din înălțime In condiții ideale face flori albe la suprafața apei, înmulțire prin stoloni pe care apar plante-pui După ce apar rădăcinile proprii, plăntuțele se pot separa de planta mamă și pot fi plantate în substrat Samolus vaier an di Detalii: > Origine: America de Nord, Europa, Asia, Africa > înălțime: 6-12 cm > Circumferința: 6-12 cm > Iluminare: puternică > Temperatura: 15-26 °C > Duritate: 4-30 dGH > pH: 6,5-8,5 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Plantă deosebit de frumoasă ce se plantează în prim-planul acvariului Are nevoie de o lumină și o fertilizare bună, fiind o plantă dificilă pentru un acvarist chiar și cu experiență In natură crește în mlaștini și bălți, în acvariu are nevoie de timp pentru a se adapta, dar odată ce s-a adaptat, dacă are substrat îmbogățit cu nutrienți și lumină de calitate, începe să crească foarte frumos Se pretează și pentru terrarii și pond-uri înmulțire prin rizom, o dată pe an rizomul poate fi secționat, părțile rezultate nu se îngroapă în totalitate în substrat Ca plantă emersă produce lujeri în vârful cărora apar flori albe 1720 Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 20-30 cm > Circumferința: 10-20 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 22-28 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6-7,2 > Ritm creștere: lent > Dificultate: medie > Familie: Spathiphyllum petite Observații: înmulțire prin: a) butașii recoltați din vlăstarii laterali ai plantei mamă, cărora li se îndepărtează frunzele inferioare și se sădesc în substrat (atenție la fragilitatea tulpinii butașilor!), în câteva săptămâni, butașii dezvoltă propriile rădăcini; b) semințele produse de flori, sădite în ghivece cu sol foarte umed până germinează și apar plăntuțele noi Este mai degrabă o plantă emersă, care înflorește la suprafața apei, în acvariu rezistând perioade scurte Detalii: > Origine: America de Sud (Brazilia) > înălțime: 3-10 cm > Circumferința: 5-10 cm > Iluminare: medie-puternică > Temperatura: 20-28 °C > Duritate: 4-12 dGH > pH: 6,5-8 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Originară din râul „Rio Cristalino”, zonele sudice ale Amazonului, ruda sa cea mai apropiată este „Hygrophila”, de care diferă însă destul de mult La plantare se îndepărtează lăstarii cei mai înalți, pentru ca în scurt timp să apară alții, orizontali, care colonizează suprafața substratului Frunzele îmbătrânite de la baza plantei se îndepărtează pentru favorizarea apariției noilor lăstari înmulțire prin lăstarii produși de planta mamă, care se înrădăcinează în substrat și devin plante independente, după formarea propriilor rădăcini 1721 Sursa: Autor: acvariidevis Taxiphyllum alternans Detalii: > Origine: Asia (Taiwan) > înălțime: nedeterminată > Circumferința: nedeterminată > Iluminare: Redusă-medie-puternică > Temperatura: 24-29 °C > Duritate: 2-15 dGH > pH: 5,8-7,5 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Este necesar să fie legată cu fir de pescuit sau plasă, de buturugi și pietre, de care va adera în final cu ajutorul rizoizilor asemănători cu rădăcinile dar care nu îndeplinesc aceleași funcții Gradul de iluminare va dicta ritmul de creștere al plantei, cu cât primește mai multă lumină, cu atât va crește mai repede și mai deasă Nu este pretențioasă la fertilizare, adiția de CO2 este aleatorie Este o excelentă ascunzătoare pentru puiet Depunerile din frunzele sale, rezultate în urma descompunerii hranei neconsumate, constituie o sursă de hrană pentru alevini Este folosită și ca suport pentru depunerea icrelor aparținând multor specii de pești înmulțire prin divizarea plantei, fiecare parte obținută dezvoltându-se independent, până la dimensiunea la care se dorește repetarea divizării Se recomandă rărirea plantei o dată la aprox 3 luni, pentru a preveni îndesirea prea accentuată, care duce uneori la dispariția plantei prin colmatare sau încetinirea fotosintezei Atenție să nu optureze țevile/furtunele filtrelor interne sau externe! 1722 Taxiphyllum ferriei Detalii: > Origine: necunoscută (se crede că este Asia) > înălțime: nedeterminată > Circumferința: nedeterminată > Iluminare: Redusă-medie-puternică > Temperatura: 15-28 °C > Duritate: 1-30 dGH > pH: 5-8 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Mai agresivă ca rudele sale, celelalte „Taxiphyllum”, aderă mult mai rapid la suprafața pe care este fixată Este necesar să fie legată cu fir de pescuit sau plasă, de buturugi și pietre, de care va adera în final cu ajutorul rizoizilor asemănători cu rădăcinile dar care nu îndeplinesc aceleași funcții Gradul de iluminare va dicta ritmul de creștere al plantei, cu cât primește mai multă lumină, cu atât va crește mai repede și mai deasă Nu este pretențioasă la fertilizare, adiția de CO2 este aleatorie Este o excelentă ascunzătoare pentru puiet Depunerile din frunzele sale, rezultate în urma descompunerii hranei neconsumate, constituie o sursă de hrană pentru alevini Este folosită și ca suport pentru depunerea icrelor aparținând multor specii de pești înmulțire prin divizarea plantei, fiecare parte obținută dezvoltându-se independent, până la dimensiunea la care se dorește repetarea divizării Se recomandă rărirea plantei o dată la aprox 3 luni, pentru a preveni îndesirea prea accentuată, care duce uneori la dispariția plantei prin colmatare sau încetinirea fotosintezei Atenție să nu optureze țevile/furtunele filtrelor interne sau externe! 17 3 Tonina fluviatilis (Star grass) Tonina fluviatilis Detalii: > Origine: America de Sud > înălțime: 5-35 cm > Circumferința: 5-15 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 0-12 dGH > pH: 5-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: crescută > Familie: 1723 Observații: Plantă relativ nouă în acvaristică dar dificilă pentru începători înmulțire prin butașii cu înălțime maximă de 5 cm, obținuți din lăstarii laterali Butașii mai înalți de 5 cm vor da naștere unor plante slabe, degenerate, care nu vor putea fi înmulțite la rândul lor Este o plantă foarte pretențioasă la condițiile din acvariu Substratul cu grosime de minim 6 cm trebuie să fie acid, cu adaos de turbă, foarte bogat în nutrienți Are nevoie de adiție de CO2 permanentă Adaosul de fier este obligatoriu în fertilizare Filtrarea apei din acvariu trebuie să fie foarte bună, cu un debit bun și medii pentru filtrarea biologică de bună calitate Mult mai pretențioasă decât ruda sa „Tonina belem” Taxiphyllum bărbieri Detalii: > Origine: Sud-Estul Asiei > înălțime: nedeterminată > Circumferința: nedeterminată > Iluminare: Redusă-medie-puternică > Temperatura: 18-30 °C > Duritate: 1-30 dGH > pH: 5-8 > Ritm creștere: lent > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Cunoscută greșit ca „Vesicularia dubyana”, este necesar să fie legată cu fir de pescuit sau plasă, de buturugi și pietre, de care va adera în final cu ajutorul rizoizilor asemănători cu rădăcinile dar care nu îndeplinesc aceleași funcții Gradul de iluminare va dicta ritmul de creștere al plantei, cu cât primește mai multă lumină, cu atât va crește mai repede și mai deasă Nu este pretențioasă la fertilizare, adiția de CO2 este aleatorie Este o excelentă ascunzătoare pentru puiet Depunerile din frunzele sale, rezultate în urma descompunerii hranei neconsumate, constituie o sursă de hrană pentru alevini Este folosită și ca suport pentru depunerea icrelor aparținând multor specii de pești înmulțire prin divizarea plantei, fiecare parte obținută dezvoltându-se independent, până la dimensiunea la care se dorește repetarea divizării Se recomandă rărirea plantei o dată la aprox 3 luni, pentru a preveni îndesirea prea accentuată, care duce uneori la dispariția plantei prin colmatare sau încetinirea fotosintezei Atenție să nu optureze țevile/furtunele filtrelor interne sau externe! 1724 Taxiphyllum montagnei Detalii: > Origine: Brazilia > înălțime: nedeterminată > Circumferința: nedeterminată > Iluminare: Redusă-medie-puternică > Temperatura: 15-28 °C > Duritate: 1-30 dGH > pH: 5,5-9 > Ritm creștere: foarte lent > Dificultate: ridicată > Familie: Observații: Este necesar să fie legată cu fir de pescuit sau plasă, de buturugi și pietre, de care va adera în final cu ajutorul rizoizilor asemănători cu rădăcinile dar care nu îndeplinesc aceleași funcții Gradul de iluminare va dicta ritmul de creștere al plantei, cu cât primește mai multă lumină, cu atât va crește mai repede și mai deasă Nu este pretențioasă la fertilizare, adiția de CO2 este aleatorie Este o excelentă ascunzătoare pentru puiet Depunerile din frunzele sale, rezultate în urma descompunerii hranei neconsumate, constituie o sursă de hrană pentru alevini Este folosită și ca suport pentru depunerea icrelor aparținând multor specii de pești înmulțire prin divizarea plantei, fiecare parte obținută dezvoltându-se independent, până la dimensiunea la care se dorește repetarea divizării Se recomandă rărirea plantei o dată la aprox 3 luni, pentru a preveni îndesirea prea accentuată, care duce uneori la dispariția plantei prin colmatare sau încetinirea fotosintezei Atenție să nu optureze țevile/furtunele filtrelor interne sau externe! Tonina sp Detalii: > Origine: America de Sud (Brazilia) > înălțime: 5-35 cm > Circumferința: 5-15 cm > Iluminare: medie > Temperatura: 20-30 °C > Duritate: 0-12 dGH > pH: 5-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: crescută > Familie: 1725 Observații: Plantă relativ nouă în acvaristică dar dificilă pentru începători înmulțire prin butașii cu înălțime maximă de 5 cm, obținuți din lăstarii laterali Butașii mai înalți de 5 cm vor da naștere unor plante slabe, degenerate, care nu vor putea fi înmulțite la rândul lor Este o plantă foarte pretențioasă la condițiile din acvariu Substratul cu grosime de minim 6 cm trebuie să fie acid, cu adaos de turbă, foarte bogat în nutrienți Are nevoie de adiție de CO2 permanentă Adaosul de fier este obligatoriu în fertilizare Filtrarea apei din acvariu trebuie să fie foarte bună, cu un debit bun și medii pentru filtrarea biologică de bună calitate Mai puțin pretențioasă decât ruda sa „Tonina fluviatilis” Sursa: Autor: acvariidevis Utricularia graminifolia Detalii: > Origine: Asia (Vietnam) > înălțime: 2-5 cm > Circumferința: 5-8 cm > Iluminare: Redusă-medie > Temperatura: 16-28 °C > Duritate: 4-20 dGH > pH: 6-7,5 > Ritm creștere: mediu > Dificultate: Redusă > Familie: Observații: Toate plantele din această familie sunt plante carnivore care se hrănesc cu insecte și trăiesc pe malul apelor sau în mlaștini După acomodare în mediul submers (acvariu), se dezvoltă bine și singurul lucru care mai aduce aminte de plantele carnivore, sunt capcanele sale Are nevoie de adiție de CO2, apă moale ca duritate și fertilizare bogată, înmulțire prin divizarea plantei, fiecare parte obținută dezvoltându-se independent, până la dimensiunea la care se dorește repetarea divizării Se folosește la realizarea covoarelor vegetale 1726 PARTEA a VIII-a ARTICOLE DESPRE PEȘTI Sursa: Autor: neprecizat Această familie face parte din ordinul Anabantoidaea Ordinul se împarte în genurile: Anabas, Ctenopoma, Malpulutta și Sendelia Peștii din acest ordin sunt pești de apă dulce, din zona tropicelor și au caracteristic un aparat respirator auxiliar numit labirint De multe ori branhiile nu sunt suficiente pentru o respirație eficace și atunci peștii care trăiesc în ape mâloase, lipsite de oxigen, și-au dezvoltat cu timpul acest labirint, ca organ auxiliar Peștii ies la suprafața apei și respiră aer atmosferic Labirintul este mai dezvoltat sau nu, în funcție de specie și de vârstă Deci aceste specii se acomodează ușor la lipsa de oxigen din apă Din punct de vedere al conformației corpului, aceasta poate varia de la alungit la bondoc, aplatizați lateral, cu botul scurt, gura mică, buzele groase și pronunțate, cu solzii de pe spate mediu dezvoltați, acoperind capul și bărbia Dorsala și anala se împart în două părți, una mai lungă cu radii tari și cealaltă mai scurtă cu radii moi Aripioarele abdominale sunt foarte apropiate de zona pectorală, dar la unele specii sunt foarte alungite transformându-se în antene (fire) Pe aceste antene sunt dispuse multe celule gustative Linia de pe flancuri poate fi continuă (completă) sau întreruptă In acest caz este formată din pete, puncte, dar această linie poate lipsi cu totul Cavitatea abdominală este foarte mare, ajungând până la baza cozii Anusul este poziționat în partea anterioară a corpului, iar vezica înotătoare este lungă fiind plasată în partea din spate a corpului și este formată din două părți Anabantidele sunt răspândite în sud-estul Asiei, Indoneziei și Africa Sunt numai pești de apă dulce și din motive economice s-au răspândit și dincolo de insulele Sunda Sunt pești nepretențioși, dar au nevoie de multă căldură Bazinele trebuiesc acoperite, pentru că respirând aer atmosferic sunt sensibili la diferență de temperatură între cea a apei și a aerului din cameră De asemenea, bazinul trebuie acoperit și pentru faptul că speriindu-se sar afară din apă (mai ales Trichogaster leeri) Din acest punct de vedere, acest lucru este evident atunci când își îngrijesc icrele sau puii Deși sunt pești pașnici față de alte specii, sunt foarte agresivi față de sexul opus (mai ales față de femele) în timpul reproducerii Depunerea icrelor are loc într-un cuib de spumă, construit de mascul în acest scop Bulele de aer sunt lipite unele de altele printr-o secreție produsă de unele glande din 1727 cavitatea bucală De regulă, cuibul este ancorat de plante, sau are în componența lui fragmente de plante Această legătură cu plantele are o importanță deosebită Deoarece în jurul plantelor se dezvoltă o viață microscopică, care este importantă pentru că folosește ca o primă hrană pentru alevini Masculul care construiește cuibul, are grijă de el apărându-1 și reparându-1 tot timpul La unii pești (Macropodus opercularis) icrele conțin o cantitate foarte mare de substanțe uleioase, care fac ca icrele să se ridice singure în cuibul de spumă, în timp ce la alte specii (Betta splendens), cantitatea uleioasă este mai mică, icrele cad pe fundul acvariului, de unde sunt adunate de mascul și ridicate în cuibul de spumă Pentru a nu distruge cuibul, acvariul trebuie așezat într-un loc ferit de zdruncinături care să atingă suprafața apei După depunerea icrelor, femela va fi scoasă din acvariu Masculul construiește cuibul așezând icrele de jos în sus, astfel încât bulele stricate de agitația apei sunt construite de cele din stratul inferior, astfel încât icrele ajung la un moment dat la suprafața apei Puii ies ca larve nedezvoltate și până în momentul în care înoată liber, sunt ținuți la un loc (în cuib) de mascul In acest stadiu puii țopăie perpendicular pe suprafața apei, dar sub cuib Din clipa în care înoată liber (poziție orizontală), masculul nu se mai ocupă de ei, trebuind scos din bazin La câteva specii, din cele care nu construiesc cuib de bule, sau la care cuibul este foarte mic, puii se pot lipi în zona capului său a flancurilor cu o substanță uleioasă care-i menține la suprafață Puii „renunță” la această substanță în momentul în care conținutul sacului vitelin s-a resorbit complet în primele stadii de viață puii au nevoie de foarte multă hrană animală (infuzori) După 5-7 zile de hrănire cu infuzori, puii pot fi trecuți pe o altă hrană măruntă (gălbenuș de ou fiert tare) Trebuie menținută o temperatură constantă a apei, iar înălțimea coloanei de apă să nu depășească 10-15 cm (mai ales la Betta splendens) în prima lună de viață puii au nevoie de o aerisire fină a apei, până în momentul dezvoltării labirintului Subordinul Anabantidaea este împărțit la rândul lui în 4 familii: Anabantidae, Belontiidae = pești labirint, Gurami = helostomitidae și Osphoronemidae Sursa: Autor: neprecizat Această familie face parte din subordinul Characoidea, care la rândul lui face parte din ordinul Cypriniformes Familia Characidae provine din apele dulci din Africa, America de Sud și Centrală și sudul S U A Ceea ce are specific această familie, este o aripioară adipoasă care le aseamănă cu salmonidele Se înrudesc și cu crapii, de care se deosebesc prin această aripioară, prin lipsa mustăților și printr-o dantură foarte bine dezvoltată Majoritatea speciilor au dinți mici, diferiți atât ca formă cât și ca materialul din care sunt formați Unii au dinți foarte ascuțiți cu care-și sfâșie prada Familia numără 1300-1400 de specii Toate speciile preferă o apă limpede, moale până la medie, ușor acidă Temperatura între 22-26 °C Preferă acvarii bine plantate, cu zone 1728 luminate de soare, mai ales dimineața Pentru depunerea icrelor au nevoie de tufe de plante cu frunze mici: Fontinalis sau Myriophyllum, apă moale, ușor acidă cu o temperatură de 25-27 °C Se alege perechea care a început jocul nupțial în acvariul comun In acvariul de reproducere peștii pot fi hrăniți doar cu Enchitrei care stimulează depunerea Toți își mănâncă icrele, de aceea trebuie scoși imediat din acvariu Puii ies după circa 24 ore, iar după 3-5 zile înoată liber După Gery subordinul Characoidea se împarte în două familii: > Characoidae, care au aripioara anală lungă > Erytrinidoidea cu aripioara anală scurtă Din familia Characoidae fac parte subfamiliile: > Characide cu genurile: Hemigrammus, Hyphessobrycon, Megalamphodus, Moenkausia, Tayeria, Alestens, Micralestes > Serrasalmidae cu genurile: Metynnis, Milossoma, Serrasalmus > Gasteropelecidae cu genurile: Thoracharax, Carnegiella, Gasteropelecus Sursa: Autor: neprecizat Originea acestei familii este foarte veche, datând dinaintea separării continentelor Este o familie ce cuprinde peste 1000 de specii de pești, cu forme, colorit și comportament foarte diferite, ce acoperă zone geografice largi, tropicale și subtropicale, evitând zonele reci și temperate Astfel ca răspândire familia Cichlidae acoperă Africa, zone izolate din Asia Mică, coastele de sud ale Indiei, Sri Lanka, America de Sud și Centrală Există câteva centre geografice unde Cichlidele sunt grupate în număr foarte mare: astfel putem enumera marile lacuri din estul Africii, lacurile Malawi, Victoria, Tanganika, bazinul fluviului Congo și zona tropicală a Africii de Vest și din Congo până în Nigeria In America de Sud aceste centre sunt grupate în zona bazinului Amazonului și în partea de nord a acestuia precum și în zona fluviului Orinoco In Africa, practic Cichlidele sunt prezente în toate zonele, precum și în Madagascar Din punct de vedere al procurării hranei, preferă fundul apei, pentru că aici, în zone cu apă stătătoare sau foarte lin curgătoare, în nămol sau sub stratul de frunze, peștii vor găsi mereu larve de țânțari sau alte insecte care formează în mod obișnuit hrana lor Despre modul cum își procură hrana de pe fundul apei, cei interesați vor găsi amănunte la capitolul despre Symphysodon discus Din punct de vedere al reproducerii, preferă fundul apei pentru că aici găsesc pietre plate pe care depun cu predilecție Indiferent de felul clocirii icrelor în gură sau normal, 1729 depunerea icrelor are mereu loc pe pietre plate, sau pe frunze mari de plante Au un mod evoluat de a-și îngriji icrele, astfel că în vederea depunerii ei curăță foarte bine locul viitoarei ponte, sau scobesc în nisip mici gropi Pentru depunere preferă locuri cu apă limpede și liniștită, unele specii căutând și locuri însorite, soarele ajutând la eclozare La fel, într-o apă liniștită, puii își vor găsi cu ușurință hrana adecvată, măruntă și o protecție sporită Din punct de vedere al eclozării icrelor, după depunere, cichlidele sunt de două feluri: > Pești care-și clocesc icrele în gură > Pești ale căror icre eclozează normal, pe suportul pe care au fost depuse, dar sub supravegherea strictă a ambilor părinți Din punct de vedere coloristic, ciclidele au o gamă foarte mare de culori și desene Astfel trec de la bogăție de culori la pești foarte puțin colorați, de la desene foarte complicate la dungi sau pete necolorate Culorile și dungile, la același pește se pot schimba de la o clipă la alta în funcție de starea peștelui Astfel dungile transversale pot apare sau dispare (ex la discuși) Puietul în primele săptămâni de viață are un colorit diferit de al părinților, unii având „pete de semnalizare” pe lateral, probabil pentru a fi recunoscuți de părinți In biotopul natural acest lucru îi poate salva de peștii mari, confundându-se cu mediul înconjurător Unii pui își pot schimba culoarea de câteva ori până la maturizare Culorile definitive și desenul apar numai la maturizarea sexuală De multe ori coloritul puilor este atât de diferit de cel al părinților încât un crescător neavizat nu-și poate da seama de la ce specie sunt Deci coloritul este în funcție de starea peștilor Astfel vom avea un colorit și un desen special pentru diferitele situații care apar: > Pentru a impresiona o femelă > Pentru amenințare 9 > Pentru luptă > Pentru îngrijirea icrelor > Pentru perioada de împerechere O ciudățenie este faptul că masculul învins în luptă, poate lua coloritul unei femele Coloritul din perioada eclozării icrelor, poate fi complet diferit de cel al diferitelor situații, putând apărea culori complet noi, de regulă, coloritul masculilor diferă de cel al femelelor, dar sunt și ciclide care fac excepție de la această regulă: scalarii, discușii Sursa: Autor: neprecizat Această familie face parte din ordinul Cyprinoidea bine reprezentată în Europa, Asia, Africa și America de Nord La început, în America de Sud și Australia, n-au fost 1730 reprezentanți ai acestei familii, dar din motive economice au fost introduși și aici Familia Cyprinidae are multe specii Peștii din familia Cyprinidae trăiesc în ape cu curs lent sau stătătoare, cu fund moale, unde cu ajutorul mustăților își caută hrana, dar și specii care prefera apele cu curenți mai puternici și cu fundul acoperit de pietriș Forma corpului este de la alungit, rotundă spre ovală, cu lateralele aplatizate în general aripioarele sunt mici, iar radiile sunt moi, cu excepția primei radii a dorsalei care poate fi întărită Gura are buzele groase, este înconjurată de mustăți cu care pipăie fundul apei La unele specii botul este prelungit cu o trompă Propriu-zis nu au dinți (în sensul pe care îl știm noi), ci aceștia sunt formați dintr-o materie cornoasă plasată în fundul gurii Acești „dinți” sunt importanți pentru că după ei se face împărțirea în specii Sunt pești pașnici și doar rareori devin intoleranți față de ceilalți, lucru care-i face foarte potriviți pentru bazinele comune Sunt pești rapizi, în continuă mișcare, lucru care dăunează unor specii mai liniștite, sau inactive în timpul zilei Datorită faptului că-și caută hrana pe fundul acvariului, substratul trebuie să fie format dintr-un nisip bine spălat (pentru a nu tulbura apa) și nici prea mare pentru că peștii s-ar răni la mustăți Substratul trebuie să fie închis la culoare (turba sau bazalt) pentru a le scoate în evidență coloritul superb în acvariu nu se vor pune plante cu frunze prea fine că: Myriophyllum, Cabomba, Limnophyla Pretențiile față de calitatea apei, temperatura sau lumina diferă de la specie la specie Mănâncă orice, fiind pești modești, ușor de întreținut Depun icrele în masă apei, în jurul unor tufe cu frunze fine (cele menționate mai sus) după un dans nupțial agitat și frenetic Foarte rar își îngrijesc icrele, de aceea vor fi scoși din acvariu imediat după ce au depus De regulă trebuie să luăm măsuri de protecție a icrelor, cu plase din nylon sau grătare din baghete de sticlă Icrele eclozează în 24-28 de ore, după acest interval larvele lipindu-se de pietre, frunze, geamuri La început larvele sunt transparente și abia după alte 2-3 zile încep să înoată liber, moment în care începem să le hrănim Sursa: Autor: neprecizat Inițial, reprezentanții acestei familii trăiau doar în America, dar datorită faptului că sunt mari consumatori de larve de țânțari au fost aclimatizați în diverse târî pentru a ajuta la stârpirea țânțarilor anofeli Au fost aclimatizate și la noi speciile de Gambusia affinis și Heterandria formosa Sunt pești de suprafață care populează bălți sau ape lent curgătoare, hrănindu-se cu insecte, larve de țânțari și cu adaos de hrană vegetală Diferențele apar la felul reproducerii, masculii și femelele nedeosebindu-se numai prin mărime dar și după aspectul aripioarelor anale și caudale La toate speciile acestor pești vivipari (nasc pui vii), la mascul anala s-a transformat în gonopodiu (aparat reproducător), astfel a 3-a, a 4-a și a 5-a radie a aripioarei sunt prelungite într-un tub prin care vor fi evacuați spermatozoizii în aparatul genital al femelei Această transformare are loc în timpul maturizării sexuale Puii 1731 nu au gonopodiu și în timpul acestei transformări, toată anala cu zona genitală, anusul și abdominalele se deplasează în fată până în zona abdominală sau pectorală Printr-o musculatură specializată, gonopodiul poate fi mișcat într-un arc de circa 220° Spermatozoizii sunt ținuți sub forma unor pachete cu ajutorul unei membrane speciale In timpul actului sexual, masculul plasează vârful gonopodiului în zona genitală a femelei introducând un pachet de spermatozoizi înăuntru Intr-un timp s-a crezut că eliminarea spermatozoizilor are loc în apă, în zona aparatului genital al femelei, dar în urma cercetărilor s-a stabilit că fecundarea este internă nu externă Substanța specială din care este formată membrana se dizolvă, spermatozoizii rămânând liberi și pătrunzând în ovarele femelei, fecundând icrele, în interiorul femelei, în timp ce o parte din ei sunt păstrați într-o cută adâncă de pe peretele cailor uterine, permițând fecundarea altor icre fără o nouă împerechere De aceea o femelă poate naște de 5-7 ori fără o altă fecundare Icrele au sacul vitelin foarte mare, iar embrionii se dezvoltă în interiorul peliculei icrei pe baza rezervelor din sacul vitelin La speciile cu icre care au sacul vitelin foarte mic (Heterandria formosa) embrionii primesc substanțele hrănitoare de la femelă Femela gestantă se recunoaște după pata mare, situată în fata analei, numită pata genitală Există o specie, Poecilia formosa, la care nu apar decât femele, masculii fiind complet necunoscuți, toți peștii fiind femele Acestea sunt fecundate de masculi din alte specii, spermatozoizii ajungând la icre, fecundându-le, dar trăsăturile ereditare nu se amesteca, spermatozoizii străini mor în icra (după fecundare) dar pătrunderea lor stimulează dezvoltarea icrelor (sterba) Puiul nou născut este destul de mare, complet dezvoltat, imediat după naștere el înoată liber și se poate hrăni singur După naștere, primul lor gest este să ajungă la suprafață pentru a-și umple vezica înotătoare cu aer atmosferic Perioadele de gestație durează între 4-6 săptămâni, în funcție de specie, nașterea putând fi stimulată prin adăugarea de apă proaspătă Duritatea apei nu prea are importanță, pH-ul ușor bazic Atragem atenția că într-o apă moale, ușor acidă aceste specii sunt sensibile la boli Intr-un acvariu cu mai mulți masculi, aceștia se ierarhizează, cel mai puternic devenind masculul dominant In apă va trebui să punem sare, în funcție de specie, între o linguriță până la o lingură în 10 litri de apă Unele specii au nevoie de hrană vegetală ca: spanac și salată opărită și tăiate mărunt sau tablete speciale cu hrană vegetală Sursa: Autor: neprecizat în general, la noi se consideră că această familie impropriu denumită „Sanitari” este formată din pești inferiori, cu pretenții de apă și hrană reduse Majoritatea acvariștilor, necunoscători, au falsa impresie că acești pești se hrănesc cu resturile alimentare rămase de la ceilalți Aceasta este o impresie falsă, necesitățile lor alimentare fiind cel puțin la nivelul celorlalți pești, dacă nu superioare Este adevărat că ei sunt folosiți ca pești complementari, pe lângă alții care sunt mai colorați, mai mobili și mai cunoscuți Aceasta reputație, că 1732 mănâncă resturi, vine de la faptul că fiind pești de fund, având gura plasată în partea de jos a botului, nu pot mânca decât de pe fund Dacă mai mănâncă și din masa apei (zona de mijloc) o fac foarte rar și foarte neîndemânatic Se știe că pot trăi într-un acvariu neaerisit și nefiltrat, deoarece au un aparat respirator auxiliar de tip abdominal întreaga familie este sensibilă la concentrațiile chimice din apă Astfel ei vor fi afectați în cazul folosirii cuprului pentru combaterea hidrei sau a peroxidului contra algelor albastre Concentrații care pentru alți pești nu sunt periculoase, pentru ei pot fi mortale în general sunt pești nou introduși în acvaristică, la unele specii reproducerea în captivitate, dacă s-a reușit, este de dată recentă după anii 1975-1980 (ex Dianema longibarbis, Ancistrus etc ) Toate familiile de somni au multe specii cu obiceiuri deosebite într-un acvariu comun, este bine să fie reprezentate toate categoriile de pești: de suprafață, de apă medie și de fund Din această ultimă categorie fac parte și familiile de somni Sunt răspândiți, cu excepția polilor, pe tot globul în general sunt pești de apă dulce, deși unele specii trăiesc în mare Sunt cam 2000 de specii, în America de Sud trăiesc cam 1200, printre care și familiile de somni acoperite cu plăci osoase Preferă fundul apei de unde își procură hrana, căutând-o cu ajutorul mustăților Sunt total nepretențioși la calitatea apei, în biotopul natural trăind în fluvii, râuri, pârâuri și ochiuri de apă fără oxigen Unele specii, în sezonul secetos se îngroapă în nămol așteptând sezonul ploios De aceea, la amenajarea acvariului trebuie să ținem cont de toate aceste condiții care, chiar dacă nu mai sunt valabile, peștii au nevoie de ele Astfel vom crea în acvarii locuri pentru ascunziș, peșteri, rădăcini și mai ales locuri de repaus pentru noapte (mici platforme mai aproape de suprafața apei) Marea majoritate sunt pești nocturni, trebuind să ținem cont de acest lucru, mai ales când îi hrănim (ex Familia Loricariidae) Alte familii au ciudățenii în ceea ce privește poziția de înot cu abdomenul în sus (Synodontis) sau atunci când se ascund Ca înfățișare, majoritatea au corpul alungit, dar alții sunt mai îndesați Au corpul aplatizat pe flancuri, de multe ori primul segment al corpului este cilindric și cu capul teșit în partea de sus (Siluridae, Ictaluridae) Peștii care trăiesc pe fund au spatele puternic curbat, pe punctul cel mai de sus având dorsala Abdomenul este plat Corpul poate fi acoperit cu plăci osoase sau să nu fie acoperit nici măcar cu solzi Pot avea capul și zona pectorală acoperite cu plăci și restul corpului fără nimic Plăcile osoase se pot îmbina sau suprapune (că țiglele) Pielea somnilor fără placi este acoperită cu mucus în acest caz, în piele se află organele electrice cu ajutorul cărora își capturează prada (Malopterurus) Gura este mare și de multe ori oblică Familia Loricaridae, care trăiește în ape repezi, pe lângă buze au mustăți dese (ca niște smocuri), cu ajutorul cărora îndepărtează algele care-i stau în cale O caracteristică a somnilor o constituie mustățile care sunt prelungiri ale pielii cu foarte multe papile gustative Numărul și lungimea acestora diferă de la specie la specie în mod normal au 4 perechi de mustăți, iar la unele specii lungimea lor poate să depășească lungimea corpului (cele de pe maxilarul superior) La alții (Corydoras, Callychthys), mustățile au doar câțiva centimetri Mustățile le țin departe unele de altele, rigide, servind la găsirea hranei și la orientarea în spațiu, deoarece au văzul foarte slab dezvoltat Nu-și folosesc mustățile pentru atragerea prăzii La somnii care trăiesc pe fundul apei, ochii sunt situați în partea de sus a capului și sunt acoperiți cu un strat de piele pentru a fi protejați de răni Aripioarele sunt folosite pentru înot, dar nu sunt excesiv de dezvoltate De regulă primele radii ale dorsalei și pectoralelor sunt osoase formând niște țepi osoși ce pot fi 1733 folosiți și pentru sprijin Țepii de pe dorsală sunt în legătură cu niște glande veninoase, înțepăturile fiind foarte dureroase și greu vindecabile La unele specii între dorsală și anală apare o aripioară adipoasă care poate fi o prelungire a pielii, uneori întărită de un spin (la somnii cu corpul acoperit de plăci osoase) Acest spin poate fi mare sau poate lipsi cu totul La alți somni, dorsala poate lipsi, dorsala poate lipsi fiind înlocuită de această aripioară adipoasă Se mai poate ca aripioarele dorsală, adipoasă și anală să formeze o singură aripioară ce acoperă întreaga parte din spate a peștelui, începând imediat în spatele capului și terminându-se în locul unde ar trebui să înceapă anală Aripioarele perechi sunt situate pe lateralul corpului pentru a putea fi folosite și la sprijinirea corpului când stau pe fundul apei Unii somni au aparate respiratorii suplimentare, ca niște saci (plămâni) care pornesc din vezica înotătoare puternic vascularizata și legată de branhii, alții au o parte a intestinului vascularizată, îndeplinind același rol Aerul atmosferic este inspirat atunci când peștele ajuns la suprafața apei, scoate puțin botul afară și elimină dioxidul de carbon Din punct de vedere al coloritului și desenului, familiile de somni nu sunt așa de spectaculoase Culorile sunt stinse, iar la speciile care nu au corpul acoperit cu plăci osoase, abdomenul este deschis la culoare sau este pătat Pe flancuri apar tonalități coloristice metalizate sau catifelate, culoarea de bază fiind albăstrui verzuie, de culoarea bronzului, maro sau chiar negru, pe acest fond apărând dungi longitudinale și transversale, desene neregulate în culori închise Sunt specii care scoase din mediul lor natural capătă culori țipătoare în general dimorfismul sexual nu este evident după culoare Din punct de vedere al hranei, au pretenții diferite Mănâncă orice, hrană vie sau uscată dar în bucăți mici Se hrănesc pe fundul apei, dar și din masa apei Somnii care înoată liber (Kryptopterus, Physailia, Eutropiellus) mănâncă numai din masa apei și numai hrană vie Speciile care mănâncă de pe fundul apei sunt omnivore, mâncând tubifex, larve de țânțari roșii, râme, dar și hrană uscată sau congelată Moricariidele mănâncă alge moi, folosindu-se de dinții lor, dispuși în șiruri, de pe buze Ele au nevoie de acvarii bine luminate și cu multă vegetație Mai mănâncă și frunze de salată sau spanac opărite, fulgi de ovăz Despre reproducere în general se știu puține lucruri, pentru că la foarte multe specii aceasta are loc noaptea Multe specii nu s-au reprodus în captivitate și acest lucru din două motive: sau sunt prea mari, sau nu s-a insistat destul, specia nefiind interesantă pentru acvariști 1734 Sursa: Autor: Dudi Apistogramma cacatuoides este originar din Sudul Americii unde populează bazinul Amazonian, mai exact râul Yavari care se află la granița cu Brazilia și Peru Trăiește în apele mici, limpezi și lent curgătoare în care substratul este format din resturi de frunze Masculii au înotătoarele foarte dezvoltate înotătoarea dorsală are primele trei radii crescute lungi față de celelalte și are vârfurile ascuțite înotătoarea caudală este bifurcată, iar înotătoarea anală este ascuțită Femelele spre deosebire de masculi nu au înotătoarele dezvoltate Coloritul masculilor depinde de locuitorii acvariului și acesta poate fi variat Cea mai comună varietate are corpul colorat în maro spre gri Burta este portocalie apropiindu-se de culoarea înotătoarei dorsale, anale și pelviene Vârful înotătoarei anale este colorat albastru-verzui, ca și înotătoarele pelviene Corpul este marcat cu o dungă laterală care se extinde de la ochi până la înotătoarea caudală Sub această dungă se găsesc trei linii scurte Depinde de dispoziția peștelui, 5-7 benzi sunt vizibile pe partea superioară a spatelui Ochiul este marcat cu o dungă care se extinde până jos în colțul branhiilor Femelele nu sunt foarte colorate Masculii au înotătoarele foarte dezvoltate înotătoarea dorsală are primele trei radii crescute lungi față de celelalte și are vârfurile ascuțite înotătoarea caudală este bifurcată, iar înotătoarea anală este ascuțită Femelele spre deosebire de masculi nu au înotătoarele dezvoltate Coloritul masculilor depinde de locuitorii acvariului și acesta poate fi variat Cea mai comună varietate are corpul colorat în maro spre gri Burta este portocalie apropiindu-se de culoarea înotătoarei dorsale, anale și pelviene Vârful înotătoarei anale este colorat albastru-verzui, ca și înotătoarele pelviene Corpul este marcat cu o dungă laterală care se extinde de la ochi până la înotătoarea caudală Sub această dungă se găsesc trei linii scurte Depinde de dispoziția peștelui, 5-7 benzi sunt vizibile pe partea superioară a spatelui Ochiul este marcat cu o dungă care se extinde până jos în colțul branhiilor Femelele nu sunt foarte colorate Transformarea „femelei” în mascul în prezența masculilor dominanți, masculii „subordonați” se camuflează pentru a imita femelele Astfel, cei subordonați reușesc să supraviețuiască în condiții de spațiu restrâns Acest fenomen, are loc în natură în perioadele cu precipitații reduse, când în unele locuri apele curgătoare se transformă în iazuri, sau pentru oricare alt motiv, habitatul lor este suprapopulat Masculii care cresc împreună cu unul sau mai mulți masculi dominanți, au înotătoarele 1735 mai puțin dezvoltate și coloritul aproape identic cu cel al femelelor Uneori forma corpului și înotătoarele pot trăda într-o anumită măsură dimorfismul sexual dar de multe ori aceștia se ascund foarte bine Prin urmare, masculul dominant este păcălit și permite masculilor „subordonați” accesul pe teritoriul său, sub impresia că sunt femele, aceștia reușind să se împerecheze cu femelele înainte că cel dominant să aibă această ocazie Când masculul dominant dispare, ceilalți nu mai simt nevoia de a se camufla și se dezvoltă normal; astfel se poate crea impresia că o femelă „se transformă” în mascul Apistogramma cacatuoides nu este un pește mare, masculii atingând dimensiunea de 9 cm, iar femelele 5 cm Acvariul trebuie să aibă lungimea 80 cm cu o capacitate de 115 litri (bineînțeles că un acvariu cu lungimea mai mare de 80 cm nu le face rău), iar acvariul minim trebuie să aibă cel puțin 50 cm lungime cu o capacitate de 50 litri Este bine să avem în acvariu niște plante plutitoare pentru a difuza lumina și un substrat închis la culoare Acvariul trebuie să fie bine plantat și să aibă multe ascunzători printre pietre, lemne și rădăcini Acest pește preferă o apă nu foarte acidă cu un ph între 6,2-7,7 (ideal 6,7), 3-5 gH (ideal 5) și o temperatură cuprinsă între 24-27 grade C Apistogramma cacatuoides este un pește teritorial care poate fi asociat cu alte Apistogramme (de exemplu Apistogramma bitaeniata care este o specie similară, Apistogramma borellii, Apistogramma uaupesi, etc ), corydoras, Paracheirodon innesi, Lamprocheirodon axelroxi, tetre (caracide) și alți pești care înoată la nivelul superior al acvariului Un mascul trebuie ținut cu mai multe femele, toți formând un harem Masculii sunt bătăioși în timpul sezonului de împerechere și pot ataca alți pești din acvariu, chiar și pe femele (dacă în acvariu avem un harem) Ca hrană este recomandată cea vie pentru un colorit intens, formată din: Artemia salina, Daphnia, Cyclops, Gammarus, Chironomide Acceptă și fulgii, granulele, tabletele și în final inimă de vită tocată mărunt (de asemenea este bună și inima de curcan) Nu au încredere să meargă la suprafața apei să mănânce (se hrănesc la fundul apei) Pentru reproducere folosiți apă cu un ph între 6,8-7,2, cu o duritate de 5 gH și o temperatură între 26-29 grade C Pentru obținerea mai multor exemplare feminine, temperatura trebuie să fie de 24 grade C, iar pentru obținerea mai multor masculi, temperatura trebuie să fie de 28 grade C Fiecărei femele trebuie să i se asigure o „peșteră” care poate fi o nucă de cocos sau un ghiveci de flori răsturnat pentru protecția pontei Femelele depun aproximativ 100 de icre, de multe ori pe „tavanul” peșterii Femela apără ouăle în timp ce masculul apără teritoriul haremului Icrele eclozează după 3-4 zile, iar puii sunt plimbați prin acvariu de femelă începeți să hrăniți puii cu infuzori, după o săptămână-două, puii pot fi hrăniți cu nauplii de artemia La vârsta de 4 luni puii sunt apți pentru reproducere devenind total mături la vârsta de 7-8 luni Reproducerea este destul de dificilă Apistogramma cacatuoides are nevoie frecvent de un schimb de apă parțial cu apă proaspătă, la fel ca ceilalți pești crescuți în acvariu 1736 Sursa: Autor: g sorin Specia: Paracheirodon innesi (Myers, 1936) Sinonime: Hyphessobrycon innesi (Neon tetra) Familie: Characidae Ordinul: Characiformes Clasa: Actinopterygii Origine: America de Sud, cursul superior al Amazonului și afluenții regiunilor peruviene și columbiene Mărime: 3,5-4cm Tip înmulțire: Icre Hrana: Omnivor întreținere: Medie Reproducere: Posibilă Tip Bazin: Lung, min 60 cm Nivel înot: Pelagic Temperatura: 20-25 grade C T Reproducere: 20-22 grade C, constantă Duritate apă: 1-2 dGH PH: 5-7 Volum minim de apă: 5 litri pentru un pește Dimorfism: Femela este mai corpolentă decât masculul și ceva mai mare Descriere Este unul dintre cei mai frumoși și mai răspândiți pești de acvariu Neonul este un pește robust, foarte sociabil, de talie mică și este recomandat să fie ținut de preferință cu alte caracidae Corpul este subțire, fusiform și ușor comprimat lateral Botul este scurt cu gura mică așezată oblic Inotătoarea anală este alungită cu marginea ușor scobită Inotătoarea dorsală are baza scurtă In spatele dorsalei se află înotătoarea adipoasă, însă este puțin dezvoltată Baza înotătoarei codale este lipsită de solzi Partea dorsală este verde oliv deschis Pe laturile corpului se distinge o linie orizontală albastru-verzui fosforescentă care se întinde de la partea superioară a irisului până în zona înotătoarei adipoase Sub ea, în partea inferioară a corpului există o dungă roșu ciclamen care se prelungește pe pedunculul codai până la rădăcina înotătoarei codale Ventral culoarea este albicioasă sau ușor gălbuie, înotătoarele sunt translucide, incolore sau ușor cu tente fumurii înotătoarele dorsala și anala 1737 au prima radie alb lăptos Din păcate, speranța de viață a acestui pește este de numai 2 ani Comportament și întreținere în mod greșit acestui pește i s-a dus faima de pretențios în realitate nu este deloc mai pretențios decât alți pești, ba dimpotrivă Acest pește este bine să fie ținut în grupuri de minim 6 exemplare dar se simte mult mai bine când șut mai mulți Este complect nepăsător față de ceilalți colocatari ai bazinului Acvariul trebuie să fie bine plantat, cu o apă foarte curată și cu fundul de culoare mai închisă Zonele umbrite nu trebuie să lipsească Plantele vor fi sădite în așa fel, încât să permită peștilor care se adună în cârduri, să aibă un spațiu suficient de înot Este de preferat să se țină în bazin cu pești de talia să care să accepte condițiile de apă și de temperatură De exemplu Hemigrammus erythrozonus Apa acvariului nu ar trebui să depășească o duritate de 4 dH cu un pH neutru sau ușor acid Dacă avem în vedere reproducerea acestui pește este de preferat să fie ținut într-o apă cât mai moale și la o temperatură care să nu depășească 22-23 grade C Apa va fi filtrată prin turbă iar debitul de filtrare va fi minim volumul acvariului pe oră Reproducerea Este un pește dificil de reprodus Dacă vă tentează reproducerea neonilor, vă sfătuiesc să încercați mai întâi reproducerea peștilor Hemigrammus erythrozonus (neon roz) care este mult mai ușoară în caz de reușită puteți ataca și reproducerea peștilor „neon tetra” Principala problemă care apare la reproducere este faptul că genitorii au fost ținuți în apă cu duritate prea mare în acest caz femelele au ovarele sclerozate și sunt incapabile de depunere S-a constatat că ținuți într-o apă de 8 dH femelele nu vor mai fi bune de reprodus în proporție de 100% Deci una din condițiile necesare este procurarea peștilor în faza de puiet și creșterea lor într-o apă cu duritatea de 4-5 dH cu un pH de 5 5-6 și o temperatură de 22 grade C După o perioadă de aprox 10 luni (după unii autori 6-7 luni) peștii sunt apți pentru reproducere De regulă, o pereche imatură, va depune puține icre, 20-30, dar obișnuindu-i cu un ciclu regulat, la 30 de zile, se vor obține între 100 și 200 de icre O altă problemă este hrănirea genitorilor, care trebuie să se facă cu hrană vie: tubifex spălat și sterilizat, cladocere, copepode, etc , cu cel puțin o lună înainte de a se începe depunerea Amenajarea unui bazin pentru reproducere: un bazin de cca 10 litri cu o înălțime a coloanei de apă de 12-15 cm este suficient Plasa de fund, realizată pe un cadru de sticlă lipit, la o înălțime de cca 2 cm de fundul bazinului este indispensabilă pentru a feri icrele de voracitatea depunătorilor Rama respectivă trebuie să intre cât mai fest în interiorul bazinului de reprodus pentru a nu exista riscul ca peștii să intre între rama și pereții de sticlă ai bazinului și să nu mai poată ieși Deasupra plasei vom pune un „ghem” nu prea des din fibre sintetice de culoare verde unde practic se va realiza depunerea Unii autori recomandă folosirea unor tufe de Vesicularia dubyana ca suport pentru depunerea icrelor și pentru stimularea depunerii, dar plantele naturale sunt mult mai greu de sterilizat Apa bazinului va avea următoarele caracteristici: 1,5-2 dH, pH = 5,8-6,5, iar temperatura între 20 și 22 grade C Apa va trebui să aibă o ușoară tentă maronie ceea ce se realizează printr-o filtrare domoală prin turbă și să fie foarte limpede Pentru a evita intrarea alevinilor în filtru înveliți filtrul într-o plasă fină de perlon Bazinul de reproducere se va lumina cu un bec cu incandescență de putere mică, max 15W Bazinul precum și toate materialele folosite vor fi 1738 riguros curățate și dezinfectate, aceasta reprezentând una din condițiile de bază pentru succesul depunerii Reproducerea: bazinul de care vorbeam mai sus se pregătește cu 7-8 zile înainte de lansarea genitorilor Perioada optimă de depunere este septembrie-martie Toate fețele bazinului se vor acoperi cu hârtie neagră mai puțin fața acvariului pe care o vom acoperii puțin mai târziu Genitorii se vor lansa în bazin seara și vor fi urmăriți în permanență In mod normal depunerea trebuie să se producă în 1-3 zile Dacă nu se produce vom înlocui perechea In general depunerea are loc seara, iar când peștii încep să depună se întrerupe lumina Imediat după depunere perechea va fi scoasă se va acoperi cu hârtie neagră fața și partea superioară a acvariului, pentru a se obține un întuneric aproape total Bazinul va sta astfel acoperit 5 zile după care începem să-l dezvelim treptat Icrele și alevinii sunt foarte sensibili la lumină Totuși, pentru a ne satisface curiozitatea cu privire la apariția alevinilor, putem să luminăm cu o mică lanternă și pentru scurt timp bazinul, dar nu este recomandat Eclozarea icrelor are loc după 24 de ore iar alte 4 zile alevinii se hrănesc exclusiv din sacul vite lin începând cu a 5-a zi se va începe hrănirea în primele 4 zile se vor hrăni cu infuzori pe care trebuie să-i cultivăm din timp INFUZORII NU SE VOR DISTRIBUI CU APĂ DE CULTURĂ în următoarele zile se vor distribui micro și abia începând cu a 9-a zi naupli de artemia Tot acum se poate îndepărta total hârtia care a acoperit bazinul Pe toată această perioadă hrana va trebui dată în porții foarte mici iar curățirea bazinului va trebui să fie riguroasă După 15 zile se poate administra hrană sub formă de pudră sau alt tip de hrană vie potrivită ca mărime După circa 3 săptămâni încep să se coloreze dar perioada grea trece abia după 3 luni când se începe adaptarea treptată la trecerea într-un alt bazin Adaptarea se va face lent, prin schimburi mici de apă între bazinul de reproducere și bazinul de creștere, până la echilibrarea parametrilor apei din cele două bazine Hrănirea Neonii se hrănesc din masa apei și în faza adultă nu sunt pretențioși Preferă hrana vie, care nu trebuie să lipsească, dar mănâncă cu aceiași poftă hrană sub formă de fulgi sau granule Boala specifică a neonului Plistoforaza Este impropriu spus „boala neonilor”, pentru că această parazitoză se întâlnește la foarte mulți pești, atât dulcicoli cât și marini Ca agent parogen, la peștii de acvariu, a fost identificată specia Plistophora hyphessobryconis Specia Plistophora hyphessobryconis este un microsporid care se localizează în fibrele musculare și uneori în țesutul conjunctiv al peștilor Peștii parazitați prezintă pe suprafața corpului pete alburii sau ulcerații Musculatura invadată devine palidă și capătă un aspect sticlos în parazitări masive peștii se recunosc după înotul dezordonat în poziție verticală și izolare față de cârd Moartea survine prin epuizarea peștilor Din păcate boala este fatală și nu se cunoaște nici o metodă eficientă de tratament Pentru a stopa epidemia peștii se eutanasiază iar bazinul se dezinfectează cu formalina 10% Până în prezent, în genul Paracheirodon, au fost catalogate pe lângă Paracheirodon innesi încă două specii: Paracheirodon axelrodi (Schultz, 1956) (Neon roșu, Cardinal tetra) 1739 și Paracheirodon simulans (Gery, 1963) (Green neon tetra) Sursa: Autor: g sorin Specie: X Maculatus (Gunther, 1866); X Variatus (Meek, 1904) Sinonime: Poecilia maculata, Platypoecilus pulchra, Platypoecilus nigra, Platypoecilus maculatus Familia: Poeciliidae Subfamilia: Poeciliinae Genul: Xiphophorus (Heckel, 1848) Subgenul: Platypoecilus (Gunther, 1866) Nume comun: Platy Origine: Mexic, Belize Mărime: Femelele 7 cm, masculii 5 cm; contrar guppylor, femelele sunt colorate Comportament: Pașnic, cu condiția să fie ținuți cu specii liniștite Apă: pH și duritate neutră De menționat că platy trebuie ținuți în apă foarte curată Temperatura: 24-28 grade Hrana: Omnivor, hrana vie și congelată, fulgi Reproducere: Ușoară Puii acceptă încă de la naștere nauplii de artemia Nivel înot: Pelagic, cu preferința pentru nivelul de suprafață și cel intermediar Dismorfism: înotătoarea anală a masculului se dezvoltă într-un organ reproducător alungit, denumit gonopod Speranța de viață: 3-4 ani Descriere Speciile de platy sunt ovovivipare Repartiția lor este limitată și nu se găsesc decât în Mexic și în Belize, dar au fost aduși și în Insulele Antile pentru a combate țintarii Xiphophorus maculatus a fost descris pentru prima dată de către Gunther în 1866 sub numele de Platypoecilus maculatus Pentru a simplifica, genul Platypoecilus s-a menținut ca subgen pentru a se clasa speciile de platy și pentru a le diferenția de Xiphophorus, care prezintă o prelungire a înotătoarei caudale Femelele ating dimensiunile de cca 7 cm, în timp ce masculii sunt mai micuți și nu depășesc 5 cm în comerț se găsește o multitudine de forme și culori ale acestui pește, care 1740 au fost selecționate de-a lungul anilor Doctorul Myron Gordon este considerat a fi părintele geneticii acestui pește Varietățile sunt rezultatul selecționării și hibridării a următoarelor trei specii: Xiphophorus helleri, Xiphophorus variatus și Xiphophorus maculatus Exemple de varietăți: platy-tuxedo (negru spre roșu cu pete negre), platy-wagtail (roșu sau galben cu extremitățile înotătoarelor negre), platy galben, platy albastru (verde cu reflexe albastre metalice), platy lună (galben pal sau bej cu o pată roșu cărămiziu în formă de semilună), platy papagal Comportament Este un pește gregar (este bine să fie ținut în grupuri), foarte liniștit, chiar sperios Excepție - în prezența alevinilor pe care nu ezita să-i devoreze Asocierea se va face cu pești calmi, care preferă o apă neutră sau alcalină (pH 7 0 - 8) cum ar fi guppy sau xipho A se evita asocierea acestora cu pești mai agresivi, ca Barbus tetrazona Proporția trebuie să fie un mascul la trei femele pentru a se evita conflictele între masculi și pentru a nu obosi femelele, platy fiind un pește foarte activ din punct de vedere sexual întreținere 5 întreținerea acestui pește nu ridică probleme deosebite Platy se simte bine într-un acvariu comunitar, cu un volum de 100 litri Bazinul trebuie să fie bine plantat, și să aibă și plante de suprafață și ascunzători Plantele specifice biotopului său natural sunt Cabomba, Egeria, Myriophillum, care necesită o iluminare puternică - 1 watt pentru 2 litri de apă Se poate opta și Ceratopteris, care are avantajul de a putea fi plantată în substrat sau poate fi lăsată să plutească la suprafața apei sau pentru Vallisneria Americană Aceasta din urmă va fi aleasă doar pentru bazinele mari, datorită dimensiunilor sale care depășesc 1 m lungime în mediul natural Pentru cei care nu dispun de lumină suficientă, se pot alege Cryptocorynele Tufele de mușchi de Java {Vesicularia dubyana) sau riccia sunt ideale pentru alevinii născuți în acvariile comunitare Decorul poate fi completat cu șisturi închise la culoare, care vor contrasta cu verdele plantelor și cu culorile peștilor Filtrarea nu trebuie să fie puternică, deoarece platy iubește apele calme, cu un curent ușor de apă - de două ori volumul bazinului este suficient Această specie necesită o apă dură, cu un pH ridicat, dar se poate acomoda și în ape ușor acide Singura cerință a acestor pești este o apă curată, iar schimburile vor fi frecvente deoarece acest pește dovedește o sensibilitate crescută față de acumulările organice Când apa este de proastă calitate, poate suferi din cauza infecțiilor bacteriene 5 Platy iubesc căldura - temperatura apei va fi de 24-28 grade Principala problemă care poate apărea în faza aclimatizării este sensibilitatea la gris - boala punctelor albe De aceea este recomandată o perioadă de carantină pentru orice pește nou cumpărat, deoarece grisul poate produce pagube importante dacă nu este depistată la timp Hrana Platy este un pește omnivor, care are nevoie de o alimentație diversificată: larve de țânțari, grindal, artemia, tubifex, mazăre fiartă și decojită, fulgi, granule, spirulină De remarcat este faptul că platy este un mâncător de alge foarte eficient De altfel, algele sunt 1741 esențiale pentru sănătatea sa Reproducere Platy sunt pești ovovivipari Reproducerea acestora este ușoară Femelele nu au grijă de pui, iar într-un spațiu restrâns așa cum este acvariul, în absența unor măsuri de precauție speciale, marea majoritate a alevinilor, dacă nu chiar majoritatea acestora, vor fi devorați de către părinții adulți Femela gestantă prezintă abdomenul bombat și o pată întunecată la culoare sub abdomen La finalul perioadei de gestație, puii sunt vizibili în interiorul mamei (pete minuscule care corespund ochilor) Perioada de gestație este de 30 de zile Femelele au capacitatea de a stoca sperma până la o perioadă de un an și continuă să fie fertile în acest timp, chiar și absența unui mascul Este mai bine ca femela să se separe într-un acvariu mai mic (60 litri), cu un decor sumar, mușchi de Java și cu plante de suprafață ce vor oferi protecție alevinilor Se pot folosi și născători din comerț După naștere, femela va fi scoasă Data nașterii nu poate fi cunoscută cu exactitate, deoarece multe varietăți de platy au culori foarte închise, iar pata de gestație nu poate fi observată Cu toate acestea, intervalul dintre două nașteri este de cca o lună In momentul în care observăm că abdomenul începe să se rotunjească, e bine ca femela să fie izolată Odată separată, aceasta se va obișnui treptat cu noul mediu Pentru a o ajuta, trebuie hrănită 1-2 ori pe zi cu o hrană mai bogată decât de obicei O femelă adultă de platy naște în jur de 40 de pui Numărul acesta este în funcție de talia și de vârsta mamei, dar nu este un pește foarte prolific Masculii ating maturitatea la vârsta de 4 luni, când trebuie separați de surorile lor pentru a se evita înmulțirea precoce Creșterea puilor este relativ lentă Se recomandă o hrană bogată în proteine - nauplii de artemia și/sau hrana pentru alevini din comerț Alevinii se vor hrăni câte puțin de mai multe ori pe zi și vor fi crescuți într-un bazin mai mic, în care se vor măsura în permanență nivelul nitriților și al amoniacului Este bine să se evite cosanguinizarea, care determină o serie de anomalii, malformații ale coloanei vertebrale și o sănătate precară Bibliografie: Aquaplaisir 1742 Sursa: Autor: g sorin Specia: Trichogaster trichopterus (Pallas, 1777) Sinonime: Labrus trichopterus, Pallas, 1770, Trichogaster trichopterus, Bloch & Schneider, 1801, Trichopodus trichopterus, Lacepede, 1801, Trichopodus trichopterus, Cuvier & Valenciennes, 1831, Trichopus sepat, Bleeker, 1845, Osphromenus siamensis, Gunther, 1861, Osphromenus trichopterus, Bleeker, 1865, Osphromenus trichopterus var koelreuteri, Gunther, Osphromenus trichopterus var cantoris, Gunther, Trichopus siamensis, Sauvage, 1881, Trichopus cantoris, Sauvage, 1884, Trichopodus maculatus, Vipulya, 1923, Osphronemus saigonensis, Borodin, 1930 Familia: Belontiidae Ordinul: Perciformes Subordinul: Anabantidae Genul: Trichogaster Bloch & Schneider, 1801 Nume comun: Gurami albastru Origine: Asia de Sud -Est, Indonezia Mărime: 15 cm Comportament: Pașnic, dar masculii nu se agreează PH 6-8 DH5-19 Temperatura: 22-28 grade Hrana: Omnivor Reproducere: Relativ ușoară dacă partenerii se înțeleg Speranța de viață: Până la 10 ani Descriere: Trichogaster trichopterus, denumit și gurami albastru, a fost descoperit la sfârșitul sec XVIII în Indonezia Acest stat este format din Java, Sumatra și Borneo, insule celebre datorită faunei piscicole Acest pește se întâlnește și în Tailanda, Vietnam și în insulele nordice ale Australiei A fost importat pentru prima dată în Europa în 1896 A fost descris de Pallas în 1777 și face parte din primele specii de pești exotici ținuți în acvariu Gurami albastru prezintă un sistem de respirație special Trăiește în ape sărace în oxigen, mlaștini și în zonele cultivate cu orez și și-a dezvoltat un sistem de respirație anex, 1743 denumit labirint Acesta este un organ puternic vascularizat, format din lamele osoase, care permit asimilarea aerului atmosferic, în completarea a branhiilor Această adaptare într-un mediu dificil, sărac în oxigen, s-a concretizat și printr-o reproducere diferită - construirea unui cuib de bule care plutește la suprafața apei, pentru a asigura icrelor oxigenul necesar De menționat e faptul că Trichogaster trichopterus prezintă o asemănare foarte mare cu Trichogaster leeri: corpul oval, alungit și ușor turtit lateral înotătoarea anală începe din dreptul branhiilor și ajunge până la pedunculul caudal înotătoarele pectorale, filiforme, foarte lungi, sunt reduse la niște „firicele” Sunt organe tactile care permit peștelui să detecteze obstacolele într-o apă în care vizibilitatea e redusă și să-și găsească hrană; au de asemenea un rol important în recunoașterea partenerului său al unui dușman Gurami albastru atinge o lungime de 15 cm în acvariu, femela fiind un pic mai mică în natură, pot atinge chiar și 20 cm Trichogaster trichopterus sumatranus este denumit gurami cu 3 pete în țările anglosaxone și gurami albastru în Franța Este varietatea sălbatică tipică Pe un fond albastru deschis cu reflexii verzi, ușor marmorate sunt „desenate” 2 pete negre Prima se găsește pe înotătoarea dorsală și a doua, la baza codiței; a treia pată o reprezintă ochiul Trichogaster trichopterus var Cosby este o varietate mult mai colorată Tot corpul este albastru marmorat și, în condiții de stres, marmorajul devine mai mult sau mai puțin intens Trichogaster tricopterus var dore (auriu) are un colorit asemănător cu cel al lui Trichogaster trichopterus var Cosby, dar pe un fond galben-portocaliu în locul albastrului Comportament și întreținere Creșterea acestui pește se dovedește adesea dificilă, având un caracter teritorial îl întâlnim de multe ori în bazine mai mici de 100 litri, în timp ce lor le este necesar un acvariu de cel puțin 200 litri pentru a crește și a se dezvolta frumos înălțimea coloanei de apă e mai puțin importantă Ceea ce trebuie luat în considerare e lungimea și lățimea bazinului - minim 1 metru lungime și lățime pentru un cuplu Acvariul trebuie să fie bine plantat și cu plante de suprafață pentru a fi asemănător cu cel al biotopului său natural Plante ca Ceratopteris îi oferă adăpost, deoarece peștele își petrece cea mai mare parte a timpului în partea superioară a bazinului Din punct de vedere morfologic, această predispoziție este vizibilă prin forma gurii, orientată în sus Nu au nevoie de o filtrare puternică, iar jetul de apă nu trebuie să creeze curenți puternici la suprafața apei Temperatura optimă se situează în jurul valorii de 25 grade, iar vara poate să urce fără probleme și la 30 grade Trichogaster trichopterus nu este pretențios în privința calității apei, care în mediul său natural aceasta poate fi dulce, neutră, acidă sau dură Pentru reproducere însă e necesară o apă cu valori mai mici de 10 dGH pentru a preveni problemele cu dezvoltarea icrelor Dacă gurami tineri sunt foarte vioi, cei maturi sunt destul de leneși Comportamentul lor este în general pașnic dar e de preferat ca exemplarele să fie perechi Masculii nu se împacă între ei și cei dominați riscă să fie vânați în permanență, ceea ce va duce la întârzieri în dezvoltare și răniri Femelele se înțeleg relativ bine, chiar dacă și între ele există anumite 1744 animozități Sunt concilianți cu alte specii, pe care adesea le ignoră Este un pește ideal pentru acvariile comunitare unde poate coabita cu alte Belontiidae, cu condiția să le asigurăm spațiu suficient pentru a-și delimita teritoriul Nu apreciază însă locatari de talie mare sau cei mai mici și prea vioi sau sâcâitori cum ar fi Barbus tetrazona, Hypbessobrycon callistus care le pot ciupi aripioarele pelviene Guramii sunt pești sedentari Odată ajunși la maturitate nu le plac deloc schimbările bruște de mediu Același lucru se întâmplă și cu puii, care până la o talie de 5 cm sunt destul de fragili Din acest motiv, majoritatea peștilor sunt comercializați când ating o talie de 7-8 cm Varietățile selecționate rezistă și la o cosancvinisare crescută Se întâmplă rar să întâlnim exemplare bolnave Odată aclimatizat, guramii rezista majorității bolilor Prezintă totuși o anumită predispoziție la putrezirea aripioarelor, boala bacteriană, ușor de evitat în condițiile unei igiene corespunzătoare Trichogaster trichopterus mănâncă orice tip de hrană, dar o preferă pe cea vie Acceptă orice, de la dafniile uscate până la planarii (viermi albi) și hidre care ridică probleme de ordin estetic în unele acvarii Nu trebuie exagerat cu mâncarea, căci este un mare gurmand Artemia, chironomide, gridal sunt foarte apreciate de gurami, pe lângă produsele din comerț Hrana vegetală este deosebit de necesară pentru sănătatea lor Intestinele sale foarte lungi au nevoie de această hrană de mai multe ori pe săptămână Atenție la hrana bogată în lipide Reproducere Dismorfismul sexual este ușor de observat, dar mai puțin vizibil la indivizii tineri, înotătoarea dorsală a masculului este mai dezvoltată și ascuțită Cea a femelei este scurtă și rotundă Femela are în general coloritul mai puțin accentuat, iar abdomenul se rotunjește pe măsură ce se dezvoltă masa ovariană, în timp ce masculul rămâne zvelt Reproducerea este relativ ușoară Un acvariu de 80 litri este suficient pentru depunerea icrelor Cuplu trebuie să aibă vârsta de aproximativ un an și o talie între 7-9 cm Femela se rotunjește în preajma depunerii iar masculul va începe să construiască un cuib de bule Este indicat să ținem cont de aceste semne pentru că depunerea să aibă loc în bune condiții și pentru a se evita refuzul unuia dintre parteneri Partenerii trebuie izolați o săptămână sau două iar femela e bine să fie hrănită din abundență cu larve de chironomide și țânțari, pentru a ajuta la maturizarea ovulelor Calitatea apei nu este foarte importantă, dar e de preferat o apă învechită și cu o duritate mai scăzută Temperatura va fi cuprinsă între 25-28 grade Acvariul trebuie acoperit pentru a se menține deasupra apei o atmosferă umedă și caldă Pentru a evita distrugerea parțială a cuibului datorită picăturilor ce se formează din cauza condensului, e bine că geamurile care acoperă acvariul să fie ușor înclinate Filtrarea și aerarea bazinului nu sunt obligatorii, dar un filtru mic exterior, reglat la volum minim, va înlătura pânza bacteriană ce se formează la suprafața apei Acvariul trebuie bine plantat, și trebuie să aibă ascunzători - ca de ex ghivece de flori - pentru că femela să nu fie bruscată de mascul și să se poată feri de avansurile acestuia, când devine prea insistent Partenerii se introduce simultan în bazin seara A doua zi, la vederea femelei, masculul începe să o urmărească, apoi începe construirea cuibului într-un 1745 loc ales cu grijă Ia aerul în gură, îl învelește cu un mucus salivar și îl dă afară sub formă de bule fine într-un colț al acvariului sau lângă plantele plutitoare Construirea cuibului este o muncă de durată, căci acesta poate ocupa o suprafață de 50 cm2 cu o grosime de 1 cm în centru In acest timp, femela se arata foarte interesată de activitatea partenerului Uneori, acesta își întrerupe munca și începe să o urmărească din nou, revenind apoi la cuib pentru a mai adăuga bule După terminarea cuibului, masculul începe căutarea partenerei, având înotătoarele înfoiate și fiind mult mai tandru, încercând să o atragă cu blândețe sub construcția fragilă Conștient de puterea sa de seducție, începe să o mângâie cu înotătoarele pelviene, să îi ciupească ușor înotătoarea anală, să îi atingă abdomenul cu gura și să o facă să îl urmeze Atunci când femela este de acord, partenerii înoată unul lângă celălalt și se opresc sub cuib După câteva îmbrățișări, încep lucrurile serioase Masculul o îmbrățișează pe femelă, apoi îi dă drumul, ventilează aerul și amândoi își apropie orificiile genitale In acest moment, cu întreg corpul tremurând, masculul îi presează părțile laterale; ovulele și lapții sunt eliberați, îmbrățișările se prelungesc câteva secunde după eliberarea icrelor; acestea conțin bule de grăsime și urcă imediat spre suprafața apei Masculul le culege în gură și le pune în cuib, pe care îl consolidează cu noi bule Depunerea durează câteva ore, până la epuizarea masei ovariene Icrele, mici și albe sunt în număr de 800-1000, deseori chiar și 2000 Odată depunerea terminată, femela este vânată fără milă, iar accesul la cuib îi este interzis Masculul se va ocupa singur de pui și este indicat că femela să fie scoasă pentru a nu fi agresată Puii apar după cca 36 de ore; sunt minusculi și stau agățați de cuib, plante sau de geamurile acvariului Pot înota liber după 3 zile Tatăl, al cărui rol e acum terminat, va fi și el îndepărtat Acvariștilor le e de multe ori teamă că masculul va începe să-și mănânce puii, dar el îi ignoră pe micuți, cu mici excepții Creșterea alevinilor se face cu ușurință cu plancton, mâncare fină pentru pui din comerț până în a 5-a zi când li se pot da naupli de artemia Mâncarea trebuie dată de 2-3 ori pe zi, apoi, pe măsură ce cresc, porția de hrană se îmbogățește cu microviermi, ciclopi și viermi tăiați mărunt Că majoritatea Belontiidaelor, puii de guramii nu sunt prea mobili și așteaptă ca hrana să le pice în gură Odată ce acceptă artemia, alevinii pot fi considerați sănătoși Labirintul se formează între a 4-a și 6-a săptămână și atunci încep să respire aerul din atmosferă Stratul de aer care se află între apă și capac îi ferește de schimbările bruște de temperatură care le-ar putea fi fatale Pui cresc repede dacă dispun de spațiu suficient, de o hrană abundentă și variată și de apă curată, pe care o vom reînnoi cam 10% în fiecare zi Ideal ar fi să crească în bazine în aer curat, amplasate în locuri însorite și cu o microfaună variată Ating lungimea de 5 cm în 5 luni 1746 Sursa: Autor: g sorin Specia: Gymnocorymbus Ternetzy (Boulenger, 1895) Sinonime: Tetragonopterus ternetzi Familie: Characidae Origine: America de Sud; sudul Braziliei, Bolivia, Paraguay Mărime: 4 5-6cm, masculul puțin mai mic Tip înmulțire: Icre Hrana: Omnivor, dar preferă hrana vie întreținere: Ușoară Reproducere: Ușoară, foarte prolific, femela poate depune până la 1200-1500 de icre Tip Bazin: Lung, 80 cm Nivel înot: Mijlocul bazinului Temperatura: 23-27 grade C T reproducere: 26-28 grade C, constantă Duritate apă: 8-10GH H: 6-10 Volum minim de apă: 20 litri pentru 5-6 pești Dimorfism: Greu de deosebit Masculul este ceva mai mic și are vârfurile codalei albe Peștele se mai numește și „Tetra”, „Tetra negru” Are culoarea cenușiu-alb cu irizații metalice Pe corp se disting două dungi verticale, late, negre, una după opereul, a doua la baza anterioară a dorsalei Intensitatea culorii acestora ține de modul de hrănire și de dispoziția peștelui Pentru reproducere se preferă bazine mai mici (25 litri), cu plasă pe fund și câteva fire de plante cu frunze fine Deasupra plantelor trebuie să rămână suficient spațiu pentru înot Este bine că bazinul să fie acoperit deoarece jocul nupțial este furtunos și peștii pot sări din bazin Raportul sexelor: 1 la 1, sau 2 masculi la o femelă Depunerea are loc în general dimineața Eclozarea după 16-18 ore în funcție de temperatură După cca 4 zile sacul vitelin se resoarbe și puii încep să caute hrană Hrănirea se face cu infuzori în primele zile, apoi cu artemia, micro, grindal, etc Atinge maturitatea sexuală la 8-10 luni și poate trăii 3-4 ani Se pare că după 1,5-2 ani, nu se mai reproduce Se cunoaște și o varietate cu voal obținută de Polonezi prin anul 1964 care se găsește și la noi Se numește G ternetzi OH (Cred că vine de la Ocin Haraso, nu știu precis) 1747 Sursa: Autor: harry-ab Mikrogeophagus ramirezi este originar din Venezuela și Columbia unde populează savanele din bazinul fluviului Orinocco Deasemenea se mai întâlnește în partea superioară a deltei acestui fluviu Acest superb cichlid sudamerican este cunoscut sub mai multe denumiri, Pappilochromis ramirezi, Apistogramma ramirezi și Microgeophagus ramirezi, acest ultim nume fiind cel corect, din punct de vedere al încadrării speciei Reproducerea și creșterea puilor nu este grea la această specie, atât timp cât se asigura condițiile specifice de mediu Acvariul de reproducere recomand să fie în jurul a 40-50 litri cu o înălțime a coloanei de apă de 25 cm Nu au nevoie de bazine uriașe deoarece nici peștii nu ating dimensiuni impresionante Există două tipuri de creștere a puilor, singuri în acvarii aproape” sterile” sau împreună cu părinții în acvarii amenajate cu substrat și plante Recomand pentru început creșterea puilor și dezvoltarea pontei în acvariu steril, deoarece părinții ramirezi nu sunt cea ce s-ar numii niște părinți foarte buni De aceea este probabil că la primele 4-5 depuneri ponta să fie mâncată Pentru depunere se pune în acest caz perechea de remirezi în bazin, care pe lângă câteva plante plutitoare (Ceratopteris) este indicat să conțină și un smoc consistent de Java moos, deoarece în acesta se dezvoltă o microfaună abundentă care va servii că prima masă puiuților de râmi Două pietre închise la culoare și plate pot fi folosite ca substrat pentru depunere Temperatura la reproducere va fi de 28 grade C, valorile nitriților, nitraților și fosfaților cât mai mici posibil, duritate apei să nu depășească în nici un caz 8 grade deoarece apă mai dură duce la pierderea pontei, puii nereușind să eclozeze Ph-ul va fi slab acid până la neutru 6,5-7 Depunerea are loc de regulă la perechile mature la care se cresc puii separat odată la două săptămâni, uneori chiar mai repede Pentru evitarea atacării icrelor de către ciuperci (Saprolegnia) este bine să adăugăm în apă după depunere și după înlăturarea părinților 2 ml apă oxigenată (proaspătă) la fiecare 10 litri de apă de două-trei ori pe zi Puii eclozează la 28 grade după 50-60 de ore, iar după alte 4 zile înoată liber In acest moment este bine să începem hrănirea lor, că prima masă recomand infuzorii, apoi după 1-2 zile artemia proaspăt eclozată în combinație cu infuzori pentru început apoi doar artemia Schimbul de apă se va face minim odată, sau de două ori pe zi cam 25 la sută din capacitatea bazinului Aceste schimburi ajută la dezvoltarea mai rapidă a puilor Când puii ajung la două săptămâni se poate reduce treptat temperatura din bazin la 26 °C In acest moment puii ar trebui să-și fi dublat deja lungimea pe care au avut-o la eclozare După a 15 sau a 18 zi de viață puii bine hrăniți iau forma peștilor adulți cu toate că încă sunt aproape transparenți La 3 săptămâni puii ar trebuii să aibă deja aprox 8 mm, se hrănesc cu orice pot prinde, fulgi uscați, daphnia, ciclopi, artemia 1748 Spor la înmulțit și crescut Despre înmulțirea și creșterea puilor împreună cu părinții o să-mi fac timp să scriu un alt articol Sursa: Autor: killiman Este o rușine că diminutivul killi nu încântă majoritatea populației chiar dacă sunt printre cei mai ușori pești de întreținut și înmulțit Sunt incredibil de înșelătoare zvonurile și ideea greșită care încercuiește killi-ul Este totuși un regret deoarece ei sunt ușor de întreținut și reprodus Parametrii apei Tot timpul îmi tratez apa pentru a scăpa de clor, dar numai pentru speciile de killi cărora le este bine în apă dură și alcalină care vine de la robinetul meu (ph 7,8-8,0) Acești pești sunt membri ai specie Nothobranchius care sunt originari din Tanzania Mai este de asemenea o specie cu foarte mulți membri cunoscută ca Amphiosemion Mulți dintre ei sunt găsiți în pădurile tropicale din Congo și Gabon unde condițiile apei sunt opuse acide și moi - similare cu apa noastră de ploaie Nu sunt nevoie de cunoștințe de chimie ca cineva să poată întreține și înmulți killi mei Stabilind că cele mai multe specii de killi au cererile apei împărțite în două tipuri diferite hai să ne uităm puțin la cererile de temperatură în timp ce killi sunt găsiți peste tot pe glob ei sunt originari din Africa și apoi America de Sud Ambele specii Nothobranchius și Amphiosemion (de obicei prescurtați la notho și amphio) sunt din Africa Notho este originar din partea estică a acestui vast continent Trăiesc și se înmulțesc în bălți care se evaporă în sezonul secetos lăsând în urma mii de ouă întărite Acestea eclozează la începutul sezonului ploios Pentru a mima aceste condiții este bine să păstrezi o temperatură între 25 °C, o ușoară variație ar putea îmbunătăți depunerea de icre Amphio pe de altă parte au o cerere a temperaturii mai ciudată Unele specii găsite în pădurea tropicală preferă temperaturi mai scăzute de aproximativ 21 °C Mulți cer temperaturi chiar și mai mici pentru a se înmulți Un membru al asociației BKA (British Killifish Association) a reușit să înmulțească una dintre aceste specii atunci când inalzitorul lui a „crăpat”! Este foarte des cazul în care o schimbare parțială a apei poate declanșa înmulțirea Chiar dacă eu scot 30% din apă la fiecare 2 săptămâni la Amphio și la fiecare 7-10 zile la Notho, eu nu folosesc filtrarea biologică Alții folosesc filtre cu burete sau ceva de genul lor dar eu nu văd de ce ar fi necesar 1749 Alt avantaj al întreținerii peștilor killi este că îi poți ține în acvarii mici O pereche sau un trio sunt îndeajuns de fericiți într-un acvariu cu dimensiunile între 30 cm L x 20 cm 1 x 25 cm înălțime cu schimbări regulate ale apei Dar ai nevoie de un acvariu mai mare dacă vrei să mergi pe specii între 10-13 cm Folosesc turba că substrat ce nu are nici una din chimicalele care se găsesc în multe compoziții de turbă Uscând-o mai întâi mult din tanin se scurge Storcând-o bine scapă de cea mai multă apă maro (pe care unii o cumpără) In acvarii mici doi sau trei pumni de turbă sunt de ajuns înmulțirea Amphiosemion-ilor Tot timpul folosesc mopuri pentru înmulțire și/sau plante Acestea pot fi puse pe „fundul” acvariului sau atașate de o bucată de polistiren sau un dop de plută pentru a pluti la suprafață Nu este nevoie să luați părinții din acvariu după depunere, dar dacă preferați puteți pune icrele la incubare pe mușchi (Sphagnum) umed într-o cutie de tipul celor de margarină vegetală După 16 zile se adăugă apă din acvariul în care a fost făcută depunerea Odată icrele eclozate, alevinii pot fi hrăniți cu infuzori, nauplii de artemia, micro înmulțirea Notobranchius-ilor 5 La toate speciile de Noto nu sunt necesare mopuri de depunere aceștia depunând în turbă Masculul și femela se îngroapă în substratul de turbă unde depun Dacă Noto sunt hrăniți corect și au parte de schimbări parțiale de apă dese vor depune aproape în fiecare zi Indicat este să stea în bazinul de depunere trei săptămâni, după care vor fi transferați în alt bazin asemănător Se scoate turba din acvariul inițial, se scurge printr-un filtru de cafea, apoi se stoarce într-un săculeț confecționat din plasă foarte fină, similară cu cea de la filtrul de cafea, până în momentul în care turba are umiditatea aproximativ că tutunul de pipă Icrele de Noto după depunere se întăresc și nu există șansa de a fi strivite (In Africa în sezonul secetos ultimele bălți folosesc la îmbăierea elefanților, hipopotamii stau în ultima zona umedă până aceasta seacă) Sfera formată din turba stoarsă se introduce într-o cutie de genul celor de alimente, etanșă pentru a nu pierde total umiditatea, care se etichetează cu data colectării icrelor, specia și termenul la care se preconizează eclozarea, după care se păstrează la o temperatură de 25-27 grade Celsius până în momentul umectării (sezonul ploios) Pot spune că este deosebit momentul în care introduci o „bilă” de turbă cu icre în apa de eclozare Dacă peștii au fost bine întreținuți și au depus icre de calitate, dacă acestea au fost incubate la temperatura bună, poți vedea câteva sute de alevini Pe de altă parte poți avea doar o pereche Nu este totul pierdut atâta vreme cât se stoarce din nou turba și se mai păstrează o perioadă de timp după care se ud[ din nou Hrana pentru peștii denumiți killi este în mare parte formată din hrană vie dar unele specii acceptă și fulgii din comerț, cât și hrană uscată sau congelată 1750 Sursa: Autor: Alan C Markis și Roger W Langton Asociația Americană de pești Killie Ghidul începătorului de Alan C Markis și Roger W Langton The translation in rumanian has been realised by Mr Gh Dan Rasiga by the kindness of Aka’s Chairman Board of Trustees, Mr Lee R Harper (Traducerea în limba română a fost efectuată de Dl Gh Dan Rasiga prin amabilitatea Președintelui Comitetului de încredere al AKA, Dl Lee R Harper ) * AII rights of original text and translated text are reserved to AKA! * Toate drepturile asupra textului de bază cât și asupra textului tradus aparțin AKA! Acest ghid vă oferă informații de bază pentru începătorii care doresc să mențină pești Killie Aici veți găsi sfaturi pentru alegerea peștilor Killie pentru începători, menținerea, hrănirea și înmulțirea peștilor Killie Informațiile derivă din Ghidul începătorului al Asociației Americane de pești Killie scrisă de către Alan C Markis și Roger W Langton Acest ghid care conține mai multe informații și poze este oferit gratuit pentru orice nou membru al AKA O aplicație a acestui ghid care vă ajută să deveniți membru al AKA este inclusă în site-ul AKA a cărui traducere în românește o aveți în față acum Bl jniii r’- Carașii pot avea coada simplă (carasul sălbatic) sau dublă (2 lobi - stâng și drept) > Pot avea înotătoare dorsală sau nu > Pot avea coada de voal sau scurtă > Pot avea corpul balon (rotund), rotunjit (nici prea alungit, nici prea rotund) sau alungit > Pot avea ochi bulbucați, telescopici sau normali > Pot avea excrescențe pe cap sau nu > Pot fi roșii, portocalii, galbeni, negri, albi, maronii, gri (așa numiții „albaștri”) sau combinații 5 > Pot avea luciu metalic (auriu, argintiu, bronz) sau pot avea o culoare mată încerc în continuare să dau ceva detalii despre câteva specii mai întâlnite de carași: Carasul comun Are o formă alungită, coada simplă, înotătoare dorsală, culoare metalică sau mată, portocalie, argintie, etc Carasul cometă Corp alungit, coada simplă, lungă, cu vârfurile ascuțite, înotătoare dorsală, culori în special metalice Pot crește până la 30 cm Wakin Corp alungit, coada dublă, scurtă, înotătoare anală dublă, înotătoare dorsală, numai culori metalice (portocaliu, argintiu sau combinații) Coada de voal (veiltail) Coada dublă, lungă, înotătoare dorsală, înotătoare anală dublă (divizată), culoare metalică sau mată Un veiltail standard are coada formată din 2 lobi triunghiulari, însă cele mai multe varietăți au cei 2 lobi bifurcați Pot atinge dimensiuni de 15-17cm Nu pot fi ținuți în iazuri pentru că nu rezistă la temperaturi scăzute Datorită cozii lungi, nu sunt buni înotători așa cum sunt cei Fantail sau carașii comuni De aceea nu se recomandă să fie ținuți în același acvariu cu aceștia 1772 Coada de voal (veiltail) (în poză este un Japanese Veiltail, coada bifurcată, culoare metalică) sau: Oranda Corp rotunjit, coada dublă, lungă, înotătoare dorsală, înotătoare anală dublă, culoare metalică sau mata, excrescențe pe cap Deobicei este portocaliu - de unde și denumirea de Orânda, dar pot fi și albi cu excrescență de pe cap roșie, negri sau combinații La fel ca și la „coadă de voal” cei mai apreciați sunt orânda cu cei 2 lobi ai cozii în formă de triunghi Nu se recomandă temperaturi mai mici de 18 grade, iar la 15 grade mor Au o rezistență mai scăzută la boli, în special la cele cauzate de bacterii Pot atinge dimensiuni de 17-20 cm Black Moor La noi cei mai mulți se referă la această specie folosind denumirea de „ochi telescopici” Coada dublă, lungă, înotătoare dorsală, înotătoare anală dublă, numai culoare neagră (de obicei mată), ochi telescopici Varietatea standard are cei 2 lobi ai cozii triunghiulari Pot atinge dimensiuni de 20-25 cm, fiind unii dintre cei mai mari carași 1773 Globe eye Similar cu moor, doar că are culoarea portocalie, albă sau combinații, iar cei 2 lobi ai cozii prezintă o ușoară bifurcație Fantail Coada dublă, scurtă, înotătoare dorsală, înotătoare anală dublă Pot atinge dimensiuni de 15-17 cm Pearlscale Corpul ca un balon Lionhead Fără înotătoare dorsală, cu excrescențe pe cap, coada scurtă, înotătoare anală dublă Nu cresc mai mult de 10-12 cm fiind unii dintre cei mai mici carași Ranchu Asemănător cu Lionhead dar cu partea dorsală mai bombată Ochi bulbucați (bubble eye) Fără înotătoare dorsală, sub ochi apar niște excrescențe ca niște „saci” A nu se confunda cu ochii telescopici 1774 Ryukin Cu înotătoare dorsală, corpul are un aspect de „cocoșat” (partea dorsală puternic bombată), burta bombată, coada scurtă Ajung la 15 cm lungime Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Dintre peștii de acvariu sunt poate cei mai cunoscuți și mai longevivi, putând ajunge până la aproximativ 18 ani și până la 30-35 cm Se poate ca „peștele auriu” pe care-1 cunoaștem noi să provină din specia europeană Carassius carassius sau din specia asiatică Carassius auratus Denumirea provine din greacă veche Se înrudește cu crapul, deosebindu-se de acesta prin faptul că nu are mustăți Specia Carassius auratus provine din specia Carassius auratus gibelio, diferențele apărând la solzi, înotătoare și colorit Carassius auratus este primul peste adus în Europa acum circa 300 de ani, dar era crescut de chinezi de circa 1000 de ani Prin selecții ulterioare s-au obținut în China și Japonia diverse forme și varietăți, atât ca formă cât și că, colorit A fost introdus în Anglia în 1691, apoi s-a răspândit în Portugalia și de aici în toată Europa Existând o mare varietate de carași aurii vom descrie peștele tipic Acesta seamănă foarte mult cu crapii, dar este mai puțin aplatizat pe flancuri și au solzii foarte mari Forma de bază „gibelio” este răspândită în Eurasia Se țin în acvarii spațioase bine aerisite și filtrate In acvariu nu vom pune multe plante Pentru formele voalate vom amenaja acvarii mai înalte pentru a valorifica frumusețea cozii Temperatura trebuie să fie între 15-18 °C, pentru că la temperaturi mai mari stratul protector de pe corp se „dizolvă”, apa căpătând un aspect cețos, iar peștele va avea de suferit dacă va scădea temperatura (mucusul fiind un strat de protecție contra temperaturilor scăzute) Doar pentru varietățile de selecție temperatura poate fi 20-22 °C Să vorbim acum despre reproducerea carașilor în primul rând trebuie să ne asigurăm că avem cel puțin o pereche matură sexual, dacă nu o femelă și 2-3 masculi Carașii ating maturitatea sexuală după un an, dar pentru asta trebuie să le asigurăm un acvariu de cel puțin 200 litri (pentru 4 carași maturi), o hrană din belșug și foarte variată, o filtrare bună și eficientă precum și o temperatură de 18-20 °C Pentru reproducere avem 2 modele pe care să le urmărim: depunerea liberă și „mulgerea” reproducătorilor Pentru a practică metoda depunerii libere avem nevoie de un acvariu mai mare de 100 1775 litri, cu plasă de protecție cu ochiuri mai mari, câteva tufe de plante (se poate și tară), un filtru și o piatră de aer de la un vibrator înălțimea coloanei de apă să fie de 30-40 cm Plasa de protecție trebuie să fie situată la 25-30 mm de fundul acvariului pentru că altfel peștii, mari mâncători de icre, o împing cu botul ajungând la icrele de pe fund Icrele de caras sunt lipicioase Seara se introduce perechea în acvariul de reproducere care trebuie să fie umplut cu apă proaspătă, ținută câteva zile la aerisit și filtrat Temperatura optimă este de 20-22 °C Depunerea s-ar putea să nu înceapă într-o zi sau două de aceea vom proceda astfel: pregătim acvariul de reproducere lăsând reproducătorii în acvariul comun Dimineața, foarte devreme, ne uităm în acvariu și dacă peștii dau semne că vor să depună (unul sau doi masculi se țin după femelă, alergând-o), atunci îi mutăm pe toți în acvariul pregătit pentru depunere Ii putem lăsa liniștiți câteva ore, pentru că depunerea durează 4-6 ore Când peștii s-au liniștit îi scoatem și-i introducem din nou în acvariul comun S-ar putea ca apa să aibă un aspect tulbure (pâclos), care nu trebuie să ne sperie pentru că acest lucru se datorează faptului că sunt prea mulți lapți După circa 24 de ore apa se va limpezi singură După 30-36 de ore icrele eclozează, iar larvele stau atârnate încă 3-4 zile de plante sau geamuri Când încep să înoate liber îi vom hrăni cu nauplii de Artemia salina sau dacă nu avem, cu gălbenuș de ou fiert tare sau cu micro viermi Bine hrăniți, puii cresc repede ATENȚIE! Dacă hrana nu este din belșug, atunci puii vor crește diferențiat, și cei mari îi pot mânca pe cei mici De regulă, mai mâncăcioși sunt puii care sunt mai apropiați de formele sălbatice: astfel puii de „cometă” vor înota mai repede ca puii „voal” și vor fi primii la mâncare Dacă totuși se întâmplă acest lucru, atunci va trebui să-i triem de mai multe ori până când nu va mai fi nici un pericol de a fi mâncați După 2-3 săptămâni, selecția o putem face mai repede cu ajutorul unor castroane de plastic, pe fundul cărora vom da găuri de 2-4-6-8-10 mm (se înțelege că într-un castron vom da găuri numai de 2 mm, în altul de 6 mm etc) Puii sortați vor fi puși în acvarii diferite, în funcție de dimensiuni Metoda de „mulgere” a reproducătorilor poate fi practicată după ce avem puțină îndemânare Se va aplica doar în momentul când peștii au început deja agitația în acvariul comun Are avantajul că pentru depunere putem folosi un acvariu de 10-15 litri, sau chiar un simplu castron Astfel dacă avem mai multe femele și mai mulți masculi, îi vom testa pentru a vedea care sunt femelele și care sunt masculii Vom lua fiecare pește în mână și în apă îl vom strânge ușor în regiunea anusului Dacă ies icre este femelă și o vom pune separat, iar dacă iese un „fum alb” atunci este mascul Peștii din care nu iese nimic, sau nu sunt gata de depunere, sau nu sunt maturi sexual și îi vom pune înapoi în acvariul comun Acum având reproducătorii separați pe sexe, putem începe operațiunea de „mulgere” Intr-un acvariu pregătit în prealabil, de 10-15 litri, cu înălțimea de maxim 10 cm, cu un difuzor de aer de la un vibrator Apa trebuie să fie mai veche, 2-3 zile și la o temperatură de 20-22 °C, dar dacă temperatura în acvariul comun este mai ridicată, atunci și temperatura apei din bazinul de reproducere trebuie să fie la fel Apoi luăm în fiecare mână câte un pește de sex diferit: să spunem că în mâna stângă ținem femela, iar în mâna dreaptă ținem masculul Cu corpul în apă (ambii), cu degetul mare masam ușor abdomenul peștilor, concomitent cu ambele mâini, dinspre cap spre anus Vor ieși atât icre cât și lapți, fecundarea făcându-se imediat Repetăm aceste masaje până nu mai ies nici icre nici lapți Punem peștii „mulși” separat și începem cu o altă pereche sau dacă nu 1776 mai avem femele, vom „mulge” ceilalți masculi „Mulgerea” se va face ușor, cu grijă, pentru a nu sparge vezica înotătoare a peștilor După terminarea operațiunii, peștii se vor introduce în acvariul comun și vor fi hrăniți De regulă peștii încep depunerea în jurul orei 4-5 dimineața, deci dacă vrem să practicăm această metodă, trebuie să fim matinali Apa din acvariul de reproducere va avea un aspect cețos datorită lapților în exces După 10-15 minute, vom răsturna toată apa din acvariul de reproducere (să nu ne temem pentru că icrele fiind lipicioase nu cad) și umplem bazinul cu ajutorul unui furtun subțire și cu apă limpede la aceeași temperatură Apoi punem bazinul sus în raft și așteptăm In rest totul este ca la metoda depunerii libere După câteva zile de hrănire, vom putea muta puii într-un acvariu mai mare Astfel se pot obține câteva mii de icre la o singură depunere Cu cât peștii sunt mai vârstnici, cu atât numărul icrelor poate fi mai mare Sursa: Autor: bleed Este cunoscut sub denumirea Cichlasoma nigrofasciatus, Cryptoheros nigrofasciatus, Archocentrus nigrofasciatus, sau popular Convict sau Convict Cichlid (în America), Nigro pe la noi Destul de răspândită este și denumirea Cichlasoma nigrofasciatum, Cryptoheros nigrofasciatum, Archocentrus nigrofasciatum denumire considerată eronată Apropo „nigrofasciatus” înseamnă linii negre îl găsim sub o varietate de culori: Black Convict - o varietate cu linii vărgate negre și gri (de unde i se trage și numele de Convict Cichlid, „convict” în engleză însemnând „condamnat, ocnaș”) Pink - o varietate albino (considerată ceva mai puțin agresivă decât Black Convict) Long Fin Pink - o variantă de albino cu aripioare mult mai mari Gold - o varietate descoperită recent, care seamănă cu cea black, doar că are abdomenul colorat cu galben-auriu Dimensiuni la maturitate: 13- 15 la mascul, 12 cm la femelă Origine: America Centrală, din lacul Atitlan și Lacul Amatitlan din Guatemala la sud de Panama Lacul, unul dintre cele mai adânci din lume, este craterul unui mare vulcan, care acum 85 000 ani a explodat Habitat: Este întâlnit într-o varietate de habitaturi, de la râuri, lacuri până la piscine și iazuri amenajate artificial Preferă zonele cu stânci, trunchiuri de copaci, care le oferă adăpost în acvarii este de preferat să folosim pietriș foarte fin sau nisip, deoarece are obiceiul de a muta într-una pietrișul, după bunul plac De aici și porecla de „excavator” Durata de viată: 10 ani Volumul acvariului: Pentru o singură pereche pot fi suficienți 80 de litri de apă dacă 1777 bazinul este amenajat corespunzător Bineînțeles și aici se aplică regula „cu cât mai mare cu atât mai bine”, mai ales dacă vrem să-i ținem împreună cu alți pești Nu sunt pretențioși la calitatea apei, fiind niște pești care se adaptează foarte ușor la diferite condiții Oricum un schimb de 30% apă / săptămână este recomandat, deoarece fac destul de multă mizerie Calitățile apei: Temperatura între 23-28 grade C; Ph 7-8 5; Gh și Kh nefiind prea importante Hrana: Pești omnivori, mănâncă aproape orice, cu excepția propriilor icre Preferă hrana vie Temperament: Teritoriali și extrem de agresivi (mai ales în perioada depunerii) Varietatea albino pare a fi un pic mai docilă Nu este o specie pentru crescătorii care apreciază un acvariu cu pești comunitari pașnici Trebuiesc ținuți cu pești de dimensiuni mari care le pot ține piept, deoarece sunt în stare să hărțuiască un pește până îl omoară Se știu cazuri în care în lupte cu Oscari de 3 ori mai mari au câștigat Dacă i se oferă condițiile minime este un pește de care nu te poți plictisi niciodată Un adevărat supraviețuitor, un pește cu personalitate, recomandat începătorilor care vor să crească cichlide Sursa: Autor: seriserj Condițiile ar fi: 24-30 °C, ph 4,5-7, gh 1-12 Calitatea apei: NO2 Acvaristică de Zoltan Kaszoni; Editura Științifică București 1970; > Acvaristică practică de V Voican și I Rădulescu Editura Ceres București 1979; > Diverse materiale preluate de pe internet; > Mărunta mea experiență îmi cer scuze pentru eventualele inexactități și greșeli de ortografie și sper că acest articol să vă ajute Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea A fost introdus în acvaristică încă din anul 1876 Prima reproducere în acvariu a fost făcută în 1878 de Carbonnier Arealul sau este sud-estul Braziliei de la La Plata până în Argentina, unde trăiește în ape care curg lent Dimorfismul sexual: masculul are o lungime de 5 cm și o aripioară dorsală mai înaltă și mai ascuțită ca femelă în altă ordine de idei corpul masculului este mai suplu decât cel al femelei, mai ales în perioada depunerii icrelor Femela este mai robustă și mai mare putând ajunge până la 7 cm Coloritul este gri-verde până la gri-maro, spre abdomen este ocru Pe acest fond are pete și puncte închise, neregulate, care pot fi albastru verde-violet (în funcție de lumină), aripioarele gălbui cu rânduri de pete mici închise la culoare 1783 Este un pește pașnic și nepretențios în ceea ce privește calitatea apei, putând fi foarte bine crescut într-un acvariu comun Mănâncă orice: hrană vie sau uscată dar numai căzută pe fundul bazinului Prefera tubifexul, enchitreii, daphnia vie Deoarece își procură hrana scurmând nisipul, acesta va avea o granulație mai fină și fără muchii ascuțite Dacă nu se respectă acest lucru vor avea de suferit mustățile peștelui, care vor fi rănite și pot cădea In urma rănilor, bacteriile care există în acvariu vor ataca rana proaspăt deschisă Ca remediu se va folosi un sistem de filtrare mai eficient (mai ales dacă hrănim peștii din abundență și bacteriile care au rolul de filtru biologic nu vor reuși să anihileze materiile în descompunere) și se va schimba substratul cu unul de o granulație mai fină Dacă mustățile nu sunt afectate prea puternic ele se vor reface Suporta o gamă largă de temperaturi între 18-28 °C Frey menționează chiar faptul că este bine (pentru reproducere) ca peștii să fie ținuți afară, până în perioada când începe înghețul Temperatura optimă este de 23 °C Pentru reproducere este necesar să avem 2-3 masculi la o femelă Dacă peștii nu vor să depună, atunci pentru o perioadă de 2-3 săptămâni li se vor înrăutăți condițiile, hrană mai puțină, apa neschimbată o perioadă mai lungă, o temperatură mai scăzută și sexele vor trebui separate După trecerea acestei perioade, peștii se vor reuni, vom schimba apa din ce în ce mai des cu apă proaspătă, se va ridica temperatura la circa 18-20 °C și peștii vor fi hrăniți cu hrană vie din belșug Acvariul pentru reproducere poate fi fără substrat pe fund, doar 2-3 tufe de plante plutitoare (Ceratopteris) Un filtru cu 2-3 bule de aer este suficient Capacitatea acvariului de reproducere se recomandă să nu depășească 40 litri Apa trebuie să fie proaspătă și să aibă o temperatură de 18-20 °C Cel mai bine depun icre în grupuri de 2-3 femele și 4-6 masculi Primul semn că va începe reproducerea este că femelele cu abdomenul plin de icre încep să se plimbe în jos și în sus pe lângă geamuri Când femelele fac o pauză pe fundul acvariului, masculii cu mustățile și pectoralele încep să mângâie femelele Femela va reîncepe frecarea geamurilor cu o frecvență din ce în ce mai mare Unele locuri vor fi frecate cu mai multe insistență, aici vor fi depuse icrele Din acest moment, masculul cel mai puternic devine și cel mai activ și se așează în fața femelei Dacă femela este gata să depună icrele, atunci ea va atinge cu mustățile abdomenul masculului, acesta reacționând prin strângerea mustăților femelei între pectoralele sale Rămân puțin timp în această poziție apoi femela încearcă să se elibereze Se pare că acesta este momentul eliberării spermatozoizilor In acest moment poziția corpului masculului este un „S” Spermatozoizii eliminați în apă sunt dirijați spre buzunarul cu icre al femelei prin mișcări ale aripioarelor și operculelor După ce o femelă scapă din strâmtoarea masculului, se dă înapoi și se apropie de locul ales pentru a lipi icrele Masculul urmărește în continuare femelă, acest ritual repetându-se până la eliminarea tuturor icrelor, care pot fi în număr de 150-200 După depunere, peștii stau nemișcați pe fundul apei și vor trebui scoși în funcție de temperatura apei, icrele eclozează în 6-14 zile La o zi după eclozare puii încep să mănânce în primele 2-3 zile este bine să-i hrănim cu microviermi, pentru că se adună pe fundul acvariului, apoi cu nauplii de Artemia Este bine în acest caz să punem un bec mic pe fundul acvariului (în exterior) pentru că nauplii să se adune la lumină, puii găsindu-i ușor După 5-6 zile este bine că pe lângă hrana vie să se alimenteze și cu hrană vegetală foarte bine mărunțită Puii cresc ușor și relativ repede Este necesar să începem schimbarea regulată a apei 1784 Acest pește prezintă și o formă albinotică Corpul este complet lipsit de pigment, iar ochii îi sunt roșii Se pot împerechea și între ei, dar în cazul în care perechile sunt numai albe, puii vor fi toți albi Sursa: Autor: rochi Sinonime: Zeus scalaris, Platax scalaris, Pterophyllum dumerilii, Plataxoides dumerillii, Pterophyllum eimekei Familia: Cichlidae Ordinul: Perciformes Genul: Pterophyllum Nume comun: Scalar Origine: Bazinul Amazonian Mărime: 25 cm Comportament: Puii trăiesc în grupuri, adulții în cupluri; teritoriali dacă volumul pus la dispoziție este insuficient PH = 6,6-6,8 DGH = 0-3 Temperatura: 25 grade; varietatea neagră preferă o temperatură mai ridicată Hrana: Omnivor Volumul acvariului: 300-350 litri; înălțimea: 45-50 cm Observație: Este bine să avem un grup de 6 scalari tineri de aceeași talie, dar provenind din surse diferite, pe care să îi creștem împreună și din care se vor alege perechile Descriere: Dacă scalarul a fost considerat într-o perioadă o Cichlida mitică, așa cum este astăzi discusul, el și-a pierdut strălucirea de odinioară mai ales datorită unor reproduceri exagerate și de cele mai multe ori necontrolate In schimb, formele sălbatice, destul de rare pe piață, sunt încă foarte căutate In 1823, Lichtenstein a descris scalarul că Zeus scalaris, perioada în care noțiunea de Cichlidae era încă confuză (Chromidae) Genul Zeus Linne, 1758, fusese deja folosit de către Artedi în 1738, originile sale datând încă din vremea lui Aristotel întreținere: întreținerea scalarului nu prezintă probleme deosebite Totuși, pentru specia Pterophyllum altum, condițiile fizico-chimice ale apei vor fi asemănătoare cu cele pentru discus Bazinul va fi înalt și lat Pentru scalarii adulți, înălțimea minimă trebuie să fie de 45-50 cm, iar lățimea va fi cât mai mare pentru a le crea un climat sigur O apă cu un dGH = 5-13, cu un pH cuprins între 6,5-7 și o temperatură de 26-28 grade este potrivită 1785 pentru diverse varietăți de scalari Varietate sălbatică are nevoie de o apă mai moale dGH = 0-8 și mai acidă pH 6,0-6,8 Filtrarea poate fi lentă, ceea ce înseamnă că o faună bacteriană denitrificatoare poate să existe pe substratul poros că cel format din lavă sfărâmată și pe bucățele de ceramică sau plastic din filtrul Atenție la direcția jetului de apă, căci scalarii sunt foarte sensibili la curenții puternici Schimburile de apă vor fi de 1/3 sau 1/2 din volumul bazinului, la o perioadă de maxim 15 zile Reproducerea: Este destul de dificil să stabilim sexul scalarilor Se recomandă cumpărarea unui grup, din care perechile se vor alege la maturitate, iar între perechile formate, legătura va fi foarte strânsă Scalarii ating maturitatea sexuală la vârsta de 7-12 luni Odată ce o perechea va fi gata de reproducere, ea va depune la o perioadă de fiecare 10-12 zile Scalarii depun pe o frunză lată și lungă, sau pe suporturi artificiale cum ar fi tuburile din PVC, pe care le curăță îndelung Chiar dacă există un suport „natural” pentru pontă, se întâmplă uneori să depună și pe filtru, geam sau pe încălzitor, iar în acest caz, icrele sunt pierdute definitiv Pentru a stimula reproducerea, vom ridica temperatura cu câteva grade și vom face schimburi dese de apă Perechea va fi hrănita cu hrana vie și vegetală Scalarii depun în jur de 400-600 de icre, care uneori pot fi mâncate de către părinți din cauza stresului, apa de proastă calitate sau agitație în camera unde se afla acvariul Din acest motiv, bazinul pentru ponta se va amplasa într-un loc liniștit Este bine ca 3 dintre pereții acvariului să aibă background-ul de culoare neagră pentru a le oferi mai multă siguranță Bazinul va conține câteva pietre și o piatră de aerare pentru pui Femela eliberează icrele pe suportul de pontă, iar masculul o urmează eliberând lapții Apoi părinții se vor ocupa de icre, înlăturându-le pe cele albe, nefecundate Icrele eclozează la o temperatură de 30 grade, după 42-44 ore de incubație Pe durata reproducerii, apa trebuie să fie foarte curată, iar substratul (fundul bazinului) să fie fără depuneri, care se pot fixa pe glandele cefalice ale alevinilor, provocându-le asfixierea Schimburile zilnice de cca 50% de apă sunt esențiale pentru că alevinii să supraviețuiască Puii vor înota după 5-7 zile și vor fi hrăniți cu infuzori, artemia, hrana pentru pui din comerț Este bine să fie ținuți împreună până ating dimensiunea unei monezi și să fie hrăniți de cel puțin 6 ori pe zi, în primele 14 de la eclozare După aceea, hrănirea se va reduce la 2-3 porții pe zi De mulți ani încoace, problema cea mai mare pe care o întâlnesc acvariștii pe perioada reproducerii este aceea în care alevinii ajung la stadiul de înot liber Se întâlnesc cazuri când, din mai multe ponte reușite se ajunge fie parțial, fie în totalitate la alevini lipsiți de vezica înotătoare Sunt pui lipsiți de motricitate, care nu pot înota din cuib pentru a ajunge la hrana vie cum ar fi naupli de artemia Pentru această tară genetică nu există nici un remediu Deseori, o pereche din același bazin poate avea alevini perfect sănătoși, ceea ce exclude posibilitatea apariției unei bacterii la vezica înotătoare In acest caz, este mai bine să separăm masculul sau femela „vinovat (ă)” de a fi purtătoarea unei astfel de gene Incubarea artificială cu ajutorul unei pompe de aer, această metodă nu ar trebui practicată decât în cazuri extreme, când părinții își mănâncă în mod succesiv ponta sau când nu o supraveghează In acest caz, pierderile vor fi, în cele mai fericite cazuri de cca 25%, dar în condiții nefavorabile, mai mult de 1/2 sau chiar toate icrele vor fi pierdute Pompa de aer nu poate înlocui cu succes grija părinților, mai ales în ceea ce privește înlăturarea icrelor nefecundate împotriva micozelor se poate folosi albastru de metil sau tripaflavina 1786 Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea A fost introdus în comerțul acvaristic în anul 1911 Este un pește originar din nordul Americii de Sud, Trinidad și Martinica Denumirea locală este de „atipa” Deși în România a fost introdus și reprodus după 1980 el a ' ; cunoscut un succes deosebit, în ciuda taliei mari, de ■ aproape 15 cm ' *■ Plăcile de pe corp se îmbină cu cele de pe spate Corpul este puternic, are 2 perechi de mustăți pe maxilarul superior, coada este ușor concavă, aripioara adipoasă are un spin de sprijin Lungimea maximă este de 20 cm Culoarea de bază este un gri maro, cu spatele mai închis, abdomenul alb (cu excepția perioadei de reproducere) Pe corp are pete negre-maro mare la mijlocul flancurilor pot forma o dungă Aripioarele sunt gri galben cu puncte negre Pe coadă are o dungă transversală închisă la culoare La vârsta de 6 luni apare dimorfismul sexual, care este evident Astfel masculul are aripioarele pectorale mai lungi decât femela, în timp ce femela are diametrul corpului mai mare In mod normal abdomenul peștilor este alburiu, dar în perioada de reproducere, abdomenul masculului este acoperit cu pete de culoare închisă Peștii își încep activitatea sexuală după vârsta de un an Nu este un pește pretențios la condițiile de mediu Se mulțumește cu o temperatură de 18 °C, nu este pretențios la calitatea apei și mănâncă orice de pe fundul bazinului In general are nevoie de acvarii mari, de cel puțin 120 litri, bine plantate și cu multe ascunzători Este o specie care construiește un cuib de spumă la suprafața apei, sub un suport mai tare, care poate fi o frunză mai mare, un geam sau o bucată de polistiren expandat Ruda Zukal spune că a obținut cele mai mari succese atunci când pe fundul acestui suport a pus o foaie de material plastic negru Din clipa în care începe construcția cuibului masculul devine foarte violent, atacând chiar și atunci când îl hrănim Construcția cuibului poate dura 2 zile, chiar și 1-2 săptămâni Pentru stimularea construirii cuibului se recomandă introducerea în acvariu, pe fund, a unor frunze de stejar uscate In mod normal, pentru reproducere peștii se țin în perechi sau chiar 2-3 femele la un mascul Acesta va depune icre cu toate femelele după o scurtă pauză Acvariul poate avea substrat, sau nu, poate fi plantat sau nu Actul depunerii icrelor începe ezitant, datorită faptului că femela este destul de sperioasă Când femela este gata de depunere, masculul o așteaptă sub cuib, ca aceasta să-l apuce cu gura de regiunea anală Când face acest lucru, masculul o blochează cu aripioarele pectorale, în acest timp eliberând spermatozoizii Femela, care și-a făcut din aripioarele ventrale și corp un buzunar (pungă) și unde are în acel moment icrele, se întoarce cu 1787 abdomenul în sus spre cuibul de spumă și lipește icrele de suport Aceste lucruri se pot petrece în mod normal, dar de multe ori peștii nu vor să depună Atunci, pentru a-i stimula, le vom înrăutăți condițiile Timp de câteva săptămâni le vom da mai puțină hrană și nu le vom face schimbul de apă normal După acest interval de timp, vom trece la schimbări dese de apă, le vom scădea temperatura (pentru a determina masculul să construiască cuibul) și îi vom hrăni mai consistent Deși nu sunt pești foarte pretențioși, depunând ușor, puii crescând repede, se poate întâmpla să avem și insuccese Astfel, depuneri întregi se pot albi, icrele depuse, după 2-3 zile se transformă într-o gelatină, acest lucru datorându-se unei valori mări a pH-ului (valori alcaline) Apa pregătită pentru eclozarea icrelor va trebui să fie ușor acidă sau normală (pH = 6,5-7) Se mai poate întâmpla de asemenea ca acvariul în care avem puii să nu fie acoperit cu un geam și să existe o diferență mare de temperatură între apa din acvariu și aerul din cameră In acest caz apare răcirea puilor datorită faptului că aceștia au respirație stomacală Dacă ținem cont de toate acestea, puii cresc ușor și foarte repede Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Face parte din familia Loricariidae Este bine să fie ținut în perechi sau tot cu pești nocturni La hrănire au neapărat nevoie de hrană vegetală, dar acceptă și hrana vie sau sub formă de tablete Hrană vie, daphiile, se vor da congelate Apa trebuie să fie normală, iluminarea normală dar cu multe plante plutitoare la suprafață, temperatura optimă e de 23 °C Sunt pești de fund Biotopul natural este în estul și nord-estul zonei tropicale a Americii de Sud, în Guyana, Trinidad, cursul Amazonului și Rio Paraguay Au partea din față a corpului aplatizată, operculele sunt mobile și acoperite cu țepi Pe vârful botului au ramificații (coarne) care se pot bifurca, dorsala este înaltă, prima radie este întărită, pe aripioarele pectorale are țepi foarte puternici Aripioara adipoasă are și ea un spin foarte puternic Coada are radii întărite în partea de sus și de jos Intre radii coada este oblică Atinge 14 cm lungime Coloritul este oliv maro-închis, până la negru, pe abdomen este gri-verzui până la maroniu-verde Pe aripioare are rânduri de pete închise la culoare iar la începutul dorsalei are o pată neagră mare 1788 Sursa: In acvaristică sunt cunoscuți sub numele de „platy” Biotopul lor natural este în Mexic și Guatemala Corpul este relativ alungit cu spatele și abdomenul la fel de alungite, dar pot apărea și forme cu spatele mai înalt și corpul mai bondoc Dorsala are 9-10 radii, fiind relativ mică, dar au apărut și forme „voal” cu dorsala mult prelungită Lungimea la care ajunge este de 4 cm pentru mascul și 6 cm pentru femelă Chiar și în natură apar foarte Autor: Ing Mircea Oprea multe forme coloristice, iar în acvaristică, în urma selecției au apărut și mai multe La forma de bază, ceafa și zona spatelui sunt oliv închis, pe flancuri este albăstrui, cu dungi transversale închise la culoare, dar destul de estompate, zona de sub opercule și abdomenul sunt albe, cu aripioare incolore Pe rădăcina cozii pot apare pete negre de diferite modele, maro roșii, albastre Ca varietăți coloristice au apărut: platy auriu, roșu, wagteil = corpul roșu cu aripioarele și coada neagră, precum și tuxeto = au solzii negri și lucioși pe un fond roșu sau verde In S U A Gordon a obținut o varietate „inima sângerândă” care are beregata sau zona pectorală de un roșu sângeriu, iar restul corpului este alb Temperatura optimă este de 20-25 °C Nasc pui vii, până la 100 de bucăți în funcție de mărimile femelei (mai ales dimineața devreme) Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Este răspândit în America Centrală, din Guatemala până în sudul Mexicului Forma originară este de culoare verde, așa numitul „Xipho verde”, dar în urma selecțiilor repetate au apărut mai multe varietăți coloristice: xipho roșu cu coada neagră, xipho roșu cu ochii roșii, xipho albinos, simpson xipho - cu aripa dorsală alungită, tuxeto - cu o bandă neagră ce se întinde de la baza pedunculului caudal până la marginea operculului (poate fi roșu sau verde), xipho negru - provenit din tuxeto, la care banda laterală neagră este foarte mult lățită acoperind în întregime flancurile corpului și afara aripioarelor, care rămân transparente, berliner - cu puncte negre dispuse neregulat pe fondul roșu al corpului, xipho voal - la care aripioarele perechi și neperechi sunt mult alungite 1789 Ca dimensiuni, femela ajunge la 12 cm, masculul fiind mai mic Dimorfismul sexual este evident, masculul având înotătoarea anală modificată într-un organ copulator, numit gonopodiu, la varietățile voalate gonopodiul crește foarte mult, devenind, din această cauză inoperant Dimorfismul se mai manifestă și prin existența la mascul a unei prelungiri în formă de spadă a radiilor de la baza înotătoarei caudale, popular fiind numit și „peștele cu spadă” Trebuie subliniat un aspect interesant legat de dimorfismul sexual și de raportul dintre sexe Este vorba de reversibilitatea sexelor și de disproporția între sexe la depunere La un moment dat o femelă bine dezvoltată își modifică conformația corpului, îi apare spada și gonopodiul, transformându-se în mascul Acest fenomen este observat și la alte specii vivipare (Xiphophorus maculata) Datorită unor factori externi (pH etc) au loc modificări fiziologice care transforma femelă în mascul, fenomenul fiind reversibil, un astfel de mascul fals se poate transforma înapoi la femelă, putând naște din nou pui în natură trăiește în ape mai mult lent curgătoare, cu o duritate medie de 10-15 °dGH Aceste râuri trec peste soluri care pot fi mai mult sau mai puțin acide și se varsă în mare, unde sunt categoric mai alcaline Deci peștii au preferințe pentru apa neutră, ușor alcalină Preferă un bazin cu multe plante și cu o apă obișnuită (de la robinet) bine oxigenată și filtrată Fiind un pește cu un metabolism ridicat prefera bazine mai mari (50-80 litri) Sunt pești activi și relativ pașnici, putând trăi în acvarii comune, dar mănâncă puii mai mici de 1 cm Masculii sunt agresivi, în acvariu realizându-se o ierarhie a masculilor, cel mai mare și mai puternic devenind masculul dominant, care are primul acces la hrană și împerechere Mănâncă atât hrană vie cât și uscată Cu cât hrana are în compoziție material vegetal cu un conținut sporit de carotenoizi, cu atât culoarea roșie este mai intensă înmulțirea este foarte ușoară, femelă cu 3-4 zile înainte de data estimată a nașterii se va separa într-un acvariu cu multe plante, cu o apă bine filtrată și aerisită în această perioadă femela va fi hrănită cu hrană vie, variată Se va ține cont că după o hrănire unilaterală cu tubifex, femela se va îngrășa și va naște un număr redus de pui, iar din aceștia mulți vor fi neviabili După 2-3 nașteri, femela poate naște între 100-250 de pui După naștere femela se va scoate pentru a nu mânca puii La varietatea „berliner” se poate observa o concentrare a pigmentului negru (melanină) în partea posterioară a corpului în situația în care petele metalice se extind foarte mult, jumătatea posterioară a corpului devenind neagră, acesta fiind un semn de degenerescență Caracterul este ereditar cu atât mai mult cu cât încrucișăm pești înrudiți între ei Deci în cazul în care continuăm apare o maladie genetice, „melanosarcom” sau cancerul pigmentului negru care se manifestă prin distrugerea dorsalei și codalei, atacând și pedunculul caudal Ca exemplu, încrucișând un mascul „berliner” cu o femelă albinos putem obține următoarele varietăți de pui: berliner - care au involuat și care au prezentat fenomenul melanosarcomic, roșii cu ochii roșii - dar cu multe pete albe (în locul celor negre), albinoși - care s-au dezvoltat normal Se poate întâmpla ca dorsala și caudala să lipsească chiar de la naștere Deci vom căuta să evităm încrucișarea între pești foarte înrudiți între ei (pentru a evita consangvinizarea) sau încrucișarea între pești ajunși la capătul selecției artificiale 5 1790 Sursa: Este o specie foarte asemănătoare cu Poecilia latipinna, răspândită în peninsula Yucatan (Mexic) unde trăiește atât în ape dulci cât și în ape salmastre Și această specie are nevoie de un adaos de o lingură de sare de bucătărie la fiecare 4 litri de apă Dorsala masculului este foarte mare Masculul ajunge până la 15 cm, în timp ce femela este mai mare, dar în acvarii rămân mici Autor: Ing Mircea Oprea Flancurile masculului sunt verde-albastre sau oliv, cu multe pete mici verzi argintii până la albastru deschis, între aceste pete au linii longitudinale verzi albastre sau de culoarea cuprului, care se întind până la rădăcina cozii In zona aripioarelor abdominale are 3-4 dungi transversale, scurte, închise la culoare Zona de sub opercule și abdominală este albăstruie sau portocalie Pe dorsală și coadă are mici pete sidefii, cu tivul dorsalei portocaliu-maro sau negru Femela are flancurile verzui albăstrui cu mici pete închise la culoare Aripioarele sunt incolore sau pot avea model închis la culoare Și această specie are multe variații coloristice, printre care amintim pe cele pătate sau negre cu dorsala tivită cu maro-roșu sau portocaliu Prezintă, foarte rar, și forme albinotice Se recomandă acoperirea acvariului cu geam pentru că au tendința de a sări afară Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Este un pește foarte cunoscut, în limbajul uzual fiind denumit „moli, molly” Este răspândit în America Centrală, din Mexic până în Columbia, unde trăiește atât în apă dulce cât și în apă salmastră De aceea, în apa acvariului se va adăuga o lingură de sare la fiecare 10 litri de apă, fără acest adaos peștii fiind foarte sensibili la boli, mai ales la „tremurături”, boală care se manifestă prin tremurături ale peștelui în jurul unei axe verticale ce trece prin mijlocul corpului Masculul are corpul suplu, alungit, în timp ce femela are corpul mai puternic și mai bondoc Are 8-11 radii pe dorsala Coada este convexa Pot ajunge până la 8 cm masculii, iar femelele până la 12 cm In general spatele este maro-oliv, cu flancurile argintii Pe 1791 flancuri are 4-6 rânduri longitudinale formate din mici puncte portocalii sau maro Apar și dungi transversale negre, vizibile Dorsala este pătată cu negru, având un tiv galben, baza cozii este un albastru ultramarin, mai sus fiind galbenă portocalie cu un tiv negru, putând pare și alte varietăți coloristice, dintre cele mai cunoscute fiind varietatea „black molly” In afară varietății cu coadă normală au apărut și varietăți cu coada „liră” Temperatura optimă este 24-28 °C Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Este vestitul „guppy”, cel mai popular pește din acvaristică Deja în biotopul natural are o multitudine de varietăți, atât ca formă cât și colorit In acvariu, în urma numeroaselor încrucișări și selecționări avem și mai multe Pentru „guppy”, există standarde internaționale, pentru că se organizează multe concursuri La mascul, corpul este alungit, în timp ce la femelă este mai compact, doar pedunculul este ceva mai aplatizat pe flancuri Dacă ar fi să descriem coloristic un mascul de „guppy”, ne-ar fi foarte greu Tipic, are pete mari, închise la culoare, atât pe corp cât și pe aripioare, la care marginile (contururile) strălucesc Femela are un colorit mai șters, gălbui spre verde galben, imediat înaintea analei observăm pata genitală Marginea solzilor este închisă la culoare, dând impresia că sunt înveliți într-o rețea, de unde și numele de „reticulata” Aria lor de răspândire este foarte largă, aceasta fiind în America de Sud, la nord de Amazon, precum și în insulele Trinidad și Barbados Temperatura optimă este de 22-24 °C Mănâncă atât hrană vie cât și uscată Nasc după circa 4 săptămâni câte 20-100 de pui Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Această specie nu există în natură, se pare că este o mutație a speciei Brachydanio rerio In acest sens pledează și faptul că hibrizii rezultați nu sunt sterili ca în alte cazuri, ei împerechindu-se cu Brachydanio rerio I se mai spune și „leopard” La corp seamănă foarte bine cu specia din care provin, masculii fiind mai supli, iar femelele au zona 1792 abdominală mărită Corpul are fondul auriu, pe acest fond fiind răspândite pete mici, rotunde sau ovale, de culoare închisă Aripioarele sunt incolore Anala și codala sunt și ele stropite cu puncte, femela fiind mai deschisă la culoare ca masculul Reproducerea este la fel ca la specia Brachydanio albolineatus Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Specia este răspândită în estul Indiei, Sumatra, unde trăiește în ape curgătoare Este un pește suplu, cu corpul alungit, aplatizat pe flancuri, având în partea superioară a botului 2 perechi de mustăți, cea de jos fiind mai lungă Anala este alungită începând din același loc din care începe și dorsala Coada este ușor decupata Ajunge până la 5 cm Culoarea corpului este albastru spre violet, spatele este albastru-gri închis, cu câțiva solzi argintii strălucitori Abdomenul este albastru-argintiu deschis Are o dungă longitudinală roșu închis spre portocaliu, cu tiv albastru-verde, care începe de la mijlocul corpului terminându-se la baza cozii Anala, spre corp este roșie-portocalie iar partea din exterior este verzuie cu nuanțe roșiatice Femela este mai modest colorată că masculul Trăiesc în stoluri, fiind un pește vioi, de aceea are nevoie de acvarii mari, bine plantate în partea din spate, cu loc liber pentru înot în față Temperatura optimă este de 22-24 °C, iarna putând suporta chiar și 18-20 °C Mănâncă orice, hrană vie, uscată sau sub formă de fulgi Pentru reproducere au nevoie de bazine de circa 10-15 litri, care să fie așezate în așa natură încât la răsăritul soarelui, o rază de soare să cadă în acvariul de reproducere Duritatea și pH-ul nu au importanță, însă apă trebuie să fie proaspătă Pregătirea acvariului se face astfel: după ce a fost bine spălat, se pune o plasă cu ochiuri mici (din plastic și cu firul din plastic mai gros) întinsă pe o rama din sârmă de alamă sau inox Nu trebuie să rămână spații între rama și interiorul acvariului (este bine că rama să intre fix în interior), apoi se fixează câteva grupuri de plante cu frunze fine că: Nittela sau Myriophyllum Acvariul se umple cu o apă veche de cel puțin 3 zile, timp în care a fost bine aerisită și filtrată Seara se introduc peștii în grup Cele mai bune rezultate au fost obținute introducând 4 femele și 6 masculi Dimineața începe jocul nupțial, peștii retrăgându-se în tufișurile de plante, timp în care femelele expulzează icrele care sunt imediat fecundate In total se pot obține circa 500-600 de icre, din care după 24-30 de ore vor ieși larvele Acestea stau atârnate de plante sau geam încă 3-4 zile, după care încep să înoate liber Acum este momentul să-i hrănim cu infuzori sau cu gălbenuș de ou fiert tare Dacă folosim ou, atunci acesta trebuie să fie dat în cantități mici pentru a nu altera apă Se introduce în acvariu un filtru mic, cu debit scăzut de aer, pentru că larvele sunt sensibile la curenții puternici de apă 1793 Dimorfismul sexual este evident: în timp ce masculul este mai suplu, femela, mai ales în perioada depunerii icrelor este mai voluminoasă Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea în acvaristică este cunoscut sub numele de „Sumatranus” Este peștele cel mai cunoscut și cel mai îndrăgit al întregii familii Acest lucru se datorează atât coloritului cât și faptului că este un pește vesel, vioi (cam prea vioi), care aleargă tot timpul, iar dacă în acvariu sunt mai mulți Sumatranusi, atunci formează un cârd Nu este un pește agresiv, dar din joacă, mai ciupește antenele scalarilor sau coada voalată a carașilor De aceea se va evita asocierea lor într-un acvariu comun Corpul este bondoc, cu spatele înalt, cu baza cozii puternică, nu are mustăți și ajunge până la 7 cm Este originar din Sumatra, Calimantan și Tailanda, tailandezii susținând chiar că la ei trăiește adevăratul „sumatranus” Spatele este oliv-maro, flancurile roșcat-maro deschis Pe corp are 4 dungi transversale negre, late Prima trece chiar peste ochi, a 2-a este la jumătatea distanței dintre ochi și punctul de pornire al dorsalei, a 3-a pornește din punctul în care se termină dorsala, iar a 4-a este chiar la baza cozii, unde încep radiile Dimorfismul sexual la tineret nu este evident, dar la peștii maturi sexual, dimorfismul sexual este vizibil Astfel la mascul, partea superioară a botului la prima dungă este de un roșu aprins, ca și aripioarele ventrale, iar la coadă, la cei doi lobi primele radii sunt de asemenea roșii La femelă, zona respectivă a botului nu este roșie, iar coada este transparentă Pentru reproducere recomandăm un acvariu de cel puțin 12-14 litri cu o apă pregătită în prealabil Vom prepara apa astfel: jumătate va fi proaspătă de la robinet, dar ținută 24-28 de ore într-un alt acvariu sau borcan, bine aerisită și filtrată Cealaltă jumătate va fi distilată (nu demineralizată) sau mai potrivită ar fi apa de ploaie Apa de ploaie o preparăm astfel: așteptam să plouă cam o jumătate de oră (pentru a se curăța acoperișul și jgheaburile de praf și nămol) apoi umplem vasul cu apă (recomandăm ca apa de ploaie să fie ținută într-un vas mai mare de plastic, atât pentru limpezire cât și pentru îmbătrânire) Pe cât posibil apa de ploaie va fi ținută la întuneric în acvariul pregătit pentru reproducere (pregătirea constă în montarea unei plase protectoare din plastic, în genul celor folosite la lădițele de citrice, întinsă pe o rama din sârmă de alamă sau inox, ca să nu ruginească, rama având și niște piciorușe de 15-20 mm Acest lucru este necesar pentru a îndepărta plasa de fundul acvariului, interzicând accesul peștilor la icre), amestecăm cele două tipuri de apă, cea de la robinet și cea de ploaie, care au fost bine filtrate în prealabil și le mai aerisim circa 24 de ore Apoi seara, 1794 introducem femela Dimineața introducem masculul La început femela, adaptată la acvariu, va curta masculul, apoi după o perioadă de aclimatizare a masculului, începe și acesta jocul nupțial Se aleargă unul pe celălalt până se retrag în tufă de plante cu frunze fine unde lipindu-se în zona abdominală și înclinându-se ușor către în afară (formând un V), femela expulzează 15-20 de icre pe care masculul le fecundează imediat Peștii fac apoi o mică pauză, după care reiau depunerea Aceste reprize pot dura câteva ore, timp în care sunt expulzate 400-500 de icre In timpul depunerii masculul își estompează culorile După depunere perechea se scoate din acvariu Temperatura de depunere este de 25 °C, iar cea de întreținere 22-24 °C După 24-30 de ore icrele eclozează, larvele atârnând de perete, geam, etc Este bine că în această perioadă acvariul cu icrele să fie ferit de lumină directă și prea puternică După 5-6 zile de la depunere, alevinii înoată liber și va trebui să-i hrănim Se poate începe direct cu nauplii de Artemia salina, sau dacă nu, putem să le dăm microviermi sau gălbenuș de ou fiert tare Recomandăm ouăle de găini de la țară, pentru ca în cazul neconsumării în totalitate mucegăiesc mai greu Oul se va da strecurat prin nylon fin sau ciorap de damă, în cantități foarte mici, dar hrănirea se va face des Este bine ca perechilor care au depus să li se formeze un ciclu regulat de depunere Astfel după ce au depus, îi lăsăm împreună 28-30 de zile și-i punem din nou la depus După 2-3 astfel de cicluri, peștii s-au obișnuit și introduși în acvariul de reproducere, vor depune chiar în ziua respectivă Neajunsul este că trebuie respectat ciclul cu foarte multă atenție Dacă nu punem o pereche la depus în mod regulat, atunci peștii devin agitați Se poate întâmpla că din cauze obiective să nu punem perechea 2-3 luni la depus Atunci se poate întâmpla ca icrele (care sunt produse în mod continuu de femelă) să se aglomereze în zona genitală formând un dop Așa putem pierde multe femele apte pentru reproducere Pregătirea acvariului de reproducere este la fel pentru toate speciile de Barbus Ei au nevoie de o apă relativ moale (4-6 °dGH), un pH = 6,5-7 și temperatura specifică speciei Sursa: Autor: sumatranu' Se spune că tetrazonele (Barbus tetrazona sau Puntius Tetrazona, sau Capoeta tetrazona) se înmulțesc destul de greu Nu este așa Dacă ai ceva cunoștințe se poate Iată o metodă Se ia un acvariu de volum relativ mic 15-20 litri (nici nu i se poate spune acvariu la volumul acesta prietenii știu de ce) Se pune pe fundul recipientului la o înălțime de 2-4 cm (în funcție de înălțimea bazinului care e bine să fie mai joasă din motive care le voi „spune” mai încolo) o plasă (ca cea de la un săculeț de usturoi știi tu) Se adăugă apă stătută cel puțin 24 ore sau dacă e posibil chiar și apa rezultată din topirea zăpezii, bineînțeles curățată bine și la o temperatură acceptabilă, la fel stătută Și apa din bazinul în care cresc tetrazonele Cele două cantități să fie egale (jumătate apa stătută -jumătate apa din acvariu) Temperatura optimă este de 25-26 grade, duritate scăzută, aerare potrivită Se alege perechea, femela se recunoaște prin mărimea (mai mare) față de mascul, 1795 prin mărirea burții, a „pântecului” impropriu spus (căci depune icre) și prin coloritul nu atât de proeminent că cel al masculului care este mai suplu și cu o paletă coloristică mai pronunțată (înotătoare roșii botul la fel de roșu d’aia îmi plac și mie) Părinții se introduc în „cuibușorul de nebunii” dimineața Sau seara femela (pentru acomodare cu spațiul) și dimineață cei doi masculi Urmează ca natura să își facă treaba Cei trei purced prin „dansul nupțial” care câteodată poate părea violent, dar nu este După care femela depune icrele în serii Plasa așezată are rolul unui scut ea apără icrele de „foamea” celor doi subsemnați, sumatranii sunt recunoscuți ca mari icrivori Ziceam că înălțimea bazinului nu trebuie să fie mare deoarece femela când depune icrele acestea până trec de plasa protectoare pot fi „înșfăcate” de masculi și de aceea se recomandă folosirea „cu cap” a recipientului și a plasei In final după ce femela își termină treaba părinții se scot iar icrele vor ecloza în 20-25 ore Alevinii vor sta lipiți de geamuri iar după câteva zile (2-3-4 maxim) se va începe hrănirea lor cu nauplii de artemia salina proaspăt eclozată (cea mai indicată) Scris de sumatranu’ © lonită Dan 5 Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Visul de a avea în acvariu un discus, de a crește și mai ales de a-1 reproduce, îl are orice acvarist începător sau avansat Acest pește superb, din toate punctele de vedere: formă, mărime, culoare, comportament reprezintă o culme a mândriei acvariului nostru, culme pe care de multe ori n-o putem atinge Pentru crește acest pește ne trebuie practică în acvaristică de mai mulți ani, însoțită de acumularea unor cunoștințe teoretice, pe care cei mai mulți dintre noi nu le avem Nu este suficient să avem un acvariu, apă, câteva plante, un vibrator și eventual un încălzitor cu sau fără termostat, să ne putem permite să cumpărăm doi sau patru discuși și gata suntem crescători de discuși Nu suntem crescători de discuși, deși poate până acum i-am avut în acvariul nostru Literatură despre acest pește s-a îmbogățit mai ales în ultimii 10-15 ani, dar majoritatea acvariștilor noștri nu au acces la ea, lucru de altfel tot atât de adevărat ca și în cazul altor specii Avem în țară și în București câțiva crescători care reproduc curent acest pește care înainte de revoluție ajunsese la un preț modic, pe care și-l putea permite oricine Dar să ne întoarcem la condițiile necesare discusului, condiții pe care este obligatoriu să le îndeplinim Sigur avem nevoie de un acvariu, dar nu orice fel de acvariu, apă, dar nu orice fel de apă, temperatura, dar nu la fel ca și pentru ceilalți pești, ci una mai ridicată între 28- 1796 31 °C și care trebuie menținută constantă cu ajutorul unui termostat De ce necesită discusul, spre deosebire de alți pești, o îngrijire atât de riguroasă? Prin ce se deosebește el de ceilalți pești de acvariu, chiar provenind din același biotop cu ei? Discusul este un pește care are o continuitate doar de 80-90 ani în acvariile noastre, vorbesc de discușii importați sălbatici (primul import a avut loc în anul 1921), iar reproducerea lui în captivitate s-a realizat doar de circa 70 de ani, mai exact în anul 1936, de către Hermann și Herbert Hărtel în Dresden Nu atât reproducerea este dificilă, cât mai ales condițiile speciale pe care trebuie să i le oferim, condiții asemănătoare celor din biotopul natural, dar mai ales creșterea puietului care este realizată diferit de a celorlalți pești Totul la discus este diferit: de la apă la hrană, la reproducere cât și la boli (unele dintre ele sunt specifice numai discusului) Deci să vedem ce știm despre discus Aria de răspândire în general, când aducem în acvariu un pește, ne interesează să știm din ce zonă a globului provine, pentru a ști ce condiții să-i oferim Discusul provine din zona Amazonului, mai precis dintr-un areal cuprins între câțiva afluenți ai lui: Rio Negro, Rio Madeira, Rio Trombetas, Rio Urubu, Rio Purus, Rio Albacaxis în biotopul natural sunt mai multe varietăți de de discuși: > Symphysodon aequifasciata axelrodi (discus maro) > Symphysodon aequifasciata haraldi (discusul albastru) > Symphysodon aequifasciata aequifasciata (discusul verde) > Symphysodon discus Heckel (discusul originar sălbatic) Varietatea coloristică este mult mai mare, după părerea lui Herbert Axelrod Acesta în urma unor expediții de colectare a discușilor în zona Rio Negro - Rio Abacaxis a prins același tip de discuși în aceleași locuri, de unde a tras concluzia că fiecare habitat își are propriul său tip de discus Discușii sunt pești timizi, chiar și în biotopul natural Trăiesc în locuri destul de adânci, de cel puțin 2 m, cu o apă liniștită, iar locul trebuie să fie bine protejat cu o vegetație abundență, care să-i permită să găsească locuri pentru ascuns Aceste locuri nu sunt niciodată în albia râului, ci în lagune (igarape) în timpul zilei discușii stau pe fundul apei și doar noaptea urcă spre suprafață Apa: Să vedem care sunt caracteristicile apei în biotopul natural al discusului Aceasta este o apă foarte săracă în substanțe minerale și organice Una din explicații ar consta în faptul că bazinul Amazonului este format în mare parte din granit, calcarul fiind foarte rar întâlnit Diversele măsurători ale durității apei au dus la următoarele rezultate: în afluenții Rio Branco și Rio Negro, duritatea a fost cuprinsă între 0-0,27 °dGH, iar în zona cu apă limpede din Rio Purus (lângă Beruri), biotopul discusului maro și albastru, duritatea a fost de 0,6 °dGH Valorile pH-ului se situează în zonele acide: 4,5-6,5 De aici putem trage concluzia că apa din biotopul natural se aseamănă foarte mult cu apă distilată Cu aparatura foarte sensibilă putem determina urme de substanțe minerale și organice Una dintre greutățile (insuccesele) reproducerii inițiale (nereușite) a fost reprezentată de necunoașterea acestor caracteristici, deoarece într-o apă bogată în săruri apa intracelulară mai săracă în săruri părăsește celula distrugându-i nucleul, icrele albindu-se (deci mor), iar bacteriile specifice apelor dure vor infesta icrele bune Lipsită de substanțe minerale și organice, apa 1797 din biotop este bogată în schimb în fier, dar efectul biologic al fierului nu se știe exact Concluzia pe care o putem trage este că apa din biotopul natural al discusului, fiind foarte pură, determina necesitatea utilizării unei ape cu o aceeași calitate și în acvariile noastre Revenind la calitatea apei din acvariu, ea trebuie să fie o apă dulce, ușor acidă, foarte moale și lipsită de substanțe minerale și organice Vorbind despre apă, o altă caracteristică importantă a ei este temperatura La măsurătorile efectuate în biotopul natural, s-a constatat o variație între 28-31 °C Asta nu exclude faptul că în același anotimp, același loc și aceeași adâncime, în alt an s-a măsurat o temperatură de 25,4 °C Se apreciază că temperatura apei scade cu 1 °C la fiecare 0,5 m adâncime Sursa: Autor: Radu Carburean, The Big Pharao După nenumărate generații de pui de discus crescute prin metoda clasică, adică alături de părinți în săptămâni de viață, mi-am zis c-ar fi momentul să experimentez și eu metoda „artificială” In afară de atracția spre ceva nou, m-au stimulat și pozele colegului nostru de forum, loan De fapt marea provocarea o constituia obținerea puilor de la o pereche de Red Velvet cu care m-am chinuit vreun an și n-am reușit să scot pui Indiferent de metodele încercate, rezultatul era același: puii mureau din diverse motive Fie părinții mâncau larvele în momentul eclozării, fie puii picau pe fundul acvariului și mureau în momentul în care ar fi trebuit să se ridice la zbor, fie se ridicau la zbor dar nu-și găseau părinții și mureau de foame Degeaba am „îmbrăcat” acvariul în alb pe toate părțile, degeaba am pus perechea în 30 litri de apă, puii nu reușeau să găsească părinții O singură dată au reușit să crească 6 pui, prea puțin pentru dorința mea Odată luată decizia de a crește pui artificial mi-am zis c-ar fi ușor să încerc c-o varietate mai ușoară; spre norocul meu, în bazinul comun depune icre o pereche formată dintr-un mascul brun și-o femelă Blue Diamond Peștii depun foarte des, la 7-10 zile, icrele eclozează, puii se prind de părinți și sunt de fiecare dată decimați de ceilalți pești, cu toate eforturile părinților Am aproximativ 20 discuși maturi în bazinul de 450 litri Așteptam cu nerăbdare o nouă depunere a perechii brun-Blue Diamond, care n-a întârziat să vină După се-au eclozat, cu un furtun pentru aer am sifonat o parte din larve Le-am pus într-o cutie de înghețată de 500 ml pe care am agățat-o în interiorul unui bazin de 40 litri fără pești, doar cu apă curată Temperatura = 28 °C Am pus un furtun cu aer (reglat cam la o bulă/secundă) 1798 După câteva zile, larvele au devenit alevini și-au început să înoate activ în căutarea părinților, moment în care le-am dat prima masă: puțin gălbenuș de ou fiert tare, Sera Micron și Hikari First Bites 1799 Iluminarea cutiei am făcut-o cu 2 leduri albe legate un încărcător de telefon I-am urmărit atent cu lupa, alevinii căutau dezorientați părinții, bineînțeles că nu-i găseau înotau aiurea prin cutie, când ajungeau la pereții sau la fundul cutiei încercau să „muște” c-o mișcare caracteristică, exact așa cum fac când „ciupesc” mucus de pe părinți în acest moment am decis să le dau mai multă hrană, astfel încât să poată mânca indiferent de unde „mușcau” Le-am dat mâncare până apa a devenit tulbure După aproximativ 30 minute m-am uitat din nou cu lupa la ei, se observau burțile pline, au acceptat prima masă După се-am considerat că s-au hrănit suficient am făcut curat în cutie: cu un furtun pentru aer la care am legat un mic burete la capăt, am scos apă Buretele e esențial, era practic imposibil să scot apa fără alevini Următoarea masa le-am dat-o peste trei ore, urmată de o nouă curățenie Atrag atenția asupra curățeniei, este obligatorie și nu se poate face de mântuială, nu funcționează „merge și așa” De cel puțin trei ori într-o zi (dimineața devreme, seara târziu și la amiază) scoteam puii și spălăm cutia c-o periuță de dinți Altfel se depune pe pereții cutiei o mâzgă cleioasă (probabil o colonie de bacterii) din care vor mușca puii Am continuat încă trei zile în acest ritm (hrana urmată de curățenie din trei în trei ore) Bineînțeles că hrănirea trebuie făcută și noaptea, implicit și iluminarea După trei zile le-am dat nauplii de Artemia și-am constatat cu bucurie că unii din ei le-au acceptat încă 1-2 zile le-am dat în paralel nauplii de Artemia și gălbenuș, Micron și First Bites, apoi doar nauplii După ce mănâncă doar nauplii, munca acvaristului devine ușoară, aproape relaxantă față de primele 3-4 zile Din momentul în care au început să mănânce nauplii au crescut exploziv, în câteva săptămâni acceptând cu poftă Hikari Discus, apoi Sera Discus și mixtura cu inima de vită mărunțită foarte fin încurajat de prima reușită am mai „furat” câteva larve de la perechea brun-Blue Diamond pe care le-am crescut în același mod și-am obținut aceleași rezultate Considerând că mi-am „făcut mâna”, am hotărât să trec la „marea provocare”, creșterea puilor de la perechea de Red Velvet După o scurtă așteptare am avut ocazia să le fur larvele Le-am cazat în aceeași cutie, în aceleași condiții ca la primele două încercări Prima constatare a fost că larvele-s vizibil mai mici, motiv de îngrijorare pentru mine: în cazul în care ar accepta hrană artificială, ar dura mai mult până să poată mânca nauplii de Artemia Precum la precedentele încercări, minusculele larve au devenit alevini și-au început să înoate prin cutie, i-am hrănit în același mod, m-am uitat cu lupa și parcă aveau burțile pline dar parcă nu le aveau pline Am continuat să respect cu sfințenie procedeul hrană-curățenie-spălat cutia După vreo 2 zile n-am observat nici o creștere la alevini Au început să moară, la cei morți se observau burțile goale în scurt timp au murit toți, nu acceptaseră hrană artificială Am mai încercat aceeași metodă la încă 3-4 generații de larve sustrase de la părinți Rezultatele au fost identice, nu se hrăneau și mureau de foame Am hotărât să schimb metoda Următoarea generație am crescut-o într-o cutie albă cu baza de aproximativ 15 cm X 10 cm înălțimea coloanei de apă a fost de 4 cm Iluminarea a rămas aceeași: cele două leduri albe Curățenia am făcut-o cum spuneam mai sus De data asta am schimbat modul de hrănire, nu le-am mai dat mâncare în masa apei Am făcut o pastă din gălbenuș de ou fiert, gălbenuș de ou crud, Sera Micron, Hikari First 1800 Bites, Spirulina și rotiferi uscați cu „granulația” de 50 microni Mii de mulțumiri lui Moșu pentru rotiferi Am pus pasta în congelator In momentul în care s-au ridicat la zbor am uns o sticluță neagră de 30 ml cu pastă Am lăsat-o aproximativ 30 de minute la uscat, apoi am băgat-o în cutie Spre imensa mea bucurie, puii s-au strâns instantaneu în jurul sticluței, mușcând cu poftă E important ca sticluța să fie unsă cu pastă un pic mai sus de nivelul apei, uneori puii au tendința să muște din sticluță exact în partea de sus, aproape de suprafața apei In funcție de cât de bine e preparată pasta, va sta mai mult sau mai puțin lipită de sticluță, e deosebit de frustrant să constați după 10 minute după ce-ai pus sticluța în cutia cu alevini că se cojește pasta, pică pe fundul cutiei și alevinii continuă să muște din sticluța „cheală” După câteva încercări se poate prepara o pastă care să stea suficient de mult la dispoziția puilor Micuții Red Velvet au crescut foarte încet față de cei bruni Au reușit să mănânce nauplii de Artemia după 6 zile, doar 35 au ajuns până în această fază (din 55 larve furate de la părinți) Cel mai important aspect la creșterea artificială a puilor mi se pare a fi curățenia, alevinii de discus sunt extrem de sensibili și orice neglijență din partea acvaristului va avea ca rezultat moartea lor Sursa: Autor: George Gogescu Discus-ul este cu siguranță regele acvariului, deoarece este un pește superb, din toate punctele de vedere: formă, mărime, culoare, comportament 1801 Discusul provine din zona Amazonului, mai precis dintr-un areal cuprins între câțiva afluenți ai lui: Rio Negro, Rio Madeira, Rio Trombeatas, Rio Urubu, Rio Purus, Rio Abacaxis Discușii sunt pești timizi, chiar și în biotopul lor natural Trăiesc în locuri destul de adânci, de cel puțin 2 metri, cu o apă liniștită, iar locul trebuie să fie bine protejat cu o vegetație abundentă, care să-i permită să găsească locuri pentru ascuns Aceste locuri nu sunt în albia râului ci în lagune In timpul zilei discușii stau la fundul apei și doar noaptea urcă spre suprafață Apa în habitatul natural al discusului este acidă, valoarea pH-ului situându-se între 6,0-6,5, totodată având o duritate foarte redusă, 0-3 dH Discușii au fost introduși în acvaristică pentru prima oară în 1920 și sunt considerați și acum ca fiind unii dintre cei mai frumoși pești de acvariu Sunt relativ pretențioși la îngrijire și greu de reprodus, dar cu toate acestea popularitatea acestora a rămas destul de ridicată Descriere fizică Toții discușii au forma aproape circulară Prezintă o strângere laterală puternică și aripioare dorsale mari Discus-ul are fruntea plată și gura mică Irisul ochilor este de obicei de culoarea roșu-sângeriu Culoarea corpului, a aripioarelor și „desenul” diferă mult în funcție de specie, habitat și hrană De exemplu, tenta de roșu crește când peștele este hrănit cu crevete In marele bazin Amazonian, diferite populații s-au dezvoltat și inedit s-au format diferențele de culoare și model Comportament social Discușii sunt liniștiți (calmi) și sperioși (sfioși), și le place să conviețuiască în grupuri mici de 6-8 pești S-a dezbătut mult pe tema, dacă discușii trebuiesc ținuți în bazine 1802 comunitare sau în bazine ale speciei respective Din vreme ce discușii coexistă cu alte specii de pești, ei pot fi ținuți și cu alte specii de pești liniștiții Discușii se simt mult mai confortabil dacă sunt amestecați cu un banc mic de pești din familia characidae-lor Când discușii văd characidae-le în apropiere, ies cu plăcere din ascunzători, simțindu-se în siguranță pentru a înota Discușii adulți pot mânca peștii mai mici Aveți grijă ca discușii nu pot concura la hrănire cu pești cum ar fi Scalarii Companie: Catfish (Loricaride, Corydoras), characins (tetra, hatchetfish, pencilfish), cichlids (Apistogramma, Uaru) Dimorfismul sexual Diferențierea dintre sexe este dificilă De cele mai multe ori, dimorfismul sexual este evident doar pentru masculi și are la baza criterii anatomice O primă deosebire a sexelor o putem face la masculi după „cocoașa” frontală de origine grasă, iar la înotătoarea dorsală ultimele radii sunt mai lungi și moi, dar nu întotdeauna acest lucru este cert Pe perioada depunerii icrelor forma papilelor genitale servesc cel mai bine la diferențiere Sunt rotunde la femele și ascuțite la mascuh, cu toate acestea diferențierea este destul de dificilă pentru a determina sexul 1803 Specii Cele două specii care formează un grup de Discus sunt: S discus și S aequifaciatus Prima specie are 2 sub-specii: S discus discus și S discus willischwartzi, iar cea de-a doua specie are 3 sub-specii: S aequifaciatus aequifaciatus, S aequifaciatus axelrodi și S aequifaciatus haraldi S-au făcut multe încrucișări și s-au dezvoltat selectiv noi specii In câteva zone speciile de discuși sunt considerate acum în pericol (pe cale de dispariție) Există numeroase forme de discuși care au fost dezvoltate prin creșterea selectivă, astfel obținându-se „hibrizi” 1804 Acvariul Discusul preferă spațiile mari, dimensiunea minimă a acvariului fiind: 100 cm lungime, și 50 cm înălțime Apa trebuie să fie curată și bine aerată Acvariul va fi amenajat pe cât posibil în culori închise și cu plante plutitoare pentru a crea o lumină difuză Discusul poate rămâne ascuns toată ziua dacă se folosește o iluminare puternică Rădăcini uscate, roci, falii de rocă tăiate după planul de clivaj, și o vegetație bogată este necesară pentru a le oferi locuri de ascuns, însă trebuiesc create și locuri deschise pentru hrănire și înot Un filtru bun este esențial în menținerea calității ape Acvariu plantat Plantele joacă un rol important în aspectul și funcționalitatea acvariului, mai cu seamă în cazul acvariului cu apă dulce, deoarece ele constituie și o sursă de oxigen pentru pești, ajută la întreținerea sănătății mediului și contribuie mult la aspectul bazinului Acvariu steril Nimic altceva decât instalațiile necesare filtrării apei, încălzirii și a oxigenării acesteia Opțional se poate introduce un obiect de decor, preferabil cu forme rotunde pentru a se evita rănirea peștilor sau un ghiveci cu plante de talie mare 1805 Amplasament Alegerea locului de amplasare al unui acvariu este un lucru dificil, iar de cele mai multe ori acesta este amplasat necorespunzător datorită spațiului disponibil Este de preferat poziționarea acvariului pe peretele opus geamului din camera respectivă, sau pe un perete perpendicular pe cel cu fereastră, astfel lumina soarelui va fi primită prin geamul din față, astfel peștii devin mult mai atractivi și arătându-și adevăratele culori Totodată trebuie avut în vedere greutatea acvariului (sticlă+apa+decor), ținând cont că suportul pe care îl punem să reziste și să nu se curbeze evitând astfel spargerea fundului acvariului Iluminare Discușii au nevoie de o lumină difuză, preferabil de tipul „day-light”, timp de 10-12 ore/zi La acvariile cu dispozitiv pentru reflectarea luminii este bine a se înveli neonul în hârtie sau a se demonta acel reflectorizant Lumina puternică duce la apariția unei pigmentații negre pe înotătoarea dorsală și pe „cocoașă” în special la pigeon blood (în general la speciile ce au culoarea albă în „desen”) Populare Pe perioada de creștere, discusul se va ține în cârduri (10-12 pești în 100 de litri), astfel asigurându-se concurența pentru hrană, siguranța oferită de grup în momentele de panică, crearea unei scări ierarhice Totodată grupul oferă posibilitatea de a se forma cel puțin două perechi, de altfel, discușii vor fi ținuți în acest fel până ajung la maturitate și încep să se formeze perechile, urmând a se păstra numai două perechi într-un bazin de 100 de litri 1806 Hrana Hrana este de asemenea un element important în creșterea discusului, iar aici avem la dispoziție o gamă largă și variată de alimente, însă nu trebuie uitat faptul că majoritatea bolilor intestinale de care suferă discusul își au originea în hrană Cele mai uzuale și bine apreciate sunt artemia eclozată pentru puii recent intarcatil, tubifex (cu toate că prezintă cel mai mare pericol de îmbolnăvire pentru pești, dacă este tratat corespunzător este probabil cel mai hrănitor) pentru puiet 1-3 luni, mixtura din inimă de vită pentru toți peștii de la 3-4 luni în sus, ca masa suplimentară diferite fix-uri special create pentru discus Puietul trebuie hrănit cu 5 mese pe zi, apoi odată cu creșterea acestuia se vor reduce până la 3 mese pe zi, adulților le sunt suficiente 1 sau 2 mese pe zi Hrana trebuie administrată în cantități mici (atât cât pot mânca peștii în 10-15 min), astfel încât după hrănire aceasta să nu rămână pe fundul acvariului Având o gură mică în comparație cu corpul, discusul are nevoie de o hrană bine măruntită 5 Boli și tratamente Un pește bolnav trebuie izolat pe cât posibil de ceilalți pentru a nu împrăștia (transmite) boala (infecțiile) și celorlalți pești sănătoși din bazin Cel mai bun mod de izolare a peștelui bolnav este instalarea lui într-un vas de carantină Discus-ul este un pește predispus îmbolnăvirii: Pe lângă bolile de ordin general (putrezirea și destrămarea aripioarelor, boli parazitare), discusul poate suferi de anumite boli specifice cum ar fi: Mixosomioza (bolă răsucirilor), Hexamitoza (octomitoza), Ichtyosporidium (boala găurilor), Columnaris (agent patogen bacterian) Atentie la medicamentatia comercială Vă sugerăm să folosiți doar tratamentul cu componentele și concentrațiile înscrise în prospect sau pe etichetă O listă a compoziților este foarte importantă pentru îmbogățirea cunoștințelor acvaristului despre eficienta acestor compuși Pentru siguranța folosiți mărcile bine cunoscute Este bine întotdeauna să fiți pregătiți pentru o epidemie (de boală) Astfel, să aveți la îndemână un supliment, nu neparat un număr mare de medicamente, ci un tratament adecvat bolii Dintre materialele care ar trebui avute la îndemână sunt: bazinul spital, găleți și sare De asemenea acvaristul ar trebui să aibă cunoștințe despre comportamentul normal al peștilor - când se hrănesc, cum înoată, cum arată, activitatea femelelor, astfel încât să-și dea seama când își schimba comportamentul Bazinul de carantină Bazinul de carantină trebuie să fie gol și fără plante Folosiți un burete (pentru filtrare) sau un filtru închis care nu are la baza filtrarea chimică sau de carbon, prin acestea veți îndepărta multe moduri de tratament Nu este recomandat să folosiți un filtru puternic pentru a tulbura apa, căci puteți agrava situația peștelui bolnav Bazinul trebuie prevăzut cu un încălzitor precis care să arate temperaturi exacte Pentru a proteja peștele de arsurile provocate de încălzitor, ar trebui să introduceți încălzitorul într-o rețea de plastic sau într-un 1807 altfel de ambalaj asemănător Bazinul trebuie acoperit (umbrit) și ținut într-o cameră întunecoasă (unele boli sunt eliminate în absența luminii sau unii microbi sunt distruși în absența luminii) In cele din urmă, în bazin va trebui introdus și un aerator pentru a oxigena apa, astfel încât să fie reduse câteva tratamente importante datorită lipsei de aer din apă Când transferați un pește în carantină, încercați să-i administrați cam aceeași temperatură a apei cu cea din care îl scoateți Stresul primordial este redus când condițiile sunt similare După tratarea peștelui bolnav, dezinfectați bazinul cu acid hidrocloric diluat sau permanganat de potasiu Lăsați chimicale în apă timp de 2-3 zile și apoi curățați bine bazinul După dezinfectare filtrul biologic ar trebui restabilit, pentru ca bazinul să fie pregătit pentru următorul pește bolnav Ideal ar fi ca toții pești noi să fie puși în carantină timp de 3 până la 6 săptămâni înainte de a fi introduși în bazinul principal Metode de tratare Dacă un pește este bolnav, există câțiva pași principali de urmat în tratarea lui 1) Priviți cu atenție peștele suferind, și observați-i comportamentul dacă este schimbat fată de cel normal 5 2) Verificați ca să fiți siguri, că toate condițiile de mediu sunt cele propice, deoarece cauza principală a îmbolnăvirii și a morții peștilor de acvariu se datorează problemelor de mediu înconjurător Testați pH-ul, amoniacul, nitritul, și nivelul de nitrați, și dacă este posibil și oxigenul Dacă acestea sunt în ordine, atunci asigurați-vă că nu au pătruns nici un altfel de toxine cum ar fi: vapori de vopsea, pesticide, sau agenți de curățare, în bazin Dacă și de această dată răspunsul e negativ, asigurați-vă că toate accesoriile funcționează corespunzător (încălzitorul, aeratorul, filtrul, etc) Urmăriți să vedeți dacă nu cumva unul dintre pești este mai agresiv Verificați într-o listă de specialitate acțiunile normale Țineți minte că și deficiența unei diete sau montajul acvariului pot de asemenea afecta sănătatea peștilor Dacă găsiți că una dintre aceste condiții nu este îndeplinită treceți la pasul următor de a le stabiliza Dacă problema se datorează chimiei apei, schimbați imediat apă înainte de-a apărea și alte probleme Dacă ați terminat cu verificările treceți la pasul următor 3) Verificați ca, carantina să fie în ordine și pregătiți 2 găleți pline cu apă (Apa trebuie să se potrivească cu temperatura celei din acvariu și să fie fără clor) Gălețile trebuie să aibă cel puțin 10 litri Asigurați-vă că acestea sunt bine aerate 4) Mutați peștele suferind în prima găleată Adăugați 3/8 TSP de sare pentru fiecare litru (0 5 g/litru) din 2 în 2 minute timp de 10 minute Folosiți plasa (de prins pește) pentru a-1 muta în următoarea găleata cu apă curată timp de 30-45 minute După 15-20 minute, adăugați din nou 3/8 TSP de sare per litru (0 5 g/litru) 5) Prinde-ți peștele și mutați-1 în carantină Schimbați-i apa zilnic (30-50%) A doua zi mutați peștele într-un bazin curat și puțin adânc Examinați peștele de paraziți și boala Dacă este necesar folosiți o lupă Tratați apa corespunzător 6) Țineți peștele izolat cel puțin 10 zile 1808 Pregătirea pentru reproducere Probabil reproducerea Discusului este unul dintre cele mai interesante și grele lucruri de realizat în acvaristică (privită ca hobby) Discusul are grijă de pui săi într-un mod cum nu o fac alți pești Discusul atinge în mod normal maturitatea sexuală la vârsta de 15 luni, însă există și cazuri în care femele de 7-9 luni sunt apte pentru reproducere După cum se știe dimorfismul sexual este aproape inexistent, iar până la reproducere nu putem decât să intuim care este masculul și care este femelă Cu cât perechea este mai viguroasă, iar dimensiunile pe care le au cei doi sunt mai mari, cu atât numărul de icre va fi mai mare Pentru a se forma o pereche este nevoie de mai mulți adulți într-un acvariu comun, iar în timp perechea sau perechile se vor forma singure, acest lucru îl putem observa prin faptul că cei doi se vor separa de grup și vor sta mai retrași, încercând să apere un anumit teritoriu în acvariu Pentru început ar trebui lăsați să depună de câteva ori în acvariul comun, chiar dacă în urma acestor depuneri nu va supraviețui nici un pui, sau poate nu vor apuca nici măcar să eclozeze icrele Nu trebuie să vă alarmați și nici să disperați dacă perechea va mânca icrele în timpul depunerii sau la câteva zile de la depunere Este un lucru normal la perechile tinere și fără experiență După câteva depuneri în bazinul comun puteți pregăti un bazin de reproducere 45 x 45 x 45, în care să mutați perechea ce se pregătește de depunere Acvariul este bine să fie plasat într-un loc ferit, fără lumină artificială (este de ajuns lumina naturală din camera respectivă), fără filtru, cu un încălzitor reglat la 29-30 grade Celsius, și cu o piatră de aer cu bule fine, reglată aproape de minim, astfel încât apa să fie cât mai liniștită In această perioadă este bine a nu se hrăni perechea și a se evita intervenția la acel bazin Reproducerea împerecherea are un ritual extrem de interesant, cei doi vor începe printr-un „dans”, tremurând unul pe lângă celălalt, etalând adevăratele culori, apoi, aleg un loc unde să depună, și încep să curețe acel loc Jocul împerecherii poate dura câteva zile, iar în această perioadă organele sexuale devin vizibile (spermiductul de formă conică la mascul și oviductul în formă de trunchi de con la femelă), femela va începe să depună icrele pe suprafața aleasă, lipindu-se cu abdomenul de acea suprafață și lăsând în urma 6-10 icre la fiecare tură, masculul va face același traseu, astfel fecundând icrele De obicei depunerea durează cam 2 ore, timp în care femela va depune între 200 și 350 de icre, pe care masculul le va fecunda Imediat după depunerea icrelor perechea va păzi locul și va ventila continuu icrele După 48 de ore icrele încep să se înnegrească, ceea ce înseamnă că au fost fecundate iar înăuntru se afla embrionii, pe lângă icrele de culoare închisă pot apărea și icre de culoare albă, acestea sunt nefecundate și vor fi mâncate de către părinți După alte 52 de ore icrele eclozează, acum fiecare icră va avea o codiță vizibilă, este momentul în care unul din 1809 părinți, de obicei femela, le va muta din acel loc în altul ce a fost curățat în prealabil Dacă cumva vor cădea câțiva alevieni din cuib femela îi va ridica și îi va repoziționa în cuib După alte 24 de ore puii se vor desprinde din cuib și vor înota liber în acvariu Acum este momentul ca ei să se lipească de părinți, aici își vor petrece următoarele două săptămâni de viață, hrănindu-se cu mucusul produs de epiderma părinților După cele 2 săptămâni puii se pot înțărca și pot fi trecuți pe alte feluri de hrană Se va începe cu naupli de artemia, iar după alte 2-3 săptămâni li se poate administra artemia congelată, pentru că mai apoi să introducem în dietă și tubi bine spălați și corect tratați înainte de administrare După 20-25 de zile de la eclozarea icrelor este bine să mutăm părinții din nou în bazinul comun, și să odihnim masculul Evoluția eclozării 1810 Părinți cu pui Reproduceri nereușite: Câteva motive din care nu reușește reproducerea: Ambele exemplare ce participa la împerechere sunt femele Masculul este steril sau nu fecundează icrele Duritatea și temperatura prea mare a apei Câțiva pași pentru o „altfel” de reproducere: 1 Se introduce în acvariul de reproducere o țeavă de PVC cu diametrul de 5 cm și o lungime de aproximativ 25 cm, pentru că femela să depună icrele pe ea PH-ul apei trebuie să fie sub 7, duritatea aproape de 0, și apa utilizată în acest scop să fie curată (înjur de 100 1811 ppm) Aceasta ajuta la o mai bună aderență a icrelor pe tub 2 Asigurați-vă că masculul fecundează icrele, în caz contrar totul este inutil Există cazuri în care masculul nu fecundează decât 20% din icrele depuse de către femelă, cu toate că el a trecut peste icre la fiecare tură a depunerii 3 Așteptați două ore după ce depunerea icrelor este completă 4 Folosiți un recipient de 4-5 litri (un acvariu foarte mic, însă destul de înalt), umpleți-1 cu apă din vasul în care se afla părinții (și icrele) Mutați țeava de PVC cu icre pe ea în recipient (repede și cu grijă) 5 Introduce-ți recipientul într-un acvariu mai mare (50-70 litri), cu o apă la o temperatură de 30 grade Celsius, în acest mic acvariu vom avea nevoie de un încălzitor de 50W și un filtru cu burete, pentru ciclare 6 Se va introduce în recipient o piatră de aer ce va fi reglată pe minim spre mediu, astfel încât să se creeze un curent în recipientul mic, însă nu îl amplasați în zona icrelor 7 Cu o pipetă adăugați o picătură de albastru de metil în recipientul de sticlă unde se afla icrele Mai multe picături ar duce la dezlipirea icrelor de pe țeava de PVC Albastru de metil va proteja icrele contra formării ciupercilor Se mai pot pune și 2-3 picături de soluție antifungus 8 Așteptați Icrele vor începe procesul de eclozare (dacă icrele au fost fecundate, iar parametrii apei sunt corecți) ce va dura cam 3 zile 9 Ei vor începe să înoate în 2-3 zile (de obicei în 3 zile) Ei se vor aduna într-un grup la baza tubului în această perioadă și se vor desprinde când sunt gata 10 Cu cât înoată mai repede, vor primi și prima hrană Folosiți plancton artificial și rotiferi folosiți ca hrana marină Adăugați o mică parte din cantitate 11 După 4 ore introduceți un mic furtun din plastic în recipient Umpleți furtunul cu 75% apă din recipient și 25% apă din bazinul mai mare Folosiți jetul de apă rezultat în urma suflării prin unul din capetele furtunului pentru a muta puii de pe tub Fixați aeratorul pe viteza mică pentru a scoate bule suficiente pentru a ajunge la suprafața apei Țineți recipientul acoperit pentru a evita răcirea/evaporarea/și depunerile 12 Adăugați aceeași cantitate de mâncare 13 După 4 ore schimbați 50% din apă folosind un furtun asemănător cu cel de la aerator Este bine a se scoate apă într-un alt vas mic, pentru cazul în care ar fi luați și câțiva pui, astfel se evita aruncarea lor și îi putem reintroduce înapoi în recipient Completați apa din recipient cu apă din bazinul mai mare (ea va avea aceiași temperatură cu cea din recipient) Hrăniți puii cu o mică cantitate de mâncare 14 După alte 4-6 ore schimbați 90% din apă din recipient, după metoda mai sus menționată Apoi completați cu apă decantată bazinul mai mare 15 Repetați schimbarea a 90% din apă și hrănirea la fiecare 4-6 ore 16 Din a doua zi de când înoată liber încercați să le diversificați hrana adăugând pui de crevete marin în porții foarte mici Nu încetați hrănirea cu plancton și rotiferi Continuați 1812 ca la pasul 15 în urma hrănirii cu pui de crevete marin abdomenele puilor vor prinde culoarea roz, iar în urma hrănirii cu rotiferi abdomenul va avea o culoare gri 17 Continuați hrănirea cu pui de crevete marin și rotiferi timp de o săptămână Abdomenul puilor ar trebui să arate roz până la sfârșitul săptămânii 18 După 10 zile se întrerupe hrănirea cu rotiferi și se continuă cu pui de crevete marin Continuați cu repetarea punctului 15 19 După încă o săptămână ar trebui să aveți o mulțime de pui de mărimea unei unghii Acum puteți să-i lăsați liberi în bazin Păstrați bazinul curat prin schimburi zilnice de apă, însă aveți grijă la diferențele de temperatură 20 Acum se pot introduce că hrana naupli de artemia Articol scris de George Gogescu, Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Dacă visul oricărui acvarist avansat este să aibă în acvariu măcar doi discuși, visul unui începător este să aibă măcar doi scalari Primul acvariu va fi populat cu o mare diversitate de pești dintre care scalarii nu vor lipsi Aria de răspândire este cuprinsă între zona de mijloc a bazinului Amazonului, nordul Americii de Sud până în Guyana și ținutul Orinoco-ului Este un pește cu un corp rotund, botul ascuțit, puternic turtit lateral Pare mai mult înalt decât lung, datorită înotătoarelor dorsală și anală care sunt proeminente Culoarea de bază este un argintiu strălucitor Lungimea este de circa 15 cm iar înălțimea până la 25 cm (la formele voalate aceste dimensiuni sunt depășite) Fruntea este ușor bombată, spatele și ceafa sunt maronii până la măsliniu, rar abdomenul are irizații albăstrui De cele mai multe ori are pe corp 4 dungi verticale de culoare albastru închis și care sunt distribuite astfel: > Prima trece chiar peste ochi ajungând până la gât > A 2-a începe de sub primele radii ale aripioarei dorsale ajungând până la anus > A 3-a, cea mai lată, începe la capătul de sus al aripioarei dorsale și se termină chiar la capătul de jos al aripioarei anale > A 4-a acoperă rădăcina cozii (până unde încep radiile aripioarei codale) în spațiile dintre dungi pot apărea și alte dungi mai slab sau mai intens colorate, iar uneori pot lipsi chiar și cele 4 dungi de bază Temperatura de creștere este de 24 °C, iar în perioada de reproducere are nevoie de 26-28 °C 1813 Ca specie, populează mai ales apele stătătoare și cele încet curgătoare, sau zânele unde vegetația bogată le oferă adăpost atât pentru maturi cât și pentru puiet Totuși poate fi întâlnit și în alte zone cu condiții total diferite Astfel, LADIGES, a întâlnit exemplare de scalari în cursurile de apă bogate în stânci și bancuri de nisip din Guyana Este forma cea mai adaptată la acvarii Spre deosebire de alte Ciclide el nu scurmă nisipul, nu atacă și nu smulge plantele, nici măcar în perioada depunerii icrelor sau creșterii puilor Se va ține seama că scalarul nu se simte bine în compania altor specii de pești vioi, tot timpul în mișcare Astfel se va evita asocierea scalarilor cu pești ca: Barbus nigrofasciatus, Barbus sumatranus, în schimb se pot asocia cu pești de talie mai mare din familia Cichlidae, care au un mod de viață asemănător (ex Cichlasoma festivum) Se va evita asocierea scalarilor cu discușii, pentru că primii pot fi vectorii unor boli specifice numai discusului și de care scalarii nu sunt afectați Ca varietăți ale acestui pește, avem exemplare diferite din punct de vedere coloristic sau diferite din punct de vedere al formei (varietățile voalate) De multe ori putem întâlni exemplare diferite atât ca formă cât și coloristic Ca varietăți coloristice putem întâlni: aurii, negri, fantom, marmorați Din punct de vedere al hranei, este un pește totuși comod, care preferă hrana vie, indiferent care, dar mănâncă și hrană uscată sub formă de fulgi deshidratați, hrana special fabricată pentru ei sau alte Cichlidae Pentru o hrănire corectă se va vedea și capitolul „Hrană” Dacă hrănim scalarii cu tubifex, aceștia vor fi dați ca hrană doar de două ori pe săptămână, mai ales dacă avem de gând să reproducem acei pești Dimorfismul sexual și reproducerea Prima condiție pentru a putea reproduce o specie este să fim siguri că avem cel puțin o pereche Precizăm că este nevoie de o pereche, și nu de doi pești (care pot fi două femele care vor depune icre, una dintre ele îndeplinind rolul de virtual mascul) Pentru a avea măcar o pereche, vom crește 10-12 pești, pe care-i vom hrăni cât mai variat, cu hrana vie (mai puțin tubifex), cu schimbări dese de apă și cu asigurarea tuturor condițiilor de calitate a apei: duritate, pH și temperatura Puii pe care-i vom crește trebuie să fie bine proporționați, sănătoși și să aibă culoarea dorită pe care s-o perpetuăm Pentru a evita consangvinizarea (reproducerea unor pești care provin din aceeași pereche), vom avea grijă să cumpărăm pești de la 3-4 crescători După circa 10 luni, irisul peștilor se va înroși, semn că aceștia au devenit maturi sexual Din acest moment vom observa cu atenție acvariul, pentru a vedea cum o pereche (care se alege singură) se retrage într-un colț, unde începe să curețe o frunză, furtunul de aer sau chiar geamul acvariului Perechea va îndepărta prin mișcări agresive pe ceilalți pești, apărându-și teritoriul Dacă în acest moment avem un alt acvariu pregătit (cu apă la aceeași temperatură și aceleași proprietăți), atunci vom putea muta această primă pereche în el, în curând dintre ceilalți scalari rămași se va alege o nouă pereche Pentru o pereche de scalari, în vederea reproducerii, vă recomandăm un acvariu cu aceste dimensiuni: L = 450 mm, 1 = 250 mm, H = 450 mm Se observă că acvariul are o înălțime mare, lucru necesar mai ales pentru formele voalate Dimorfismul sexual nu este evident, nici pentru crescătorii cu experiență, ca să nu mai vorbim de un începător Deosebirea între sexe este evidentă doar în momentul depunerii icrelor și asta prin formă diferită a papilelor genitale La mascul papila genitală are 2-3 mm și este ascuțită, pe când la femela are 7-8 mm și are forma unui trunchi de con Mai este un criteriu după care putem deosebi un mascul: cu cât trec anii se formează pe frunte un bombament Alt criteriu de deosebire a sexelor este după liniile capului și anume: la masculii mai vârstnici, capul are o curbură mai pronunțată, în timp ce la femela linia capului 1814 este mai dreaptă Indiferent de acvariul în care au depus icrele, în acvariul comun sau în acvariul în care ținem doar o pereche de scalari, pentru a obține pui trebuie să mai avem un alt bazin pregătit special să primească icrele: acesta trebuie să aibă un volum de 10-15 litri, să fie spălat bine și dezinfectat, să aibă o apă pregătită în prealabil Apa trebuie să aibă o duritate de 3- 5 °dGH, un pH = 6,5-7 (ușor acid sau neutru), o temperatură de 26-28 °C (egală cu cea a apei din acvariul unde au fost depuse icrele) In apă punem câteva picături de tripaflavin sau albastru de metilen, pentru a distruge ciupercile care atacă icrele nefecundate și apoi și pe cele bune Dacă avem o lampă cu ultraviolete, putem obține același efect după o expunere de 3-5 minute Presupunem că am îndeplinit toate aceste condiții și am mutat placa cu icre în acvariul mai mic pentru eclozare Punem placa cu icrele în jos (nu în sus spre lumină, care trebuie diminuată dacă este prea puternică) Acum vom reduce debitul jetului de aer Piatra de aer nu va fi niciodată pusă chiar sub icre ci undeva mai departe Icrele eclozează și acum vom începe hrănirea lor Nu se va începe hrănirea decât în momentul când 90-95% din alevini înoată în stol Prima hrănire se va face cu microviermi și cu naupli de Artemia Dacă-i folosim pe aceștia din urmă, vom avea grijă să fie eclozați în aceeași zi (nu cu 1-2 zile înainte), pentru că nauplii cresc putând fi prea mari pentru puietul nostru In dozarea hranei vom ține cont că un pui la primele hrăniri consuma cam 5-6 nauplii de Artemia la o masă Hrănirea puilor se va face de mai multe ori pe zi în doze mici După două zile de hrănire, putem șifona ușor fundul acvariului și trebuie făcută prima schimbare a apei (cam 20% din volumul acvariului) După câteva zile vom mări doza de hrană La început, puii de scalar nu seamănă deloc cu părinții lor, dar după trei săptămâni încep să semene cu ei După această perioadă pot fi mutați într-un acvariu mai mare, chiar plantat și începe diversificarea hranei Astfel putem să le dăm daphnii, ciclopi, larve de țânțar, enchitrei, etc Perechea care a depus și căreia i s-au luat icrele, poate depune din nou după o perioadă de 8-10 zile sau mai rar O pereche bună, într-un sezon poate depune de 20-25 de ori Se poate întâmpla ca după două zile icrele să eclozeze, totul să decurgă bine, dar după 6 zile când alevinii ar trebui să înoate, aceștia să moară în masă Până acum n-am găsit nicăieri o explicație a acestui fapt, dar poate fi pus pe seama unuia dintre următorii factori: > Diferența de temperatură, mai mult de 2-3 °C, între apă bazinului în care au fost depuse icrele și apa bazinului pregătit pentru icre > aerisire prea puternică a icrelor, acestea fiind desprinse de pe suport > Temperatura prea mare în bazinul de eclozare a icrelor (30 °C sau mai mult), temperatura care grăbește eclozarea, puii ieșind foarte repede și deci slăbiți > La trecerea suportului cu icrele depuse prin aer, icrele răcesc datorită diferenței de temperatură dintre apă și aer > Hrănirea necorespunzătoare a perechii numai cu tubifex > înălțarea coloanei de apă din acvariul pentru eclozare mai mare de 15 cm 1815 Sursa: Este unul din peștii mari, care se ține în acvariu în perechi sau cu alte ciclide de talie mare Nu este pretențios la hrănire, mâncând orice, având însă nevoie de un adaos de hrană vegetală Pentru toți peștii care necesită o astfel de hrană există o hrană specială sub formă de tablete, care acum se găsesc de vânzare și la noi Autor: Ing Mircea Oprea Temperatura optimă este de 24 °C, iar pentru reproducere 25-26 °C Nu necesită o apă specială, în acvariu este bine să avem zone însorite dar și umbrite In acvarii ocupă zona medie și de fund, în zona pietrelor Răspândirea geografică este în nordul Americii de Sud și în nordul gurilor Amazonului Corpul este înalt, cu spatele mai curbat decât abdomenul, fruntea puternic bombată, aripioarele mijlociu dezvoltate, ascuțite la capete (dorsală și anală), abdominalele și pectoralele mari Ajunge până la 20 cm și mai mult Fondul corpului este galben-verzui, diferind de la individ la individ, spatele este oliv spre roz Pe fiecare solz are o pată deschisă la culoare, galbenă sau roșie La baza dorsalei și analei are câte o pată rotundă închisă la culoare cu contur deschis, legate printr-o dungă ce trece pe la baza cozii Pe opercule și pe laterala corpului are un desen format din linii roșii Buzele sunt de un albastru deschis, iar irisul este de la galben la roșu închis Dorsala și coada sunt de un verde-galben până la albastru, anala este ruginie și pe aripioare are dungi formate din puncte Abdominală are o culoare albastra-verzuie, iar primele radii sunt roșii cu vârfurile albe Tineretul are 8-9 dungi transversale, închise la culoare care dispar către maturizare, dar pot reapare din când în când Există o varietate de culoare galben-aurie Dimorfismul sexual: masculii sunt mai colorați decât femelele, aripioarele: dorsala, abdominala și anala sunt prelungite și ascuțite, în timp ce femelele sunt mai deschise la culoare In general, peștele deși este mare este pașnic, dar la depunere devine insuportabil, scurmă, este agresiv, de aceea este bine că în această perioadă să ținem o singură pereche în acvariu Temperatura minimă este de 21 °C Datorită metabolismului are nevoie de mult oxigen, deci de acvarii mari și schimbări dese de apă Depune icrele pe pietre plate Este bine să lăsăm să se aleagă perechi singure Sunt pești prolifici Creșterea și îngrijirea puilor se face că la Cichlasoma festivum 1816 Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Denumirea mai veche a acestui pește este Cichlasoma cutteri Este un pește care trebuie ținut în acvarii singur (în perechi) sau numai cu alte ciclide Mănâncă orice dar are nevoie de un adaos de hrană vegetală Nepretențios la calitatea apei, în acvarii are nevoie de zone însorite dar și de umbră înoată în zona medie și de fund a acvariului Peștele are o formă semialbinotică, cunoscută în America sub numele de „Congo” în cazul acestui pește culoarea corpului este albă, ochii fiind negri La noi este cunoscut sub denumirea de „meeki alb” în natură îl găsim în Guatemala, în lacurile Amatitlan și Atitlan, precum și în partea de sud a Americii Centrale, unde au multe forme locale al căror colorit diferă foarte mult de cel al peștilor normal colorați Corpul este mediu alungit, cu spatele mai curbat decât abdomenul Femela urca abrupt până la punctul de unde începe aripioara dorsală, capul este mare cu buzele pronunțate, aripioarele destul de mici, mai ales dorsala Radiile de la mijlocul dorsalei sunt ușor culcate spre spate Ajung la maximum 10 cm Corpul are un fond argintiu-gri cu 8-9 dungi transversale negre, ce pot dispare, cu aripioarele pectorale de un verde metalizat strălucitor, anala și dorsala fiind tivite cu roșu Corpul poate avea și o culoare violet-albăstruie Masculul este în general mai mare, având dorsala și anala prelungite și ascuțite, la femelă fiind mai bombate La depunere, femela are pe laterale puncte de culoare roșu-coral, grupate Sunt pești foarte temperamentali, agresivi, scurmă rar Temperatura de întreținere este 22-26 °C, iar cea minimă este de 15 °C, dar numai pentru scurt timp Depunerea și creșterea puilor ca la Cichlasoma festivum Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea în acvariu este bine să fie ținuți singuri sau cu alte ciclasome Nepretențios la hrană, mănâncă orice, nepretențios la calitatea apei, prefera apa normală, cu o temperatură de 25 °C în natură pot fi găsiți în Guatemala în sudul Mexicului, în ape liniștite, cu zone însorite dar și cu umbra în acvariu preferă zone de mijloc și mai ales de fund Corpul este de 1817 mărime mijlocie, alungit, relativ înalt, având curbura spatelui mai mare decât a abdomenului Capul este mare și ascuțit, fruntea abruptă până la locul unde începe dorsala Aripioarele sunt impozante, dorsala și anala fiind ascuțite, iar coada este ușor concavă Pectoralele sunt mari și în formă de seceră Ating până la 15 cm, masculii fiind mai mari decât femelele Partea de joc a capului împreună cu operculele care coboară formează un fel de mască Culoarea de bază este gri-violet, spatele fiind maroniu, cu solzi ce au un contur închis la culoare, iar partea de jos a corpului până unde începe anala este roșu-aprins Solzii din partea de jos a corpului au o pată luminoasă albăstruie-verde Are puncte albastre-verzi pe cap, gură este tivită cu albastru-gri, irisul este verde-gri cu un contur auriu, mai vizibilă atunci când căuta să sperie un adversar Pe corp are o dungă laterală longitudinală, 7-8 dungi transversale care pot fi mai intens sau mai puțin colorate La mijlocul corpului are o pată neagră, înconjurată de puncte aurii mici, și o altă pată neagră, mai mare, la baza cozii Ambele pete sunt vizibile tot timpul Aripioarele sunt violet până la maro-roșcat, cu radiile de un violet deschis, iar dorsala este tivită cu roșu Dimorfismul sexual: masculul este mai mare și cu colorit intens față de femelă, având aripioarele dorsală și anală ascuțite In schimb, la depunere, femela poate avea un colorit spre verde, mai intens ca al masculului Este un pește pașnic, nu scurmă prea mult, atacă rar plantele care totuși trebuie să fie bine înfipte în nisip și protejate la rădăcina cu o grămăjoară de pietre Temperatura optimă este de 24-26 °C, la depunere putând ajunge până la 28 °C La începutul perioadei de depunere, perechea alege suportul pe care va depune icrele, care poate fi o piatră plată, un ghiveci, o rădăcină și începe să-l curețe In această perioadă masculul poate fi colorat în negru, cu spatele mai deschis Sunt pești productivi, care îngrijesc icrele și puii Numărul de icre poate varia între 200-300 Creșterea puilor are loc ca la Cichlasoma festivum Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Biotopul natural este în America de Sud și anume pe cursul mijlociu al Amazonului, Rio Plata, în apele stătătoare sau cu curent slab, bogate în vegetație, cu multe pietre și rădăcini Din punct de vedere al comportamentului se aseamănă foarte mult cu scalarii, cu care se împacă bine Nu este un pește pretențios la hrănire, mănâncă orice, chiar și hrană uscată, sub formă de fulgi sau tablete Are nevoie de un adaos de hrană vegetală, sau tabletele oferite să conțină și hrana vegetală Temperatura optimă este de 25 °C, la reproducere având nevoie de 26-27 °C Nu este un pește nepretențios la calitatea apei, preferând o apă cu o duritate de 5-8 °dGH și un pH = 6,5-7 In acvariu prefera locurile luminoase dar și zone cu umbră Preferă acvariile bine 1818 plantate Forma corpului este tipică pentru ciclide, deci este un pește robust, ușor aplatizat lateral, cu capul mare și ascuțit, gura mică Aripioarele sunt impozante, dorsala și anala fiind ascuțite (la mascul), abdominalele prelungite, coada rotunjită Poate ajunge la maxim 15 cm Corpul este gălbui-gri până la gri-verde, cu spatele maro-oliv, zona pectorală și gușa fiind de un albastru verzui Pe lateralele corpului are o dungă neagră, de la vârful botului până la partea de sus a dorsalei, separând corpul în două zone de colorit diferit Tot pe lateral pot să mai apară și niște dungi transversale formate din puncte închise la culoare La baza cozii are o pată neagră, de contur deschis, iar aripioarele sunt de un galben-gri până la albăstrui Dimorfismul sexual nu este evident, atât masculul cât și femela fiind la fel colorați Ca și la scalari, diferența între sexe este evidentă doar în momentul depunerii icrelor și asta după diferențele existente pe papilele genitale, la mascul este mai mică și ascuțită la vârf, în timp ce la femela este mai mare și sub forma unui trunchi de con In general, masculul este mai mare, are dorsala și anala ascuțite la vârf, pe când la femela acestea au vârfurile rotunjite Sunt pești pașnici, timizi, chiar sperioși, nu scurmă și nu ataca plantele (asta dacă i se adăugă și hrană vegetală) Este foarte sensibil la boli Au nevoie de acvarii mari Sunt sensibili la apă veche, deci trebuie să schimbăm des o parte din apă Pentru reproducere este bine să lăsăm peștii să constituie perechi, pentru aceasta trebuie să creștem mulți pești tineri la un loc Un semn că peștii sunt maturi sexual, este faptul ca irisul este roșu (ca la scalari) Icrele eclozează după 48 de ore iar puii înoată după 8 zile Când înoată liber, puii vor fi hrăniți cu nauplii de Artemia salina, microviermi sau daphnii mici Puii cresc destul de repede Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea în acvaristică este cunoscut ca peștele „neon” Până nu demult denumirea lui a fost Hypehessobrycon innesi Specia are o mare răspândire din vestul Braziliei, Columbia, nordul Perului, pe cursur superior al Amazonului până la Iquitas, în afluenții Amazonului: Putamayo și Purus Trăiește în „apele negre” din aceste râuri și în privința dungii strălucitoare, dr H Axelrod a emis ipoteza că această dungă servește peștilor să se regăsească pentru reproducere, în aceste ape închise la culoare din cauza mâlului transportat Corpul este suplu, ca un fus, mediu aplatizat pe flancuri, cu botul bont, la mascul abdomenul este mai supt decât la femelă, mai ales când aceasta este matură sexual Ajung până la 4 cm lungime Pe corp au o dungă de un albastru luminos sau verde (în funcție de cum cade lumina pe ea), 1819 care merge de la partea superioară a irisului până în zona aripioarei adipoase Sub această dungă, aproximativ la jumătatea corpului, începe o alta, lată, roșu intens care ajunge până la baza cozii Irisul are puncte aurii sclipitoare, spatele este oliv deschis, abdomenul argintiu, aripioarele incolore și primele radii ale analei sunt albe „Neonul” și-a dobândit o faimă de pește pretențios, greu de crescut Dar aceste lucruri sunt spuse de oameni care nu se pricep la acvaristică și nu de acvariști Peștele, în acvarii comune nu dorește cu nimic mai mult decât alți pești Din contră, față de alte specii este poate chiar mai nepretențios Cei care-1 vorbesc de rău, confundă condițiile de reproducere cu cele de întreținere într-adevăr, pentru a-1 reproduce, acest pește are nevoie de niște condiții, hai să le spunem, mai speciale, deși le-am întâlnit și la alții Astfel avem în primul rând nevoie de o pereche bună, aptă de reproducere S-a constatat că peștii care, în acvariul comun, au fost ținuți într-o apă cu duritate mai mare de 8 °dGH, nu mai sunt 100% buni de reprodus Deci una din condiții este ca apa din acvariul comun să aibă o duritate între 4-7 °dGH Dacă totuși depun, depun puține icre și vom avea un procent mai mare de pui ne viabili, cu malformații sau susceptibili de a se îmbolnăvii de „boala neonului” Dar despre aceasta vom vorbi mai târziu în al doilea rând hrănirea în mod normal, pentru a avea o pereche bună pentru reproducere vom avea grijă să-i hrănim în primul rând cu hrană vie, variată și de cel mult 2 ori pe săptămână cu tubifex curățat și congelat în acvariul comun peștele mănâncă și hrană uscată sau sub formă de fulgi în al treilea rând, peștii nu trebuie ținuți la o temperatură prea ridicată Normal vor fi ținuți la 19-20 °C, iar pentru reproducere la 20 °C Apoi vom avea în vedere vârsta peștilor puși la depus Se vor folosi pești a căror vârstă este de circa 6-7 luni, vârsta la care ating maturitatea sexuală De la o pereche tânără nu se vor obține inițial decât 20-40 de icre, dar formându-le un ciclu regulat de depunere (25-30 de zile între depuneri) vom obține câteva sute de icre și pui (120-200) Va trebui să ne îngrijim de apa acvariului de reproducere Dacă vom citi despre condițiile de viață din biotopul natural, vom afla că are nevoie de o apă foarte moale de circa 1,5-2 °dGH iar pH-ul = 5,5 - 5,8 înălțimea coloanei de apă nu va trebui să depășească 12-15 cm, iar temperatura apei va fi de 20 °C Ca substrat, pe fundul acvariului se pot folosi ghemotoace de Vesicularia dubyana Apa va trebui să aibă o culoare ușor maronie (de la filtrarea prin turbă pentru a obține aciditatea dorită) și să fie foarte limpede Perechea se va introduce în acvariu seara Femela se cunoaște ușor datorită abdomenului ei umflat, pe lângă care masculul pare foarte suplu în interval de 1-3 zile perechea va depune icre (dacă le-am format ciclul de depunere vor depune în prima zi) După depunere peștii se scot, iar acvariul se va acoperi pe toate laturile (întuneric aproape perfect) pentru că icrele sunt sensibile la lumina puternică Bazinul va trebui să stea astfel circa 5 zile După acest timp, bazinul se va descoperi în fiecare zi cu câte o fâșie Acum problemă mare care se pune este ce le dăm de mâncare Vom începe cu infuzori, apoi vom trece la microviermi și în sfârșit nauplii de Artemia O atenție foarte mare se va da cantității de hrană, dându-se cantități mai mici de hrană, dar mai des După 3 săptămâni încep să se coloreze și să semene cu părinții După atâtea generații în acvariu, acum neonii nu mai sunt atât de sensibili la lumină, deci chiar dacă nu asigurăm un întuneric perfect, putem avea succes 1820 Să vorbim despre boala neonului, PLISTOPHORA Este impropriu spus boala neonilor, pentru că nu numai neonii sunt atinși de această boală, ci și speciile de Brachydanio sau Hemigrammus Dar la neoni, datorită strălucirii dungii luminoase este mai vizibilă Această boală apare la peștii mai sensibili și este provocată de agentul Plistophora hypessobryconis Sporii intră pe traiectul digestiv, invadând în final musculatura corpului In primul stadiu boala nu este depistabilă, pentru că are un ciclu intern După ce distruge mușchii, atacă și celelalte organe Se răspândește prin nisip, plante, o acumulare de reziduuri de la pești și resturi de hrană neconsumată, excrementele peștilor bolnavi Această boală poate ataca chiar și icrele din ovulele femelelor bolnave Se manifestă astfel: în musculatura peștilor apar zone albe sau incolore, uneori sunt distruse aripioarele, peștele slăbește, apărând o curbură a coloanei vertebrale Peștele își pierde coloritul, neonii pierzându-și dungă luminoasă Boala este fatală și deocamdată nu are remedii Pentru a stopa epidemia, peștii bolnavi se distrug Ceilalți pești se mută în alt acvariu care nu mai are și alți pești pentru a-i contamina și pe aceștia Nisipul se va fierbe (dar mai bine se va arunca și se va înlocui cu nisip neinfestat), plantelor li se va face o baie cu permanganat de potasiu, iar acvariul de va dezinfecta cu alaun Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea în acvaristică este numit „keiser tetra” sau „tetra imperial” Biotopul natural este în Columbia în râul Rio San Juan și în afluenții lui Forma corpului este asemănătoare unei măciuci, având partea din față a corpului foarte rotunjită Dorsala este îngustă și la mascul este mai lungă Radiile mijlocii ale cozii, la mascul sunt prelungite de lobii cozii, în timp ce la femelă nu Ajung la 5 cm Pentru îngrijire are nevoie de aceleași condiții că la speciile Humigrammus Corpul are o nuanță maroniu deschis, iar la o iluminare de sus, partea de sus are o nuanță de verde sau albastru-verde în jumătatea inferioară a corpului are o dungă lată albastru-negru cu contur neclar Irisul are o culoare albastră strălucitoare până la verde închis, aripioarele sunt gălbui până la maroniu, având marginea mai închisă Anala este lângă marginea exterioară o dungă îngustă la culoare, iar tivul ei este incolor sau alb Femela este mai mică și mai puțin colorată ca masculul Este un pește nepretențios, dar nu de banc, pentru că manifestă un comportament teritorial Temperatura optimă este de 24-26 °C, iar pentru reproducere 26-28 °C Greutatea mare la reproducere este de a găsi o pereche care să se înțeleagă, pentru că nu toate perechile sunt compatibile De aceea, dacă avem în acvariu mai multe exemplare, atunci vom separa perechea care în acvariul comun a început jocul nupțial Au nevoie de o apă moale și ușor acidă Se reproduce la fel ca speciile de Nannostomus 1821 Sursa: Vechea denumire a peștelui era Hypehessobrycon cardinalis, dar conform Comisiei Internaționale de nomenclatură aceste două denumiri sunt sinonime și sunt acceptate ambele Este cunoscut de acvariști sub numele de „neonul roșu” Seamănă cu neonul normal, dar este puțin mai mare, ajungând până la 4 cm Corpul este lung, la mascul, femela fiind mai mare și mai puternică, zona abdomenului Autor: Ing Mircea Oprea fiind mai umflată ca la mascul De la partea superioară a irisului și până la aripioara adipoasă are o dungă lată, strălucitoare, care în funcție de unghiul sub care cade lumina este sau nu verde strălucitor sau turcoaz Mai are o dungă lată, de un roșu sângeriu, în partea inferioară a corpului, de la coadă la vârful botului și care se întinde în zona pectorală și abdominală, spre deosebire de neonul normal la care această dungă e mai scurtă, ajungând doar până la jumătatea corpului Spatele este roșcat maro Aripioarele sunt incolore Specia este răspândită în nordul Americii de Sud, în afluenții de pe partea stângă a lui Rio Negro și Orinoco Dr S Frank, în Tropical Fish Hobbyst, din noiembrie 1981 ne împărtășește din experiențele sale în ceea ce privește reproducerea acestui pește N-a lucrat și nu lucrează prin adăugarea de extract de turbă (pentru aciditatea apei) pentru că de câte ori a încercat n-a obținut rezultatele scontate, astfel încât rata mortalității între embrioni a fost foarte mare, chiar înainte să înceapă să înoate Explicația dată este că embrionii nu erau capabili să-și umple vezica înotătoare El considera că nu numai embrionii sunt sensibili la duritatea ridicată, ci la fel de sensibili sunt și puii până la câteva luni De aceea puietul trebuie adaptat cu multă atenție și treptat la duritatea normală Acest lucru trebuie făcut atunci când mutăm puietul din bazinul de reproducere Mai există o specie foarte asemănătoare, Lamprocheirodon simulatus, care este aproape identic dar dungă roșie, lată, de pe flancuri este mai palidă 1822 Sursa: Este așa numitul „neon negru” Seamănă foarte bine cu specia H heterorhabdus dar este mai mic decât acesta, ajungând abia la 3,5 cm Femela este mai corpolentă Caracteristic acestei specii este o dungă lată bicoloră, care se întinde de la marginea operculelor până la baza cozii, partea superioară a acestei dungi fiind de un negru închis, cu contur neclar Spatele este maro deschis, cu solzii de pe spate având tivuri negre Abdomenul este argintiu, partea de sus a irisului este de un roșu deschis, iar partea de jos verde argintiu Aripioarele sunt gălbui Este răspândit în America de Sud în Rio Taquary, lângă orașul Coxis Pentru reproducere are nevoie de o apă moale și ușor acidă In rest ca la specia H flammeus Autor: Ing Mircea Oprea Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Specia este răspândită în Argentina, în zona Rio de la Tetra de Plata In acvaristică este cunoscut sub numele de Buenos Aires” Corpul este relativ înalt, alungit, masculul fiind mai suplu ca femelă Ajunge la 6 cm lungime Flancurile sunt colorate într-un gri-verde deschis, având o dungă roșie strălucitoare, care ține de la opercule până la rădăcina cozii unde se extinde sub forma unei pete Partea de sus a irisului este roșu strălucitor Partea din față a dorsalei este roșu închis, restul aripioarei fiind transparentă Reproducerea este foarte ușoară într-un acvariu de 15-20 litri, introducem o pereche Apa nu are importanță, iar temperatura trebuie menținută la 25 °C Câteva tufe de plante și o plasă de protecție a icrelor sunt necesare Peștii depun cam 400-500 de icre care eclozează după 24-30 de ore Reproducătorii se vor scoate după depunere Larvele mai stau atârnate de plante și geam cam încă 3-4 zile, apoi încep să înoate liber Pot fi hrăniți cu gălbenuș de ou sau microviermi de la început, apoi după 3-4 zile cu nauplii de Artemia salina Cresc foarte repede 1823 Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Este cunoscut și sub numele de „Tetra negru” sau „văduvă” Este o specie înaltă, puternic aplatizata pe flancuri Aripioara anală este rotunjită și se întinde pe toată partea de jos a corpului Partea din spate a corpului (ceafa) nu este acoperită de solzi Femela este mai mare decât masculul atingând o lungime de 5,5 cm In S U A a fost obținută forma voal, pe care o găsim și la noi Corpul este argintiu strălucitor, cu o nuanță de negru, care se poate întinde și pe aripioara dorsală, pe aripioara adipoasă și pe anală, zonă care la exemplarele tinere este neagră, cu vârsta deschizându-se până la gri Partea din față are 3 dungi transversale negre, din care prima trece peste ochi, iar celelalte două sunt dispuse astfel: la punctul unde încep pectoralele și respectiv dorsala Masculii au vârful dorsalei alb Se reproduce relativ ușor, dar puii sunt mai dificil de crescut Avem nevoie de un acvariu de 12-15 litri cu apă mai veche (5-6 zile), cu o plasă de protecție pe fund și câteva tufe de plante gen Ceratopteris Seara se introduce femela iar dimineața masculul Dar la fel de bine putem introduce 2 femele cu 4 masculi Femela se deosebește ușor de mascul pentru că are zona abdominală umflată și este mai mare Depun cam 300-400 de icre care după 24-30 de ore eclozează Temperatura optimă este 25-26 °C După 3-4 zile în care larvele stau atârnate de plante sau geam, alevinii încep să înoate La început se vor hrăni cu microviermi După circa 2 săptămâni îi putem hrănii cu nauplii de Artemia, eclozați de o zi Puii cresc foarte repede Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Corpul este mai alungit decât înalt Gura este mai mică fiind situată în partea superioară a botului Masculul are buzele mai groase In acvariu ajunge până la 15 cm, în natură fiind mult mai mare Coloritul are două variante: > Roșcat-violetă > Albastru strălucitor 1824 Masculul are dorsala mult mai lungă și ascuțită, în timp ce la femela este mai scurtă și rotundă Femela se mai deosebește de mascul și prin faptul că, la maturitatea sexuală în zona abdominală este mai umflată Varietatea albastră a primit denumirea de Trichogaster trichopterus sumatranus Specia este răspândită în India Pentru reproducere au nevoie de 25-27 °C, în timp ce pentru creștere temperatura poate fi de doar 22-24 °C Apa nu are importanță Acvariu pentru reproducere trebuie să aibă 30-40 litri, iar înălțimea coloanei de apa poate fi 20-25 cm Pe suprafața apei se pun plante plutitoare că: Riccia fluitans sau specii de Ceratopteris Aceste plante, pe lângă faptul că servesc ca ascunzătoare pentru femelă, când masculul devine agresiv, servesc și la construirea cuibului din bule de aer învelite într-o secreție bucală Seara se introduce femela, iar dimineața masculul După câteva minute de acomodare, masculul alternează curtea făcută femelei cu construirea cuibului de spumă, în care vor fi așezate icrele Cuibul făcut de mascul poate fi mare, acoperind uneori o jumătate din acvariu, sau poate fi mic, dar poate și lipsi Icrele, având un conținut mare de substanță uleioasă, se ridică la suprafața apei, unde sunt mereu supravegheate de mascul Imediat după depunere, femela va fi scoasă din acvariu pentru că masculul va începe s-o urmărească gonind-o de la cuib, putând chiar s-o omoare Pentru a scoate femela din acvariul în care au fost depuse icrele și apoi masculul dintr-un acvariu în care înoată sute șu mii de pui vom avea nevoie de o plasă cu ramă de inox, mai mare (vom ține seama de mărimea peștilor) cu o plasă de nylon, cu ochiuri mari și firul gros Ca exemplu de astfel de material, erau sacii din plastic pentru cartofi Este nevoie de o asemenea plasă pentru a nu strica cuibul și a prinde icrele (când scoatem femela) sau pui (când scoatem masculul) Icrele eclozează cam în 24-30 de ore, apoi stau în cuib încă 2-4 zile până când înoată liber, moment în care se va scoate și masculul, începând hrănirea alevinilor Aceasta o putem face cu infuzori sau cu praf de ou Dacă hrănim cu ou, acesta se va da în cantități mici și de 3-4 ori pe zi Acum vom introduce în acvariu un mic filtru cu câteva bule mici de aer, pentru că puii sunt foarte sensibili la mișcarea apei La început puii sunt foarte mulți, de aceea va trebui să dăm mâncare din abundență (dar va trebui să corelăm foarte bine cantitatea de hrană cu numărul puilor) Dacă dăm prea puțină hrană atunci puii vor crește foarte diferențiat și cei mari îi vor mânca pe cei mici, încât după câteva zile numărul puilor se va reduce drastic Dacă însă dozăm bine hrana, puii vor crește uniform și după 3-4 zile de infuzori sau ou, vom trece pe nauplii de Artemia, dar încă o zi sau două vom continua și hrănirea puilor cu infuzori sau ou pentru a ajuta puii rămași în urmă Acvariul va trebui acoperit cu un geam, mai ales între a 3-a și a 5-a săptămână când li se dezvoltă labirintul, orice diferență de temperatură între aerul camerei (mai rece) și temperatura apei ar duce la o mortalitate în masă Dacă hrănim puii cu nauplii de Artemia sau cu micro viermi, atunci vom avea griji mai mici pentru că acest tip de hrană nu mucegăiește ca oul și nici nu există pericolul înmulțirii peste măsură și atacarea branhiilor puilor de către infuzori începând cu a 5-a zi de hrănire vom începe să completăm apa din acvariu cu apă proaspătă la aceeași temperatură După circa 3-4 săptămâni când începe să se dezvolte labirintul, puii capătă înfățișarea părinților Dacă totuși puii au crescut diferențiat, atunci este necesar să-i selectăm în permanență Acest mod de reproducere și creștere a puilor este valabil și pentru speciile de Colisa și Trichogaster leeri 1825 Sursa: Specia este răspândită în India, Malaezia și Indonezia, unde trăiesc în ape puțin adânci, calde și foarte bine plantate Este un pește pașnic, chiar sfios, foarte sensibil la răniri și destul de dificil de crescut Are nevoie de o apă cu temperatura de 24-30 °C Mănâncă orice fel de hrană, chiar și uscată, dar i se va oferi doar hrană mică pentru că are gura foarte mică Și la această specie, abdominalele s-au transformat în fire (antene) cu care-și caută hrana Abdominalele sunt reduse doar la prima radie și sunt mult Autor: Ing Mircea Oprea prelungite Capul și corpul sunt înalte, foarte turtit lateral, cu gura mică și buzele pronunțate La fel ca la specia Trichogaster trichopterus, masculul are aripioara dorsală mă lungă și ascuțită la capăt, în timp ce femela o are mai scurtă și rotunjită, fiind și mai umflată în zona abdomenului Ajung până la 10 cm, masculii, femelele rămânând mai mici Culoarea de fond a corpului este de un albastru-violet-argintiu, acoperit cu pete neregulate sidefii, pete care acoperă corpul precum și o parte din aripioare Are o dungă laterală neagră, întreruptă din loc în loc, care merge de la bot până la rădăcina cozii Au nevoie de acvarii mari, bine plantate, pentru a-i crea locuri de ascuns Reproducerea că la specia Trichogaster trichopterus cu care se înrudește foarte mult Pentru reproducere are nevoie de acvarii de 30-40 litri, cu fundul și geamurile laterale acoperite cu hârtie închisă la culoare Mai ales în timpul reproducerii este un pește sperios Greutatea la reproducere este de a găsi o pereche care să vrea să depună împreună Construiește un cuib mare în care depune câteva sute sau mii de icre (în funcție de vârstă și mărimea peștilor) Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Genul este răspândit în sud-estul Asiei, aparținând Belontiidelor In acest gen sunt pești robuști, supli, puternici, mediu aplatizați pe lateral Botul este scurt, buzele pronunțate, cu dorsala mai lungă sau egală cu anală Prima radie a pectoralelor este puternic prelungită, putând fi chiar bifurcată, iar la coadă, radiile mijlocii sau cele superioare sau 1826 inferioare putând fi foarte prelungite Linia laterală este sau întreruptă sau lipsește în totalitate Operculele sunt acoperite cu zimți Sunt pești rezistenți și complet nepretențioși, doar exemplarele tinere fiind pașnice In general se împacă greu cu celelalte specii Mănâncă atât hrană vie, pe care o preferă, dar și uscată sub formă de fulgi deshidratați Preferă acvariile cu mult soare (sau dacă nu, multă lumină) și în general se va evita introducerea lor în acvarii nou înființate și foarte bine plantate Sunt pești cu un corp lunguieț, puternic aplatizat pe flancuri și ales în partea din spate a corpului Lungimea la care ajunge este de 8 cm la masculi, femelele rămânând mai mici, dar mai pline în zona abdomenului (mai ales când ating maturitatea sexuală) Coloritul corpului este foarte schimbător, peștii fiind mai tot timpul agitați (mai ales masculii și mai ales când sunt în prezența altor pești din aceeași specie) Când sunt agitați, coloritul este următorul: un fond albastru verde strălucitor cu dungi transversale roșii La depunere, masculul are zona inferioară a capului și zona abdominală de un negru catifelat, pe opercule având o pată albastra-verde tivită cu roșu, aripioarele fiind albăstrui, până la roșu, cu linii albastre și tivite cu albastru de altă nuanță Masculul este mai viu colorat decât femela, iar buzele sunt mai pronunțate Sunt răspândiți în Coreea până în sudul Chinei, Vietnam și Taiwan unde trăiesc în ape stătătoare (orezării) sau care curg lent, în zone de mlaștină Au fost introduși în acvaristică, și în Europa, printre primii ani în 1869, fiind reproduși pentru prima dată în captivitate de Carbonnier La început Alfred Gunter și Boulanger au crezut că sunt o specie creată artificial, dar Kreienberg a demonstrat contrariul observând că, chinezii nu-i țin în acvarii și nici nu apar în comerț, ca alte specii (carași selecționați) O variantă a lui Macropodus opercularis este Macropodus opercularis concolor Sunt pești nepretențioși, temperatura la care pot rezista fiind între 15-30 °C, iar cea minimă de 10 °C Macropodus opercularis concolor nu are dungile transversale, singura diferență fiind faptul că la depunere acesta devine aproape negru, aripioarele fiind puternic prelungite Reproducerea are loc cu construirea unui cuib de spume (caracteristic familiei) de către mascul înălțimea coloanei de apă în acvariul de reproducere poate fi mai mare deoarece icrele au un conținut mare de substanțe uleioase și nu se scufundă Reproducerea lor este foarte asemănătoare cu a speciei Tricogaster trichopterus și puteți găsi mai multe informații acolo 1827 Sursa: Este răspândit în sud-estul Asiei, în India, Malaezia, Borneo, Sumatra și Indonezia Corpul este înalt, aplatizat pe lateral, cu o deschizătură a gurii îngustă, buzele foarte groase și cărnoase, ieșind foarte mult în relief Totodată buzele sunt acoperite cu dințișori foarte fini, apropiați unul de celălalt Dorsala este mai lungă ca anala, țepii din partea tare nefiind uniți între ei Este un pește mare care în circa 18 luni ajunge la 18 cm In biotopul natural atinge 55 cm, dar în acvarii sunt Autor: Ing Mircea Oprea mai mici Specia a fost descoperită în anul 1831 de Cuvier-Valencieimes pe baza unor pești aduși din Java Coloritul: pe un fond de la galben spre verzui, apar mai multe dungi longitudinale închise la culoare, dungi care se întind și pe aripioare In acvariu apare și o formă semialbinotică (semialbinotică pentru că lipsește pigmentul dar ochii sunt negri nu roși) Femela, în acvariu, este mai mică, atingând abia 10-12 cm, fiind mai plină că masculul Ea se mai deosebește de mascul și prin faptul că are spatele mai ascuțit Au nevoie de foarte multă hrană și o temperatură de 25 °C Prezența dinților de pe buze ne anunță că sunt mari mâncători de alge, dar mănâncă și hrană vie ca: daphnia, tubifex, etc Hrana vie oferită va fi mică Până la 5-6 cm, li se vor da și pești mici ca hrană Stacks a observat că exemplarele tinere acceptă hrana vie mică, în timp ce exemplarele mai mari acceptau și hrană uscată, echitrei, larve de țânțari negri, dar nu acceptau tubifex sau larve de țânțari roși (probabil nu trăiesc în biotopul natural) Pentru reproducere se folosește un acvariu de circa 80-100 litri Pe fund se poate pune puțin nisip și un filtru Duritatea apei va fi de 10-12 °dGH cu un pH = 6,5-6,8, iar temperatura între 27-28 °C, dar poate fi ridicată până la 30 °C In timpul reproducerii, nu-și construiesc cuib de spumă, icrele și puii plutind la suprafața apei datorită excesului de substanță uleioasă Icrele sunt depuse pe înserat, după un dans nupțial frenetic La alegerea perechii și la depunerea icrelor, femela este elementul activ Icrele sunt în număr foarte mare între 3000-4000 de bucăți Specific acestei specii este că, în timpul ritualului de împerechere, peștii se apucă unul pe celălalt de buze, de unde și numele de „gurami pupăcioși” (asemănător unui sărut) Icrele depuse se ridică la suprafață, rămânând lipite de plante După depunere, perechea nu este necesar să fie scoasă din acvariu, dar în acest caz ea va fi bine hrănită, pentru că altfel va mânca icrele și puii Acvariile pentru reproducere vor fi foarte bine aerisite Depunerea are loc în mai multe reprize, una în care peștii se înconvoaie unul în jurul celuilalt de 6-8 ori Apoi după o scurtă pauză în care se odihnesc unul lângă celălalt, începe a 2-a repriză, dar cu un număr mai redus de împerecheri, doar 4-5, apoi o nouă pauză și a 1828 treia repriză cu numai 2-3 îmbrățișări Se va căuta ca duritatea apei să nu depășească 15 °dGH La o temperatură de 27 °C icrele eclozează în 14-17 ore, iar la 30 °C sunt necesare numai 12-15 ore Larvele rămân în apropierea suprafeței apei și înoată după alte 48-72 ore Puii se hrănesc cu gălbenuș de ou sau infuzori și după 3-4 zile cu nauplii de Artemia salina In 4-5 săptămâni puii ating 3-4 cm Puii cresc neuniform și vor trebui selectați mereu Masculii sunt foarte virili, având o cantitate foarte mare de lapți și de aceea după depunere, apa poate avea un aspect lăptos Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Aparține tot Belontiidelor, este mai mic decât Colisa fasciata, ajungând până la 10 cm, femela fiind ceva mai mică Biotopul natural este în India și Birmania (în râul Irawadi de lângă Rangoon) Prima dată a fost importat în anul 1904 într-un singur exemplar, abia în 1911 s-au importat mai mulți Ii trebuie un acvariu cu un volum de cel puțin 50 litri Botul este mic, având la partea superioară o excrescență mare, care derivă dintr-o îngroșare a pielii de pe maxilarul superior, fiind vizibilă mai ales la masculii care au atins maturitatea sexuală Culoarea de bază este un verzui strălucitor, pe acest fond apărând dungi transversale, neregulate, oblice, de culoare roșcată, mai intense în partea din spate a corpului Verdele poate fi acoperit de o dungă longitudinală închisă la culoare Zona inferioară a corpului și abdomenului, mai ales când sunt agitați, se colorează în violet închis cu desene gri-albe Aripioarele sunt foarte colorate Femela are coloritul mai estompat Acvariu trebuie să aibă multe plante plutitoare, cu rădăcini care sunt folosite de femelă că ascunzători, pentru că masculii sunt brutali cu femelele și asta nu numai la reproducere Chimismul apei nu prea are importanță, iar temperatura va fi cuprinsă între 22-28 °C Pentru depunere masculul construiește un cuib de bule, format din aer atmosferic, absorbit la suprafața apei înconjurat de o secreție bucală Cuibul nu este prea mare, putând avea un diametru de 5-8 cm Femela, care este gata să depună, având abdomenul plin cu icre, lovește masculul în zona abdomenului, parcă anunțându-1 că este gata să depună întâi masculul aleargă femela, dar apoi cu aripioarele întinse, așteaptă femela sub cuib Coloritul lui este deja intensificat la maxim Masculul se încolăcește în jurul femelei până când aceasta ajunge aproape cu burtă în sus și acum are loc expulzarea icrelor și fecundarea lor Icrele urcă la suprafața apei datorită excesului de substanțe uleioase Partenerii cad epuizați pe fundul acvariului și după o scurtă pauză reiau ciclul până la depunerea tuturor icrelor, moment în care femela se ascunde și trebuie scoasă din acvariu Pot fi depuse până la 1000-1500 de icre Icrele sunt împinse de mascul în cuib și sub ele masculul face un alt strat de 1829 bule de aer Icrele eclozează după 24 de ore, iar după încă 3 zile, puii înoată liber, acum trebuind să-i hrănim Prima hrană va consta în infuzori sau gălbenuș de ou După 2-3 zile de la depunere se va scoate și masculul pentru a nu mânca puii care devin neascultători și fug din cuib După 5 zile, puilor li se pot administra și nauplii de Artemia salina Se mai poate aplica și metoda următoare: imediat după depunere, cu ajutorul unei plase foarte fine se scoate tot cuibul cu icre din acvariu și este mutat în alt acvariu pregătit cu apă la aceeași temperatură Noul acvariu nu va avea nimic pe fund După 3-4 săptămâni, vom începe schimbări de apă, la început în cantități mici, apoi mai mari Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Aparțin Belontiidelor, ca și Colisa chuna și sunt răspândiți din India până în Burma Au foarte multe varietăți Este una din speciile mari ale genului, putând atinge 12 cm Botul este mic, buzele proeminente, solzii sunt relativ mari Culoarea corpului este roșcat-maroniu, cu numeroase dungi transversale, oblice, înclinate spre spate, de culoare albastra-verde Operculele, zona pectorală și abdominală sunt tot de un albastru-verde, aripioarele sunt foarte colorate, femela este mai simplu colorată, cu dorsala și anala rotunjite De fapt, acest lucru deosebește sexele între ele (la mascul, dorsala și anala sunt mai lungi și ascuțite la vârf) Este un pește sperios, necesită mai puțină lumină, lucru realizabil cu ajutorul plantelor plutitoare Sunt pești dinamici, iar în perioada reproducerii, masculul se împacă greu cu ceilalți pești din acvariu Are nevoie de acvarii spațioase, bine plantate, cu multe ascunzișuri, mai ales pentru femele Temperatura optimă este 24-28 °C, iar la reproducere 30 °C Pentru puțin timp suporta și 15 °C Mănâncă orice, preferă hrana variată Pentru reproducere masculul construiește un cuib mare din spumă, având ca suport plante plutitoare 1830 Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Sunt răspândiți în nord-estul Indiei și Bangladesh în afară perioadei de reproducere și masculul și femela sunt la fel de colorați Când este agitat, masculul are un colorit mai intens, cu o culoare galbena-aurie până la roșcat Capul, zona pectoralelor și abdominală, ca și partea în fața a analei este de un albastru-verde strălucitor Pe dorsala are o pată lunguiață, galben-citron până la alb și care e terminată în partea superioară a ei La femelă, temporar, apare o dungă longitudinală închisă la culoare Reproducerea și hrănirea puilor e foarte asemănătoare cu a speciei Trichogaster trichopterus, fiind valabilă pentru toate speciile de Anabantidae Poate ajunge la 7 cm în anul 1964 Niuwenhuizen a observat că dacă specia nu este ținută într-o companie adecvată, nu se colorează și pot chiar să nu se reproducă De aceea recomandăm bazine mari, bine plantate, cu mai multe perechi Dacă bazinul este mic se va ajunge la conflicte teritoriale Pentru o pereche vom considera necesar un teritoriu de circa 50 cm2 Cuibul poate lipsi sau poate fi mic și neîngrijit Sursa: Autor: Ing Mircea Oprea Betta splendens ca pește de acvariu poate fi diferit de peștele sălbatic, din biotopul natural Ca specie face parte din familia Anabantidae, caracterizată prin existența unui organ respirator suplimentar, descris la prezentarea familiei Trăiește în bălțile calde, deficitare în oxigen din Asia de sud-est Este un pește nepretențios, în acvariu putând fi crescut în vase foarte mici, fără aerisire De aceea, pentru a avea exemplare demne de a fi prezentate într-o expoziție, este de preferat să fie crescut în vase mici, borcane, pentru a-și putea dezvolta și etala frumusețea Pentru acest lucru nu este nevoie decât de o îngrijire minimă și o hrană corespunzătoare, la intervale regulate pentru a păstra apa curată Fiind ținut într-un spațiu mic, este necesar, ca din când în când să i se schimbe apa Este total nepretențios la calitatea apei (duritate și pH), dar au nevoie de o temperatură de 28-30 °C, iar pentru reproducere chiar cu 1-2 °C mai ridicată Dacă este tinut într-un borcan de circa 1 litru este necesară 5 1831 schimbarea apei cam la 2 zile La schimbarea apei se va ține în vedere ca temperaturile să fie egale Dacă folosim apa de la robinet, atunci este bine ca aceasta să fie „îmbătrânită” cel puțin 24 de ore Chiar la un pește nepretențios că Betta, diferențele foarte mari în ceea ce privește calitatea apei pot provoca accidente grave Dacă observăm că un Betta ținut într-un spațiu mic, stă mai mult pe fundul vasului, sau își reduce activitatea, atunci acesta este un semn că apa trebuie schimbată Schimbând apa imediat, se observă o intensificare a activității peștelui Se recomandă adăugarea în apa acvariului în care creștem Betta, a unei linguri de sare grunjoasa la fiecare galon de apă (1 galon = 4 litri de apă) Ca hrana, Betta nu este un pește pretențios, atâta timp cât hrana este dată la intervale regulate și în cantități suficiente Peștelui i se pot administra ca alimente următoarele: daphnie vie, congelată, larve de țânțari, bucăți de carne de vită crudă, tubifex, Artemia salina vie și congelată, râme tăiate mărunt și bine spălate Se recomandă o dietă cât mai variată I se poate administra și hrană uscată, dar numai ca hrana suplimentară asociată cu cea vie sau congelată Indiferent de tipul hranei, este recomandabil să fie hrănit de mai multe ori pe zi, decât o singură dată din abundență Astfel i se poate asigura și variația hrănirii, recomandată tuturor peștilor, nu numai la Betta Un aliment în exces (neconsumat în întregime) duce la o schimbare a calității apei (infectarea apei) putând duce la îmbolnăvirea peștelui In general se apreciază că Betta splendens trăiește doar 1,5-2 ani, dar există mărturii că unii trăiesc peste 3 ani O hrănire în exces și o hrană neadecvată scurtează viața peștilor De aceea se recomandă și folosirea ca hrană a ficatului de pui, inima și ficat de vită, carne de cal și hrană sub formă de fulgi deshidratați, creată special pentru ei Deci din punct de vedere al condițiilor de întreținere, temperatura apei se pare că are o influență foarte mare Astfel, acest pește tropical poate rezista la o temperatură minimă de 21 °C și maximă de 29 °C Se pare că o temperatură de peste 30 °C scurtează viața peștelui Betta este puțin sensibil la boli, dacă respectăm regulile de mai sus privitoare la hrană și schimbarea apei Sunt informații că masculii de Betta au trăit peste 9 ani Este adevărat că acești pești sunt ținuți în condiții de laborator, făcând parte dintr-un experiment universitar asupra longevității Fiecare pește are un acvariu cu un volum de mai mulți galoni, dar pentru el, este „alergat” prin acvariu un anumit timp Reproducerea Din punct de vedere al calității apei, Betta este un pește puțin pretențios în ceea ce privește vasul folosit pentru depunere, el poate fi foarte diferit ca formă și volum Astfel în Orient se folosesc pentru depunerea icrelor oale emailate și ceramice Ca o indicație suplimentară nu trebuie că vasul să fie nici prea mic, dar nici prea mare pentru ca peștii să nu se piardă unul de altul Din punct de vedere al temperaturii, există informații că Betta a depus la 18 °C, dar un succes deplin s-a obținut la o temperatură cuprinsă între 24-29 °C Aceste temperaturi reflectă, mai mult ca sigur, temperaturile din biotopul natural Observăm din cele spuse mai sus că succesul reproducerii nu constă în asigurarea unor condiții deosebite de acvariu, ci trebuie căutat în altă parte, și anume la asigurarea materialului biologic Revenind asupra temperaturii, putem constata că temperaturi peste 30 °C incomodează peștele, iar puii rezultați (icrele fiind silite să se dezvolte foarte rapid) sunt slăbiți și mor înainte de a putea înota Deci pentru a obține descendenți sănătoși și numeroși, cauzele succesului trebuie să le căutăm în priceperea noastră de a alege materialul 1832 biologic Astfel un prim criteriu de a alege perechea depunătoare îl constituie culoarea La o primă tentativă de a reproduce Betta acest aspect ne va interesa mai puțin, totul este să obținem puii Dar la o a doua sau a treia reproducere (succes) vom deveni mai pretențioși Astfel vom alege o pereche roșie (albastră, albă sau verde) pe care-i vom pune la reprodus Dar să vedem cum realizăm aceasta, pentru că doar ai-i pune într-un acvariu împreună nu este suficient După criterii de culoare alegem o pereche matură sexual Deja am pregătit acvariu pentru reproducere, am asigurat o temperatură a apei de 26-28 °C Să vedem de ce mai avem nevoie pentru un succes al reproducerii Ca la orice ovipar, introducem femela cu 12-24 de ore înainte în bazinul de reproducere In cazul lui Betta, în acvariu am pus un grup de plante plutitoare: Riccia fluîtans, Ceratopteris, precum și un grup de plante că: Cryptocarine ale căror rădăcini le-am prins cu o agrafă de plumb și care au fost așezate în 2 sau 3 colțuri ale acvariului Plantele plutitoare ajuta la formarea cuibului de spumă de către mascul (suport al viitoarelor icre), iar plantele din colțuri vor servi ca ascunzători pentru femelă în timpul și după depunerea icrelor Considerăm necesară introducerea femelei în acvariul de reproducere cu 12-24 de ore înainte, deoarece femela (gata de reproducere) se acomodează mai greu unor noi condiții Masculul se acomodează mai ușor (parcă știe că este pus într-un alt acvariu pentru reproducere) și dacă femela nu este complet pregătită să depună, masculul excitat o aleargă și o bate, putând s-o omoare Reproducerea începe cu construirea de către mascul a unui cuib la suprafața apei Pentru construcția cuibului, unii autori pun pe suprafața apei o hârtie cerată sau o ceașcă de plastic Aceste lucruri se pun deoarece mulți masculi își construiesc cuibul sub ele Este de preferat să punem doar câteva tufe de Ceratopteris sau frunze rupte de Echinodorus osiris sau E orizontalis Pregătirea bazinului pentru reproducere constă în: > Un bazin de circa 40 litri > Se umple cu apă mai veche (peste 48 de ore) > Se pun în acvariu tufele de plante plutitoare și grupul de plante la colțuri Pe lângă că acestea constituie un loc de adăpost și odihnă pentru maturi și puiet, se pare că în jurul acestora apare și se dezvoltă o viață microscopică mâncată de puiet; > Coloana de apă nu va depăși 10 cm pentru că icrele de Betta sunt mai grele ca apa și după depunere și fecundare, acestea cad la fundul bazinului, fiind apoi luate de mascul în gură și fixate în cuibul de spumă Dacă coloana ar fi mai înaltă, atunci după 4-5 drumuri, masculul ar obosi și și-ar pierde interesul pentru reproducere, lăsând icrele căzute pe fund unde ar pieri Adâncimea mică ajută și puii, care se vor putea ridica singuri la cuib Sunt relatări că nici o adâncime de circa 30 cm a coloanei de apă nu ar fi prea mare; > Asigurarea unei temperaturi constante 26-28 °C cu ajutorul unui termostat; > Peste acvariu se va pune un geam, acest lucru asigurând menținerea temperaturii constante, lucru care trebuie asigurat și după primele 30 de zile de viață, după care puietul începe să-și dezvolte organul auxiliar de respirație (labirintul) De asemenea menține și o umiditate existentă în biotopul natural Presupunem că am asigurat toate aceste condiții și femela este pregătită pentru depunere Acest lucru este evident prin apariția pe corpul femelei a unor dungi transversale 1833 Aceste dungi sunt invizibile la peștii de culoare deschisă (galben, alb, pastel) Dacă apar aceste dungi, atunci se poate introduce și masculul Dacă introducem masculul și observăm că acesta nu începe să-și construiască cuibul de spumă, există mai multe metode pentru a-1 stimula Se separă acvariul în două părți cu ajutorul unui geam, într-o parte rămânând femela iar în cealaltă fiind masculul După circa 12-24 ore masculul începe construirea cuibului Dacă a construit cuibul, ridicăm geamul despărțitor și acum fiind împreună, perechea începe depunerea icrelor Stimularea construirii unui cuib de către mascul se poate face nu numai prin apropierea unei femele și prin apropierea unui mascul, sau doar prin schimbarea locului (într-un borcan) a femelei Se mai apreciază că schimbarea apei stimulează construirea unui cuib O altă cauză care ar putea determina construirea unui cuib, o constituie schimbarea barometrului Acest lucru se leagă probabil de numărul de ani petrecuți în captivitate a peștelui sălbatic Se pare că aceeași influență o are și succesiunea sezoanelor uscate-ploioase din viața peștelui Un alt stimulent pentru construirea cuibului îl constituie temperatura apei în natură construirea cuibului are loc la o temperatură cuprinsă între 17-29 °C Contează foarte mult temperatura la care peștele a fost obișnuit S-a observat faptul că peștii care au stat câteva ore la o temperatură de 13 °C, readuși în condiții normale, în 24 de ore și-au construit cuiburi pentru reproducere S-a observat că pentru construirea unui cuib, stimulativ pentru mascul este și un obiect în formă rotundă (ca un grapefruit) și de culoare galbenă Aceste constatări au fost verificate și s-a observat că acest obiect seamănă cu masa unei frunze plutitoare care se găsește în biotopul natural (Thailanda) Culorile roșii sau verzi nu s-au bucurat de aprecierea peștilor, iar albastrul a fost respins în totalitate Totodată s-a observat că bulele atrag și hrănesc infuzorii Sunt cazuri în care o pereche n-a depus, deși masculul a construit cuibul Introducând o altă pereche, noul mascul a folosit și completat cuibul vechi Este bine să existe o sursă de lumină în camera cu acvariul, dar nu deasupra acestuia De regulă seara se introduce femela în acvariu, iar dimineața și masculul (asigurând o iluminare slabă a camerei) în cursul zilei masculul excitat a construit deja cuibul Mărimea cuibului poate varia foarte mult Astfel pot fi doar câteva bule sau cuibul poate acoperi jumătate din suprafața acvariului Cuiburile a 2 masculi de Betta nu vor semăna niciodată Bulele de aer sunt acoperite cu un strat de mucus și formează o masă lipicioasă, folosind pentru menținerea icrelor și a puilor în cuib Jocul nupțial poate avea aspecte diferite Astfel sunt cazuri când femela urmărește la început masculul (dacă este adaptată deja noilor condiții) sau dacă nu, masculul urmărește femela Indiferent de situație, după circa 15-20 de minute femela începe să se ascundă de avansurile masculului Activitatea masculului alternează între fugărirea femelei și lucrul la cuib Perioada de curtare poate dura de la câteva ore la câteva zile Culoarea femelei se intensifică iar dungile transversale sunt vii Femela vine spre mascul, însă când acesta vine către ea, femela fuge și se ascunde în final, femela, cu aripile strânse, se apropie de cuib, cu capul în jos Din acest moment masculul se poartă mai gingaș cu ea încep să se încolăcească unul pe altul sub cuib Se pare că masculii sunt „stângaci” sau „dreptaci”, astfel ei neputându-se îndoi (încolăci în jurul femelei) decât pe dreapta sau pe stânga încolăciți, femela se întoarce cu burta în sus și începe depunerea icrelor, fecundate imediat de mascul Icrele, mai grele decât apă, cad pe fund și sunt luate de mascul în gură și ridicate în cuibul de spumă Acesta este momentul în care acvariștii mai puțin experimentați au impresia că masculul mănâncă 1834 icrele Femela expulzează în reprize de câte 15-20 de icre, care sunt fecundate de mascul După depunerea întregii ponte, în funcție de mărimea și experiența perechii, care poate număra până la 400-500 de icre, femela va fi scoasă din acvariul de reproducere, pentru ca masculul în dorința lui de a proteja cuibul și progenitura, devine foarte violent, bătând femela (putând chiar s-o omoare) In perioada până la apariția alevinilor, masculul va ridica continuu icrele căzute din cuib (ca și puietul), până când acesta începe să înoate orizontal In toată această perioadă nu este necesară nici aerisirea nici filtrarea apei, pentru că turbulența produsă de acestea poate face dificilă întreținerea cuibului și poate împrăștia icrele și puietul (există impresia că puietul este incomodat de apa care se mișcă în permanență) Dar o completare sau o schimbare parțială a apei poate înlocui aerisirea și filtrarea Depunerea icrelor poate dura 3-4 ore Depunerea aduce peștii într-o stare aproape de transă Primul care-și revine este masculul care are îndatoriri suplimentare față de actul depunerii După depunerea unei tranșe de icre, masculul are grijă de icre, le ridică în cuib, le așează urmând apoi o altă repriză de depunere Și femela poate ajuta la ridicarea icrelor în cuib S-a mai observat că unii masculi înghit o parte din icre, îngrijind cu atenție icrele rămase Sunt relatări despre o dezvoltare „stomacală” a unor pui Perioada de incubare durează cam 36-40 de ore, timp în care masculul îngrijește cuibul, aranjând icrele și puii, probabil oxigenându-i După apariția puilor (întâi mici icre cu codiță) aceștia cad din cuib, masculul având grijă să-i urce la loc Se presupune că acest lucru este benefic, deoarece la suprafața apei, la separarea dintre medii (apă-aer) stratul despărțitor este mai bogat în oxigen După circa 48-60 de ore majoritatea puilor înoată liber (în poziție orizontală) In acest moment scoatem masculul și începem hrănirea puietului (care până acum s-a hrănit din icră) Ca o primă hrană, pentru puii de Betta se vor folosi infuzorii (parameci) sau gălbenuș de ou fiert tare (a se vedea capitolul „Hrană”) Se pare că viața microscopică formată în jurul frunzelor de suprafață este suficientă pentru hrănirea puietului In acest moment este necesară introducerea unei pietre de aer acționată de un vibrator, mai ales pentru spargerea pojghiței de praf care se formează la suprafața apei și care împiedică oxigenarea După 5-7 zile de hrănire cu infuzori sau gălbenuș de ou fiert tare, se poate trece la o hrană mai consistentă ca: microviermi sau naupli de Artemia salina Concomitent cu trecerea timpului și creșterea puietului, se va ridica și nivelul apei în acvariu Dacă folosim o hrană bazată pe gălbenuș de ou, se recomandă introducerea în acvariu a unor melci care să consume o parte din această hrană, care altfel ar altera apa Melcii păstrează curat în bazin mai mult timp decât dacă în acel bazin n-ar fi melci Intr-un acvariu din care nu am scos la timp perechea de reproducători se pot observa serii diferite de pui, în diverse stadii de dezvoltare Astfel putem avea icre eclozate în cuib, concomitent cu pui care înoată și se hrănesc liber Totodată nu s-a observat ca femela sau masculul să-și mănânce puii Sunt observații că folosind pentru femelă o „cușcă” pentru guppy, aceasta a sărit în bazin la 1835 mascul, iar după depunerea icrelor a sărit înapoi în cușcă Walt Maurus nu recomandă introducerea femelei înaintea masculului în bazinul de reproducere El recomandă introducerea concomitentă a ambilor, deoarece consideră că oricare se poate socoti stăpânul teritoriului El spune că peștii au nevoie de 2-3 minute pentru a se acomoda și a depune Dacă o femelă nu vrea să depună, se recomandă introducerea unei a doua femele în bazin Dacă masculul este cel care nu corespunde atunci femela se va răzbuna atacând masculul până la omorârea lui Dacă depunerea icrelor nu are loc într-un interval de 72 de ore se recomandă schimbarea perechii De regulă, doar schimbarea masculului dă rezultate Dacă totuși femela nu prezintă semne că vrea să depună icrele (dungile verticale), atunci o vom înlocui cu o alta Probabil că ea nu este matură sexual sau este la prima depunere și este speriată Se pare că masculul este stimulat să-și construiască cuibul dacă la o a doua, a treia depunere este folosită o femelă de culoarea primeia cu care a depus icre Nu este o regulă generală, dar trebuie să ținem cont de ea O altă regulă de care trebuie să ținem seama pentru succesul reproducerii este aceea că nu se pune la reproducere un mascul tânăr și o femelă care a depus de mai multe ori și deci mai mare ca vârstă și dimensiuni S-a constatat că îmbrățișările nereușite duc la scăderea apetitului sexual atât la femele cât și la masculi Dacă nu punem la împerecheat exemplare tinere, lăsându-i să îmbătrânească, atunci ei vor refuza să facă acest lucru sau nu vor putea să-l facă Deci cu cât mascuhi și femelele vor fi puși la depunere mai repede și cât mai des, cu atât succesul va fi mai deplin O pereche învățată cu un ciclu regulat de depuneri (să spunem la 3 săptămâni sau o lună, dar respectat cu rigurozitate) va deveni nervoasă la depășirea termenului Dacă o punem exact la termenul la care a fost învățată, atunci depunerea este garantată într-un timp foarte scurt de la introducerea în acvariul de reproducere La o depunere, o pereche de Betta poate depune până la 400-500 de icre Nu s-a observat ca femela să mănânce icrele, ea ajutând masculul să le culeagă pe cele căzute pe fund punându-le în cuib S-a mai observat că bine hrăniți și îngrijiți, Betta poate depune continuu Astfel, dacă depunerea are loc într-un acvariu cu mai multe exemplare, un mascul va depune cu toate femelele care se prezintă voluntar Probabil că așa se petrec lucrurile și în natură In acest caz vor exista concomitent pui, icre eclozate și icre neeclozate în același spațiu și cu același mascul Bine hrănite, femelele de Betta pot depune din nou după o perioadă scurtă de timp de circa 3-4 zile Masculii de Betta îngrijesc puietul atâta timp cât aceștia stau în cuib, în momentul când îl părăsesc, puietul poate fi gonit de mascul Hrănirea puilor se va face în clipa în care toți (sau marea lor majoritate) înoată orizontal In primele zile de viață, în privința hrănirii sunt două teorii: > Este necesară hrănirea puietului în primele zile cu infuzori > Nu sunt necesari infuzorii și se poate începe direct cu naupli de Artemia Am reprodus aceste teorii mai mult din curiozitate pentru că până la urmă experiența noastră își va spune cuvântul Dacă hrănim puietul cu infuzori, atunci plasarea unui bec mic chiar deasupra bazinului are un efect benefic, infuzorii adunându-se în jurul sursei de lumină și căldură Și puietul se va aduna tot acolo putându-se hrăni mai bine După circa 10- 1836 14 zile puietul care a fost crescut până acum în bazine mici trebuie mutat în bazine mai mari Dacă nu facem acest lucru la timp vom încetini creșterea lor Ca regulă generală trebuie să ținem cont că se va asigura 10 litri de apă pentru fiecare 25-40 de pui Bine alimentați și făcându-le schimbări dese de apă, puii vor crește foarte rapid în perioada formării labirintului la circa 30 de zile, peștii sunt deosebit de sensibili la diferențele de temperatură Astfel bazinul se va acoperi cu un geam care face ca temperatura apei din acvariu și a stratului de aer de la suprafață să fie egale Această diferență de temperatură este cauza pierderii unor serii întregi de pești labirint S-au observat cazuri în care într-o serie de pui, în afara celor care înoată normal, sunt și alții care „țopăie” prin bazin, înotând cu dificultate Acest lucru apare cu predilecție mai ales atunci când puii încep să-și folosească labirintul Unii dintre crescători distrug acest puiet, însă acest lucru se poate remedia Boala lor este legată de vezica înotătoare, care este mai scurtă sau mai puțin dezvoltată Unii autori spun că acești pești trebuie mutați într-un acvariu cu coloana mică de apă Această boală nu este ereditară, neexistând explicații nici tratament pentru ea Peștele își poate reveni sau nu Sursa: Autor: stefanp Acum ceva timp am scris două articole, despre bolile peștilor Betta splendens (și anume: „ ” și „ ”), articole ce aduc constant vizitatori cu diverse probleme legat de peștișorii lor, ce pun întrebări pentru a-i ajuta Am observat că o bună parte dintre aceștia, nu cunosc câteva reguli de bază în creșterea acestor pești, reguli ce odată respectate, vor feri peștele de o sumedenie de boli și îi vor asigura o viață bună și lungă Așadar, acest articol, precum în titlu, se dorește a fi un scurt ghid pentru începătorii ce tocmai au achiziționat sau primit un Betta splendens, un ghid în a-i ajuta să le acorde un minimum necesar pentru peștișor Betta splendens este un pește ce aparține familiei Anabantidae, ce provine din Asia de Sud-Est (Laos, Cambodgia, Vietnam, Tailanda), din ape ce alcătuiesc bazinul hidrografic al răului Mekong în habitatul natural este găsit în mlaștini, iazuri, apele orezăriilor Aici este adaptat datorită unui organ ce îl ajută să respire aer direct de la suprafața apei, în cazul în care cantitatea de oxigen dizolvata în apă este redusă Este un pește ce poate ajunge la 6-7 cm lungime și care acceptă o plajă destul de largă în ceea ce privește parametrii apei: un pH între 6 și 8 grade, crescând atât în apă moale (cu duritate mică) dar și într-o apă cu duritate mai mare; temperatura apei trebuie să fie cel puțin 25 de grade Celsius, aceasta crescând până în jurul valorii de 30 de grade (chiar peste) în timpul reproducerii Datorită acestor intervale largi acceptate, dar și a labirintului care îl ajută să respire aer atmosferic, s-a creat o legendă a peștelui Betta splendens, cum că este extrem de 1837 nepretențios și poate fi crescut în orice condiții, tară nicio bătaie de cap Deși este adevărat că supraviețuiește și în condiții dure (chiar și într-un pahar), asta nu înseamnă că și trăiește o viață bună Creșterea peștelui în condiții precare și de stres, va duce într-un final la îmbolnăvirea și moartea acestuia în general eu fac următoarele recomandări celor care și-au cumpărat, sau vor să-și cumpere un Betta splendens: > NU îl creșteți în bol; acesta face aproape imposibilă folosirea unui filtru (sau cel puțin va fi dificil, moment în care mulți nu se mai chinuie să-l folosească) și împiedică „aerisirea” facilă la suprafața apei; de asemenea este inestetic, creând distorsiuni atunci când vrem să privim peștele > Recomand un acvariu de minimum 10 litri (nu ar fi rău chiar unul de 15-20 litri): acest pește, deși nu este unul dintre cei mai activi, are totuși nevoie să înoate (chiar dacă la petshop l-ați văzut într-un pahar de plastic ); un astfel de acvariu va permite atașarea cu ușurință a unui filtru și adăugarea unor plante sau mici bucăți de lemn, pentru a crea un decor natural și mai plăcut (atât pentru voi cât și pentru pește) > Filtrul este OBLIGATORIU: niciun acvariu, indiferent că are un pește, doi sau 10, nu ar trebui să stea fără filtru; acest echipament este vital în „viața” bazinului, fiind gazdă acelor bacterii benefice care transformă amoniacul toxic în nitrați, care sunt mult mai puțin toxici; astfel pește va trăi într-un mediu sănătos, vom evita mirosurile neplăcute eliminate în cameră și vom avea o apă limpede și plăcută la vedere > Un alt echipament necesar este încălzitorul: o temperatură bună pentru creșterea acestor pești (înafara perioadei de împerechere) este 25-26 grade Celsius; o temperatură mai mică va duce la un pește letargic, iar una mai mare va grăbi metabolismul acestuia și îi va scurta durata de viață > Lampa: ca orice viețuitoare, și acest pește are nevoie de lumină, pentru a simula un ciclu diurn-nocturn și de asemenea lumina este necesară pentru plante; nu este necesară o lampă foarte puternică (luând exemplu de mai sus cu acvariul de 10 litri, o lampă de 5-6 W este suficientă); durata de iluminare nu trebuie să fie foarte lungă, aș zice că 8-9 ore pe zi sunt suficiente (peștele are nevoie de asemenea de perioade de întuneric) > Plante: recomand cu tărie plantele naturale; pe lângă că vor crea un mediu natural, mult mai plăcut atât pentru pește cât și pentru acvarist, acestea vor consuma nitrații din apă, purificând-o > Substrat: recomand un pietriș de culoare închisă, pentru a pune în contrast culorile superbe ale acestui pește; bobitele pietrișului trebuie să fie rotunjite și nu ascuțite, pentru a evita rănirea peștelui și cu o granulație de 2-3 mm, pentru a nu favoriza infiltrarea detritusului (mizeriei) care va vicia calitatea apei > Hrana: o hrană vie ar fi de preferat, însă aceasta este mai greu de procurat, de stocat și de asemenea aveți nevoie de o sursă sigură, pentru a nu introduce agenți patogeni în acvariu; există însă acum o multitudine de mâncăruri uscate, special create pentru 1838 Betta splendens (de la JBL, Sera, Hikari, Dennerle și altele); nu îndopați peștele hrănirea în exces poate afecta sănătatea acestuia; una-două mese pe zi sunt suficiente și nu cu o cantitate prea mare > Schimbul de apă: este un alt lucru absolut vital și obligatoriu; în cazul unui acvariu cu filtru și plante naturale, recomand un schimb săptămânal de aproximativ 30% din volumul acvariului; atenție ca apa să aibă aceeași temperatură, pentru a nu provoca un șoc termic peștelui; de asemenea trebuie lăsată să stea undeva la 24 de ore pentru declorinare (sau se pot folosi substanțe din comerț special destinate acestui lucru; caz în care sărim peste perioada de așteptare) In cazul unui acvariu fără filtru, recomand schimburi de apă la 2-3 zile (așa că mai bine luați un filtru ca să scăpați de muncă > Agresivitate: Betta splendens este un pește agresiv și nu se va ține în acvariu nici cu un mascul din aceeași specie, dar nici cu femela (în cazul din urmă, se vor ține împreună doar în momentul împerecherii) Odată îndeplinite aceste condiții, veți avea toate premisele pentru a crește un Betta splendens sănătos și voios, care vă va cuceri cu personalitatea și frumusețea caracteristică speciei, trăind până la 2-3 ani de zile Sursa: Autor: stefanp Deoarece în ultimul post am scris despre boala , m-am gândit că ar prinde bine un articol și despre celelalte boli întâlnite la Betta splendens Deși majoritatea au impresia că Betta este un pește extrem de rezistent, ba chiar nemuritor aș putea spune, trebuie să știm că și el se poate îmbolnăvi la fel ca și ceilalți pești Important este să urmăriți peștele și să îl cunoașteți, astfel încât să puteți identifica o boală în stadiul incipient Simptomele de alarmă pentru un betta bolnav ar fi: înotătoare lipite, peștele stă pe o parte, ochi încețoșați, branhii umflate, pierderea culorii, solzi „zbârliți”, peștele se freacă de decor, puncte, pete, lipsa apetitului La acestea se poate adăuga lipsa activității, însă trebuie să ținem cont că betta este un pește sedentar de felul lui, așa că doar acest aspect singur nu poate fi semn de boală 1839 Bolile pot fi împărțite în trei categorii, în funcție de agentul patogen: boli parazitare, bacteriene și fungice Boli parazitare Sunt cauzate de paraziți ce sunt introduși în acvariu odată cu alți pești, apa contaminată, plante sau alimente > Gris (Ich; boala punctelor albe): cauzat de parazitul Ichthyophthirius multifiliis Cel mai cunoscut simptom al acestei boli este reprezentat de înotătoarele lipite și peștele care se scarpină de decor pentru a scăpa de parazit De asemenea pe corp se pot observa numeroase puncte mici albe Protozoarul trăiește în pielea peștelui, iar chisturile în care se încapsulează dau aspectul de puncte albe amintit mai sus Acești paraziți sunt des întâlniți în acvariile sănătoase iar peștii sunt de obicei imuni, însă dacă apa este proastă calitativ, prea rece sau alte condiții ce pot afecta sistemul imun al peștilor, parazitul va putea ataca După ce infestează peștii, protozoarul cade pe substratul bazinului și se închistează intrând într-o fază dormantă, fază în care este insensibil la medicație In câteva ore sau zile, parazitul se divide în 200-800 larve ce vor fi în căutare de gazdă Cea mai bună metodă de tratament pentru gris este creșterea temperaturii apei la 29-30 grade Celsius și tratamentul cu o soluție ce conține verde de malachit sau cupru Peștii trebuie tratați cel puțin o săptămână, pentru a acoperi întreg ciclul de dezvoltare al parazitului Personal am tratat peștii de gris doar cu creșterea temperaturii și băi cu sare, ce le-am făcut separat de bazinul principal, deoarece sarea afectează plantele 1840 > Viermi externi (anchor worms): sunt niște paraziți mai des întâlniți în apele reci, infestant carași sau crapi koi, însă pot infesta și betta splendens de asemenea De obicei se atașează la baza înotătoarelor, dar pot să apară și pe restul corpului Pentru tratament se poate folosi albastrul de metilen sau băi cu sare > Paraziți interni: greu de identificat De multe ori peștele nu arată niciun simptom de boală, însă devin din ce în ce mai slabi Cel mai ușor este să preveniți această boală Spălați hrana vie cu apă curată și nu folosiți instrumente din alte acvarii Se poate trata cu medicamente pentru paraziți, precum Maracyn > Velvet Boli fungice Apar de obicei secundar unei alte boli > Putrezirea înotătoarelor (fin rot/tail rot): înotătoarele dau impresia că sunt mâncate (a nu se confunda cu înotătoarele ciupite de alți pești), avansând până la bază în cazurile grave, iar acestea nu mai cresc până când nu se aplică un tratament In cazurile extrem de grave poate ataca și corpul peștelui Poate fi infecție fungică/bacteriană sau amândouă Se tratează cu antibiotice pe bază de tetraciclină Un medicament găsit în comerț este JBL Ektol Fluid 1841 > Ciuperca: aproape tot timpul o infecție secundară altei boli Apare ca un mucegai pe corpul peștelui Este o boală fatală dacă nu este tratată > Boala mucusul alb (white slime disorder): apare ca un mucus alb pe suprafața peștelui și este foarte contagioasă Peștele trebuie tratat cu un medicament fungicid, iar acvariul trebuie curățat foarte bine (am citit pe internet că ar trebui curățat cu clor ), iar dacă peștele a fost într-un acvariu comunitar cu mulți pești, trebuie tratați toți peștii, iar setupul sfârșit și curățat totul Boli bacteriene Bacteriile sunt omniprezente și întâlnite în orice acvariu, însă în cazul un condiții stresante pentru pești acestea acționează mai ușor, provocând boli atât externe cât și interne 1842 > Ochi tulburi (cloud eyes): se manifestă printr-un film alb pe suprafața ochilor Se tratează cu antibiotice > Putrezirea înotătoarelor (fin rot/tail rot): înotătoarele dau impresia că sunt mâncate (a nu se confunda cu înotătoarele ciupite de alți pești), avansând până la bază în cazurile grave, iar acestea nu mai cresc până când nu se aplică un tratament In cazurile extrem de grave poate ataca și corpul peștelui Poate fi infecție fungică/bacteriană sau amândouă Se tratează cu antibiotice pe bază de tetraciclină Un medicament găsit în comerț este JBL Ektol Fluid > Ciuperca gurii (mouth fungus): deși această boală pare cauzată de un fungus, este de fapt o boală bacteriană Apare ca un mucegai în jurul gurii Se tratează cu antibiotice precum amoxicilina > Pop-eye: este o infecție cauza de obicei de condițiile proaste ale apei, însă poate fi și un simptom al unei boli interne, precum tuberculoza In cazul tuberculozei, pop-eye poate să nu fie curabil, sau dacă ochiul se va mai însănătoși, peștele oricum va muri datorită bolii ce a cauzat umflarea ochiului Ca aspect, ochiul începe să se umfle, ajungând la un stadiu foarte avansat în 2-7 zile Insă deși poate aspectul ochiului vă sperie, boala poate fi tratată iar ochiul să-și revină la normal De asemenea peștele poate să-și piardă pofta de mâncare Tratamentul se face cu antibiotice, precum ampicilina și schimbul de apă (îmbunătățirea condițiilor acesteia) Tratamentul trebuie să dureze câteva zile după ce ochiul revine la normal 1843 Alte boli > Dropsy: această boală este una din cele mai mortale boli ale Betta splendens și din păcate și cea mai comună Nu se știe încă exact cauza acestei boli, astfel încât nici tratamentul nu este știut cu exactitate Se crede că este o infecție bacteriană a rinichilor Tratamentul recomandat de obicei este tetraciclină sau metronidazol Se recomandă băi zilnice, timp de 5 zile, în care se adăugă 20-100 mg tetraciclină pe litru Boala se manifestă prin umflarea abdomenului (prin acumulare de lichid) și „zbârlirea” solzilor 1844 > Boala vezicii cu aer (swim bladder disorder): se presupune că apare datorită excesului de hrană bogată în proteine Peștele înoată cu greutate și nu poate să ajungă la fundul bazinului Câteodată 24 de ore fără hrană rezolvă această problemă, însă dacă boala este avansată eutanasia este o soluție Cel mai bine este să avem grijă să nu hrănim în exces peștele > Depresie: Betta splendens este un pește inteligent și este dispus către depresie Peștele apare palid, fără poftă de mâncare, nu înoată prea mult Proaspeții tați despărțiți de pui, sau peștii luați dintr-un acvariu mai populat și lăsați singuri sunt predispuși la acest sindrom Nu există un tratament, de obicei peștele își revine singur Asigurați o apă curată, o hrană bună, eventual vitamine în masa apei De asemenea oglinda pusă în fața peștelui pentru a-i asigura activitate, este de folos în final, trebuie subliniat faptul că este mai ușor de prevenit o boală decât de tratat după ce aceasta se instalează Deși Betta splendens este un pește rezistent în general, are nevoie de o apă curată, o filtrare corespunzătoare, spațiu pentru înot (bolurile mici nu se recomandate; bolurile în general nu sunt grozave ), o hrană și o temperatură adecvată (în jur de 26 grade Celsius) Dacă îi asigurați condițiile necesare, Betta splendens vă va răsplăti cu un spectacol de frumusețe și o personalitate foarte interesantă 1845 Sursa: Autor: stefanp După cum am promis în postul în care am vorbit despre , masculul de ce l-am avut anul trecut, voi scrie un post despre boala velvet, o boală des întâlnită la acești pești și destul de greu de recunoscut Al meu pește s-a îmbolnăvit de această boală pe la începutul lui mai anul trecut și am reușit să-l tratez cu „leacuri băbești” ca să zic așa, într-o săptămână Boala velvet este o infestare parazitică (numele parazitului fiind Piscinoodinium sau Oodinium pilularis), foarte comună, acesta fiind un parazit oportunistic prezent în majoritatea bazinelor In momentul în care peștele este stresat datorită unor fluctuații de temperatură, calității proaste a apei sau din alte motive, devine victima parazitului Parazitul ce cauzează boala velvet este clasificat ca o dinoflagelată Este un protozoar care conține însă și clorofilă, astfel fiind considerat și un tip de algă Se atașează de pește, omoară celulele acestuia și absoarbe nutrienții direct din pește Lăsată netratată, această boală duce la moarte peștelui afectat, însă identificată din timp și tratată corespunzător, boala este relativ ușor de eradicat 1846 La suprafața peștelui, boala velvet arată ca un praf galben sau ruginiu, împrăștiat pe suprafața corpului Fiind greu de observat, o lanternă poate scoate în evidență această culoare De asemenea alte simptome sunt pierderea apetitului, respirație greoaie, înotătoarele lipite, iar peștele se scarpină de decorul acvariului (substrat, pietre, lemn) După acest fenomen, parazitul se desprinde de pește și intră în faza „de înot” (se afla în masa apei), faza în care aceștia se înmulțesc Această fază este cea mai sensibilă la medicație Odată ce parazitul s-a multiplicat (în apă), trebuie să găsească o gazdă în 24 de ore, altfel moare 1847 Al meu Grigore a prezentat cam toate simptomele: a început să se scarpine de decor, după care am văzut că înotătoarele, mai ales cea caudală, erau lipite și imediat după am observat parazitul pe înotătoare și corp, fiind în același timp foarte static, se odihnea tot timpul într-un colț, fără să înoate din păcate n-am avut aparatul foto la mine în perioada respectivă, așa că nu pot pune poze cu el, însă aveți în acest post poze luate de pe internet De mâncat însă mânca, nu a avut probleme; probabil l-am prins din timp Nefiind adeptul „îndopării” cu medicamente (decât atunci când chiar e cazul) am vrut că întâi să încerc un tratament „băbesc” să spun așa), ținând cont că peștele mânca și era destul de ok pentru un pește bolnav Așadar, l-am scos din acvariu și l-am pus într-un recipient de 1,5 litri Acvariul l-am acoperit încât să stea în întuneric (țineți minte că parazitul conține clorofilă) și am crescut temperatura; știind că parazitul are nevoie de o gazdă în 24 de ore am zis că dacă las bazinul fără vietăți câteva zile, problema va fi rezolvată Iar bettanul a trecut prin băi cu sare (neoidata!) în felul următor: seara i-am pus o linguriță de sare și l-am lăsat până a doua zi pe la amiază, moment în care îi schimbăm apa cu una curată (fără sare), până seara când din nou adăugăm sare După o zi/două am crescut doza la două lingurițe de sare, procesul fiind același Tot tratamentul a durat 5-7 zile (nu mai țin minte exact), iar la sfârșitul acestuia peștele nu mai avea înotătoarele lipite, nu mai avea petele de velvet pe corp și era mult mai vioi, fără să se mai scarpine Astfel încât, după tratament l-am pus din nou în bazinul lui și n-a mai avut această problemă după Trebuie însă menționat că există și medicamente pentru această boală, 1848 medicament pe care l-aș fi cumpărat dacă nu se vindecă peștele cu băile de sare și pe care probabil l-aș fi cumpărat și fără să fac bai de sare dacă boala era avansată Medicamentul ce poate fi găsit foarte ușor la noi pe piață este produs de JBL și se numește Oodinol Plus 250 Găsiți pe cutie detalii despre tratament, sau pe site-ul JBL De asemenea scriu câteva sfaturi pentru a preveni această boală; nu vă pot asigura că nu veți avea pești infestați dacă urmați aceste sfaturi, însă cu siguranță șansele vor fi mult mai mici: păstrați peștii proaspăt cumpărați în carantină pentru 2-3-4 săptămâni; asigurați o curățenie corectă bazinului, o curățenie regulată și o filtrare adecvată; evitați fluctuațiile de temperatură sau pH; asigurați o hrană peștilor cât mai complexă și variată Mult succes celor care vor trata peștii de boala velvet și noroc celorlalți pentru a nu fi nevoie să folosească informațiile din acest post! Sursa: Autor: Koala Acest material nu se dorește a fi un ghid complet al creșterii, întreținerii și înmulțirii peștelui nostru favorit - Astronotus ocellatus, ci este doar o simplă „punere în scenă” a unor materiale adunate de peste tot, precum și a observațiilor mele personale - scopul fiind acela de a ușura efortul celor care vor să pornească acum „la drum” având drept companioni câțiva oscari 9 Prima parte - în care vom cunoaște acest minunat pește de acvariu Considerații generale în luna septembrie a anului de grație 2002, adică acum mai bine de un an, într-un bazin steril de undeva de prin Singapore, spărgeau membrana celulară, Samson și Delilah, cei doi astronotusi ai mei Au trecut aproape 15 luni de la momentul acela în care, din două icre destul de mari ca dimensiune, ieșeau cei ce aveau să devină mai târziu stăpânii de necontestat ai bazinului meu Au străbătut o jumătate de lume până să ajungă să „se tocmească” cu mine, în fiecare seară, pentru încă o râmă sau pentru încă o bucată de crevete 1849 în 1826, marele zoolog Jean-Louis Rodolphe Agassiz, cel care mai târziu avea să devină co-fondator al Muzeului de Zoologie Comparată al Universității Harvard, primea spre studiu, de la naturalistul Johann Baptist von Spix, un pește necunoscut, despre care se credea că a fost prins în apele Oceanului Atlantic, în dreptul coastelor braziliene Inițial zoologul a denumit specia nou descoperită Lobotes ocellatus (denumire preluată în 1831 de naturalistul francez Georges Cuvier), crezând în mod eronat că face parte din marea familie a Lobotidae-lor (pești trilobați marini) Ulterior, specia a primit diverse alte nume: Cychla rubroocellata (Jardine, 1843), Acara compressus (Соре, 1872), Acara hyposticta (Соре, 1878), pentru că în final să ajungă să se numească Astronotus ocellatus (Pellegrin, 1904) Referitor la numele actual, acesta provine din alăturarea cuvintelor grecești „astro” care înseamnă „înstelat” și „notus” care înseamnă „spate” precum și din cuvântul „ocellatus” - un derivat al latinescului „ocel” (diminutivul cuvântului „ochi”) - asta deoarece exemplarele capturate aveau ca semn distinctiv un rând de pete rotunde pe înotătoarea dorsală, pete ce culminau cu „ochiul” de pe coadă Deci, o traducere „populară” a numelui Astronotus ocellatus ar fi: „peștele care are spatele înstelat (împodobit) cu mai mulți ochișori” Taxonomic vorbind, peștii aceștia fac parte din Clasa Actinopterygii; Ordinul Perciformes; Familia Cichlidae; Specia Astronotus; Subspecia Ocellatus și până de curând s-a crezut că este o specie mono-tipică însă, studii de ultimă oră arată că, în apele Americii Centrale și de Sud (Brazilia, Peru), există și alte subspecii de astronotus, subspecii dezvoltate probabil pe baza unor areale diferite (A orbiculatus, A crassipinnis) și nu este exclus ca expediții viitoare să scoată la iveală și alte varietăți Din punct de vedere genetic aceste subspecii sunt foarte apropiate între ele, diferențele fiind mai mult de ordin morfo-cromatic (culoarea dominantă și mărimea/forma corpului) Din punct de vedere morfologic, astronotusul (pe care vorbitorii de limba engleză l-au 1850 denumit „oscar”) este un pește robust și viguros, care poate crește până la lungimea de 30-35 cm și poate atinge greutatea de 0,9 - 1,1 kg La exemplarele sălbatice, culoarea de bază a corpului este brun-oliv pe care alternează dungi neregulate, de culoare maron-roșcat Pe partea superioară a spatelui și pe înotătoarea dorsală prezintă un rând de mici pete rotunde, galbene, bordate cu negru, iar pe pedunculul caudal are ocelul (pată mai mare, rotundă, care imită forma și coloritul unui ochi) care a dat numele speciei De altfel, ocelul de pe coada este prezent și la alte specii din familia Cichlidae-lor și se pare că este o adaptare la prezența prădătorilor Astronotusul are o formă oarecum oval-rotunjită, coada împreună cu înotătoarele dorsală și anală având aproximativ aceeași formă ca și partea din față a corpului Ocelul de pe coadă, imitând perfect forma și coloritul unui ochi, dă senzația că peștele are capul acolo unde de fapt este coada, și astfel îi oferă acestuia încă o cale de scăpare în fața eventualilor prădători - deoarece aceștia au mari probleme în a detecta care e fața și care e spatele peștelui La exemplarele înmulțite în acvarii nu se mai observă rândul de oceli de pe înotătoarea dorsală, rămânând vizibilă doar pata de pe coadă In 1969, un crescător thailandez (Charoen Pattabongse) a obținut primele exemplare de astronotus care nu mai prezentau nici măcar ocelul de pe coadă, culoarea de bază a corpului peștelui fiind aceea de maron-roșcat (red oscar) Ulterior, prin încrucișări și selecții repetate, au apărut și alte varietăți, cele mai întâlnite fiind: red tiger (încrucișare între varietatea red oscar și varietatea clasică), albino (complet lipsit de pigment), lutino (varietatea albino încrucișată cu varietatea red oscar), lutino tiger (albino încrucișat cu varietatea clasică) precum și o varietate albino, cu înotătoarele voalate 1851 în anii ‘90 crescătorii asiatici au invadat piețele din Europa, America și Asia cu pui de astronotus „vopsiți” în culori vii (violet strălucitor, verde fosforescent, roșu intens, etc), culori ce păleau după câteva luni, timp în care majoritatea puilor mureau Peștii erau pictați 1852 astfel fie prin injectarea de vopsea direct sub piele (procedeu prin care un mare procent din pui murea), fie prin introducerea lor în bazine cu vopsea (după arderea prealabilă a stratului superficial al dermei cu ajutorul unor acizi) Comunitatea iubitorilor de astronotusi a reacționat violent la asemenea metode, respingând cu vehemență practicile acvariștilor asiatici și boicotându-le activitatea, așa că astăzi nu mai găsim pe piață „oscari pictați” Și la noi s-au adus asemenea exemplare de astronotusi „roșii” și „violeți”, în anii de după Revoluția din ‘89, dar din păcate nu cunosc vreun caz în care peștii respectivi să mai trăiască și astăzi Astronotusul are ochii mari și buzele groase, fiind astfel adaptat perfect la mediul în care trăiește și vânează: ape puțin adânci, liniștite și pline de vegetație, în care se ascunde, ajutat fiind și de colorația de „camuflaj” a corpului Este un pește extraordinar de oportunist, mâncând orice animal care trece prin dreptul său și care are mărimea potrivită pentru a putea fi înghițit Insecte, crustacei, pești mici, melci, larve, oricare dintre aceste animale poate deveni pradă unui astronotus flămând care, deși nu este un înotător de viteză, are totuși reacții fulgerătoare și, de la adăpostul plantelor subacvatice, este capabil să țâșnească și să înșface prada Astronotusul are un rând de dinți faringieni care îl ajută la sfărâmarea cochiliilor de gastropode și a crustaceelor iar mandibula sa este foarte mobilă, peștele având astfel posibilitatea să „caște” gura foarte mult pentru a înghiți hrană Specialist în ambuscade, poate aștepta nemișcat printre plante, sau se poate preface mort pe fundul apei, așteptând astfel că prada să vină singură în dreptul fălcilor necruțătoare Este un pește vorace și lacom, putând să mănânce foarte mult odată, pentru ca apoi să poată răbda de foame săptămâni la rând Această particularitate a modului sau de hrănire face că majoritatea peștilor din bazinele noastre să fie supraalimentați și predispuși astfel îmbolnăvirilor de tot felul Este un pește comestibil și are valoare piscicolă, fiind prins pentru hrană de către nativii ce rezidă în preajma apelor Americii de Sud și Centrale (biotopul său natural) La sfârșitul anilor ‘50, exemplare de astronotus au fost eliberate intenționat în canalele de irigații din sudul Statelor Unite (se pare că în districtul Dade, Florida) ajungând să se aclimatizeze perfect cu apele mlăștinoase de acolo și să concureze de la egal la egal cu speciile native Pe la începutul anilor ‘80, populația de astronotus din Florida, ajunsese atât de numeroasă încât autoritățile au făcut studii aprofundate asupra acestui pește, pentru a vedea care sunt consecințele răspândirii sale Astfel, în 1982, o Comisie special numită de către Autoritatea pentru Piscicultura a statului Florida, a făcut studii care au demonstrat că limita letală inferioară de temperatură a speciei este de 12,9 grade Celsius și că astfel peștele nu poate depăși un anumit areal nordic (golful Tampa), areal dictat de condițiile climatice Studiile făcute în ceea ce privește resursele de hrană și arealul, nu au putut demonstra vreun impact negativ asupra concurentului direct al astronotusului (este vorba de bibanul soare, cunoscut la noi sub numele de regina bălții) In Florida, astronotusul este un pește foarte apreciat de către pescarii sportivi datorită caracterului său, ajungând să concureze în popularitate cu bibanul nativ american (largemouth bass) și să fie o prezență obișnuită în apele Parcului Național Everglades 1853 A doua parte - în care voi scrie diverse observații făcute de mine în ultimul an Considerații personale în noiembrie 2002, în urma unei „schimbări de decor”, am ajuns într-un magazin bucureștean cu gândul declarat, la plecarea de acasă, de a achiziționa câteva exemplare de scalar Eram însoțit de un foarte vechi și bun prieten, crescător cu mare experiență, om care „a văzut destule la viața lui” în ceea ce privește peștii de acvariu După ce am salutat veseli lumea din magazin (ne cunoșteam, mai mult sau mai puțin, cu toți de acolo) am purces la studiul peștilor din rastele Trecând în revistă toate bazinele și, dezamăgit puțin că nu găsisem exemplarele de scalar dorite (vroiam niște scalari clasici), am dat să plecăm către „alte zări de soare pline” La ușă, oarecum pus mai ferit, într-un bazin așezat direct pe podea, fără lumină și fără „multe pretenții”, am zărit șase pui de Astronotus ocellatus, de vreo 5 cm lungime și cu vârsta de aproximativ două luni Erau trei varietăți diferite, câte două exemplare din fiecare varietate: albino, red și clasic Plini de gris și apatici, nu prea părea cine știe ce de capul lor și, interesându-mă care le e soarta, mi s-a spus că au fost opriți pentru cineva care ulterior nu mai venise să-i ridice Instantaneu mi-am adus aminte de faptul că mai crescusem astronotusi în urmă cu câțiva ani, prietenul meu de asemenea avusese și el o pereche splendidă, pe care eu o știam și, ce mai tura-vura, am plecat cu ei „la pachet” Ajuns acasă, i-am „cazat” în bazinul meu (1,5 x 0,45 x 0,60 m) și am început tratamentul contra grisului (verde malachit + căldură), tratament la care au răspuns pozitiv astfel că, în mai puțin de o săptămână, aveam șase pești mâncăcioși și vioi Astronotusii nu sunt niște pești timizi, ba dimpotrivă, aș zice că sunt chiar „tupeiști”, după câteva zile erau deja obișnuiți cu mișcările din jurul bazinului și se uitau curioși după mine, cerșind mâncare A fost o perioadă în care le dădeam să mănânce și de 5-6 ori pe zi și în care, schimburile de apă de 50-75 % din volumul bazinului, erau ceva obișnuit odată la două-trei zile La astronotus, în primele luni de viață ritmul de creștere este de circa 2 cm pe lună, astfel că, ajutați de hrană bună și de schimburile masive de apă, au ajuns să aibă circa 20 cm în mai puțin de 8 luni de când îi luasem în zilele de început ale lui ianuarie 2003 ajunseseră la 10-12 cm, la jumătatea lui martie 2003 aveau 15-16 cm iar în iunie 2003 crescuseră până la 19-20 cm lungime A fost momentul în care am dat patru exemplare (varietățile red și clasic) oprind pentru mine cei doi albino oscar (Samson și Delilah) Acum, în momentul redactării acestui material (noiembrie 2003) cei doi pești au vârsta aproximativă de un an și două luni, dimensiunea de 22-23 cm și ritmul lor de creștere s-a încetinit considerabil Ca o curiozitate, vreau să menționez faptul că peștii au stat, în permanență, grupați pe culori, doi câte doi, astfel că nu mi-a fost greu să văd cum cei doi albinoși devin, încetul cu încetul, peștii dominanți ai bazinului Nu știu exact prin ce mecanism își dădea fiecare dintre ei seama ce varietate este, astfel încât să stea împreună cu cel din aceeași „tabără”, dar așa s-a întâmplat Hrana de bază a fost în primele două luni mixtura de inimă de vită, o mâncare extraordinar de hrănitoare dar care, dată în cantitate excesivă (iar eu tocmai asta făceam), 1854 strica formidabil de repede apa Ca urmare a alimentației excesive a apărut necesitatea schimburilor frecvente și în volum mare de apă, schimburi facilitate de bateria de filtrare (mecanică + cărbune) pe care o am instalată în bucătărie Când peștii au crescut și amestecul pe bază de inimă nu mai făcea față cerințelor (din cauză că astronotusii sfărâmă hrana în faringe, se pierdea prin operculi mare parte din mixtură), am trecut la creveți decorticați (din aceia care se găsesc congelați la supermarket) și de asemenea am încercat și produsele TetraPond (pentru crapii-koi de grădină) Odată cu venirea primăverii au apărut râmele de pământ și acestea au devenit rapid felul principal de mâncare al peștilor mei Sigur că din când în când le-am mai făcut câte o „surpriză” de genul unor coropișnițe, gândaci de grădină, omizi, etc, singurul lucru pe care nu l-am făcut a fost acela de a hrăni peștii cu cărășei (așa numiții feeders) Motivele au fost, parțial cauzate de etică (milă față de „victime”), parțial din cauze de igienă, neștiind dacă nu cumva cărășeii (sau alți eventuali pești) nu au vreo boală Am observat că astrontusii au tendința de a sări din apă după mâncare, lucru care mă face să cred că în apele lor de baștină mai vânează și insecte sau mici batracieni de pe crengile de deasupra apei In acvariu este bine să le temperăm această pornire căutând să stăm, în momentul hrănirii, pe un scaun în fața acvariului și la același nivel cu peștii Poziția de hrănire „de sus”, cu noi în picioare privind în acvariu pe deasupra, nu este recomandată, peștele învățând foarte repede „să iasă la produs”, lucru ce poate crea neplăceri mai târziu Inchipuiți-vă câtă apă aruncă din bazin un pește de aproape 1 kg care plescăie cu putere - de asemenea, uneori noaptea se sperie și atunci există posibilitatea de a sări din bazin Recomand cu tărie că bazinul să fie dotat și cu capac de sticlă Astronotusii sunt pești foarte rezistenți la boli, singura boală care îi „doboară” fiind o afecțiune a liniei senzoriale laterale (la cichlidae, spre deosebire de ceilalți pești, linia laterală este alcătuită din două rânduri de senzori - lucru ușor de verificat dacă ne uităm cu atenție la un pește din această familie) Această afecțiune, care erodează pur și simplu porii în care sunt plasați senzorii de presiune și echilibru, lăsând în urmă niște răni înfiorătoare, se numește HITH (Hole In The Head) și/sau HITL (Hole In The Line) In aceste cratere își fac apariția foarte repede bacterii și viruși, care „rod” carnea peștelui ducând în final la deces Boala apare pe un fond de stres, în condiții de hrănire și de mediu (apă) necorespunzătoare și este foarte greu de combătut - singurele medicamente care reușesc într-un fel să ajute fiind acelea folosite în tratamentul uman al Trichomonas-ului (Metronidazolul și alți derivați - Rombendazol, etc), însoțite fiind de schimburi repetate de apă și de creșterea temperaturii Cele mai multe cazuri de HITH studiate în laborator au relevat prezența în interiorul rănilor a parazitului Hexamita, de aceea există voci care susțin că acesta este factorul determinant al bolii și nu un rezultat al acesteia Au mai fost întâlnite cazuri în care probele-martor au arătat prezența altor paraziți (Spironucleus, Ichtyosporidium, etc) Personal cred cu tărie că un pește, care este bine hrănit și care are parte de condiții de viață perfecte, nu va face această boală niciodată In rest, fac și ei, la fel ca toată lumea bună, „gris”, se rănesc destul de ușor în cadrul luptelor (își smulg solzii) și uneori suferă de paraziți intestinali (Capillaria, etc) Făcând parte din marea familie a Cichlidaelor, astronotusii sunt pești care se reproduc prin icre, ponta fiind depusă pe o suprafață plană, în prealabil bine curățată de cei doi 1855 părinți De pe la vârsta de 8-9 luni am observat la peștii mei apariția comportamentului de reproducere, activități de curtare intensivă urmate de scurte reprize de „fugăreală” O caracteristică deosebită a reproducerii este atitudinea tip „S”, în care masculul își „coboară” operculele, își ridică semeț înotătoarele și, cu gura larg deschisă, își curbează corpul în formă literei „S”, tremurând violent în fața femelei Deși la astronotusi nu se observă dimorfism sexual aparent (masculii și femelele arătând aproximativ la fel), o atitudine repetată tip „S” ne poate indica cu destulă precizie că peștele respectiv este mascul Papila genitală poate apare la mascul cu mult înainte că perechea să fie pregătită pentru depunere, peștele devenind mult mai agresiv și mai teritorial Comportamentul specific reproducerii constă în curățarea, de către femelă, unei suprafețe ce urmează a fi folosite ca substrat al pontei precum și în săparea, de către mascul, a unor gropi în nisip, peștii cărând cantități mari de nisip de colo-colo, aparent fără vreo finalitate Aceste acțiuni pot începe cu luni înainte ca depunerea să aibă efectiv loc, mai ales la început, când perechea este tânără și neexperimentată Poziția de „luptă rituală”, față în față, cu boturile larg deschise și cu operculele „lăsate” este de asemenea des întâlnită, dar nu garantează că cei doi pești care fac treaba asta sunt pereche aleasă Pot fi doi masculi care își stabilesc ierarhia în cadrul acvariului, pot fi două femele, sau poate fi un mascul și o femelă care nu formează totuși o pereche De obicei perechile se aleg singure, de la vârste destul de fragede (la mine au pornit de pe la 4-5 luni să stea împreună), dar s-au raportat și cazuri de împerecheri „forțate” care au fost finalizate cu succes Dacă totul merge bine și dacă avem o pereche aleasă, după o așteptare mai scurtă sau mai lungă, ne putem aștepta la depunerea pontei Peștii devin mai neliniștiți înainte de depunere, pofta de mâncare le scade inexplicabil (ținând cont de cât de mult mănâncă de obicei, este imediat vizibil acest aspect) și încep să curețe frenetic suprafața aleasă ca substrat al icrelor Papila genitală a femelei începe să devină vizibilă cu două zile înainte de depunere (la mascul poate sta așa luni de zile), în momentul depunerii icrelor devenind astfel extrem de vizibilă diferența între sexe și permițându-ne să determinăm cu succes sexul peștilor noștri Ca o ironie a soartei, în cazul meu s-a dovedit că peștele pe care îl „credeam” mascul era de fapt femelă și invers, însă totul s-a terminat cu bine, eu având totuși o pereche liber aleasă Dacă nu au la îndemână nici o piatră sau un alt obiect orizontal pe care să depună icrele, dau nisipul la o parte și depun pe sticla de fund a bazinului La mine așa s-a întâmplat prima oară, depunerea având loc în august 2003, atunci când peștii aveau vârsta aproximativă de 11 luni 1856 Icrele sunt destul de mari și imediat după depunere au culoarea albă, căpătând în scurt timp apoi o culoare gălbui-roșcată (culoarea mierii) dacă sunt fecundate și viabile Pregătirile (curățarea „pietrei” și săpatul gropilor) devin frenetice în ziua depunerii pontei, de dimineață încă peștii fiind foarte agitați și preocupați; au loc frecvente lupte rituale, peștii se apucă de gură, atitudini de tip „S”, fugăreli și lovituri cu coada, etc Seara a avut loc depunerea propriu-zisă, care s-a desfășurat calm, cu mișcări line și încete, mult mai liniștită decât mă așteptam Femela trecea încet pe deasupra „pietrei alese” și lăsa câte un rând de icre pe care masculul apoi le fecunda, trecând cu aceleași mișcări line, în urma femelei 1857 Totul a durat cam două ore, după care masculul a rămas deasupra icrelor ventilându-le în timp ce femela se învârtea în jurul lui; ulterior rolurile au fost schimbate, peștii făcând cu schimbul Le-am lăsat lumina aprinsă peste noapte și am avut bucuria să văd că și a doua zi icrele erau la locul lor și că peștii le păzeau cu strășnicie (la prima depunere icrele au dispărut peste noapte) Totuși ceva nu a mers bine deoarece icrele erau albe toate, fără urme de mucegai (Saprolegnia), deși masculul păruse că le fecundează în momentul depunerii pontei; nu m-am îngrijorat, e un fenomen des întâlnit la perechile de cichlidae tinere și aflate la primele depuneri Icrele au rămas pe piatră circa 36 de ore, apoi fiind mâncate de către cei doi pești Suspectez că masculul Samson nu este încă pe deplin maturizat Oricum peștii mei sunt tineri și la început de viață, deci nu mă îndoiesc că voi reuși în final să obțin pui de la Samson și Delilah PS: Ulterior am reușit să-i înmulțesc și am văzut că, la varietatea albino, icrele rămân de culoare albă până la eclozare A treia și ultima parte Sfaturi și trucuri Nu vă lăcomiți și nu luați mai mulți pești decât puteți întreține - astronotusul este un pește care necesită volum mare de apă și se recomandă să nu ținem un exemplar în mai puțin de 150-200 litri apă - iar o pereche matură necesită acvariu de cel puțin 300 de litri Fiind un pește mare și care mănâncă mult, schimburile frecvente de apă trebuie să fie ceva obișnuit în viața acvaristului, așa că dacă sunteți o fire comodă, lăsați-vă păgubaș Temperatura apei din acvariu trebuie să fie în jurul valorilor de 24-26 grade Celsius iar 1858 în perioada de reproducere putem urca până pe la 27-28 de grade Nu recomand ținerea în permanență a peștilor la temperatură ridicată (28 grade) deoarece aceștia se obișnuiesc așa și, în cazul unor nevoi medicale, creșterea temperaturii nu mai are efectul scontat Odată cu creșterea temperaturii aveți grijă ca peștii să nu sufere de lipsa de aer, se știe că apa, cu cât e mai caldă, cu atât e mai săracă în oxigen PH-ul trebuie ținut în limitele 6,5-7 grade, deci o apă ușor acidă Nu le dați astronotusilor să mănânce pești vii (cărășei sau alte specii), deoarece aceștia au un slab aport nutrițional și pot fi vectorii unor boli Râmele de pământ reprezintă în opinia mea cel mai bun aliment pentru astronotus, ușor de procurat, cu o excelentă valoare nutritivă, fără riscul transmiterii vreunei boli și ușor de stocat Singura problemă poate fi solul din care se recoltează ramele, trebuie avut în vedere că râmele au intestinul plin cu pământ, așa că dacă solul respectiv este bogat în substanțe chimice (pesticide, ierbicide, îngrășăminte diverse) atunci și râma în sine este un „depozit de chimicale” De aceea recomand ca recoltarea ramelor să fie făcută, pe cât posibil, din locuri cât mai puțin susceptibile a fi tratate chimic Alte varietăți de hrană ce pot fi folosite în „caz de restriște”: inima de vită, pește oceanic alb (cod, macrou, etc), creveți, scoici, muște, gândaci, coropișnițe (în general, orice mișcă și poate fi înghițit cu ușurință de către pești) Surse de pe net recomandă și folosirea unor vegetale cum ar fi boabele de mazăre congelată și spanacul, dar personal nu am încercat, deci nu știu, vedeți și voi ce acceptă peștii voștri Astronotusii distrug plantele, deci dacă doriți un bazin olandez, frumos plantat, luați-vă gândul sau luați-vă guppy Acești pești (astronotusii) au idei preconcepute despre ceea ce înseamnă „un lucru plăcut ochiului” așa că vor amenaja bazinul după bunul lor plac, trăgând și mutând de colo-colo toate obiectele din bazin Deci vor trage și de plantele noastre, mie personal mi-au rupt plante din plastic, așa că vă puteți da seama de impactul asupra unor plante naturale Se spune că putem totuși ține plante în locurile pe care le observăm „mai puțin frecventate” de către pești, dar asta numai în cazul unor pești maturi și a unui bazin mare, încăpător In apele lor de baștină astrontusii dezrădăcinează numai plantele care se afla în imediata vecinătate a ariei lor de depunere a icrelor, dar în condiții de acvariu nu se poate prevedea cu certitudine comportamentul lor Foarte folositoare în chimia acvariului cu astronotusi sunt plantele plutitoare, acestea oferă peștilor umbră astfel încât ei se simt mai protejați și de asemenea, prin ritmul lor rapid de creștere, ajută la ținerea sub control a algelor (plantele ajung să consume substanțele nutritive din apă înainte ca acestea să poate fi folosite de către alge) între peștii de aceeași vârstă și dimensiune au loc frecvente lupte rituale, lupte ce prefigurează într-un fel ierarhia viitoare în bazin precum și viitoarele perechi Principalul argument, forțe în lupta pentru supremație, este mărimea - aici vorba „mărimea contează” are aplicabilitate imediată și, cu cât peștele este mai mare și mai robust, cu atât va avea mai multe șanse să devină lider în lumea lor nu există noțiunea de „mic și-al dracului”, așa că dacă aveți un astronotus deja matur nu introduceți în bazinul lui alți pești mai mici deoarece riscați să fie mâncați Cu toate acestea s-au văzut cazuri în care carași, introduși în acvariu pe post de hrană, au crescut bine mersi și conviețuiesc de minune alături de cei care trebuiau să le fie călăi Totuși aceste cazuri sunt excepții, așa că nu riscați! 1859 Peștii dorm noaptea pe substrat, așezați la rând ca sardelele în cutie, am văzut poze pe net cu astronotusi care dormeau chiar pe o parte!!! Dacă vedeți că astronotusii stau pe fundul bazinului în timpul zilei trebuie să vă gândiți la următoarele posibilități: au mâncat prea mult (de cele mai multe ori asta e), este un comportament de vânătoare (nu e cazul decât în bazine imense, de peste 1000 litri), se simt amenințați (de obicei fac așa când sunt introduși pentru prima oară în noul bazin), apa are caracteristici nepotrivite (e prea caldă sau încărcată cu substanțe toxice) Filtrarea bazinului cu astronotusi este o problemă care trebuie luată foarte în serios, sunt pești care fac multă mizerie și care strică apa foarte rapid, așa că filtrul trebuie să fie cât de mare și de puternic se poate îmi aduc aminte de cazul celorlalți astronotusi pe care i-am crescut acum câțiva ani - am fost obligat să renunț la ei deoarece nu reușeam să le asigur o filtrare rezonabilă (aveam doar un filtru Fluval 4 - de interior și un filtru cu burete la un bazin de 180 litri) astfel că după o hrănire abundentă apa se făcea în câteva ore tulbure și neclară Acum folosesc o cameră de filtrare construită în interiorul bazinului (gen bazin Juwel) în care substratul de filtrare este alcătuit din diverși bureți iar pompa care recirculă apa are debitul de 1,400 litri/oră, la care adaug schimburi săptămânale de peste 50% din volumul de apă (bazinul actual are 405 litri volum brut) Vacanțele sunt foarte comode pentru deținătorii de astronotusi, nu trebuie să vă faceți griji că peștii dumneavoastră suferă de foame și nu trebuie să lăsați cheia casei vreunei mătuși ori vreunei vecine care să vă hrănească animalele Astronotusii trec cu nonșalanță peste perioadele de foamete deoarece au destule rezerve de hrană, ei fiind în permanență supraalimentați Eu las peștii nemâncați o zi pe săptămână și zău dacă se observă ceva, sunt grași ca niște purcei, deși au la dispoziție un bazin de 1,50 m/lungime, bazin în care să alerge și să se hârjonească Cu speranța că nu v-am plictisit prea tare, vă doresc „oscareală” plăcută! PS: - Acest pește nu se numește „astronautus”!!! - Denumirea sa corectă este Astronotus ocellatus („oscar”) și nu are absolut nimic în comun cu „oamenii de pe orbită”!!! 1860 2 56 Hrănirea peștilor ornamentali Sursa: v Link către articol Autor: belzebuthOl Hrănirea peștilor ornamentali este o activitate plăcută și în cel mai spectaculos moment al zilei pentru acvariu, în afară de luptele dintre beta sau ciclizi In aceste momente aveți ocazia să observați pești care sunt mai timizi sau care dau primele semne de boală Datorită originii și comportamentului, fiecare specie s-a adaptat la un anumit tip de hrană De exemplu, mulți pești se hrănesc în special cu alge ei fiind pești ierbivori (SAE, Otocinclus, Ancistrus, Aymonierii, ciprinontidae vivipare, cichlidae africane, etc ) De asemenea, după o observare veți constata că nu toți peștii se hrănesc la fel, unii preferă suprafața apei, alții fundul ei Peștii cu spatele drept, gura superioară și înotătoarea dorsală înclinată spre spate prefera să stea aproape de suprafața apei, fapt pentru care se va hrăni de la suprafața apei Peștii cu înotătoarea dorsală curbată, carena pronunțată și gura terminală preferă să stea în stratul de mijloc al apei Printre aceștia se număra neonii, discușii și majoritatea ciprinidelor (barbus) Acești pești se vor hrăni cu precădere în zona mediană a acvariului (între ape) 1861 Peștii care se hrănesc pe fundul apei au abdomenul plat și gura dispusă inferior Din această categorie fac parte sanitari (Corydoras), majoritatea mâncătorilor de alge, dar nu numai Pentru a crește normal și pentru a avea culori intense, peștii ornamentali au nevoie de o hrană adecvată, bogată în vitamine, minerale, proteină și nu numai In natură peștii se hrănesc cu hrană vie, însă în acvaristică nu putem să le asigurăm de fiecare dată hrana mult dorită și atunci suntem nevoiți să apelăm la hrană uscată, la furaje In cele ce urmează voi încerca să descriu conținutul acestor furaje pentru a înțelege cum trebuie făcută alegerea acestora 1862 Ca și în cazul altor viețuitoare glucidele și lipidele sunt sursa principală de energie, însă prezența lor în exces poate duce la obezitatea peștelui și chiar la depunere grăsimilor pe anumite organe generându-i moarte într-un final In general furajele conțin până în 6% grăsimi pentru adulți, iar pentru puiet procentul poate ajunge până la 8% Procentele pot varia în funcție de firmele producătoare și specia peștelui pentru care este concepută Carnea peștelui este în proporție covârșitoare formată din fibre musculare Pentru dezvoltarea fibrelor musculare peștele are nevoie de cantități mari de proteine (formate din lanțuri de aminoacizi) care sunt descompuse în aminoacizi și asimilate în procesul de formare al acestora Furajele conțin între 30 și 50 % proteină, ce poate fi de origine animală sau vegetală în funcție de peștele pentru care este făcută mâncarea Dacă vă întrebați de ce are importanță tipul de proteină răspunsul este simplu Peștii carnivori au tubul digestiv mai mic decât cei ierbivori datorită faptului că proteina animală se asimilează mai ușor decât proteină vegetală Microelemetele sunt indispensabile în formare enzimelor necesare în funcționarea anumitor organe interne, iar prezența lor în furaje este obligatorie chiar dacă peștii au nevoie de cantităti foarte mici 5 Mineralele sunt esențiale în formare scheletului peștilor, mai ales că în acvaristică ne confruntăm cu pești teleostei (pești cu schelet osos), unde calciul este un element de bază în formarea scheletului O altă categorie de substanțe importante sunt substanțele ballast (ex: cenușă) care previn inerția tubului digestiv (din păcate nu am reușit să aflu mare lucru despre această inerție a tubului digestiv) Vitaminele îndeplinesc funcții multiple în organism, iar lipsa uneia se numește carența și nu se poate compensa prin excesul alteia De foarte multe ori formula chimică a unor vitamine nu are nimic în comun cu numele acesteia In cele ce urmează am să încerc să fac o clasificare a cel mai importante vitamine și să explic care este rolul lor în dezvoltarea peștilor: > Vitamina B,: are rol în prelucrarea carbohidraților (glucide) prin care se asigură 1863 energia peștelui și de asemenea asigură hrănirea sistemului nervos cu glucide, lipsa acestei vitamine generează tulburări de înot și crampe musculare > Vitamina B2: ajută la digestia proteinelor și la dezvoltarea musculaturi, protejează mucoasele de la nivelul pielii peștelui, iar lipsa sa din organism se manifestă prin leziuni hemoragice al pielii și tulburări ale sistemului nervos; > Vitamina B5 (vitamina pp): stimulează sintetizarea diferitelor enzime, iar lipsa ei generează probleme la nivelul branhiilor > Vitamina B6: este foarte importantă pentru sistemul nervos, lipsa ei generează leziuni ale sistemului nervos ce atrage după sine probleme de mișcare > Vitamina B12: are rol în digestie, însă importanța ei este dată de faptul că este implicată în sinteza hemoglobinei (indispensabilă în transportul oxigenului) Carențele acestei vitamine duc la anemie și tulburări de creștere > Vitamina A: este foarte importantă pentru vedere și o creștere sănătoasă, de asemenea ajuta la protecția pielii și are rol în fertilitate, iar carențele sale se manifestă prin deficiența de vedere și ulcerații hemoragice la nivelul pielii > Vitamina C: foarte importantă în dezvoltarea scheletului, ea asigură și o imunitate ridicată, lipsa s-a ducând la deformări ale operculilor și branhiilor Această vitamină este foarte instabilă în contact cu aerul de aceea în furaje se folosește doar vitamina C stabilizată > Vitamina D3: asigură o corectă asimilare a calciului și a fosforului, minerale foarte importante în formarea scheletului, iar lipsa sa atrage după sine rahitismul peștelui > Vitamina E: influențează cu precădere reproducția (hormoni sexuali) și stabilizează celelalte vitamine și acizii grași din furaje Carențele în vitamina E duc la sterilitatea peștilor și la degenerarea grasă a ficatului > Vitamina H (biotina): este un factor de creștere foarte important, iar lipsa sa duce la tulburări de creștere, lipsa apetitului și crampe musculare > Vitamina K: are rol în coagularea sângelui în cazul unor leziuni, iar lipsa sa produce leziuni ale ficatului > Colina: ajută la digestia grăsimilor, iar lipsa sa duce la degenerarea grasă a ficatului După cum ați văzut, toate vitaminele au un rol deosebit de important în dezvoltarea armonioasă a peștelui dumneavoastră Carența în aproape toate vitaminele se manifestă prin lipsa poftei de mâncare, apatie, tulburări de creștere și aspectul bolnăvicios al peștelui, fapt pentru care este bine să consultați etichetele de pe ambalajul furajului pe care îl veți cumpăra Și cum suntem curioși și vrem să știm cât mai multe, cu siguranță ne-am întrebat din ce sunt făcute aceste furaje? Iată câteva din ingredientele de bază ce se folosesc în fabricarea lor: carne de pește, soia, diferiți crustacei, drojdie, legume, făină de pește, scoici, viermi tubifex, larve de țânțari Hrănirea neechilibrată duce la carențe alimentare și afectează sănătatea peștilor pe termen lung Efectele posibile sunt de exemplu „emacierea” (slăbirea excesivă) și predispoziția la îmbolnăviri Multe probleme se pot evita printr-o alimentație corectă și cât 1864 mai variată, chiar se recomanda folosirea a 2-3 tipuri de furaje în alimentație în afară de hrană vie Acum că am înțeles cum se fabrică și din ce se fabrică furajele, dar cel mai important ce trebuie să conțină aceste furaje pentru asigura o viață cât mai lungă și frumoasă peștișorilor dumneavoastră, putem trece la hrana vie, iar în cele ce urmează am să încerc să enumăr cele mai întâlnite tipuri de hrană vie folosită în acvaristica și modalități de obținere Puii peștilor ovipari după eclozare trăiesc între 2 și 3 zile pe seama sacului vitelin până se resoarbe apoi încep să ne hrănească, iar pentru că sunt atât de mici se hrănesc cu hrana microscopică Euglena viridis se pretează excelent pentru hrănirea alevinilor și se poate reproduce ușor și în casă Se ia un vas pe fundul căruia se pune turba și se adaugă o linguriță de supă de carne fără grăsime la un litru de apă Matca se recoltează din bălți sau lacuri care au culoare verde închis, după care soluția astfel obținută se pune la soare, în scurt timp devenind verde și opacă Recoltarea se face din trei în trei zile, prin filtrarea apei cu hârtie de filtru, după care se spală hârtia în acvariu (atenție nu este o metodă lipsită de riscuri, trebuie să țineți cont de unde luați matca) O altă sursă de hrană vie pentru puietul ovipar ar fi realizarea recoltelor de infuzori, Paramaecium caudatum Acest infuzor se hrănește cu bacterii de pe resturile vegetale și animale, însă are și dușmani ce îi consumă de acea este bine ca realizarea culturii să fie cât mai curată Atât cultura cât și înmulțirea acestor infuzori este simplă: se iau 10 g de fân care se fierb și peste care se adaugă apă, în care vom introduce parameci pentru matcă (apar și de la sine dar durează mai mult) O altă metodă ar fi să luați o coajă de banană, să o lăsați la soare până se înnegrește și se usucă, după care se introduce într-un vas cu apă peste care se adăugă apă de la canal și o cană de apă din acvariu în circa 1-2 săptămâni veți avea o recoltă de invidiat Recolta se hrănește cu lapte fiert adăugând câte 5 picături la 100 de cm3 de apă și se completează apa evaporată Recoltarea infuzorilor poate fi făcută prin turnarea soluției printr-un filtru, după care se clătește hârtia de filtru în acvariu, sau se toarnă cultura într-o sticlă până la jumătatea gâtului după care se pune un dop de burete sau vată, care trebuie să atingă soluția (să nu rămân aer între burete și soluția de recoltă) peste care se toarnă apă curată, astfel paramecii rămân fără aer și migrează în apa curată de unde pot și filtrați sau luați cu o pipetă Dacă folosiți metoda cu coajă de banană, după recoltare completați apa recoltată puneți un vârf de lapte praf, agitați și lăsați soluția până se limpezește complet, de abia atunci puteți face o nouă recoltare Recolta se împrospătează după circa 10-15 recoltări După circa 2-3 săptămâni în care puietul este crescut cu parameci se trece la hrănirea cu Dafinia, Artemia, Cyclops Datorită faptului că la noi în țară avem câteva lacuri cu apă sărată în care crește crustaceul Artemia salina, acest crustaceu este folosit la scară largă de acvarofili Un alt avantaj este dat de faptul că nu este precursorul nici unei boli și poate fi administrat drept hrană chiar și pentru peștii mai sensibili Cultura se face astfel: se ia un vas nu foarte adânc, se toarnă apa de la canal în el, se lasă la decantat (declorinat) și se adăugă 15-20 de g de sare de bucătărie la litru, mai poate fi folosită și sare pentru acvariile marine, sau chiar apă de mare diluată corespunzător (prea complicat, nu?), se ridică temperatura apei până la 25-26 °C și se aerează puternic după care se așează într-un loc luminos (nu în bătaia soarelui) In cultura astfel formată (4-5 litri) se poate pune un vârf de cuțit de ouă Larvele sunt pescuite cu o plasă sunt clătite în apă rece și administrate drept hrană Trebuie menționat faptul Artemia adultă nu poate fi mâncată de puiet pentru că 1865 ajunge până la 20 mm Din lunile aprilie-martie când temperatura lacurilor începe să crească, încep să se înmulțească crustacei Cyclops și Diaptomus, însă nu sunt cele mai bune soluții pentru că Diaptomus are o crustă tare și nu place peștilor, iar Cyclops dacă nu sunt consumați în 2-3 ore și sunt adulți pot ataca peștii, fapt pentru care nu merită să vă complicați cu astfel de hrană vie, nu mai punem la socoteală că pot fi precursori pentru diferite boli din moment ce recoltarea se face direct din lacuri Puricele de baltă care se întâlnește la noi este Daphnia magna și Daphnia pulex și poate fi mâncat de pești drept hrană vie Se înmulțește în perioada caldă a anului, o femelă dând naștere la 80 de pui care se pot reproduce la rândul lor în circa 12-14 zile Recoltarea lor se face cu ajutorul unui fileu plactonic (un mincioc cu plasa fină) și în sensul invers al curentului de apă, dar poate fi un precursor pentru agenți patogeni, fapt pentru care de regulă acvariști îi reproduc acasă Dacă vreți să creșteți acasă purici de baltă aveți nevoie de un puț de fântână din beton sau căzi ori butoaie din lemn cu un volum situat între 50 și 80 de litri (merg folosite și acvarii mai mari) Pe fundul acestor vase se pun circa 3-4 degete de băligar sau găinaț (merg și amândouă) peste care se pune un strat de fân și se adăugă apă cu o coloană de 60 de cm In circa 10 zile se formează la suprafața apei o spumă ce trebuie îndepărtată, după care se introduc în apă 5 g de drojdie de bere proaspătă amestecată cu o linguriță de lapte și apă După 3 zile introducem matca în vas, iar după ce se limpezește apa putem face recoltări de hrană vie Daphnia se hrănește cu drojdie, lapte și sânge Cum de la bun început am vrut să realizez o trecere în revistă a tuturor posibilităților de hrană vie, din această enumerare nu puteau lipsi viermii micro Anguillala silusiae Acest vierme microscopic se hrănește cu bacterii și microorganisme vegetale, iar cultura sa se realizează în următoarea modalitate: umplem fundul unui ghiveci larg și scund cu pietriș amestecat cu zaț de cafea spălat și uscat, după care putem introduce viermișorii cu pricina Deasupra vom așeza un strat fin de pietriș și acoperim totul cu o placă de sticlă Viermii vor urca pe capacul de sticlă și vor fi dați ca hrană prin introducerea lui în acvariu O altă rețetă sună cam așa: fulgi de ovăz înmuiați în lapte, care trebui udați din când în când cu drojdie (triturata până ce se face că laptele) Viermii se dezvoltă cel mai bine între 25 și 30 °C, însă merge recolta și la temperatura camerei Ce mai trebuie să știți este că trebuie să lucrați cu cel puțin 2 recolte făcute la un interval de o săptămână pentru a nu rămâne fără și că aveți nevoie de matcă de la un acvarist pentru a începe prima recoltă Din una în alta am ajuns și la controversatul tubifex Tubifex rivulorum este un vierme oligochet care crește între 2-3 cm pe fundul lacurilor sau a canalelor și deși are valoare nutritivă foarte mare datorită faptului că trăiește în medii pline de deșeuri și poate fi precursor pentru agenți patogeni nu este foarte recomandat de acvariști Dacă totuși vreți să dați tubifex, drept hrană vie trebuie știut că viermii se țin în apă rece într-un vas emailat pentru a elimina mâlul din tubul digestiv al viermelui Pentru a nu muri viermele are nevoie de o apă oxigenată puternic, după curățare poți fi ținuți la frigider puși în ziar (la congelator) sau pe un ciorap legat pe gura unui borcan, sau chiar într-un vas în care este lăsată să curgă foarte încet apă rece Dacă vreți să îi dați la puiet trebuie să îi tocați cu o lamă, pe o bucată de lemn sau pe gresie Enchytraeus albidus este tot un vierme și este o delicateță pentru peștii ornamentali, însă trebuie avută grijă căci peștii au tendința să se îngrașe de la acest tip de viermi In 1866 natură se găsește sub frunzișul în putrefacție Pentru o cultură aveți nevoie în primul rând de matca de la un alt acvarist pe care o punem într-o lădița de lemn (50 x 30 x 10) In lădiță se introduce un amestec de 50% pământ negru, 40% turbă și 10 nisip fin amestecat cu rumeguș de lemn Viermii se pun pe pământ și se acoperă pământul să nu se usuce Din 3 în 3 zile viermi vor fi hrăniți cu cartofi fierți și sfărmați, pâine înmuiată în apă și cu fiertură de griș, mazăre, varză creață și morcovi In 2-3 săptămâni viermii se pot recolta fără problemă direct de pe capac, temperatura optimă fiind de 16-18 °C Culturile se poate păstra în pivniță puse una peste alta, iar dintr-o lădiță cu o suprafață de 0,5 m2 puteți recolta până la 30 de g de viermișori Grindal sau Enchytraeus buchholzi are același procedeu de reproducere, este ceva mai subțire decât precedentul tip de vierme și are nevoie de o temperatură de 20 °C Drept mâncare pentru grindal se folosesc fulgi de ovăz fierți, iar randamentul este mult mai ridicat decât în cazul viermelui precedent In cazul în care mucegăiește pământul recoltei de grindal sau enchitreide trebuie să schimbați imediat pământul Pentru a recupera viermișorii așezați cultura într-o cutie de plastic găurită pe fund sub care puneți o plasă cu ochiuri fine și puneți cutia în apă cu o temperatură de 25 °C, viermișorii vor ieși prin găurele și se vor aduna în sita improvizată Deși sunt mult mai mari nici râmele, Limbricus terrestri, nu sunt de lepădat când vine vorba de peștii mai mari Ce trebuie să știți este că trebuie să țineți râma câteva zile până elimină tot pământul din intestine înainte să le administrăm ca hrană (pot fi administrate întregi sau tăiate) Dacă vreți să creșteți în casa propriile râme luați o lădiță puneți pământ brun foarte ușor umezit, ca hrană le puteți da cartofi fierți și frunze de ceapă O altă sursă de hrană este reprezentată de larvele de țânțar Chironomus plumosus Larva de țânțar în rândurile acvariștilor o întâlniți sub numele de chironomus și este foarte apreciată datorită faptul că intensifică culorile peștilor fiind bogate în hemoglobină Pentru a vă realiza propria recoltă de larve de țânțari aveți nevoie de un vas între 10 și 20 de litri în care sifonați apa din acvariul populat, peste care puneți o coajă de banană foarte bine coaptă, în circa 2 săptămâni coaja de banană începe să putrezească și să atragă femelele de țânțari ce își vor depune ouăle în vasul dumneavoastră Trebuie să recoltați zilnic cu un mincioc astfel larvele se maturizează repede și se transformă în țânțari care nu au aceleași valori nutriționale Este de preferat ca vasul să fie în aer liber altfel o să vă mănânce țânțarii de vii Și pentru că tot se recomandă o hrană cât mai variată iată un alt tip, musculița bețivă sau Drosophila malanogaster Se ia un vas (un pet tăiat pe jumătate, un borcan de 2 litri de sticlă) se umple cu apă peste care se adăugă câteva felii de roșii și câteva bucățele de măr (cotorul de exemplu), în două trei zile datorită fermentării se va umple suprafața de musculița cu pricina Recoltarea se face punând o pungă la gură sau o plasă fină și agitând puțin, musculițele se vor ridica în plasă, după care se introduc în bazin, dacă ați folosit punga băgați puțină apă în pungă și agitați bine să nu mai zboare apoi clătiți punga în bazin Tot pe bază de roșii, dar decojite și fără semințe apoi date prin blender sau făcute pastă cu ajutorul unui mojar împreună cu ceva zeamă de citrice veți obține niște viermișori de 1-2 mm (cineva pe un forum spunea că ar fi vorba de grindal) care pot fi recoltați prin strecurare Trebuie să aveți mare grijă să nu introduceți în acvariu resturi din bazinul de recoltă pentru a nu altera apa din acvariu 1867 Alte tipuri de hrană vie ar mai putea fi carne de melci (asta dacă nu vă este scârbă) tocată bine, fluturi și alte insecte care să nu fie prinse cu ajutorul insecticidelor, etc In mediul lor natural peștii mănâncă tot ce prind sau aproape tot, dar contează foarte mult tipul de pește și talia acestuia, nu faceți experimente inutile dacă nu știți foarte amănunțit modul de creștere și reproducție al peștilor pe care îi aveți Spre exemplu râme, melci, insecte am dat doar la răpitori ciclide africane și ciclide americane Trebuie avut în vedere faptul că nu trebuie să faceți abuz, nu se dă decât atât cât pot mânca peștii în 1-2 minute cel mult Un înlocuitor pentru hrana vie este inima de vită fiartă sau congelată, ea fiind de altfel unul din principali ingredienți și în obținerea majorități mixurilor Pentru puiet se mai poate folosi gălbenuș de ou fiert (10-15 minute) și lăsat la uscat apoi mojarat cât mai bine cu putință Administrarea se face cu ajutorul unui ciorap fin (sper să fie înțelegătoare soția, prietena, sau mama) în care se introduce galbenul mojarat, se strânge precum un săculeț și se umezește în bazin Zeamă scursă în bazin are calități nutritive foarte mari, sunt destui acvariști care ridică puietul în primele 2-3 săptămâni doar cu această metodă De asemenea pentru peștii ierbivori se mai pot folosi frunze de salată opărită ca să nu plutească, morcov fiert, castravete (crud de data aceasta, sau foarte ușor opărit) și spanac opărit Trebuie menționat faptul că de multe ori acvarofilii experimentați apelează și la metode mai puțin ortodoxe în care încearcă tot felul de mixuri realizate din diverse ingrediente precum: granule de căței sau pisici, inima de vită, larve de țânțari, frunze de salată, morcovi fierți și pasați, castraveți, gris, gelatină, făina de pește, făina de sânge, scoici, gălbenuș de ou și lista poate continua In acest tip de hrană se recomandă introducerea unor vitamine drept adjuvant Eu personal nu vă recomand folosirea unor astfel de mixuri, dacă nu aveți o rețetă de la cineva cu experiență și care să fi dat rezultate satisfăcătoare Pentru a nu avea pe conștiință peștii dumneavoastră în urma unor experimente nereușite am să vă arăt o rețetă de mixtură făcută de un acvarist cu experiență pentru discuși Aveți nevoie de: Ikg mușchi de inimă de vită curățat de grăsimi, vene, tendoane și pielițe, 150-200g de spanac blanșat (opărit 10 sec în apă clocotită și răcit în apă rece) sau și mai bine frunze de urzici (ce vă spuneam mai sus, ce vrei și ce nu vrei poți găsi într-o astfel de rețetă), numai primele 4-5 din vârful plantei, un gălbenuș crud de ou de găină, 10-15g de usturoi (se poate renunța la el dacă peștii mănâncă, fără spune autorul, eu unul nu aș risca), un ardei gras, lOOg de granule, o linguriță (4-5g) de boia dulce de ardei, vitamine pentru pești, după indicațiile de pe cutie (din Petshop), 8ml de ulei de pește cu concentrație cât mai mare de acizi nesaturați (din farmacie, vărsat e mai ieftin) sau 250g fileu de pește, un fel de biban roșu din mare sau ocean (Sebastes mentella, sau Sebastes marinus, nu-i cunosc numele românesc) și gelatina care se folosește în bucătărie la prăjituri, torturi etc , tot după indicațiile de pe plicul cu foi (Nu cu praf!) Mod de preparare: se amestecă carnea tăiată cubulețe 30-40g cu uleiul de pește și celelalte ingrediente după care se dă prin mașina de tocat de 6 mm și apoi prin cea de 3 mm Se iau 6 foi de gelatină și se pun cu 500g de apă rece, după 5 minute se pune vasul cu cele 6 foi într-un ibric cu apă care stă să dea în fiert și se ține circa 20 de secunde interval în care gelatina se topește In același timp se cântăresc 500g din amestecul creat inițial și se pun într-un vas în care să aibă loc și gelatina Se toarnă gelatina și se amestecă din aproape în aproape dinspre amestec spre gelatină cu mixerul până se omogenizează O dată ce ați 1868 amestecat înjur de 100-150g de amestec puteți amesteca și restul tară să mai existe riscul de cocoloașe După amestecare se pune repede într-o pungă de 1,5 litri cu colțurile îndoite și marginile pliante de 2-3 ori (colțurile pungi nu trebuie să fie pliante spre interiorul pungi) Punga astfel rezultată se pune între două plăci de sticlă (0,4-0,5 x 30 x 50) și se îndoie gura ei în așa fel încât să nu iasă amestecul din ea, apoi se presează cu o altă placă de 0,8 x 18 x 22 cm pentru a distribui egal presiunea pe pungă înaintea sau în timpul presării între plăcile de sticlă trebuie făcute găuri cu un ac (lăsați ața în el ca să nu îl pierdeți) în pungă, ca să iasă aerul prins în mixtură De pe placa de sticlă se trece mixtura pe un grătar de frigider, pe care încap de obicei două placi (sau se dimensionează plăcile în pungi așa că să încapă) și se pun cât mai repede în congelator (Se alterează rapid, că-s calde de la gelatina fierbinte) Plăcile și grătarele se așează în congelator cu distanță între ele ca să se răcească mai repede Din aceste placi congelate poți să tai imediat după scoaterea din congelator, cu un cuțit cu lama rigidă fâșii de 0,5 mm pentru pui de 1,5 cm, sau cu un cuțit cu lama flexibilă, după circa 5 min fâșii ceva mai groase, de 1-2 mm pentru pești mai mari Nu numai că nu tulbură apa, dar nici nu se destramă ușor când rup peștii din fâșie Ca regulă generală de administrare a hranei trebui să știți faptul că nu se administrează mai multă hrană decât pot peștii mânca într-un minut cel mult două și nu mai mult de două administrări pe zi De asemenea este bine să dați de mâncare în același loc de fiecare dată, astfel pești se obișnuiesc și se vor strânge mai repede să mănânce iar risipa este mult mai mică Unii crescători recomandă ca o dată la 7 zile să îi țineți în post negru (doar apă, paie și bătaie) astfel evitați îngrășarea peștilor în speranța că am acoperit cam tot ce era de acoperit le urez peștișorilor dumneavoastră poftă bună 1869 PARTEA a IX-a AQUASCAPING sau ACVARII PLANTATE (poze) 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 s Hartono 1879 ©2013 Mustafa Erdogar © 2011 Luidi Rafael de Souza Doim ©2012Andreas Ruppert 1880 CUPRINS PARTEA I GHID DE ACVARISTICĂ, ÎNTREȚINERE ACVARIU, PEȘTI, PLANTE ȘI ECHIPAMENTE 17 Capitolul I Introducere 17 Capitolul II Acvariul și natura 17 Capitolul III Prezentare echipamente 18 1 Acvariul (bazinul) 18 2 Filtrul 20 3 Mediile de filtrare 22 4 Lumina 24 4 1 Iluminarea acvariilor - Tuburile fluorescente 27 4 2 Lungimea și puterea tuburilor 39 4 3 Date tehnice 39 4 4 Precizări asupra temperaturii de culoare 40 4 5 Precizări asupra IRC 40 4 6 Precizări asupra spectrului 40 4 7 Lista de caracteristici ale tuburilor 42 4 8 Ghidul pentru neoanele folosite la acvarii 57 5 încălzitorul 58 6 încălzitorul de substrat 59 7 Chilienii (răcitorul) 60 8 Pompa de aer 61 9 Pompa de apă 61 10 Pompa de recirculare 62 11 Instalația de CO2 62 12 Sterilizatorul UV 64 13 Accesorii 65 1881 14 Teste de apă 66 Capitolul IV Elementele de bază dintr-un acvariu 69 1 Apa 69 1 1 Când pH-ul are valori prea mari 70 1 2 Când pH-ul are valori prea mici 70 2 Substratul 71 3 Decorul 72 4 Plantele 74 5 Peștii 76 6 Hrana 80 6 1 Distribuirea hranei 81 6 2 Tipuri de hrană 81 6 3 Tehnologii de obținere a nevertebratelor vii 83 6 3 1 Infuzorii - Parameciul 84 6 3 2 Cultivarea nematodului - Anguillula silusiae 85 6 3 3 Cultivarea grindalului - Enchitraeus albidus 86 6 3 4 Cultivarea Tubifexului 87 6 3 5 Cultivarea Daphniei 88 6 3 6 Cultivarea Artemiei 89 6 4 Alte tipuri de hrană vie 94 Capitolul V Operațiunile necesare într-un acvariu 95 1 Ciclarea acvariului 95 2 Construirea unui acvariu 98 3 Declorinarea și filtrarea apei de la robinet 101 4 întreținerea acvariului 102 5 5 Fertilizarea plantelor de acvariu 103 6 Bolile peștilor - Tratamente 109 6 1 Boli provocate de Protozoarele Ciliate 110 6 2 Boli provocate de Protozoare Flagelate 113 7 Algele și modalități de combatere 116 7 1 Factori de influență în creșterea calității plantelor de acvariu 116 7 2 Fierul și creșterea plantelor 116 1882 7 3 Fierul în apă 116 7 4 Fertilizarea cu fier 117 7 5 Avantajele fertilizării cu fier 117 7 6 Nutrienții și creșterea plantelor 118 7 7 Simptomele lipsei anumitor nutrienți 118 7 8 Elementele nutritive în apă 119 7 9 Fertilizarea cu elemente nutritive 119 7 10 Avantajele folosirii fertilizanților cu elemente nutritive 120 7 11 Fertilizarea cu dioxid de carbon 120 7 12 Dioxidul de carbon în apă 120 7 13 Fertilizarea cu dioxid de carbon 122 7 14 Sisteme de fertilizare cu dioxid de carbon 122 7 15 Avantajele folosirii dioxidului de carbon în acvariu 123 7 16 Greșeli în aranjarea substratului 123 7 17 Greșeli de temperatură 124 7 18 Greșeli de iluminare 124 7 19 Alegerea greșită a plantelor 124 7 20 Greșeli de întreținere 125 7 21 Tulburări de hrănire a plantelor 125 7 22 Substanțe otrăvitoare 125 5 7 23 Combaterea algelor 126 7 24 Algele albastre 127 7 25 Algele de substrat 127 7 26 Algele verzi tip „vată” 127 7 27 Algele verzi filamentoase 128 7 28 Algele verzi unicelulare 128 7 29 Algele tip „bărboase” 128 7 30 Algele verzi tip „pensulă” 128 7 31 Algele verzi tip „puncte” 129 7 32 Algele negre tip „puncte” 129 7 33 Alge verzi tip „blană” 129 7 34 Alge negre tip „pensulă” 129 1883 7 35 Profilaxie împotriva algelor 130 PARTEA a П-a ACVARISTICĂ - NATURE AQUARIUM 131 Capitolul I - începutul 131 1 1 Ce este stilul Nature Aquarium? 131 1 1 1 Nature Aquarium - un aspect ce trebuie învățat din natură 131 1 1 2 Conceptul de Ecosistem 131 1 1 3 întreținerea Nature Aquarium 132 1 1 4 Explicații la Figura 1 133 1 1 5 The Concept of a Layout 133 1 1 6 Alegerea acvariului 133 1 1 7 Amplasarea unui acvariu 133 1 1 8 Explicații la Figura 2 134 1 2 Așezarea substratului 134 1 2 1 Rolul substratului 134 1 2 2 Substratul Nature Aquarium 135 1 2 3 Explicații la figura 1 136 1 2 4 Cum putem îmbunătăți mediul creat în substrat 136 1 2 5 Cum aranjăm un substrat 136 1 2 6 Evitarea amestecării solurilor 137 1 2 7 întreținerea substratului 137 5 1 3 Crearea unui peisaj 138 1 3 1 Selectarea materialelor de compoziție 138 1 3 2 Compoziții de bază 138 1 3 3 Pregătirea buturugilor și a pietrelor 139 1 3 4 Selecția plantelor 139 1 3 5 Plantarea 140 1 3 6 Plantele epifite 141 1 4 Instalarea unui filtru 141 1 4 1 Rolul filtrului 141 1 4 2 Trei tipuri de filtrare 142 1 4 3 Importanța filtrării biologice 143 1884 1 4 4 Alegerea filtrului extern 143 1 4 5 Caracteristicile mediilor de filtrare 143 1 4 6 Debitul de apă înNature Aquarium 144 1 5 Iluminarea acvariului 144 1 5 1 De ce să folosim lumina? 144 1 5 2 Iluminatul pentru plantele acvatice 145 1 5 3 Iluminarea Nature Aquarium 145 1 5 4 Instalarea sistemelor de iluminat 146 1 5 5 Luminozitatea corespunzătoare într-un acvariu 146 1 5 6 Perioada de iluminare a acvariului 147 1 6 Adiția de dioxid de carbon 148 5 1 6 1 D e ce avem nevoie de dioxid de carbon în acvariul plantat? 148 1 6 2 Echipamentul necesar pentru adiția de dioxid de carbon 148 1 6 3 Alegerea buteliei 149 1 6 4 Alegerea difuzorului ceramic 149 1 6 5 Instalarea unui test permanent de Ph (drop checker) 150 1 6 6 întreținerea difuzorului ceramic 150 5 1 7 Suplimentarea nutrienților 151 1 7 1 Pentru creșterea sănătoasă a plantelor acvatice 151 1 7 2 Folosirea fertilizantilor lichizi 151 5 1 7 3 Abordarea de bază în fertilizarea plantelor acvatice 152 1 7 4 Folosirea fertilizatilor solizi 152 5 1 7 5 Folosirea aditivilor lichizi 153 1 7 6 Combinarea și dozajul fertilizantilor lichizi 153 1 7 7 încurajarea absorbției nutrienților 153 1 7 8 îmbunătățirea fertilizării 154 5 1 8 întreținerea acvariului „Nature” 154 1 8 1 Necesitatea schimburilor de apă 154 1 8 2 Schimbul de apăînNature Aquarium 155 1 8 3 Controlul biologic al algelor 155 1 8 4 Popularea acvariului cu pești 156 1 8 5 Menținerea sănătății peștilor 156 1885 1 8 6 îngrijirea plantelor acvatice 156 1 8 7 Rearanjarea plantelor (Sozo Haishoku) 156 1 8 8 Metode de îngrijire a plantelor acvatice 157 Capitolul 2 - Iwagumi 158 2 1 Studiu Iwagumi 158 2 2 Stiluri Iwagumi 158 2 2 1 Stilul 1 159 2 2 2 Stilul II 159 2 2 3 Stilul III 160 2 2 4 Stilul IV 160 2 2 5 Stilul V 161 2 2 6 Stilul VI 161 2 2 7 Interviu cu Takashi Amano-Filosofia Iwagumi 162 2 3 Ghid introductiv Iwagumi 164 2 3 1 Numele și rolul rocilor 164 2 3 2 Procedura de realizare a unui layout Iwagumi 166 2 3 3 Importanța prezenței lui Oyaishi 167 2 3 4 Alegerea rocilor cu o structură uniformă 168 2 3 5 O altă bucurie oferită de Iwagumi 170 Capitolul 3 - Apa 172 3 1 Cum să preparăm apa pentru un acvariu în stilul Nature 172 3 2 Conviețuirea cu cichlidele care tind să degradeze calitatea apei 173 3 3 Pro și contra creșterii durității apei cauzate de roci 174 3 4 Să înțelegem „Apa Neagră” 176 3 5 Cum să menținem parametrii apei la valorile pe care le preferă plantele acvatice ’ 177 3 6 Interviu cu Takashi Amano - Despre apă 179 Capitolul 4 - Note 182 4 1 Cum să folosești Aqua Soil 182 4 1 1 Cum să folosești Aqua Soil 182 4 1 2 De ce ar trebui să folosesc Aqua Soil pentru substrat? 182 4 1 3 Caracteristicile diferitelor Aqua Soils 183 4 1 4 Aqua Soil și calitatea apei 184 1886 4 1 5 Cum să ai grijă de un acvariu cu Aqua Soil în perioada inițială de set-up și câteva precauții 186 4 1 6 Laboratorul Nature Aquarium 187 4 2 Transmisivitatea luminii în apă 189 4 2 1 Transmisivitatea luminii în apă 189 4 2 2 Lumina pentru creșterea plantelor 190 4 2 3 în căutarea frumosului verde 191 4 2 4 Dezvoltarea unei lămpi cu metal halide pentru plantele acvatice 191 4 2 5 Meritul unei lumini suspendate 192 4 2 6 Distanța de la suprafața apei 193 4 2 7 Lumina în Habitatul natural al plantelor acvatice 193 4 2 8 Reducerea nivelului de iluminare a unei lămpi 194 4 3 Bazinele Nature Aquarium 194 4 3 1 Bazinele Nature Aquarium 194 4 3 2 Evoluția echipamentului 195 4 3 3 Materialele acvariului 195 4 3 4 Istoria Acvariilor de sticlă 195 4 3 5 Rama acvariului 195 4 3 6 Acvariu fără ramă 196 4 3 7 Nașterea acvariilor Cube Gardens 196 4 3 8 Manevrarea unui acvariu 197 4 3 9 Degradarea siliconului 197 4 4 Adiția de CO2 în Nature Aquarium 198 4 4 1 Adiția de CO2 în Nature Aquarium 198 4 4 2 Necesitatea adiției de CO2 198 4 4 3 Metoda de injecție 198 4 4 4 Alegerea echipamentului de CO2 199 4 4 5 Volumul de CO2 injectat 199 4 4 6 Tunderea plantelor și volumul de CO2 injectat 200 4 4 7 Curățarea echipamentului 200 4 4 8 Sursa de CO2 200 4 5 Filtrarea Nature Aquarium 201 4 5 1 Filtrarea Nature Aquarium 201 1887 4 5 2 Trei metode de filtrare 201 4 5 3 Importanța filtrării biologice 201 4 5 4 Experiment 202 4 5 5 Caracteristicile mediilor și combinațiile acestora 203 4 5 6 Colmatarea mediilor filtrante și curățarea lor 204 4 5 7 Relația cu schimburile de apă 205 4 6 Fertilizare Nature Aquarium 205 4 6 1 Fertilizare Nature Aquarium 205 4 6 2 Necesarul de nutrienți pentru plantele acvatice 205 4 6 3 înlăturarea nutrienților în exces 206 5 4 6 4 Deficitul de potasiu 206 4 6 5 Adiția de nutrienti în funcție de condițiile existente în acvariu 206 5 5 5 5 4 6 6 Selectarea unui regim în funcție de stadiul acvariului 206 4 6 7 Selectare în funcție de tipurile de plante 207 4 6 8 Dozatorul 208 4 6 9 Apa de mare 208 4 6 10 Nutrienții necesari plantelor acvatice 208 4 7 Probleme ce pot apărea la pornirea unui acvariu 209 4 7 1 Probleme ce pot apărea la pornirea unui acvariu 209 4 7 2 Surplusul de nutrienți din apă poate fi dăunător 209 4 7 3 Descompunerea și absorbția nutrienților în exces 210 4 7 4 Apa tulbure - Aqua Soil 210 4 7 5 Apa tulbure - Other causes 211 4 7 6 Plantele de pornire 211 4 7 7 Alte probleme 212 4 8 Aditivi pentru pești și plante 212 4 8 1 Aditivi pentru pești și plante acvatice 212 4 8 2 Pentru perioadă inițială de set-up (startare) a bazinului 213 4 8 3 Slaba dezvoltare a plantelor acvatice 213 4 8 4 Alge și boli 213 4 8 5 Alti aditivi 214 5 4 8 6 Suplimentul de fier 214 1888 Capitolul 5 - Layout 215 5 1 Concepția unui Nature Aquarium 215 5 1 1 Substratul 215 5 1 2 Buturugile 216 5 1 3 Plantarea 217 5 1 4 îngrijirea plantelor 217 5 1 5 Substratul 218 5 1 6 Treceri de la natură la Nature Aquarium 218 5 1 7 Plantele 219 5 1 8 Finisare 219 5 2 Lemnul înNature Aquarium 220 5 2 1 Alegerea 220 5 2 2 Poziționarea 221 5 5 2 3 Plantarea pe lemne 221 5 2 4 Planting the Ferns 221 5 2 5 Planul din fată al acvariului 222 5 5 3 Aranjament cu roci în Nature Aquarium 223 5 3 1 începutul 223 5 3 2 Aranjarea rocilor 223 5 3 3 Plantele 224 5 4 Plantarea în Nature Aquarium 225 5 4 1 Cum se plantează plantele de acvariu 225 5 5 Tunderea plantelor în Nature Aquarium 227 5 5 1 Tunderea plantelor în Nature Aquarium 227 5 6 Lumina și CO2 înNature Aquarium 230 5 6 1 Lumina și CO2 înNature Aquarium 230 5 7 Fertilizarea plantelor în Nature Aquarium 232 5 7 1 Fertilizarea plantelor în Nature Aquarium 232 PARTEA a Ш-a ARTICOLE PRELUATE DE PE ACVABLOG RO 236 1 Ciclul azotului sau „ciclarea acvariului” 236 2 Ciclul fosfatului 240 1889 2 1 Ciclul fosfatului 240 2 2 Fazele fosfatului 240 2 3 Testarea fosfatilor 241 5 2 4 Ape bogate și sărace în fosfați 241 2 5 Surse de fosfat 241 2 6 Polifosfații din apa de la robinet 242 2 7 Fosfații și apa albicioasă 242 2 8 îndepărtarea fosfatului 242 2 9 Precipitarea fosfatului cu fierul 243 2 10 Precipitarea fosfatului cu aluminiu 243 2 11 Granulele reducătoare de fosfat 243 2 12 Reeliberarea fosfatului absorbit 244 2 13 0 scurtătură în ciclul fosfatului 244 2 14 Enzimele numite fosfataze 244 2 15 Cyanobacteria și fosfatul? 245 3 Duritatea apei 245 4 Rolul C02-ului în acvariu 247 5 Substratul în acvariu 248 5 1 Substratul inert 249 5 2 Substratul fertil 250 6 Teste de apă în acvaristică 253 7 Instalația de CO2 254 8 Dennerle pH-Controller Evolution DeLuxe 260 9 Dennerle Duomat Evolution DeLuxe 265 10 Sonda pH Dennerle 270 11 Alge - de unde? Când? De ce? 273 11 1 Cyanobacteria 277 11 2 Spirogyra 279 11 3 Diatomee 281 11 4 Ajutoare vii împotriva algelor 283 11 5 Apa oxigenată - uz acvaristic 285 1890 PARTEA a IV-a CLASIFICAREA ACVARIILOR 287 1 Tipuri de acvarii (1) 287 2 Tipuri de acvarii (2) 290 2 1 Acvariile tropicale de apă dulce 290 2 2 Acvariile temperate 291 2 3 Acvariile marine 291 PARTEA a V-a NEVERTEBRATE: CREVEȚI, RĂCUȘORI, MELCI ETC 292 Capitolul 1: SITE-ul DE CREVEȚISTICĂ 292 1 1 Introducere 292 1 2 Necesar începătorilor 293 1 2 1 De lapet-shop 293 1 2 2 Opțional 297 1 2 3 De la supermarketul de bricolaj 298 1 2 4 De la farmacie 300 1 2 5 încheiere 301 1 3 Substratul - baza unui acvariu de creveți 301 1 3 1 Ce rol are substratul? 301 1 3 2 Ce culoare și cât de mărunt să fie acest substrat, cum îi spui tu? 302 1 3 3 Substratul activ sau ce sunt piticii care lucrează peste noapte 303 1 3 4 Cine locuiește în substrat 304 1 3 5 Cât de mult substrat este necesar? 304 1 4 Filtrarea 305 1 4 1 Volumul filtrului 306 1 4 2 Materialul biofiltrant 306 1 4 3 Ușurința la întreținere 309 1 4 4 Redundanta 309 5 1 4 5 Tipuri de filtre folosite în bazinele cu creveți și raționamente 310 1 5 Aclimatizarea creveților 313 5 1 5 1 Mențiuni pentru creveții sensibili și adesea scumpi 316 1 6 Băiat sau fată? 317 1 6 1 Ce am cumpărat? Băiat sau fată? 317 1891 1 6 2 Dicționar de termeni 321 5 1 7 Parametrii apei 322 1 7 1 Noțiuni și elemente de bază ce țin de chimia apei 322 1 7 2 pH-ul 323 1 7 3 kH-ul 327 1 7 4 gH-ul 329 1 7 5 TDS-ul 331 1 7 6 Relația kH-gH 337 1 8 Osmoza inversă 339 1 8 1 De ce se numește inversă? 340 1 8 2 Din ce este compusă instalația de osmoză inversă? 341 1 8 3 Prefiltrarea 342 1 8 4 Filtrarea principală 343 1 8 5 Postfiltrarea 343 1 8 6 Randamentul 345 1 8 7 Cât filtrăm și cât aruncăm? 345 1 8 8 întreținerea 345 1 8 9 Instalare, utilizare și considerente practice 346 1 8 10 Ce scop în acvaristică are acest echipament? 348 1 8 11 Uzul în acvaristica creveților 348 5 1 8 12 Uzul în acvaristica plantată 349 1 8 13 Uzul în acvaristica marină 349 1 9 Mușchiul în acvariu 350 1 9 1 Mușchii în acvarii 353 Capitolul 2: ÎNDRUMAR CREVEȚI 355 2 1 Creveții Neocaridina Davidi 355 5 2 1 1 Creveți Red Cherry/Red Cherry shrimp/Neocaridina davidi var Red 356 2 1 2 Creveți Yellow/Yellow shrimp/Neocaridina davidi var Yellow 358 2 1 3 Creveți Blue Jelly/Blue Jelly shrimp/Neocaridina davidi var Blue Jelly 360 2 1 4 Creveți Blue Velvet/Blue Dream shrimp/Neocaridina davidi var Blue Velvet/Blue Dream 361 2 1 5 Creveți Orange/Orange shrimp/Pumpkin shrimp/Neocaridina davidi var orange ’ 362 1892 2 1 6 Creveți Red Rili/Red Rili shrimp/Neocaridina davidi var Red Rili 364 2 1 7 Creveți Yellow Rili/Yellow Rili shrimp/Neocaridina davidi var Yellow Rili 365 2 1 8 Creveți Orange Rili/Orange Rili shrimp/Neocaridina davidi var Orange Rili 366 2 1 9 Creveți Carbon Rili/Carbon Rili Shrimp/Neocaridina Davidi var Carbon Rili 367 2 1 10 Creveți Chocolate/Chocolate shrimp/Neocaridina davidi var Chocolate 368 2 1 11 Creveți Black/Black shrimp/Neocaridina davidi var Black 369 2 1 12 Creveți Green/Green shrimp/Neocaridina davidi var Green 371 2 1 13 Creveți Blue Diamond/Blue Diamond shrimp/Neocaridina davidi var Blue Diamond 372 2 2 Creveții Neocaridina CF Palmata 373 5 2 2 1 Creveți Blue PearVBlue Pearl Shrimp 373 2 2 2 Creveți SnowbalVSnowball shrimp 374 2 3 Substratul în acvariile cu creveți 375 5 2 3 1 Ce rol are substratul? 375 2 3 2 Ce culoare și cât de mărunt să fie acest substrat, cum îi spui tu? 376 2 3 3 Substratul activ sau ce sunt „piticii care lucrează peste noapte” 377 2 3 4 Cine locuiește în substrat? 378 2 3 5 Cât de mult substrat este necesar? 379 2 4 Amenajarea unui acvariu pentru creveți 379 2 5 Aclimatizarea creveților 383 5 2 6 Cum să hrănim creveții și cum să îmbunătățim calitatea apei în acvariul cu creveți 385 5 2 6 1 Frunze de Migdal indian (Catappa leaves) 386 2 6 2 Conuri de arin 387 2 6 3 Frunze de Banana plant 387 2 6 4 Frunze de stejar 388 2 7 înmulțirea creveților 390 5 5 2 7 1 Vârsta 390 2 7 2 Mărime și colorit 390 2 7 3 Șaua 390 2 7 4 Actul în sine 392 2 7 5 Fertilizarea 392 2 7 6 Ce știm și nu știm exact 392 1893 2 7 7 Totul despre sarcină 392 2 7 8 Nașterea 394 2 8 Creveții Caridina CF Cantonensis 395 5 2 8 1 Creveți Orange Bee/Orange Bee shrimp/Caridina cantonensis sp „Orange Bee” ’ 395 2 8 2 Creveți Crystal Black/Crystal Black shrimp/Caridina cantonensis sp „Bee” 396 2 8 3 Creveți Crystal Red/Crystal Red shrimp/Caridina cantonensis sp „Red” 401 2 8 4 Creveți Blue Bee/Blue Bee shrimp/Caridina cantonensis sp „Blue Bee” 405 2 8 5 Creveți White Bee/White Bee shrimp/Caridina cantonensis sp „White Bee” 406 2 8 6 Creveți Tiger/Tiger shrimp/Caridina cantonensis sp „Tiger” 407 2 8 7 Creveți Red Tiger/Red Tiger shrimp/Caridina cantonensis sp „Red Tiger” 408 2 8 8 Creveți Blue Tiger Orange Eye/Blue Tiger Orange Eye shrimp/Caridina cantonensis sp „Blue Tiger” 410 2 8 9 Creveți Black Tiger/Black Tiger shrimp/Caridina cantonensis sp „Black Tiger” ’ 414 2 8 10 Creveți Super Tiger/Super Tiger shrimp/Caridina cantonensis sp „Super Tiger” ’ 416 2 8 11 Creveți Panda/Panda shrimp/Caridina cantonensis sp „Panda” 417 2 8 12 Creveți Black King Kong/Black King Kong shrimp/Caridina cantonensis sp „Black King Kong” 419 2 8 13 Creveți Wine Red/Wine Red shrimp/Caridina cantonensis sp „Wine Red” 420 2 8 14 Creveți Ruby Red/Ruby Red shrimp/Caridina cantonensis sp „Ruby Red” 421 2 8 15 Creveți Blue Bolt/Blue Boit shrimp/Caridina cantonensis sp „Blue Boit” 422 2 8 16 Creveți Snow White/Snow White shrimp/Caridina cantonensis sp „Golden Bee” ’ 424 2 9 Cel mai bun substrat pentru acvariile cu creveți Caridina 428 2 9 1 Shirakura Red Bee Sand 429 2 9 2 Akadama Bonsai Soil 430 2 9 3 Benibachi Black Soil 431 2 9 4 Borneo Wild Shrimp Soil 432 2 9 5 Lowkeys/Crimson Breeders Soil 433 2 9 6 Ebi Gold Shrimp Soil 434 2 9 7 Ebi-Ten Shrimp Soil 435 2 9 8 Netlea Shrimp Soil 436 1894 2 9 9 ELOS Terra Soil 437 2 10 Mineralele: ce sunt și cum ne ajută într-un acvariu cu creveți? 438 2 11 Totul despre Mironekuton 446 2 11 1 Mironekuton Powder 447 2 11 2 Mironekuton Stones 448 2 12 Amenajarea unui acvariu pentru creveți Caridina 449 2 13 Aclimatizarea creveților 453 5 2 14 Năpârlirea - un subiect controversat 455 2 14 1 Pre-năpârlirea 456 2 14 2 Năpârlirea 456 2 14 3 Post-năpârlire 456 2 14 4 Intra-năpârlire 456 2 15 înmulțirea creveților Caridina Cantonensis 457 5 5 2 15 1 Introducere 457 2 15 2 Vârsta 457 2 15 3 Mărime și colorit 457 2 15 4 Șaua 459 2 15 5 Actul în sine 460 2 15 6 Fertilizarea 460 2 15 7 Ce știm și nu știm exact 460 2 15 8 Totul despre sarcină 460 2 15 9 Nașterea 461 2 16 Hrănirea puilor 462 2 16 1 Shirakura Chi Ebi 463 2 16 2 Dennerie Shrimp King Baby 463 2 16 3 New Life Spectrum Crustacean Formula 464 Capitolul III - CU ȘI DESPRE RĂCUȘORI 465 3 1 Răcușorii de apă dulce (I) 465 3 1 1 Procambarus vioscai vioscai, Sumpfkrebs blau 465 3 1 2 Procambarus clarkia, Amerikanischer Sumpfkrebs 465 3 1 3 Cherax boesemani, Roter Papua-Krebs 466 3 1 4 Marbled crayfish, Procambarus fallax, Everglades Sumpfkrebs 466 1895 3 1 5 Procambarus cubensi, Kuba SiiBwasserkrebs 467 3 1 6 Cherax lorentzi, Lorentz-Flusskrebs 467 3 1 7 Cambarellus montezumae montezumae, Montezuma-Zwergkrebs Schoko 467 3 1 8 Cherax papuanus (misolicus), Zebra Krebs 468 3 1 9 Astacus leptodactilus, Galizier Sumpfkrebs 468 3 1 10 Astacus astacus, Europăischer Edelkrebs 468 3 1 11 Cherax sp blue purple, Blaupurpur Krebs Blue Purple 469 3 1 12 Cherax sp Hoa creek, Blau-Rosa Krebs 469 3 1 13 Cambarus manningi 469 3 1 14 Cherax quadricarinatus, Rotscherenkrebs 470 3 1 15 Cherax sp Orange, Aprikosen-Krebs 470 3 1 16 Procambarus vasquezae, Mexikanischer Sumpfkrebs 471 3 1 17 Cambarellus sp Ameca, Ameca-Zwergkrebs 471 3 1 18 Cambarellus chapalanus, Zwerg Krebs Cambarellus chapalanus 471 3 1 19 Cambarellus patzcuarensis 472 3 1 20 Pacifastacus leniusculus, Signalkrebs 472 3 1 21 Hammers Cobalt Blue, Lobster Procambarus sp 472 3 1 22 Procambarus versutus 473 3 1 23 Cherax destructor, Yabby 473 3 1 24 Cherax sp blue moon, Sternkrebs 474 3 2 Răcușorii de apă dulce (II) 475 3 2 1 Cambarellus montezumae (Montezuma Dwarf Crayfish) 475 3 2 2 Cambarellus patzcuarensis (Mexican Dwarf Crayfish) 476 3 2 3 Cherax quadricarinatus (Redclaw Crayfish) 477 3 2 4 Limnopilos naiyanetri (Thai Micro Crab) 478 3 2 5 Orconectes limosus (Spiny Cheek Crayfish) 479 3 2 6 Perisesarma bidens (Red Claw Crab) 480 3 2 7 Procambarus alleni (Florida Crayfish) 481 3 2 8 Procambarus clarkii (Red Swamp Crayfish) 482 3 2 9 Uca pugnax (Fiddler Crab) 483 Capitolul IV - MELCI 484 1 Despre melcii de acvariu 484 1896 1 1 Habitat și adaptare 485 1 2 Specii comune de acvariu 485 1 3 îngrijire și reproducere 487 2 Melci de apă dulce 493 2 1 Anentome helena (Assassin Snail) 493 2 2 Asolene spixi (Spixi Apple Snail) 494 2 3 Brotia pagodula (Horned Armour Snail) 495 2 4 Clithon corona (Horned Nerite Snail) 496 2 5 Gyraulus sp (Red Ramshorn Snail) 497 2 6 Lymnaea stagnalis (Great Pond Snail) 498 2 7 Marisa cornuarietis (Columbian Ramshorn Snail) 499 2 8 Snail Melanoides granifera (Spike Tail Trumpet) 500 2 9 Melanoides tuberculata (Malaysian Trumpet Snail) 501 2 10 Nerita natalensis (Tiger Nerite Snail) 502 2 11 Snail Neritina natalensis sp (Ruby Nerite) 503 2 12 Neritina reclivata (Olive Nerite Snail) 504 2 13 Physa acuta (Bladder Snail) 505 2 14 Pomacea bridgesii (Golden Apple Snail) 506 2 15 Pomacea canaliculata (Giant Brown Apple Snail) 507 2 16 Tylomelania sarasin (Sulawesi Elephant Snail) 508 2 17 Tylomelania sp (Sulawesi Snail) 510 Capitolul V - ALTE NEVERTEBRATE DIN ACVARIU 511 1 Planaria 511 2 Detritus worms (viermi de substrat) 514 3 Hidra (Hydra) 517 4 Ostracode, copepode, cladocere 520 4 1 Ostracode 521 4 2 Copepode 522 4 3 Cladocere 524 Capitolul VI - BROAȘTE ȚESTOASE 525 1 Descriere 525 2 Tipuri de țestoase 531 1897 2 1 Broasca țestoasă cu tâmple roșii sau de Florida (chrysemys scripta elegans) 531 2 2 Broasca țestoasă de apă europeană sau Cistuda (emys orbicularis) 532 2 3 Broasca țestoasă de uscat sau Hermann (testudo hermanni) 533 2 4 Broasca țestoasă cu capac sau greacă (testudo greaca ibera) 533 2 5 Broasca țestoasă de stepă (testudo horsfieldii) 534 2 6 Broasca țestoasă de mare (caretta caretta) 535 3 Acvariul 536 3 1 întreținerea broaștelor țestoase 536 3 2 Amenajarea acvariilor în spații închise 538 4 Hrana 540 4 1 Alimentația broaștelor țestoase 540 4 2 Hrănirea broaștelor țestoase carnivore 540 4 3 Hrănirea broaștelor țestoase omnivore 542 5 Hibernarea 543 5 1 Reglarea termică la broaștele țestoase 543 5 2 Hibernarea în cadrul natural 544 5 3 Hibernarea în captivitate 545 6 Reproducerea 548 6 1 Reproducerea țestoaselor 548 6 2 Reproducerea broaștelor țestoase crescute în captivitate 551 7 Bolile și combaterea lor 555 7 1 Boli determinate de condițiile de creștere și întreținere 555 7 2 Boli de nutriție 556 5 7 3 Boli bacteriene 557 7 4 Boli ale pielii 557 7 5 Bolile tubului digestiv 559 7 6 Bolile aparatului respirator 559 7 7 Bolile ochilor 560 7 8 Bolile aparatului excretor 560 7 9 Fracturile 560 7 10 Afecțiuni nervoase 561 5 7 11 Anomalii congenitale 561 1898 7 12 Posibilități de tratament ale broaștelor țestoase 561 8 Sfaturi utile 562 PARTEA a VI-а ENCICLOPEDIE CU PEȘTI 565 1 Litera A 565 1 1 Aborichthys elongatus (Red Tailed Squirrel Loach) 565 1 2 Aborichthys kempi (Kempova Loach) 566 1 3 Abramites eques (Eques Headstander) 567 1 4 Abramites hypselonotus (High-Backed Headstander) 568 1 5 Acanthicus adonis (Polka Dot Lyre Tail Pleco) 569 1 6 Acanthicus hystrix (Lyre Tail Pleco) 570 1 7 Acanthocobitis botia (Eye Spot Loach) 571 1 8 Acanthocobitis urophthalmus (Ocellated Loach) 572 1 9 Acanthocobitis zonalternans (Zona Loach) 573 1 10 Acanthodoras cataphractus (Painted Talking Catfish) 574 1 11 Acanthodoras spinosissimus (Chocolate Catfish) 575 1 12 Acanthorhodeus asmussi (Russian Bitterling) 576 1 13 Acantopsis choirorhynchos (Horseface loach) 577 1 14 Acarichthys heckelii (Threadfin Cichlid) 578 1 15 Acestrorhynchus falcatus (Spotted Cachorro) 579 1 16 Acheilognathus macropterus (Giant Chinese Bitterling) 580 1 17 Acnodon normani (Sheep Pacu) 581 1 18 Acrobrycon ipanquianus (Sapphire Tetra) 582 1 19 Aequidens diadema (Diadem Cichlid) 583 1 20 Aequidens metae (Yellow Acara) 584 1 21 Aequidens patricki (Patrick's Acara) 585 1 22 Aequidens pulcher (Blue Acara) 586 1 23 Aequidens rivulatus (Green Terror) 587 1 24 Aequidens tetramerus (Saddle Cichlid) 588 1 25 Agamyxis pectinifrons (Spotted Doras) 589 1 26 Akysis longifilis (Pyu Stream Catfish) 590 1 27 Alburnoides taeniatus (Striped Tailor) 591 1899 1 28 Alcolapia alcalicus (Natron Tilapia) 592 1 29 Alcolapia grahami (Graham's Soda Cichlid) 593 1 30 Alestes bimaculatus (Two Point Tetra) 594 1 31 Alestopetersius caudalis (Yellow-Tailed Congo Tetra) 595 1 32 Alfaro cultratus (Knife Livebearer) 596 1 33 Alfaro huberi (Huber's Knife Livebearer) 597 1 34 Allodontichthys hubbsi (Whitepatched Goodeid) 598 1 35 Alticorpus peterdaviesi (Peter's Cichlid) 599 1 36 Alticorpus profundicola (Profundicula Cichlid) 600 1 37 Altolamprologus calvus (Pearly Lamprologus) 601 1 38 Altolamprologus compressiceps (Compressed Cichlid) 602 1 39 Amblyceps mangois (Indian Torrent Catfish) 603 1 40 Amblydoras hancocki (Marbled Raphael Catfish) 604 1 41 Amblypharyngodon mo la (Mola Carplet) 605 1 42 Ameiurus natalis (Bullhead Catfish) 606 1 43 Amia calva (Bowfin) 607 1 44 Amphilophus alfari (Pastel Cichlid) 608 1 45 Amphilophus calobrensis (Redspot Cichlid) 609 1 46 Amphilophus citrinellus (Midas Cichlid) 610 1 47 Amphilophus labiatus (Red Devii) 611 1 48 Catfish Anaspidoglanis macrostoma (Dwarf Giraffe) 612 1 49 Ancistrus cirrhosus (Ancistrus) 613 1 50 Ancistrus claro (Gold Marble Bristlenose Catfish) 614 1 51 Ancistrus dolichopterus (Starlight Bristlenose Catfish) 616 1 52 Ancistrus hoplogenys (Spotted Bristle-Nosed Pleco) 617 1 53 Ancistrus sp (Bristlenose Catfish) 618 1 54 Ancistrus triradiatus (Triradiatus Bristlenose Pleco) 619 1 55 Anomalochromis thomasi (African butterfly cichlid) 621 1 56 Anostomus anostomus (Striped Headstander) 622 1 57 Anostomus ternetzi (Ternetzi Anostomus) 623 1 58 Aphanius danfordii (Danfordii Killfish) 624 1 59 Aphanotorulus unicolor (Unicolor Pleco) 625 1900 1 60 Aphyocharax alburnus (Goldencrown Tetra) 626 1 61 Aphyocharax anisitsi (Argentine Bloodfin) 627 1 62 Aphyocharax paraguayensis (Dawn Tetra) 628 1 63 Aphyocharax rathbuni (Rathbun's Bloodfin) 629 1 64 Aphyolebias peruensis (Peruvian Longfin Killifish) 630 1 65 Aphyosemion australe (Lyretail Panchax Killifish) 631 1 66 Aphyosemion cinnamomeum (Cinnamon Killifish) 632 1 67 Aphyosemion gabunense (Gabon Killifish) 633 1 68 Aphyosemion georgiae (Georgiae Killifish) 634 1 69 Aphyosemion ogoense (Broken-Line Killifish) 635 1 70 Aphyosemion splendopleure (Splendid Killifish) 636 1 71 Aphyosemion striatum (Five-Banded Killifish) 637 1 72 Apistogramma agassizii (Agassizi s Dwarf Cichlid) 638 1 73 Apistogramma borellii (Borelli's Dwarf Cichlid) 639 1 74 Apistogramma cacatuoides (Cockatoo Dwarf Cichlid) 640 1 75 Apistogramma hoignei (Highfin Apisto) 642 1 76 Apistogramma hongsloi (Blackseam Cichlid) 643 1 77 Apistogramma linkei (Linke's Dwarf Cichlid) 644 1 78 Apistogramma macmasteri (Macmaster's Dwarf Cichlid) 645 1 79 Apistogramma nijsseni (Panda Dwarf Cichlid) 646 1 80 Apistogramma norberti (Norbert's Dwarf Cichlid) 647 1 81 Apistogramma panduro (Panda Apisto) 648 1 82 Apistogramma sp Rio Madeira (Rio Madeira Apistogramma) 649 1 83 Apistogramma steindachneri (Steindachner's Dwarf Cichlid) 650 1 84 Apistogramma trifasciata (Blue Apistogramma) 651 1 85 Apistogramma viejita (Viejita Apisto) 652 1 86 Aplocheilichthys normani (Norman's Lampeye) 653 1 87 Aplocheilus lineatus (Blue Panchax) 654 1 88 Aplocheilus werneri (Werner's Panchax) 655 1 89 Apteronotus albifrons (Fantoma neagră sau cuțit) 656 1 90 Archocentrus centrarchus (Green Fin Cichlid) 657 1 91 Archocentrus multispinosus (Rainbow Cichlid) 658 1901 1 92 Archocentrus myrnae (Topaz Cichlid) 659 1 93 Archocentrus nanoluteus (Yellow Convict Cichlid) 660 1 94 Archocentrus sajica (Costa Rican Blue Eyed Cichlid) 661 1 95 Archocentrus sp (HonduranRed Point) 662 1 96 Archocentrus spinosissimus (Spinner Cichlid) 663 1 97 Arnoldichthys spilopterus (Red Eyed Tetra) 664 1 98 Aspidoras depinnai (Depinnai Catfish) 665 1 99 Aspidoras menezesi (Menezesi Catfish) 666 1 100 Aspidoras pauciradiatus (False Corydoras) 667 1 101 Astrodoras asterifrons (Star-Gazing Doradid) 668 1 102 Astronotus ocellatus (Tigru ocellatus) 669 1 103 Astyanax bimaculatus (Two Spot Astyanax) 673 1 104 Astyanax fasciatus mexicanus (Blind Cave Tetra) 674 1 105 Astyanax kennedyi (Kennedy's Tetra) 675 1 106 Astyanax leopoldi (Leopold's Tetra) 676 1 107 Auchenipterichthys longimanus (Spotted Zamora) 677 1 108 Auchenipterichthys thoracatus (Zamora Catfish) 678 1 109 Auchenoglanis biscutatus (Yellow Giraffe Catfish) 679 1 110 Auchenoglanis occidentalis (Giraffe Catfish) 680 1 111 Aulonocara baenschi (Baenschi s Peacock) 681 1 112 Aulonocara hueseri (Midnight Peacock) 682 1 113 Aulonocara jacobfreibergi (Freiberg's Peacock) 683 1 114 Aulonocara nyassae (Emperor Cichlid) 684 1 115 Aulonocara stuartgranti (Chipoka) 685 1 116 Aulonocranus dewindti (Dewindti Cichlid) 686 1 117 Australoheros facetus (Chameleon Cichlid) 687 1 118 Austrolebias nigripinnis (Blackfin Pearl Killifish) 688 1 119 Axelrodia stigmatias (Pepper Tetra) 689 2 Litera В 690 2 1 Badis blosyrus (Red Badis) 690 2 2 Badis ferrarisi (Ferrari Badis) 692 1902 2 3 Badis khwae (Khwae Badis) 693 2 4 Badis pyema (Pyema Badis) 694 2 5 Badis siamensis (Siamese Badis) 695 2 6 Bagrichthys hypselopterus (Silver Lancer) 696 2 7 Bagrichthys majusculus (White-Whisker Lancer) 697 2 8 Bagrus meridionalis (Kampoyo) 698 2 9 Balantiocheilos melanopterus (Bala Shark, Silver Shark, Tri-Color Shark, Tricolor Shark) 699 2 10 Barbatula barbatula (Stone Loach) 700 2 11 Barbichthys laevis (Sucker Barb) 701 2 12 Barboides gracilis (Gracilis Barb) 702 2 13 Barbonymus altus (Red-Tailed Tinfoil Barb) 703 2 14 Barbonymus schwanenfeldii (Tinfoil Barb) 704 2 15 Barbus barbus (Barbel) 705 2 16 Barbus candens (Three-Spot Barb) 706 2 17 Barbus eutaenia (Orangefin Barb) 707 2 18 Barbus fasciolatus (Fire Barb) 708 2 19 Barbus holotaenia (Spotscale Barb) 709 2 20 Barbus jae (Jae Barb) 710 2 21 Barbus janssensi (Janssens' Barb) 711 2 22 Barbus leonensis (Sierra Leone Barb) 712 2 23 Barbus lineomaculatus (Dotted-Line Barb) 713 2 24 Barbus sublineatus (Morse Barb) 714 2 25 Barbus tetrazona (Barb Tigrat) 715 2 26 Barilius birna (Ozola Barb) 717 2 27 Baryancistrus sp „L142” (White Spot Pleco) 718 2 28 Baryancistrus sp „L177” (Gold Nugget Pleco) 719 2 29 Batasio tigrinus (Laos Tiger Catfish) 720 2 30 Beaufortia kweichowensis (Chinese Hillstream Loach) 721 2 31 Belonesox belizanus (Pike livebearer) 722 2 32 Belontia hasselti (Malay Combtail) 723 2 33 Belontia signata (Combtail) 724 2 34 Benthochromis tricoti (Silver Cichlid) 725 1903 2 35 Betta albimarginata (Whiteseam Fighter) 726 2 36 Betta coccina (Wine Red Betta) 727 2 37 Betta ibanorum (Ibanorum Betta) 728 2 38 Betta imbellis (Peaceful Betta) 729 2 39 Betta macrostoma (Brunei Beauty) 731 2 40 Betta pugnax (Forest Betta) 732 2 41 Betta splendens (Betta) 733 2 42 Biotodoma wavrini (Orinoco eartheater) 736 2 43 Boehlkea fredcochui (Blue Tetra) 737 2 44 Boraras brigittae (Brigitte Rasbora) 738 2 45 Boraras maculatus (Dwarf Rasbora) 739 2 46 Boraras merah (Merah Rasbora) 740 2 47 Boraras mieros (Micro Rasbora) 741 2 48 Boraras urophthalmoides (Exclamation Point Rasbora) 742 2 49 Botia almorhae (Almorha loach) 743 2 50 Botia dario (Bengal Loach) 744 2 51 Botia elongata (Queen Loach) 745 2 52 Botia histrionica (Burmese Loach) 746 2 53 Botia kubotai (Angelicus loach) 747 2 54 Botia rostrata (Dohser) 748 2 55 Botia striata (Zebra Loach) 749 2 56 Boulengerella lateristriga (Striped Pike Characin) 750 2 57 Boulengerella lucia (Cuvier's Pike Characin) 751 2 58 Boulengerella maculata (Spotted Pike Characin) 752 2 59 Boulengerochromis microlepis (Giant Tanganyika Cichlid) 753 2 60 Brachydanio frankei (Peștele leopard) 754 2 61 Brachydanio rerio (Peștele zebră) 755 2 62 Brachyplatystoma filamentosum (Goeldi's Pimelodid) 756 2 63 Brachyplatystoma juruense (Banded Shovelnose Catfish) 757 2 64 Brachyplatystoma platynemum (Bandeira Catfish) 758 2 65 Brachyplatystoma tigrinum (Zebra Shovelnose) 759 2 66 Brachyplatystoma vaillanti (Laulao Catfish) 760 1904 2 67 Brevibora dorsiocellata (Eyespot Rasbora) 761 2 68 Brochis britskii (Giant Brochis) 762 2 69 Brochis multiradiatus (Hog-Nosed Brochis) 764 2 70 Brochis splendens (Sailfin Brochis) 765 2 71 Brycinus imberi (Red Congo Tetra) 766 2 72 Brycinus longipinnis (Long-Finned Characin) 767 2 73 Brycon cephalus (Red-Tailed Brycon) 768 2 74 Bryconops affinis (Orangefin Tetra) 769 2 75 Bryconops caudomaculatus (Tailspot Tetra) 770 2 76 Bryconops melanurus (Tail-Light Tetra) 771 2 77 Buccochromis lepturus (Green Lepturus) 772 2 78 Buccochromis rhoadesii (Yellow Lepturus Cichlid) 773 3 Litera C 774 3 1 Callichthys callichthys (Armored Catfish) 774 3 2 Callochromis pleurospilus (Red Spot Callochromis) 775 3 3 Callopanchax monroviae (Monroviae Killifish) 776 3 4 Calophysus macropterus (Calophysus Catfish) 777 3 5 Campylomormyrus tamandua (Double-Trunk Elephantnose) 778 3 6 Caquetaia spectabilis (Rose Acara) 779 3 7 Caquetaia umbrifera (Umbee) 780 3 8 Carasius auratus (Peștele auriu) 781 3 9 Carinotetraodon irrubesco (Crested Puffer) 784 3 10 Carinotetraodon salivator (Striped Redeye Puffer) 785 3 11 Carinotetraodon travancoricus (Dwarf Puffer) 786 3 12 Carnegiella myersi (Pygmy Hatchetfish) 787 3 13 Carnegiella strigata (Marbled Hatchetfish) 788 3 14 Catlocarpio siamensis (Giant Carp) 789 3 15 Catoprion mento (Wimple Piranha) 790 3 16 Centromochlus perugiae (Oii Catfish) 791 3 17 Chaetostoma milesi (Bulldog Pleco) 792 3 18 Chaetostoma thomsoni (Thomas' Chaetostoma) 793 1905 3 19 Chalceus erythrurus (Tucan Fish) 794 3 20 Chalceus macrolepidotus (Pinktail Chalceus) 795 3 21 Chalinochromis brichardi (Brichard's Chalinochromis) 796 3 22 Chalinochromis popelini (Popelini Chalinochromis) 797 3 23 Champsochromis caeruleus (Malawi Trout) 798 3 24 Channa aurantimaculata (Golden Cobra Snakehead) 799 3 25 Channa bleheri (Asiatic Snakehead) 800 3 26 Channa gachua (Dwarf Snakehead) 801 3 27 Channa marulius (Great Snakehead) 802 3 28 Channa micropeltes (Fishzilla) 803 3 29 Channa pleurophthalma (Orange Spotted Snakehead) 804 3 30 Chapalichthys pardalis (Polka-Dot Goodeid) 805 3 31 Characidium rachovii (Rachow's Darter Tetra) 806 3 32 Characodon lateralis (Rainbow Goodeid) 807 3 33 Charax condei (Small-Scale Glass Tetra) 808 3 34 Chitala blanci (Royal Knifefish) 809 3 35 Chitala hypselonotus (Sumatran Featherback) 810 3 36 Chlamydogobius eremius (Australian Desert Goby) 811 3 37 Chromidotilapia guentheri guentheri (Guenther's Cichlid) 812 3 38 Chromobotia macracanthus (Clown Loach) 813 3 39 Cichla ocellaris (Peacock Cichlid) 816 3 40 Cichla orinocensis (Orinoco Peacock Bass) 817 3 41 Cichla temensis (Speckled Pike Cichlid) 818 3 42 Cichlasoma bimaculatum (Two-Spot Cichlid) 819 3 43 Cichlasoma cutteri (Cichlasoma nigrofasciatum) 820 3 44 Cichlasoma festae (Red Terror) 821 3 46 Cichlasoma salvini (Salvini Cichlid) 823 3 47 Cichlasoma septemfasciatum (Cutter's Cichlid) 824 3 48 Cichlasoma severum (Severum) 825 3 49 Cichlasoma urophthalmus (Mayan Cichlid) 826 3 50 Clarias batrachus (Clarias Catfish) 827 3 51 Cleithracara maronii (Keyhole Cichlid) 828 1906 3 52 Cobitis lutheri (Luther's Spiny Loach) 829 3 53 Cobitis taenia (Spined Loach) 830 3 54 Colisa chuna (Gurami pitic) 831 3 55 Colisa fasciata (Gourami Albastru) 832 3 56 Colisa labiosa (Gourami) 833 3 57 Colisa lalia (Gurami pitic) 835 3 58 Colomesus asellus (Amazon Puffer) 837 3 59 Colossoma macropomum (Black Pacu) 838 3 60 Copadichromis azureus (Azureus Cichlid) 839 3 61 Copadichromis borleyi (Borleyi Cichlid) 840 3 62 Copadichromis nkatae (Nkata Cichlid) 841 3 63 Copeina guttata (Red Spotted Characin) 842 3 64 Copella arnoldi (Jumping Characin) 843 3 65 Copella nattereri (Spotted Tetra) 844 3 66 Copella vilmae (Rainbow Copella) 845 3 67 Corydoras adolfoi (Adolfo s Cory) 846 3 68 Corydoras aeneus (Aeneus cat) 847 3 69 Corydoras agassizii (Spotted Cory) 848 3 70 Corydoras arcuatus (Arched Corydoras) 849 3 71 Corydoras atropersonatus (Fairy Corydoras) 850 3 72 Corydoras bilineatus (San Juan Cory) 851 3 73 Corydoras caudimaculatus (Tail-Spot Corydoras) 852 3 74 Corydoras copei (Copei Cory) 853 3 75 Corydoras cruziensis (Santa Cruz Cory) 854 3 76 Corydoras davidsandsi (Sand's Cory) 855 3 77 Corydoras delphax (Delphax Cory) 856 3 78 Corydoras diphyes (Diphyes Cory) 858 3 79 Corydoras ehrhardti (Ehrhard's Cory) 859 3 80 Corydoras elegans (Elegant Cory) 861 3 81 Corydoras ephippifer (Ephippifer Cory) 862 3 82 Corydoras fowleri (Fowler's Cory) 863 3 83 Corydoras geryi (Geryi Cory) 864 1907 3 84 Corydoras gomezi (Gomez Cory) 865 3 85 Corydoras griseus (Gray Cory) 867 3 86 Corydoras guapore (Guapore Cory) 868 3 87 Corydoras habrosus (Dainty Cory) 869 3 88 Corydoras haraldschultzi (Mosiac Cory) 870 3 89 Corydoras hastatus (Tail Spot Pygmy Cory) 871 3 90 Corydoras imitator (Imitator Cory) 872 3 91 Corydoras incolicana (Colicana Cory) 873 3 92 Corydoras julii (Leopard Corydoras) 874 3 93 Corydoras leopardus (Leopard Cory) 875 3 94 Corydoras leucomelas (Black Fin Cory) 876 3 95 Corydoras longipinnis (Long-Finned Corydoras) 877 3 96 Corydoras loxozonus (Loxozonus Cory) 878 3 97 Corydoras melanotaenia (Green-Gold Cory) 879 3 98 Corydoras melini (False Bandit Cory) 880 3 99 Corydoras metae (Bandit Cory) 881 3 100 Corydoras napoensis (Napo Cory) 882 3 101 Corydoras narcissus (Long-Nosed Skunk Cory) 883 3 102 Corydoras nattereri (Natterer's Cory) 884 3 103 Corydoras nijsseni (Nijssen's Cory) 885 3 104 Corydoras oiapoquensis (Flag-Tailed Panda Cory) 886 3 105 Corydoras ornatus (Ornate Cory) 887 3 106 Corydoras ourastigma (Long-Nosed Smudge Spot Cory) 888 3 107 Corydoras paleatus (Peppered Cory) 890 3 108 Corydoras panda (Panda Corydoras) 892 3 109 Corydoras pantanalensis (Pantana Cory) 893 3 110 Corydoras pinheiroi (Pinheiroi Cory) 894 3 111 Corydoras polystictus (Many-Spotted Cory) 895 3 112 Corydoras pygmaeus (Pygmy Cory) 896 3 113 Corydoras rabauti (Rabaut's Cory) 897 3 114 Corydoras reticulatus (Reticulated Cory) 898 3 115 Corydoras reynoldsi (Reynold's Cory) 899 1908 3 116 Corydoras robineae (Flag-Tailed Corydoras) 900 3 117 Corydoras robustus (Robust Cory) 901 3 118 Corydoras schwartzi (Schwartz's Cory) 902 3 119 Corydoras semiaquilus (Peru Black Cory) 903 3 120 Corydoras septentrionalis (Dusky Corydoras) 904 3 121 Corydoras seussi (Suessi Cory) 905 3 122 Corydoras simulatus (Olga Cory) 906 3 123 Corydoras sodalis (False Network Cory) 907 3 124 Corydoras spectabilis (Millenium Cory) 908 3 125 Corydoras splendens (Emerald Catfish) 909 3 126 Corydoras virginiae (Sangama Cory) 910 3 127 Corydoras weitzmani (Two Saddle Cory) 912 3 128 Corydoras xinguensis (Xingu Cory) 913 3 129 Corydoras zygatus (Zygus Cory) 914 3 130 Craterocephalus stercusmuscarum (Fly-Speckled Hardyhead) 915 3 131 Crenicarapunctulatum (Hercules Cichlid) 916 3 132 Crenicichla cametana (Star-Gazing Pike Cichlid) 917 3 133 Crenicichla compressiceps (Green Dwarf Pike) 918 3 134 Crenicichla johanna (Gray Pike Cichlid) 919 3 135 Crenicichla lepidota (Pike Cichlid) 920 3 136 Crenicichla regani (Regan's Pike Cichlid) 921 3 137 Crenicichla saxatilis (Ring Tailed Pike Cichlid) 922 3 138 Crenicichla strigata (Strigata Pike Cichlid) 923 3 139 Crenuchus spilurus (Sailfin Characin) 924 3 140 Crossocheilus nigriloba (Penguin Flying Fox) 925 3 141 Crossocheilus reticulatus (Silver Flying Fox) 926 3 142 Cryptoheros spilurus (Blue-Eye Cichlid) 927 3 143 Ctenopoma acutirostre (Congo Leaf Fish) 928 3 144 Ctenopoma kingsleyae (Kingsley's Ctenopoma) 929 3 145 Ctenopoma muriei (Ocellated Labyrinth Fish) 930 3 146 Ctenopoma ocellatum (Bullseye Ctenopoma) 931 3 147 Ctenopoma oxrynchum (Mottled Ctenopoma) 932 1909 3 148 Cubanichthys pengelleyi (Jamaican Killifish) 933 3 149 Cynotilapia afra (Dogtooth Cichlid) 934 3 150 Cyphotilapia frontosa (Frontosa) 935 3 151 Cyphotilapia gibberosa (Gibberosa Cichlid) 937 3 152 Cyprichromis leptosoma (Bright-Finned Slender Cichlid) 938 3 153 Cyprinella lutrensis (Red Shiner) 939 3 154 Cyprinus carpio (Koi) 940 3 155 Cyrtocara moorii (Blue Dolphin Cichlid) 941 4 Litera D 942 4 1 Danio aesculapii (Panther Danio) 942 4 2 Danio albolineatus (Pearl Danio) 944 4 3 Danio choprae (Glowlight Danio) 945 4 4 Danio dangila (Moustached Danio) 946 4 5 Danio devario (Bengal Danio) 947 4 6 Danio feegradei (Yoma Danio) 948 4 7 Danio kerri (Blue Danio) 949 4 8 Danio kyathit (Orange-Finned Danio) 950 4 9 Danio margaritatus (Galaxy Rasbora) 951 4 10 Danio nigrofasciatus (Dwarf Danio) 952 4 11 Danio roseus (Rosy Danio) 953 4 12 Danio tinwini (Gold Ring Danio) 954 4 13 Datnioides campbelli (Campbell's Tigerfish) 955 4 14 Datnioides microlepis (False Siamese Tiger Fish) 956 4 15 Datnioides pulcher (Siamese Tigerfish) 957 4 16 Dekeyseria brachyura (Butterfly Pleco) 958 4 17 Dermogenys pusillus (Wrestling Halfbeak) 959 4 18 Devario acrostomus (Laos Danio) 960 4 19 Devario aequipinnatus (Giant Danio, Peștele jandarm) 961 4 20 Devario maetaengensis (Tiger Danio) 962 4 21 Devario shanensis (Salaween River Danio) 963 4 22 Devario strigillifer (Strigillifer Danio) 964 1910 4 23 Dianema longibarbis (Porthole Catfish) 965 4 24 Dianema urostriatum (Flag-Tailed Catfish) 966 4 25 Dicrossus filamentosus (Chessboard Cichlid) 967 4 26 Dimidiochromis compressiceps (Malawi Eye-Biter) 968 4 27 Discherodontus ashmeadi (Redtail Barb) 969 4 28 Distichodus affinis (Silver Distichodus) 970 4 29 Distichodus fasciolatus (Sharktail Distichodus) 971 4 30 Distichodus lusosso (Longsnout Distichodus) 972 4 31 Distichodus sexfasciatus (Six-Barred Distichodus) 973 5 Litera E 974 5 1 Eirmotus octozona (False Eight-Banded Barb) 974 5 2 Elassoma evergladei (Everglades Pygmy Sunfish) 976 5 3 Elassoma okefenokee (Okefenokee Pygmy Sunfish) 977 5 4 Enneacanthus gloriosus (Bluespotted Sunfish) 978 5 5 Epalzeorhynchos frenatus (Ruby Shark) 979 5 6 Epalzeorhynchos kalopterus (Flying Fox) 981 5 7 Epalzeorhynchos siamensis (Siamese Algae Eater) 982 5 8 Epiplatys dageti dageti (Firemouth Panchax) 983 5 9 Epiplatys dageti monroviae (Red-Chinned Panchax) 984 5 10 Epiplatys sexfasciatus (Six Barred Epiplatys) 985 5 11 Eretmodus cyanostictus (Striped Goby Cichlid) 986 5 12 Esomus metallicus (Metallic Flying Barb) 987 5 13 Exochochromis anagenys (Threespot Torpedo Cichlid) 988 5 14 Exodon paradoxus (Bucktoothed Tetra) 989 6 Litera F 990 6 1 Farlowella acuș (Twig Catfish) 990 6 2 Flowerhorn (Flowerhorn) 991 6 3 Formosania lacustre (Tasselled-Mouth Loach) 992 6 4 Fossorochromis rostratus (Rostratus) 993 6 5 Fundulopanchax filamentosus (Plumed Lyretail „Togo”) 994 1911 6 6 Fundulopanchax gardneri (Steel Blue Killfish) 995 6 7 Fundulopanchax marmoratus (Marbled Lyretail Killifish) 996 6 8 Fundulopanchax scheeli (Scheeli Killifish) 997 6 9 Fundulopanchax sjostedti (Blue Gularis) 998 6 10 Fundulopanchax walkeri (Walker's Killifish) 999 7 Litera G 1000 7 1 Garra bicornuta (Rhino Garra) 1000 7 2 Garra cambodgiensis (False Siamese Algae Eater) 1002 7 3 Garra fia vatra (Panda Garra) 1003 7 4 Garra poilanei (Pingi Logsucker) 1004 7 5 Garra rufa (Doctor Fish) 1005 7 6 Gasteropelecus sternicla (Silver Hatchetfish) 1007 7 7 Gastromyzon ctenocephalus (Borneo Sucker) 1008 7 8 Gastromyzon punctulatus (Saddleback Hill-Stream Loach) 1009 7 9 Geophagus brasiliensis (Pearl Cichlid) 1010 7 10 Geophagus crassilabris (Panamanian Eartheater) 1011 7 11 Geophagus iporangensis (Iguape Pearl Cichlid) 1012 7 12 Geophagus pellegrini (Yellowhump Eartheater) 1013 7 13 Geophagus proximus (Suriname Eartheater) 1014 7 14 Geophagus steindachneri (Red Humped Eartheater) 1015 7 15 Geophagus surinamensis (Red Striped Earth Eater) 1016 7 16 Gephyrochromis moorii (Yellow-Tailed Violet Cichlid) 1017 7 17 Girardinus metallicus (Metallic Livebearer) 1018 7 18 Glossolepis incisus (Red Rainbowfish) 1019 7 19 Glossolepis pseudoincisus (Tami River Rainbowfish) 1020 7 20 Glossolepis wanamensis (Lake Wanam Rainbowfish) 1021 7 21 Glyptoperichthys gibbiceps (Sailfin Pleco) 1022 7 22 Gnathochromis permaxillaris (Permax Cichlid) 1023 7 23 Gymnocorymbus bondi (Socolofs Tetra) 1024 7 24 Gymnocorymbus ternetzi (Tetra negru, văduva) 1025 7 25 Gymnogeophagus balzanii (Balzani's Earth Eater) 1026 1912 7 26 Gymnogeophagus gymnogenys (Smooth-Cheek Eartheater) 1027 7 27 Gyrinocheilus aymonieri (Chinese Algae Eater (CAE)) 1028 8 Litera H 1029 8 1 Hampala macrolepidota (Hampala Barb) 1029 8 2 Haplochromis aeneocolor (Yellow Belly Albert) 1030 8 3 Haplochromis flavimanus (Yellow-Fin Mchenga) 1031 8 4 Haplochromis latifasciatus (Zebra Obliquidens) 1032 8 5 Hasemania nana (Copper Tetra) 1033 8 6 Helostoma temmincki (Gourami Pupăcioși) 1034 8 7 Hemiancistrus guahiborum (Spotted Orange Seam Pleco) 1036 8 8 Hemiancistrus pankimpuju (Coal Pleco) 1037 8 9 Hemiancistrus subviridis (Green Phantom Pleco) 1038 8 10 Hemibagrus nemurus (Nemurus Catfish) 1039 8 11 Hemibagrus planiceps (Java Bagrid) 1040 8 12 Hemibagrus punctatus (Porthole Bagrid) 1041 8 13 Hemibagrus wyckii (Crystal Eyed Catfish) 1042 8 14 Hemichromis bimaculatus (Jewel Cichlid) 1043 8 15 Hemichromis lifalili (Lifalili Jewel Cichlid) 1044 8 16 Hemigrammus bellottii (Dash-Dot Tetra) 1045 8 17 Hemigrammus bleheri (Firehead Tetra) 1046 8 18 Hemigrammus erythrozonus (Glowlight Tetra) 1047 8 19 Hemigrammus hyanuary (Costello Tetra) 1048 8 20 Hemigrammus ocellifer (Beacon Fish) 1049 8 21 Hemigrammus pulcher (Black Wedge Tetra) 1050 8 22 Hemigrammus rhodostomus (Ahl s Rummy Nose Tetra) 1051 8 23 Hemigrammus rodwayi (Golden Tetra) 1052 8 24 Hemigrammus stictus (Red Base Tetra) 1053 8 25 Hemigrammus unilineatus (Crystal Tetra) 1054 8 26 Hemigrammus vorderwinkleri (Platinum Tetra) 1055 8 27 Hemiodopsis immaculatus (Silver Hemiodopsis) 1056 8 28 Hemisorubim platyrhynchos (Spotted Shovelnose) 1057 1913 8 29 Hepsetus odoe (Kafue Pike) 1058 8 30 Herichthys carpintis (Carpinte Cichlid) 1059 8 31 Herichthys cyanoguttatus (Texas Cichlid) 1060 8 32 Herichthys minckleyi (Minckley’s Cichlid) 1061 8 33 Herichthys tamasopoensis (Tamasopo Cichlid) 1062 8 34 Heteropneustes fossilis (Liver Catfish) 1063 8 35 Hibrid creat artificial (Blood Parrot Cichlid) 1064 8 36 Homaloptera orthogoniata (Saddled Hillstream Loach) 1065 8 37 Homaloptera smithi (Green Gecko Loach) 1066 8 38 Homaloptera zollingeri (Zollinger's Hillstream Loach) 1067 8 39 Hoplarchus psittacus (Parrot Cichlid) 1068 8 40 Hoplosternum thoracatum (Port Hoplo) 1069 8 41 Horadandia atukorali (Golden Rasbora) 1071 8 42 Hyalobagrus flavus (Shadow Catfish) 1072 8 43 Hybognathus amarus (Rio Grande Silvery Minnow) 1073 8 44 Hydrocynus goliath (African Tiger Fish) 1074 8 45 Hydrocynus vittatus (Tiger Characin) 1075 8 46 Hydrolycus scomberoides (Vampire Tetra) 1076 8 47 Hypancistrus sp L201 (L201) 1077 8 48 Hypancistrus zebra (Zebra Pleco) 1078 8 49 Hyphessobrycon amandae (Ember Tetra) 1079 8 50 Hyphessobrycon amapaensis (Red Line Tetra) 1080 8 51 Hyphessobrycon axelrodi (Calypso Tetra) 1081 8 52 Hyphessobrycon bentosi (False Rosy Tetra) 1082 8 53 Hyphessobrycon bifasciatus (Yellow Tetra) 1083 8 54 Hyphessobrycon columbianus (Columbian Tetra) 1084 8 55 Hyphessobrycon ecuadoriensis (Columbian Blue Tetra) 1085 8 56 Hyphessobrycon eques (Blood Characin) 1086 8 57 Hyphessobrycon erythrostigma (Bleeding Heart Tetra) 1087 8 58 Hyphessobrycon flammeus (Flame Tetra) 1088 8 59 Hyphessobrycon frankei (Ucayali Tetra) 1089 8 60 Hyphessobrycon georgettae (Georgett s Tetra) 1090 1914 8 61 Hyphessobrycon haraldschultzi (Crystal Red Tetra) 1091 8 62 Hyphessobrycon herbertaxelrodi (Neon negru) 1092 8 63 Hyphessobrycon heterorhabdus (Flag Tetra) 1093 8 64 Hyphessobrycon megalopterus (Black Phantom Tetra) 1094 8 65 Hyphessobrycon metae (Rio Meta Tetra) 1095 8 66 Hyphessobrycon minor (Minor Tetra) 1096 8 67 Hyphessobrycon peruvianus (Peruvian Tetra) 1097 8 68 Hyphessobrycon pulchripinnis (Lemon Tetra) 1098 8 69 Hyphessobrycon pyrrhonotos (Red Tipped Bleeding Heart Tetra) 1099 8 70 Hyphessobrycon robertsi (False Rosy Tetra) 1100 8 71 Hyphessobrycon rosaceus (Rosy Tetra) 1101 8 72 Hyphessobrycon simulans (False Neon Tetra) 1102 8 73 Hyphessobrycon socolofi (Lesser Bleeding Heart Tetra) 1103 8 74 Hyphessobrycon sweglesi (Red Phantom Tetra) 1104 8 75 Hyphessobrycon takasei (Coffee Bean Tetra) 1105 8 76 Hypostomus soniae (Blue-Eyed Red Fin Pleco) 1106 8 77 Hypselecara coryphaenoides (Chocolate Cichlid) 1107 8 78 Hypselecara temporalis (Emerald Cichlid) 1108 8 79 Hypseleotris compressa (Empire Gudgeon) 1109 8 80 Hypseleotris guentheri (Rainbow Gudgeon) 1110 8 81 Hypsibarbus wetmorei (Lemon Fin Barb) 1111 8 82 Hypsophrys nicaraguensis (Nicaragua Cichlid) 1112 9 Litera I 1113 9 1 Ictalurus melas (Black Bullhead) 1113 9 2 Ictalurus punctatus (Channel Catfish) 1114 9 3 Ictiobus meridionalis (Usamacinta Buffalo) 1115 9 4 Ilyodon furcidens (Goldbreast Goodeid) 1116 9 5 Inlecypris auropurpurea (Lake Inie Rasbora) 1117 9 6 Inpaichthys kerri (Blue Emperor Tetra) 1118 9 7 lodotropheus sprengerae (Lavender Mbuna) 1119 9 8 Iriatherina werneri (Threadfin Rainbowfish) 1120 1915 10 Litera J 1121 10 1 Jordanella floridae (American Flagfish) 1121 10 2 Julidochromis dickfeldi (Brown Julie) 1122 10 3 Julidochromis marlieri (Checkerboard Juli) 1123 10 4 Julidochromis ornatus (Golden Julie) 1124 10 5 Julidochromis regani (Convict Julie) 1125 10 6 Julidochromis transcriptus (Masked Julie) 1126 11 Litera К 1127 11 1 Kottelatia brittani (Brittans Rasbora) 1127 11 2 Kryptopterus bicirrhis (Glass Catfish) 1128 12 Litera L 1129 12 1 Labeo bicolor (Red Tailed Shark) 1129 12 2 Labeo cyclorhynchus (Harlequin Shark) 1130 12 3 Labeotropheus trewavasae (Trewavas' Mbuna) 1131 12 4 Labidochromis caeruleus (Electric Yellow Cichlid) 1132 12 5 Ladigesia roloffi (Jelly Bean Tetra) 1133 12 6 Laemolyta taeniata (Banded Headstander) 1134 12 7 Laetacara curviceps (Dwarf Flag Cichlid) 1135 12 8 Laetacara dorsigera (Red Breast Acara) 1136 12 9 Laetacara thayeri (Thayeri Cichlid) 1137 12 10 Lamprocheirodon axelrodi (Neon roșu) 1138 12 11 Lamprologus kungweensis (Ocellated Shell-Dweller) 1139 12 12 Lamprologus meleagris (Pearly Ocellatus) 1140 12 13 Lamprologus ocellatus (Ocellated Lamprologus) 1141 12 14 Lamprologus signatus (Signatus Shelldweller) 1142 12 15 Lamprologus speciosus (Black Occy) 1143 12 16 Lamprologus stappersi (Stapper's Cichlid) 1144 12 17 Lates angustifrons (Tanganyikan Lates) 1145 12 18 Lates niloticus (Nile Perch) 1146 12 19 Lefua costata (Eight-Barb Loach) 1147 1916 12 20 Leiarius marmoratus (Marbled Pim) 1148 12 21 Leiarius pictus (Sailfin Marbled Pimelodid) 1149 12 22 Leiocassis siamensis (Asian Bumblebee Catfish) 1150 12 23 Lepidiolamprologus attenuatus (Marbled Lamprologus) 1151 12 24 Lepidocephalus macrochir (Pink Spiny Loach) 1152 12 25 Lepidocephalus thermalis (Indian Spiny Loach) 1153 12 26 Lepomis cyanellus (Green Sunfish) 1154 12 27 Lepomis gibbosus (Kiver) 1155 12 28 Lepomis gulosus (Warmouth) 1156 12 29 Leporacanthicus galaxias (Vampire Pleco) 1157 12 30 Leporacanthicus joselimai (Sultan Pleco) 1158 12 31 Leporacanthicus triactis (Three Beacon Pleco) 1159 12 32 Leporinus fasciatus (Banded Leporinus) 1160 12 33 Lepthoplosternum pectorale (Spotted Hoplo) 1161 12 34 Leptobarbus hoevenii (Cigar Shark) 1162 12 35 Leptobotia mantschurica (Manchurian Loach) 1163 12 36 Lestradea perspicax (Perspicax Cichlid) 1164 12 37 Limia nigrofasciata (Blackbarred Limia) 1165 12 38 Liosomadoras morrowi (False Jaguar Catfish) 1166 12 39 Liosomadoras oncinus (Jaguar Catfish) 1167 12 40 Lophiobagrus cyclurus (African Bullhead) 1168 12 41 Luciocephalus pulcher (Crocodile Fish) 1169 13 Litera M 1170 13 1 Macrognathus meklongensis (Mekong Red Fin Zebra Eel) 1170 13 2 Macropodus ocellatus (Chinese Paradise Fish) 1171 13 3 Macropodus opercularis (Paradise Fish) 1173 13 4 Madagascar Rainbowfish (Bedotia geayi) 1175 13 5 Malpulutta kretseri (Spotted Gourami) 1176 13 6 Mastacembelus albomaculatus (Mottled Spiny Eel) 1177 13 7 Mastacembelus circumcinctus (Zig-Zag Eel) 1178 13 8 Mastacembelus ellipsifer (Tanganyikan Spiny Eel) 1179 1917 13 9 Mastacembelus erythrotaenia (Fire Eel) 1180 13 10 Maylandia callainos (Cobalt Cichlid) 1181 13 11 Maylandia greshakei (Ice Blue Red Top Zebra) 1182 13 12 Maylandia hajomaylandi (Yellowhead Mbuna Cichlid) 1183 13 13 Megalechis picta (Armoured Hoplo Catfish) 1184 13 14 Megalodoras uranoscopus (Giant Raphael) 1185 13 15 Melanochromis auratus (Auratus) 1186 13 16 Melanochromis chipokae (Chipokae Mbuna) 1187 13 17 Melanochromis cyaneorhabdos (Blue Johanni) 1188 13 18 Melanochromis joanjohnsonae (Orange-Lined Cichlid) 1189 13 19 Melanochromis johannii (Electric Blue Johannii Male) 1190 13 20 Melanochromis parallelus (Parallel Striped Mbuna) 1191 13 21 Melanochromis vermivorus (Purple Mbuna) 1192 13 22 Melanotaenia affinis (New Guinea Rainbowfish) 1193 13 23 Melanotaenia boesemani (Bicolor Rainbowfish) 1194 13 24 Melanotaenia fredericki (Sorong Rainbowfish) 1195 13 25 Melanotaenia goldiei (Goldie River Rainbowfish) 1196 13 26 Melanotaenia gracilis (Slender Rainbowfish) 1197 13 27 Melanotaenia herbertaxelrodi (Lake Tebera Rainbowfish) 1198 13 28 Melanotaenia lacustris (Blue Rainbowfish) 1199 13 29 Melanotaenia maccullochi (Black Lined Rainbowfish) 1200 13 30 Melanotaenia nigrans (Dark Rainbowfish) 1201 13 31 Melanotaenia papuae (Papuan Rainbowfish) 1202 13 32 Melanotaenia parkinsoni (Parkinson's Rainbowfish) 1203 13 33 Melanotaenia parva (Lake Kurumoi Rainbowfish) 1204 13 34 Melanotaenia praecox (Dwarf Neon Rainbowfish) 1205 13 35 Melanotaenia sexlineata (Fly River Rainbowfish) 1206 13 36 Melanotaenia splendida splendida (Australian Rainbow) 1207 13 37 Melanotaenia synergos (Synergos Rainbowfish) 1208 13 38 Melanotaenia trifasciata (Banded Rainbowfish) 1209 13 39 Micralestes stormsi (True Red Congo Tetra) 1210 13 40 Microrasbora erythromicron (Emerald Dwarf Rasbora) 1211 1918 13 41 Microrasbora kubotai (Neon Yellow Rasbora) 1212 13 42 Microrasbora nana (Nana Rasbora) 1213 13 43 Microsynodontis batesii (African Bumblebee Catfish) 1214 13 44 Mikrogeophagus altispinosus (Bolivian Ram) 1215 13 45 Mikrogeophagus ramirezi (Ram Cichlid) 1216 13 46 Mimagoniates lateralis (Tenuis Tetra) 1217 13 47 Mimagoniates microlepis (Blue Tetra) 1218 13 48 Misgurnus anguillicaudatus (Weather Loach) 1219 13 49 Misgurnus mohoity (Russian Weather Loach) 1220 13 50 Mochokiella paynei (Payne's Synodontis) 1221 13 51 Moenkhausia intermedia (Gold Line Scissor Tail) 1222 13 52 Moenkhausia pittieri (Pittier s Tetra) 1223 13 53 Moenkhausia sanctaefilomenae (Yellow Banded Moenkhausia) 1224 13 54 Mogurnda adspersa (Purple-Spotted Gudgeon) 1225 13 55 Mogurnda mogurnda (Purple-Striped Gudgeon) 1226 13 56 Monocirrhus polyacanthus (Leaf Fish) 1227 13 57 Monodactylus argenteus (Mono) 1228 13 58 Myleus schomburgkii (Black Barred Characin) 1229 13 59 Mylochromis lateristriga (Basket Hap) 1230 13 60 Myloplus rubripinnis (Red Hook Silver Dollar) 1231 13 61 Mystacoleucus argenteus (Palang Barb) 1232 13 62 Mystus bimaculatus (Two Spot Catfish) 1233 13 63 Mystus bleekeri (Day's Mystus) 1234 13 64 Mystus gulio (Gulio Catfish) 1235 13 65 Mystus micracanthus (Two-Spot Pink Bagrid) 1236 13 66 Mystus mysticetus (Mystic Bagrid) 1237 13 67 Mystus rhegma (Rhegma Bagrid) 1238 13 68 Mystus singaringan (Silver Bagrid) 1239 13 69 Myxocyprinus asiaticus (Hi-Fin Banded Shark) 1240 14 Litera N 1241 14 1 Nandopsis haitiensis (Haitian Cichlid) 1241 1919 14 2 Nandopsis tetracanthus (Cuban Cichlid) 1242 14 3 Nannacara adoketa (Rio Negro Dwarf Cichlid) 1243 14 4 Nannacara anomala (Golden Dwarf Cichlid) 1244 14 5 Nannacara aureocephalus (Golden-Headed Dwarf Cichlid) 1245 14 6 Nannacara bimaculata (Potaro River Dwarf Cichlid) 1246 14 7 Nannaethiops unitaeniatus (One-Lined African Characin) 1247 14 8 Nannocharax fasciatus (Striped African Darter) 1248 14 9 Nannostomus beckfordi (Golden Pencilfish) 1249 14 10 Nannostomus bifasciatus (Two-Lined Pencilfish) 1250 14 11 Nannostomus digrammus (Twin-Stripe Pencilfish) 1251 14 12 Nannostomus erythrurus (Red Fin Banded Pencilfish) 1252 14 13 Nannostomus espei (Barred Pencilfish) 1253 14 14 Nannostomus harrisoni (Harrison's Pencilfish) 1254 14 15 Nannostomus marginatus (Dwarf Pencilfish) 1255 14 16 Nannostomus marylinae (Marylin's Pencilfish) 1256 14 17 Nannostomus mortenthaleri (Coral Red Pencilfish) 1257 14 18 Nannostomus nitidus (Glittering Pencilfish) 1258 14 19 Nannostomus trifasciatus (Three-Lined Pencilfish) 1259 14 20 Nanobagrus stellatus (Stellatus Catfish) 1260 14 21 Nemacheilus longistriatus (Laos Blackline Torpedo Loach) 1261 14 22 Nemacheilus pavonaceus (Peacock Loach) 1262 14 23 Nemacheilus platiceps (Platiceps Loach) 1263 14 24 Nemacheilus selangoricus (Kuiper's Loach) 1264 14 25 Nematobrycon palmeri (Tetra imperial) 1265 14 26 Nematolebias whitei (White Pearl Fish) 1266 14 27 Neolamprologus brevis (Brevis Shell Dweller) 1267 14 28 Neolamprologus brichardi (Brichardi) 1268 14 29 Neolamprologus buescheri (Striped Lamprologus) 1269 14 30 Neolamprologus furcifer (Fork Tailed Lamprologus) 1270 14 31 Neolamprologus hecqui (Hecqui Cichlid) 1271 14 32 Neolamprologus leleupi (Lemon Cichlid) 1272 14 33 Neolamprologus multifasciatus (Many Banded Shell-Dweller) 1273 1920 14 34 Neolamprologus pulcher (Daffodil Brichardi) 1274 14 35 Neolamprologus sexfasciatus (Six-Bar Lamprologus) 1275 14 36 Neolamprologus tetracanthus (Four-Spine Cichlid) 1276 14 37 Neolamprologus toae (Toae Cichlid) 1277 14 38 Neolamprologus tretocephalus (Five-Bar Cichlid) 1278 14 39 Neolebias ansorgii (Landgrafs Tetra) 1279 14 40 Neolebias trewavasae (Trewava's Neolebias) 1280 14 41 Nimbochromis livingstonii (Livingstoni's Nimbochromis) 1281 14 42 Nimbochromis polystigma (Hyena Cichlid) 1282 14 43 Nimbochromis venustus (Venustus) 1283 14 44 Nothobranchius eggersi (Egger's Killifish) 1284 14 45 Nothobranchius foerschi (Foers Killifish) 1285 14 46 Nothobranchius guentheri (Gunther's Killifish) 1286 14 47 Nothobranchius palmqvisti (Palmqvisti's Killifish) 1287 14 48 Nothobranchius rachovii (Bluefin Notho) 1288 14 49 Notopterus notopterus (Asiatic Knifefish) 1289 15 Litera O 1290 15 1 Odontostilbe kriegi (Three-Spot Tetra) 1290 15 2 Oreochromis mossambicus (Mozambique Tilapia) 1291 15 3 Orthochromis polyacanthus (Polyacanthus Cichlid) 1292 15 4 Orthosternarchus tamandua (White Knifefish) 1293 15 5 Osphronemus exodon (Elephant Ear Gourami) 1294 15 6 Ossubtus xinguense (Parrot Pacu) 1295 15 7 Osteochilus hasseltii (Hard-Lipped Barb) 1296 15 8 Osteoglossum bicirrhosum (Silver Arowana) 1297 15 9 Osteoglossum ferreirai (Black Arowana) 1298 15 10 Otocinclus affinis (Dwarf Oto) 1299 15 11 Otocinclus cocama (Zebra Otocinclus) 1300 15 12 Otocinclus flexilis (Peppered Oto) 1301 15 13 Otocinclus maculicauda (Red Fin Otocinclus) 1302 15 14 Otopharynx lithobates (Sulphurhead Hap) 1303 1921 15 15 Oxydoras niger (Dolphin Catfish) 1304 16 Litera P 1305 16 1 Pachypanchax omalonotus (Powder-Blue Panchax) 1305 16 2 Pachypanchax playfairii (Golden Panchax) 1306 16 3 Pachypanchax sakaramyi (Madagascar Panchax) 1307 16 4 Panaque maccus (Clown Pleco) 1308 16 5 Panaque nigrolineatus (Black-lined Panaque) 1309 16 6 Pangasius hypophthalmus (Iridescent Shark) 1310 16 7 Pangasius sanitwongsei (Giant Pangasius) 1311 16 8 Pangio anguillaris (Eel Loach) 1312 16 9 Pangio kuhlii (Kuhli Loach) 1313 16 10 Pangio oblonga (Java Loach) 1315 16 11 Pantodon buchholzi (African Butterfly Fish) 1316 16 12 Papiliochromis ramirezi (Apistogramma ramirezi) 1317 16 13 Papyrocranus afer (Marbled Knifefish) 1318 16 14 Parachanna africana (Niger Snakehead) 1319 16 15 Parachanna obscura (Obscure Snakehead) 1320 16 16 Paracheilognathus himantegus (Taiwanese Bitterling) 1321 16 17 Paracheirodon innesi (Neoni) 1322 16 18 Parachromis dovii (Wolf Cichlid) 1324 16 19 Parachromis friedrichsthalii (Freidrichsthal's Cichlid) 1325 16 20 Parachromis managuense (Aztec Cichlid) 1326 16 21 Parambassis gulliveri (Giant Australian Glassfish) 1327 16 22 Parambassis pulcinella (Humphead Perchlet) 1328 16 23 Parambassis siamensis (Siamese Glassfish) 1329 16 24 Parancistrus aurantiacus (Rubber Pleco) 1330 16 25 Parancistrus nudiventris (Peppermint Pleco) 1331 16 26 Paratilapia polleni (Marakeli Cichlid) 1332 16 27 Paretroplus menarambo (Pinstripe Damba) 1333 16 28 Pareutropius debauwi (Debauwi Catfish) 1334 16 29 Pareutropius longifilis (Silver Barbel Catfish) 1335 1922 16 30 Parosphromenus deissneri (Deissner's Licorice Gourami) 1336 16 31 Parotocinclus jumbo (Pit Bull Pleco) 1337 16 32 Peckoltia arenariae (Smoky Peckoltia) 1338 16 33 Peckoltia braueri (Worm Line Peckoltia) 1339 16 34 Peckoltia compta (Leopard Frog Pleco) 1340 16 35 Peckoltia vittata (Candy Striped Pleco) 1341 16 36 Pelteobagrus fulvidraco (Amur Catfish) 1342 16 37 Pelvicachromis humilis (Yellow Kribensis) 1343 16 38 Pelvicachromis pulcher (Kribensis) 1345 16 39 Pelvicachromis roloffi (Roloffs Kribensis) 1347 16 40 Pelvicachromis taeniatus (Nigerian Red Krib) 1349 16 41 Petenia splendida (Red Bay Snook) 1350 16 42 Petitella georgiae (False Rummynose Tetra) 1351 16 43 Phenacogrammus interruptus (Congo Tetra) 1352 16 44 Phenacogrammus major (Red Gill Congo Tetra) 1353 16 45 Phractocephalus hemioliopterus (Red Tailed Catfish) 1354 16 46 Pimelodella metae (Rio Meta Pimelodid) 1355 16 47 Pimelodus albofasciatus (Three-Lined Pimelodid) 1356 16 48 Pimelodus blochii (Dusky Pimelodid) 1357 16 49 Pimelodus maculatus (Spotted Pimelodid) 1358 16 50 Pimelodus ornatus (Ornate Pimelodus) 1359 16 51 Pimelodus pictus (Spotted Pimelodus) 1360 16 52 Pimephales promelas (Fathead Minnows) 1361 16 53 Platydoras armatulus (Striped Raphael Catfish) 1362 16 54 Platydoras costatus (Striped Raphael Catfish) 1363 16 55 Platystomatichthys sturio (Sturgeon Catfish) 1365 16 56 Poecilia maylandi (Mayland's Molly) 1366 16 57 Poecilia reticulata (Guppy) 1367 16 58 Poecilia sphenops (Balloon Molly) 1368 16 59 Poecilia velifera (Lyretail Molly) 1369 16 60 Poecilia wingei (Endler s Livebearer) 1370 16 61 Poecilocharax weitzmani (Black Darter Tetra) 1371 1923 16 62 Polypterus ansorgii (Guinean Bichir) 1372 16 63 Polypterus bichir (Nile Bichir) 1373 16 64 Polypterus endlicheri (Saddled Bichir) 1374 16 65 Polypterus mokelembembe (Mokele-mbembe Bichir) 1375 16 66 Polypterus palmas (Marbled Bichir) 1376 16 67 Polypterus palmas buettikoferi (Gold Dust Bichir) 1377 16 68 Polypterus retropinnis (West African Bichir) 1378 16 69 Polypterus senegalus (Senegal Bichir) 1379 16 70 Polypterus weeksii (Fathead Bichir) 1380 16 71 Potamotrygon castexi (Vermiculate River Stingray) 1381 16 72 Potamotrygon falkneri (Tiger Ray) 1382 16 73 Potamotrygon henlei (Fire Stingray) 1383 16 74 Potamotrygon hystrix (Porcupine River Stingray) 1384 16 75 Potamotrygon leopoldi (Black Devii Stingray) 1385 16 76 Potamotrygon motoro (Motoro Stingray) 1386 16 77 Potamotrygon orbignyi (Smooth Back River Stingray) 1387 16 78 Pristella maxillaris (Goldfinch Tetra) 1388 16 79 Pristella riddlei (X-Ray Tetra) 1389 16 80 Pristobrycon aureus (Gold Piranha) 1390 16 81 Pristobrycon striolatus (Striolatus Piranha) 1391 16 82 Protopterus aethiopicus (Ethiopian Lungfish) 1392 16 83 Pseudacanthicus sp L273 (Titanicus Pleco) 1393 16 84 Pseudacanthicus spinosus (Spiny Pleco) 1394 16 85 Pseudanos trimaculatus (Three-Spot Headstander) 1395 16 86 Pseudepiplatys annulatus (Clown Killifish) 1396 16 87 Pseudochalceus kyburzi (Kyburz Tetra) 1397 16 88 Pseudocrenilabrus multicolor (Egyptian Mouthbrooder) 1398 16 89 Pseudocrenilabrus nicholsi (Nichols' Mouthbrooder) 1399 16 90 Pseudocrenilabrus philander (Copper Mouthbrooder) 1400 16 91 Pseudomugil furcatus (Forktail Rainbowfish) 1401 16 92 Pseudomystus stenomus (False Bumblebee Catfish) 1402 16 93 Pseudoplatystoma fasciatum (Tiger Shovelnose Catfish) 1403 1924 16 94 Pseudosphromenus cupanus (Day's Paradisefish) 1404 16 95 Pseudosphromenus dayi (Brown Spike-Tailed Paradise Fish) 1405 16 96 Pseudotropheus acei (Two Juveniles) 1406 16 97 Pseudotropheus demasoni (Demason s Cichlid) 1407 16 98 Pseudotropheus elongatus (Slender Mbuna) 1408 16 99 Pseudotropheus estherae (Cherry Red Cichlid) 1409 16 100 Pseudotropheus lombardoi (Golden Zebra Cichlid) 1410 16 101 Pseudotropheus saulosi (Saulosi Mbuna) 1412 16 102 Pseudotropheus socolofi (Powder Blue Cichlid) 1413 16 103 Pseudotropheus tropheops (Golden Tropheops) 1414 16 104 Pseudotropheus williamsi (Red Top Williamsi) 1415 16 105 Pseudotropheus zebra (Zebra Mbuna) 1416 16 106 Pteronotropis grandipinnis (Apalachee Shiner) 1417 16 107 Pterophyllum altum (Altum angel) 1418 16 108 Pterophyllum leopoldi (Leopold's Angelfish) 1419 16 109 Pterophyllum scalare (Peștele înger) 1420 16 110 Pterygoplichthys anisitsi (Snow King Pleco) 1423 16 111 Pterygoplichthys multiradiatus (Multiradiatus Pleco) 1424 16 112 Pundamilia nyererei (Crimson Tide Flameback) 1425 16 113 Puntius arulius (Longfin Barb) 1426 16 114 Puntius assimilis (Mahecola Barb) 1427 16 115 Puntius bimaculatus (Two-Spot Barb) 1428 16 116 Puntius binotatus (Spotted Barb) 1429 16 117 Puntius conchonius (Red Barb) 1430 16 118 Puntius cumingii (Two spot barb) 1431 16 119 Puntius denisonii (Red Line Torpedo Barb) 1432 16 120 Puntius didi (Didi Barb) 1433 16 121 Puntius everetti (Clown Barb) 1434 16 122 Puntius fasciatus (Banded Barb) 1435 16 123 Puntius filamentosus (Filament Barb) 1436 16 124 Puntius gelius (Dwarf Barb) 1437 16 125 Puntius jerdoni (Jerdon's Carp) 1438 1925 16 126 Puntius kuchingensis (False Spanner Barb) 1439 16 127 Puntius lateristriga (Spanner Barb) 1440 16 128 Puntius melanampyx (Panda Barb) 1441 16 129 Puntius nigrofasciatus (Black Ruby Barb) 1442 16 130 Puntius padamya (Odessa Barb) 1443 16 131 Puntius pentazona (Five-Banded Barb) 1444 16 132 Puntius rhomboocellatus (Rhombo Barb) 1445 16 133 Puntius sachsii (Gold Barbs) 1446 16 134 Puntius stoliczkanus (Stoliczkae's Barb) 1447 16 135 Puntius tetrazona (Tiger Barb) 1448 16 136 Puntius tiantian (Titan Barb) 1449 16 137 Puntius ticto (Firefin Barb) 1450 16 138 Puntius titteya (Cherry Barb) 1451 16 139 Pyrrhulina brevis (Short-Lined Pyrrhulina) 1452 16 140 Pyrrhulina vittata (Striped Pyrrhulina) 1453 16 141 Poecilia sphenops (Moli) 1454 17 Litera R 1455 17 1 Rasbora argyrotaenia (Silver Rasbora) 1455 17 2 Rasbora borapetensis (Blackline Rasbora) 1456 17 3 Rasbora caudimaculata (Greater Scissortail) 1457 17 4 Rasbora dorsiocellata (Hi-Spot Rasbora) 1458 17 5 Rasbora einthovenii (Long-Band Rasbora) 1459 17 6 Rasbora elegans (Elegant Rasbora) 1460 17 7 Rasbora heteromorpha (Harlequin Rasbora) 1461 17 8 Rasbora kalochroma (Clown Rasbora) 1462 17 9 Rasbora pauciperforata (Glowlight Rasbora) 1463 17 10 Rasbora rasbora (Gangetic Scissortail Rasbora) 1464 17 11 Rasbora tornieri (Yellowtail Rasbora) 1465 17 12 Rasbora trilineata (Scissor-Tail Rasbora) 1466 17 13 Rasboroides vaterifloris (Flame Rasbora) 1467 17 14 Rhabdalestes septentrionalis (Short-Finned Congo Tetra) 1468 1926 17 15 Rhadinocentrus ornatus (Southern Soft-Spined Rainbowfish) 1469 17 16 Rhamdia quelen (Silver Catfish) 1470 17 17 Rhinogobius candidianus (Candidius Goby) 1471 17 18 Rhodeus ocellatus (Rosy Bitterling) 1472 17 19 Rita kuturnee (Deccan Rita) 1473 17 20 Rocio octofasciatum (Jack Dempsey) 1474 18 Litera S 1475 18 1 Sandelia bainsii (Eastern Cape Rocky) 1475 18 2 Satanoperca acuticeps (Sparkling Earth Eater) 1476 18 3 Satanoperca daemon (Three Spot Eartheater) 1477 18 4 Satanoperca jurupari (Earth Eater) 1478 18 5 Sawbwa resplendens (Sawbwa Barb) 1479 18 6 Schistura notostigma (Fighting Loach) 1480 18 7 Schistura sijuensis (Siju Loach) 1481 18 8 Sciaenochromis ahli (Electric Blue Hap) 1482 18 9 Scleromystax barbatus (Banded Cory) 1483 18 10 Scleropages formosus (Green Arowana) 1484 18 11 Scleropages jardini (Australian Pearl Arowana) 1485 18 12 Scleropages leichardti (Australian Spotted Arowana) 1486 18 13 Scobinancistrus aureatus (Sunshine Pleco) 1487 18 14 Semaprochilodus insignis (Flagtail Prochilodus) 1488 18 15 Semaprochilodus taeniurus (Silver Prochilodus) 1489 18 16 Serrasalmus brandtii (Brandti Piranha) 1490 18 17 Serrasalmus denticulatus (Big-Toothed Piranha) 1491 18 18 Serrasalmus eigenmanni (Pinche Piranha) 1492 18 19 Serrasalmus elongatus (Pike Piranha) 1493 18 20 Serrasalmus geryi (Geryi Piranha) 1494 18 21 Serrasalmus gibbus (Castelnau's Piranha) 1495 18 22 Serrasalmus humeralis (Humeralis Piranha) 1496 18 23 Serrasalmus manueli (Green Tiger Piranha) 1497 18 24 Serrasalmus nattereri (Red Bellied Piranha) 1498 1927 18 25 Serrasalmus piraya (Piraya Piranha) 1499 18 26 Serrasalmus rhombeus (Black Piranha) 1500 18 27 Serrasalmus serrulatus (Serrated Piranha) 1501 18 28 Serrasalmus spilopleura (Black Diamond Gold Piranha) 1502 18 29 Silurus glanis (Wels Catfish) 1503 18 30 Simpsonichthys picturatus (Picturatus Killifish) 1504 18 31 Sinibotia pulchra (Twelve-Banded Chinese Loach) 1505 18 32 Sinibotia robusta (Golden Zebra Loach) 1506 18 33 Somileptus gongota (Gongota Loach) 1507 18 34 Spathodus marlieri (Plain Goby Cichlid) 1508 18 35 Sphaerichthys osphromenoides (Chocolate Gourami) 1509 18 36 Steatocranus casuarius (African Blockhead) 1510 18 37 Stiphodon semoni (Cobalt Blue Goby) 1511 18 38 Sturisoma aureum (Giant Whiptail Catfish) 1512 18 39 Sturisoma panamense (Royal Whiptail Farlowella) 1513 18 40 Symphysodon discus (Discus) 1514 18 41 Syncrossus beauforti (Beauforti s Loach) 1521 18 42 Syncrossus berdmorei (Berdmore s Loach) 1522 18 43 Syncrossus helodes (Banded Tiger Loach) 1523 18 44 Syncrossus hymenophysa (Green Tiger Loach) 1524 18 45 Synodontis caudovittatus (White-Finned Synodontis) 1525 18 46 Synodontis clarias (Banded Pimelodid) 1526 18 47 Synodontis dhonti (Dhonti Syno) 1527 18 48 Synodontis eupterus (Featherfin) 1528 18 49 Synodontis flavitaeniatus (Striped Synodontis) 1529 18 50 Synodontis membranaceus (Moustache Synodontis) 1530 18 51 Synodontis multipunctatus (Cuckoo Synodontis) 1531 18 52 Synodontis nigrita (Lace Catfish) 1532 18 53 Synodontis nigriventris (Blotched Upsidedown Catfish) 1533 18 54 Synodontis notatus (One-Spot Synodontis) 1534 18 55 Synodontis ocellifer (Spotted Catfish) 1535 1928 19 Litera T 1536 19 1 Tandanus tandanus (Tandanus Catfish) 1536 19 2 Tanganicodus irsacae (Speckled Gobie Cichlid) 1537 19 3 Tanichthys albonubes (Chinese Danio) 1538 19 4 Tanichthys micagemmae (Vietnamese Minnow) 1540 19 5 Tateurndina ocellicauda (Eye Spot Sleeper) 1541 19 6 Telmatochromis bifrenatus (Two-Banded Cichlid) 1542 19 7 Telmatochromis temporalis (Temporalis Cichlid) 1543 19 8 Tetraodon baileyi (Hairy puffer) 1544 19 9 Tetraodon duboisi (Dubois' Freshwater Puffer) 1545 19 10 Tetraodon lorteti (Red Eye Red Belly Puffer) 1546 19 11 Tetraodon mbu (Mbu Puffer) 1547 19 12 Tetraodon palembangensis (Palembang Puffer) 1548 19 13 Tetraodon suvatti (Pig-Face Pufferfish) 1549 19 14 Thayeria boehlkei (Blackline Penguinfish) 1550 19 15 Theraps wesseli (Wessel's Cichlid) 1551 19 16 Thorichthys callolepis (Callolepis Cichlid) 1552 19 17 Thorichthys meeki (Firemouth cichlid) 1553 19 18 Thorichthys pasionis (Pasionis Cichlid) 1554 19 19 Tilapia buttikoferi (Zebra Tilapia) 1555 19 20 Tilapia zillii (Zilli's Tilapia) 1556 19 21 Toxotes jaculatrix (Banded Archerfish) 1557 19 22 Trachelyichthys decaradiatus (Spotted Driftwood Catfish) 1558 19 23 Trachelyichthys exilis (Pygmy Driftwood Catfish) 1559 19 24 Trachelyopterus insignis (Flag Woodcat) 1560 19 25 Trachelyopterus taeniatus (Mandube Catfish) 1561 19 26 Trichogaster leeri (Leeri) 1562 19 27 Trichogaster microlepis (Moonlight Gourami) 1564 19 28 Trichogaster pectoralis (Snakeskin Gourami) 1566 19 29 Trichogaster trichopterus (Gurami) 1568 19 30 Trichopsis pumilus (Sparkling Gourami) 1570 19 31 Trichopsis schalleri (Threestripe Gourami) 1571 1929 19 32 Trichopsis vittata (Croaking Gourami) 1572 19 33 Trigonostigma espei (Espe s Rasbora) 1573 19 34 Trigonostigma hengeli (Glowlight Rasbora) 1574 19 35 Trigonostigma somphongsi (Rasbora sompongsi) 1575 19 36 Triplophysa stoliczkai (Stoliczka's Loach) 1576 19 37 Triplophysa strauchii strauchii (Spotted Thick-Lipped Loach) 1577 19 38 Tropheus brichardi (Brichardi Cichlid) 1578 19 39 Tropheus duboisi (White Spotted Cichlid) 1579 19 40 Tropheus moorii (Blunt-Head Cichlid) 1580 20 Litera U 1581 20 1 Uaru amphiacanthoides (Uaru) 1581 20 2 Uaru fernandezyepezi (Fernandez Cichlid) 1582 21 Litera V 1583 21 1 Variabilichromis moorii (Moore's Lamprologus) 1583 21 2 Vieja argentea (Silver Cichlid) 1584 21 3 Vieja bifasciata (Red Spotted Cichlid) 1585 21 4 Vieja heterospila (Montecristo Cichlid) 1586 21 5 Vieja maculicauda (Blackbelt Cichlid) 1587 21 6 Vieja regani (Almoloya Cichlid) 1588 21 7 Vieja synspila (Red Headed Cichlid) 1589 21 8 Vieja zonata (Oaxaca Cichlid) 1590 22 Litera W 1591 22 1 Wallago leerii (Tapah Catfish) 1591 22 2 Wertheimeria maculata (Thorny Catfish) 1592 23 Litera X 1593 23 1 Xenotilapia flavipinnis (Yellow-Finned Xenotilapia) 1593 23 2 Xenotilapia leptura (Purple Zambian Cichlid) 1594 23 3 Xenotilapia melanogenys (Black Chinned Xenotilapia) 1595 1930 23 4 Xenotoca eiseni (Red Tailed Goodeid) 1596 23 5 Xiphophorus helleri (Swordtail) 1597 23 6 Xiphophorus maculatus (Platy) 1599 23 7 Xiphophorus pygmaeus (Dwarf Swordtail) 1601 24 Litera Y 1602 24 1 Yasuhikotakia eos (Sun Loach) 1602 24 2 Yasuhikotakia lecontei (Le Conte's Loach) 1603 24 3 Yasuhikotakia modesta (Blue Loach) 1604 24 4 Yasuhikotakia morleti (Hora's Loach) 1605 24 5 Yasuhikotakia nigrolineata (Dwarf Loach) 1606 24 6 Yasuhikotakia sidthimunki (Dwarf Chain Loach) 1607 24 7 Yasuhikotakia splendida (Yellow Tail Polka Dot Loach) 1608 24 8 Yuimanilus cruciatus (Hovering Zebra Loach) 1609 PARTEA a VH-a ENCICLOPEDIE CU PLANTE 1610 1 Litera A 1610 1 1 Acorus gramineus (Japanese rush) 1610 1 2 Aglaonema (Silver queen) 1611 1 3 Aldrovanda vesiculosa (Waterwheel plant) 1611 1 4 Alternanthera sessilis (Alternanthera) 1612 1 5 Ammania gracilis (African green hygro) 1612 1 6 Ammania senegalensis (Copper leaf ammania) 1613 1 7 Anubias afzelii (Anubias) 1613 1 8 Anubias barteri „coffeefolia” (Coffee anubias) 1614 1 9 Anubias barteri var (Barteri) 1614 1 10 Anubias bateri „caladiifolia” (Anubias 1705) 1615 1 11 Anubias hastifolia (Anubias) 1615 1 12 Aponogeton boivinianus (Aponogeton) 1616 1 13 Aponogeton longiplumulosus (Aponogeton) 1616 1 14 Aponogeton natans (Aponogeton) 1617 1 15 Aponogeton ulvaceus (Compact aponogeton) 1617 1931 1 16 Armoracia aquatica (Lake cress) 1618 1 17 Acorus gramineus pusillus (Miniature japanese sweet flag) 1618 1 18 Aglaonema simplex (Malayan sword, borneo sword) 1619 1 19 Alternanthera reineckii (Magenta water hedge) 1619 1 20 Alternanthera splendida (Alternanthera) 1620 1 21 Ammania multiflora (Ammania) 1620 1 22 Ammania sp „bonsai” (Dwarf bonsai) 1621 1 23 Anubias barteri „angustifolia” (Anubias lanceolata) 1621 1 24 Anubias barteri „nana petit” (Petite nana) 1622 1 25 Anubias barteri var „nana” (Nana, dwarf anubias) 1622 1 26 Anubias gracilis (Anubias) 1623 1 27 Anubias heterophylla (Anubias affinis) 1623 1 28 Aponogeton crispus (Wavy-edged swordplant) 1624 1 29 Aponogeton madagascariensis (Aponogeton fenestralis) 1624 1 30 Aponogeton rigidifolius (Aponogeton rigidifolius) 1625 1 31 Aponogeton undulatus (Aponogeton undulatus) 1625 1 32 Azola caroliniana (Carolina mosquito fern) 1626 2 Litera В 1627 2 1 Bacopa australis (Bacopa australis) 1627 2 2 Bacopa monnieri (Giant bacopa) 1627 2 3 Bacopa sp colorata (Bacopa bacopa pink) 1628 2 4 Blyxa aubertii (Roundfruit blyxa) 1629 2 5 Bolbitis heudelotii (Congo fern) 1629 2 6 Bacopa caroliniana (Bacopa amplexicaulis) 1630 2 7 Bacopa myriophylloides (Bacopa frill) 1630 2 8 Barclaya longifolia (Orchid Шу) 1631 2 9 Blyxa japonica (Blyxa japonica) 1631 3 Litera C 1632 3 1 Cabomba aquatica (Giant cabomba) 1632 3 2 Cabomba furcata (Red cabomba) 1633 1932 3 3 Ceratophyllum demersum (Ceratophyllum submesum) 1633 3 4 Ceratopteris thalictroides (Water sprite) 1634 3 5 Crinum calamistratum (Cameroon crinum) 1634 3 6 Crinum thaianum (Onion plant) 1635 3 7 Cryptocoryne albida (Cryptocoryne costata) 1635 3 8 Cryptocoryne balansae (Cryptocoryne crispatula) 1636 3 9 Cryptocoryne ciliata (Cryptocoryne ciliata) 1636 3 10 Cryptocoryne moehlmannii (Moehlmanni crypt) 1637 3 11 Cryptocoryne parva (Cryptocoryne parva) 1637 3 12 Cryptocoryne pontederiifolia (Cryptocoryne pontederiifolia) 1638 3 13 Cryptocoryne wendtii-brown (Cryptocoryne wendtii) 1638 3 14 Cryptocoryne wendtii-mi oya (Cryptocoryne wendtii) 1639 3 15 Cryptocoryne x willisii (Cryptocoryne x willisii) 1639 3 16 Cyperus alternifolius (Umbre 11a plant) 1640 3 17 Cabomba caroliniana (Carolina fanwort) 1640 3 18 Cardamine lyrata (Chinese ivy) 1641 3 19 Ceratopteris cornuta (Indian fern) 1641 3 20 Cladophora aegagropila (Moss ball) 1642 3 21 Crinum natans (Floating crinum) 1642 3 22 Cryptocoryne affinis (Cryptocoryne) 1643 3 23 Cryptocoryne aponogetifolia merrill (Cryptocoryne aponogetifolia) 1643 3 24 Cryptocoryne blassi (Giant crypt) 1644 3 25 Cryptocoryne Iuțea (Cryptocoryne Iuțea) 1644 3 26 Cryptocoryne nevillii (Cryptocoryne nevillii) 1645 3 27 Cryptocoryne petchii (Micro crypt) 1645 3 28 Cryptocoryne spiralis (Cryptocoryne spiralis) 1646 3 29 Cryptocoryne wendtii-green (Cryptocoryne wendtii) 1646 3 30 Cryptocoryne wendtii-tropica (Cryptocoryne wendtii) 1647 3 31 Cryptocoryne x willisii-lucens (Cryptocoryne x willisii-lucens) 1647 3 32 Cyperus belferi (Cyperus belferi) 1648 1933 4 Litera D 1649 4 1 Didiplis diandra (Peplis diandra) 1649 5 Litera E 1650 5 1 Echinodorus amazonicus (Amazon sword) 1650 5 2 Echinodorus aquartica (Echinodorus aquartica) 1650 5 3 Echinodorus grandiflorus (Echinodorus) 1651 5 4 Echinodorus kleiner bar (Echinodorus) 1651 5 5 Echinodorus macrophyllus (Echinodorus radicans) 1652 5 6 Echinodorus marții (Echinodorus) 1652 5 7 Echinodorus ozelot (Echinodorus) 1653 5 8 Echinodorus palaefolius var (Echinodorus) 1653 5 9 Echinodorus quadricostatus (Cuban broad leaf chain sword) 1654 5 10 Echinodorus red flame (Echinodorus) 1654 5 11 Echinodorus rose (Sword var rose) 1655 5 12 Echinodorus schlueteri (Echinodorus) 1655 5 13 Echinodorus tenellus (Pygmy chain sword) 1656 5 14 Echinodorus angustifolius (Echinodorus vesuvius) 1656 5 15 Echinodorus cordifolius (Spade leaf sword) 1657 5 16 Echinodorus horemanii (Horemans sword) 1657 5 17 Echinodorus latifolius (Dwarf sword) 1658 5 18 Echinodorus major (Ruffled amazon sword) 1658 5 19 Echinodorus osiris (Echinodorus rubra) 1659 5 20 Echinodorus ozelot green (Echinodorus) 1659 5 21 Echinodorus parviflorus (Echinodorus) 1660 5 22 Echinodorus red diamond (Red diamond sword) 1660 5 23 Echinodorus red special (Echinodorus) 1661 5 24 Echinodorus rubin (Red rubin sword) 1661 5 25 Echinodorus subalatus (Echinodorus) 1662 5 26 Echinodorus tricolour (Echinodorus) 1662 5 27 Echinodorus uruguayensis (Echinodorus) 1663 5 28 Egleria fluctuans (Egleria) 1663 1934 5 29 Eleocharis acicularis (Eleocharis) 1664 5 30 Eleocharis vivipara (Sprouting spike rush) 1664 5 31 Eriocaulon sp (Eriocaulon) 1665 5 32 Echinodorus x barthii (Double red) 1665 5 33 Eichhornia crassipes (Water hyacinth) 1666 5 34 Eleocharis parvula (Dwarf hairgrass) 1666 5 35 Eriocaulon cinereum (Pipewort) 1667 6 Litera F 1668 6 1 Fissidens fontanus (Phoenix moss) 1668 6 2 Fontinalis antipyretica (Willow moss) 1669 7 Litera G 1670 7 1 Glossostigma elatinoides (Glosso) 1670 7 2 Gymnocoronis spilanthoides (Senegal tea) 1671 8 Litera H 1671 8 1 Hemianthus callitrichoides (Cuba) 1671 8 2 Heteranthera zosterifolia (Star grass) 1672 8 3 Hydrocotyle leucocephala (Pennywort) 1672 8 4 Hydrocotyle verticillata (Whorled pennywort) 1673 8 5 Hygrophila corymbosa (Hygrophila) 1673 8 6 Hygrophila difformis (Water wisteria) 1674 8 7 Hygrophila guianensis (Hygrophila) 1675 8 8 Hygrophila polysperma (Indian waterweed, dwarf hygrophila) 1675 8 9 Hygrophila salicifolia (Willow leaf hygro) 1676 8 10 Hemianthus micranthemoides (Pearl grass) 1676 8 11 Hottonia palustris (Water violet) 1677 8 12 Hydrocotyle sibthorpioides (Hydrocotyle maritime) 1677 8 13 Hydrotriche hottoniiflora (Horsetail) 1678 8 14 Hygrophila corymbosa angustifolia (Temple plant) 1678 8 15 Hygrophila difformis (Water wisteria) 1679 1935 9 Litera I 1680 9 1 Isopterygium (Mini taiwan moss) 1680 10 Litera J 1681 10 1 Juncus repens (Creeping rusii, lesser creeping rusii) 1681 11 Litera L 1682 11 1 Lagenandra o vata (Lagenandra) 1682 11 2 Lilaeopsis brasiliensis (Micro sword) 1682 11 3 Lilaeopsis mauritiana (Micro sword narrow leaf) 1683 11 4 Limnophila aquatica (Giant ambulia) 1683 11 5 Limnophila sessiliflora (Asian ambulia) 1684 11 6 Littorella uniflora-lacustris (American shoreweed) 1684 11 7 Ludwigia arcuata (Ludwigia) 1685 11 8 Ludwigia glandulosa (Ludwigia perennis) 1685 11 9 Ludwigia inclinata var (Ludwigia araguaia) 1686 11 10 Ludwigia peruensis (Red star ludwigia) 1686 11 11 Ludwigia repens rubin (Ludwigia) 1687 11 12 Lysimachia nummularia (Golden creeping jenny) 1688 11 13 Lemna minor (Common duckweed) 1688 11 14 Lilaeopsis macloviana (Grasswort, water chives, micro sword) 1689 11 15 Limnobium laevigatum (Amazon frogbit) 1689 11 16 Limnophila aromatica (Rice paddy herb) 1690 11 17 Lindernia rotundifolia (Babys tears) 1690 11 18 Lobelia cardinalis (Cardinal flower) 1691 11 19 Ludwigia brevipes (Long beach primrose) 1691 11 20 Ludwigia helminthorrhiza (Bushy seed box) 1692 11 21 Ludwigia palustris (Ludwigia narrow leaf) 1692 11 22 Ludwigia repens/natans (Red leaf ludwigia, red repens) 1693 11 23 Ludwigia senegalensis (Ludwigia sp guinea) 1693 1936 12 Litera M 1694 12 1 Marsilea hirsuta (Marsilea) 1694 12 2 Micranthemum umbrosum (Micranthemum) 1695 12 3 Microsorum pteropus (Javafern) 1695 12 4 Myriophyllum aquaticum (Parrot feather) 1696 12 5 Myriophyllum spicatum (Spiked water milfoil) 1696 12 6 Mayaca fluviatilis (Stream bogmoss) 1697 12 7 Microsorum pteropus (Java fern) 1697 12 8 Monosolenium tenerum (Monosolenium) 1698 12 9 Myriophyllum hippuroides (Water milfoil) 1698 12 10 Myriophyllum tuberculatum (Red watermilfoil) 1699 13 Litera N 1700 13 1 Najas conferta (Najas) 1700 13 2 Najas roraima (Najas) 1700 13 3 Nesaea pedicellata (Nesaea) 1701 13 4 Nuphar japonicum (Spatterdock) 1701 13 5 Nymphaea maculata (African tiger lotus) 1702 13 6 Nymphaea zenkeri (Tiger lotus) 1702 13 7 Najas guadalupensis (Guppy grass) 1703 13 8 Nesaea crassicaulis (Nesaea) 1703 13 9 Nesaea sp (Nesaea) 1704 13 10 Nymphaea lotus (Tiger lotus) 1705 13 11 Nymphaea pubescens (Hairy water lily) 1705 13 12 Nymphoides aquatica (Banana plant) 1706 14 Litera P 1707 14 1 Phyllanthus fluitans (Red root floater) 1707 14 2 Pogostemon helferi (Downoi - mică stea) 1708 14 3 Potamogeton gayii (Potamogeton) 1708 14 4 Pistia stratiotes (Water cabbage, water lettuce) 1709 14 5 Pogostemon stellatus (Pogostemon) 1709 1937 14 6 Proserpinaca palustris (Mermaid weed) 1710 15 Litera R 1711 15 1 Ranunculus inundatus (River buttercup) 1711 15 2 Riccardia graeffei (Riccardia) 1712 15 3 Riccia sp (Riccia) 1712 15 4 Rotala indica (Rotala) 1713 15 5 Rotala rotundifolia (Rotala) 1713 15 6 Rotala sp (Rotala goias) 1714 15 7 Rotala wallichii (Whorly rotala) 1714 15 8 Ranunculus limosella (Ranunculus) 1715 15 9 Riccia fluitans (Crystalwort) 1715 15 10 Rotala hippuris (Rotala) 1716 15 11 Rotala macrandra (Giant red rotala) 1716 16 Litera S 1717 16 1 Sagittaria platyphylla (Sagittaria) 1717 16 2 Salvinia natans (Floating watermoss) 1718 16 3 Saururus cernuus (Lizards tail, swamp root) 1718 16 4 Shinnersia rivularis (Mexican oak leaf) 1719 16 5 Spathiphyllum wallisii (Peace lily, white sails) 1719 16 6 Sagittaria subulata (Sagittaria) 1720 16 7 Samolus valerandi (Thin-leaf brookweed) 1720 16 8 Spathiphyllum petite (Petite peace lily) 1721 16 9 Staurogyne (Staurogyne) 1721 17 Litera T 1722 17 1 Taxiphyllum alternans (Taiwan moss) 1722 17 2 Taxiphyllum ferriei (Weeping moss) 1723 17 3 Tonina fluviatilis (Star grass) 1723 17 4 Taxiphyllum bărbieri (Java moss) 1724 17 5 Taxiphyllum montagnei (Christmass moss, amazonia willow moss) 1725 1938 17 6 Tonina sp (Tonina) 1725 18 Litera U 1726 18 1 Utricularia graminifolia (Utricularia) 1726 PARTEA a VUI-a ARTICOLE DESPRE PEȘTI 1727 1 Familii de pești 1727 1 1 Familia Anabantidae 1727 1 2 Familia Characidae 1728 1 3 Familia Cichlidae 1729 1 4 Familia Cyprinidae 1730 1 5 Familia Poeciliidae - Vivipari 1731 1 6 Familia Welse - Somni - Catfish 1732 2 Pești 1735 2 1 Apistogramma cacatuoides 1735 2 2 Paracheirodon innesi - Peștele neon 1737 2 3 Xiphophorus maculatus și Xiphophorus variatus 1740 2 4 Trichogaster trichopterus 1743 2 5 Gymnocorymbus ternetzy 1747 2 6 Reproducerea și creșterea puilor la Mikrogeophagus ramirezi 1748 2 7 Despre killie 1749 2 8 Killie - Ghidul începătorului 1751 2 9 Piranha 1768 2 10 Specii de carași 1771 2 11 Carasius auratus auratus - Peștișorul de aur 1775 2 12 Cichlasoma nigrofasciatus 1777 2 13 Despre ramirezi și înmulțirea lor 1778 2 14 Trichogaster Trichopterus var sumatranus 1779 2 15 Cyphotilapia Frontosa 1780 2 16 Corydoras paleatus 1782 2 17 Corydoras paleatus 1783 2 18 Pterophyllum scalare 1785 1939 2 19 Hoplosternum thoracatum - Peștele sanitar 1787 2 20 Ancistrus cirrhosus 1788 2 21 Xiphophorus maculata - Peștele platy 1789 2 22 Xiphophorus helleri - Peștele xipho 1789 2 23 Poecilia velifera - Peștele molly velifera 1791 2 24 Poecilia sphenops - Peștele molly 1791 2 25 Poecilia reticulata - Peștele guppy 1792 2 26 Brachydanio frankei - Peștele leopard 1792 2 27 Brachydanio albolineatus 1793 2 28 Barbus tetrazona - Peștele tetrazona 1794 2 29 înmulțirea la Barbus tetrazona 1795 5 2 30 Symphysodon discus - Peștele discus 1796 2 31 Creșterea puilor de discus în absența părinților 1798 2 32 Discus - Regele acvariului de apă dulce 1801 2 33 Pterophyllum scalare - Peștele scalar 1813 2 34 Cichlasoma severum 1816 2 35 Cichlasoma nigrofasciatum 1817 2 36 Cichlasoma meeki 1817 2 37 Cichlasoma festivum 1818 2 38 Paracheirodon innesi - Peștele neon 1819 2 39 Nematobrycon palmeri - Peștele tetra imperial 1821 2 40 Lamprocheirodon axelroxi - Peștele cardinal 1822 2 41 Hyphesobrycon herbertaxelrodi - Peștele neon negru 1823 2 42 Hemigrammus caudovittatus - Peștele tetra de Buenos Aires 1823 2 43 Gymnocorymbus ternetzi - Peștele tetra negru 1824 2 44 Trichogaster trichopterus - Peștele gurami 1824 2 45 Trichogaster leeri 1826 2 46 Macropodus opercularis - Peștele paradis 1826 2 47 Helostoma temmincki 1828 2 48 Colisa labiosa 1829 2 49 Colisa fasciata 1830 2 50 Colisa chuna 1831 1940 2 51 Betta splendens - Peștele luptător siamez 1831 2 52 Betta splendens - ghid pentru începători 1837 2 53 Boli Betta splendens 1839 2 54 Boala velvet - Betta splendens 1846 2 55 Astronotus ocellatus 1849 2 56 Hrănirea peștilor ornamentali 1861 PARTEA a IX-a AQUASCAPING sau ACVARII PLANTATE (poze) 1870 1941